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POW-R-WAY 低 压 母 线 


400V CAPITOLE40 低 压 控制 柜 


配 9000 系 列 变频 器 LA 
400V CAPITOLE40 低 压 开关 柜 #2 
配 Magnum 框 架 开 关 和 G 系 列 塑 这 开关 wa ey, 
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40.5kV ET2 中 压 开关 柜 
配 405W-VACW 真 空 断路 器 ， 


PowerNET 电能 管理 系统 & 
InsulGard 绝缘 在 线 监 测 系统 





伊顿 电气 集团 
电话 : 021-63615599 
网 址 : www.eatonelectrical.com.cn 





伊顿 工厂 输 配 电 与 自动 化 解决 方案 








及 VCP-W 真 空 断路 器 
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400V CAPITOLE40 低 压 开关 柜 
配 Magnum 框 架 开 关 和 G 系 列 塑 这 开关 


10kV ET1 中 压 FC 控 制 柜 
配 SL 系 列 中 压 接触 器 和 
9000 系 列 中 压 变频 器 









10kV 西 瑞 真空 环 网 柜 
变压器 


400V CAPITOLE40 低 压 开 关 柜 
配 Magnum 框 架 开 关 和 G 系 列 塑 壳 开关 
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配 S811 软 起 动 器 和 GT 接触 器 


' 400V CAPITOLE40 低 压 控制 柜 


配 S811 软 起 动 器 和 GT 接触 器 


12kV SVS/12 全 固 封 
真空 环 网 柜 


400V CAPITOLE40 低 压 开关 柜 
配 Magnum 框 架 开关 
和 G 系 列 塑 克 开关 






大 全 集团 经 过 40 FHR, BERES, WMA., iE 
能 源 四 大 产业 基地 ， 拥 有 23 家 法 人 人 公司， 员工 5500 RA, T 
亿 元 ， 年 销售 收入 60 亿 元 OTERO 证 时 是 
区 重要 的 战略 合作 项 目 ， 建 设 规模 年 产 6000 teat, RAB 
40 亿 元 ， 共 分 两 期 建设 ， 项 目 建成 达 产 后 年 销售 额 超 100 1270. 











大 全 集团 
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中 国电 气 工 业 领 军 企业 


图 成 套 电器 国电 器 元 件 加 高 低压 母线 国 铁 路 电气 化 加 电力 变压器 加 电力 系统 自动 化 国电 绕 桥 染 园 新 能 源 
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地 址 ， 浙江 省 象山 县 天 安 路 1118 号 邮编 ， 315709 电话 : 0574-65728118 销售 专线 : 0574-65701036、65700032 





宁波 天 安 (集团) 股份 有 限 公 司 是 以 始 建 于 1969 年 的 国营 象山 高 讨 电 器 厂 为 基础 ， 于 1994 年 改制 创立 的 ， 是 以 
输 变 电 设 备 为 主 业 的 国家 大 型 企业 、 国 家 重点 高 新 技术 企业 、 中 国 输 变 电 行业 重点 骨干 企业 和 浙江 省 行业 龙头 企业 。 公 司 
现 辖 1 家 省 级 研发 中 心 〈 宁 波 电 工 研 究 院 ) ，10 个 专业 公司 。 总 部 有 员工 2000 多 名 (科技 人 员 占 35%) ， 占 地 面积 40 
余 万 m2, 总 资产 12 亿 元 ， 企 业 综合 效益 连续 多 年 居 行 业 前 列 ， 规 模 跻身 行业 前 五 强 。 

为 把 变 配 电 设备 产业 做 优 、 做 强 、 做 大 ， 公 司 将 按照 “稳定 中 庄 ， 向 高 讨 和 智能 化 电器 延伸 ”的 战略 部 署 ， 征 
地 133 万 m2?， 投 资 9 亿 元 ， 在 象山 建成 能 生产 220kVv 及 以 下 输 变 电 成 套 设 备 的 现代 化 “中 国 天 安 电 工 城 ”。 

明天 的 “天 安 ” 必 将 成 为 中 国力 至 世界 的 著名 品牌 。 
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中 国名 牌 产品 证 书 
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中 国名 牌 产品 
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传真 0574-65700090 http: //www. tianan. com E-mail: sales@tianan. com 
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宁夏 力 成 电气 集团 公司 是 国家 
机 械 、 电力 工业 部 门 确定 的 高 、 
低压 成 套 开关 设备 的 定点 生产 企 
业 ， 国家 重点 高 新 技术 企业 ， 
是 自治 区 政府 新 近 确 定 的 30 RR 
营 骨 干 企 业 之 一 ， 也 是 宁夏 回族 
自治 区 规模 大 型 的 机 电 一 体 化 配 
电 设备 生产 企业 。 

公司 始 建 于 1997 年 ， 位 于 宁 
夏 银 川 市 望 远 工业 园区 ， 总 占 地 
面积 12 万 m:， 年 产 电 气 产 品 2 万 余 
台 〈 套 ) 。 目 前 公司 开发 生产 的 
“ 力 成 ” 牌 电气 产品 共有 高 、 低 
压 2 大 类 ，28 个 型 号 ，2000 多 种 
规格 ， 在 全 国 各 地 设 有 代理 商机 
构 、 办 事 处 。 公 司 使 用 日 本 、 瑞 
士 等 国家 进口 的 先进 制造 设备 ， 
并 选用 高 品质 材料 ， 结 合 先进 的 
工艺 手段 ， 使 产品 具有 很 高 的 技 
术 含 量 和 可 靠 性 。 

为 提高 公司 的 综合 竞争 能 力 ， 
公司 先后 通过 了 1S09001 质 量 管 
理 体系 、1S014001 环 境 保 护 管 理 
体系 、0HSAS18001 职 业 健 康 安 全 
管理 体系 和 “CCC” 中 国 强 制 认 
iE. 

力 成 电气 以 卓越 的 品质 、 专 业 
的 技术 、 完 善 的 服务 、 诚 信 的 经 
营 理念 服务 客户 。 


GCK, GCL 低压 抽出 式 开关 柜 
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XBZ1-12 智能 箱 式 变电站 KYNG61-40.5kV 铠 装 移 开 式 交流 金属 封闭 开关 柜 HXGIN15A-12 固定 式 金属 封闭 开关 设备 









KYN28 人 金属 铠 装 移 开 式 开 关 设 备 





公司 地 址 ; 宁 要 银川 京 新 技术 开发 区 中 央 大 道 厂区 地 址 : 宁 要 银川 望 远 工业 园 
电话 : 0951-4066667 传真 : 0951-4066667 


宁夏 力 成 电气 集团 公司 是 国家 科技 部 门 认定 的 高 新 技术 企业 ， 宁夏 回族 自治 区 确立 的 30 家 民营 骨干 企业 之 一 ， 也 是 西部 地 区 大 型 
的 民营 机 电 一 体 化 配 电 设备 生产 企业 ， 资 信 AAA 级 企业 和 全 国 “ 守 合同 ， 重 信用 ”单位 。 

公司 始 建 于 1997 年， 位 于 宁夏 望 远 工 业 园区 ， 总 占 地 面积 12 万 m*， 在 西部 地 区 同行 业 中 率先 通过 了 1S09001: 2000 质量 管理 体系 、 
1S014001 : 2004 环境 管理 体系 、 OHSAS18001 :1999 职业 健康 安全 管理 体系 、 1S010012:2003 测量 管理 体系 AAA 级 认证 和 中 国 质 量 认 证 
中 心 的 “CCC” 认 证 。 

宁夏 力 成 铜 业 有 限 公司 作为 宁夏 力 成 电气 集团 公司 全 资 子 公司 ， 专业 生产 各 种 规格 紫铜 排 和 铜 管 、 铜 棒 ， 年 产量 3000t， 产 品 严格 
执行 国家 和 行业 标准 ， 产 品 广泛 应 用 于 化 工 、 治 金 、 电力、 机 械 和 建筑 等 行业 ， 如 高 低压 配 电 柜 、 母 线 槽 、 变 压 器 、 开 关 、 连 接 件 等 ， 
是 西北 地 区 一 流 的 铜 材 精 加 工 企 业 。 

公司 以 卓越 的 品质 、 专 业 的 技术 、 完 善 的 服务 、 诚 信 的 经 营 理念 ， 服 务 于 客户 。 
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"中 国 驰 名 商标 " 


"全 国 用 户 满 意 企 业 " 

"浙江 省 科技 型 中 小 企业 " 
"浙江 名 牌 产 品 " 
"温州 名 牌 产 品 " 


"温州 市 高 新 技术 企业 " 
"AAA 级 守 合 同 重信 用 单位 " 
“全国 用 户 满意 产品 
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智能 型 万 能 式 断路 器 (ACB) ”塑料 外 壳 式 断路 器 (MCCB) ”高 分 断 小 型 断路 器 (MCB) 
双 电 源 自动 转换 开关 ATS ” 塑 壳 式 漏电 断路 器 (ELCB) ”高 压 真 空 断路 器 (VCB) 


提供 OEM 贴 牌 生产 / 诚 招 国内 代理 
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巨 邦 年 品质 见证 …… 


巨 邦 电气 历经 15 年 的 风雨 磨 硕 ， 始 终 站 在 新 
的 起 点 ， 面 对 新 机 遇 ， 迎 接 新 挑战 ， 以 诚信 塑造 
现代 企业 形象 ， 以 卓越 创造 时 尚 电 气 品 位 ， 以 优 
RRB SM. 信奉 社会 责任 、 企 业 利益 和 个 
人 成 就 三 位 一 体 的 价值 观 ， 案 尚 高 效 、 忠 诚 、 合 
作 、 创 新 的 企业 精神 


十 五 载 的 发 展 历 程 ， 已 为 企业 搭建 了 ; 


业 正 凭借 海纳百川 的 胸襟 ， 与 时 俱 进 的 精神 ， 
歌 前 行 ， 创 建 臣 邦 恒久 基业 





上 国 . 蕊 车 昌 气 在 限 公 司 

JUBANG ELECTRIC CO.,LTD. CHINA 

No.168,XinguangRoad, Xinguang Industrial Zone,Liushi,Wenzhou 温州， 柳 市 新 光 工 业 区 新 光大 道 168 号 
电话 : 0577-62799777 传真 : 0577-62799789 

销售 中 心 : 柳 市 车 站 路 163 号 电话: 0577-61728277 Http://www.mccb.cn 





Mt FARE RRR 


a T a 


at Na FF 


AEF, ERF www.hrim.com 





BRIEF == 


INTRODUCTION 
企业 简介 


新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 位 于 中 国防 爆 电 器 生产 基地 乐清 市 ， 是 一 家 专业 生产 厂 用 防爆 电器 
的 全 国 性 无 区 域 企 业 。 公 司 现 有 职工 600 余 人 ， 建 筑 面积 达 28900 多 m' ， 是 我 国防 爆 电器 行业 的 骨 , 
干 生产 企业 之 一 ， 中 国 石化 物资 资源 市 场 成 员 单 位 ， 中 国 石油 天 然 气 集团 一 级 供应 网 络 成 员 单 
位 ， 能 源 一 号 网 会 员 单位 。 

公司 始 创 于 1992 年 ， 长 期 以 来 ， 一 直 注 重 人 才 培 育 ， 并 建设 了 一 支 结 构 合 理 、 技 术 力 量 雄 
厚 、 技 术 技 能 精湛 的 技术 研发 和 工程 服务 队伍 。 公 司 拥有 高 、 中 级 技术 人 才 80 多 名 ， 产 品 研发 能 
力 在 全 国 同 行业 中 名 列 前 茅 ， 多 项 产品 获 国家 发 表 专 利 ， 被 中 国电 器 工业 协会 推介 为 质量 可 信 产 
品 。 公 司 装备 精良 ， 主 要 生产 设备 、 检 测 设备 居于 国内 同行 业 先 进 水 平 ， 专 业 生 产 厂 用 防爆 电 
器 、 防 爆 灯 具 、 防 爆 管件 、 防 爆 仪 表 、 防 爆 风机 等 五 大 类 100 多 个 系列 500 多 个 规格 的 产品 ， 所 有 ， 
产品 均 严格 按照 国家 相关 标准 设计 和 制造 ， 并 以 设计 轻巧 、 造 型 美观 、 检 修 方便 、 配 套 功 能 齐全 
为 特点 ， 广 泛 应 用 于 石油 、 石 人 化、 化工、 煤炭、 电力 、 医 药 、 航 天 、 军 工 等 行业 ,产品 畅销 全 
国 ， 且 与 大 庆 、 胜 利 、 江 汉 油 田 和 独 山子 石化 等 大 型 企业 建立 了 良好 的 合作 关系 ， 同 时 还 远 销 ， 
中 、 东 亚 和 北美 等 地 区 ， 深 受用 户 好 评 。 

近年 来 ， 公 司 坚 持 以 市 场 为 导向 ,锐意 进取 ， 开 拓 创 新 ， 不断 培育 以 技术 创新 为 基础 的 核心 
竞争 力 ， 在 激烈 的 市 场 竞 争 中 迅速 崛起 ， 成 为 中 国防 爆 行 业 的 主导 企业 之 一 。 公 司 引进 现代 化 科 
学 管理 理念 ， 建 立 了 两 标 体系 ， 通 过 ISO9001 : 2000 质 量 体 系 认 证 ， 先 后 获得 了 国家 二 级 “安全 
质量 标准 化 机 械 制 造 企 业 ”、“ 温 州 名 牌 产 品 ”、“ 质 量 管理 先进 单位 ”、“ 明 星 企 业 ”、“ 银 
行 AAA 级 资信 企业 ”、“ 百 强 纳税 企业 ”等 数 十 项 荣誉 称号 。 

公司 始终 坚持 “客户 至 上 ， 质 量 第 一 ”的 宗旨 ， 并 在 全 国 大 中 城市 设立 了 100 多 个 销售 中 心 ， 
建立 了 集 售 前 、 售 中 、 售 后 服务 于 一 体 的 完善 的 营销 服务 体系 ， 及 时 地 为 广大 用 户 提 供 优质 的 产 
品 和 服务 。 
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公司 地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 环 城 东 路 2 号 电话: 0577-62797777 
销售 中 心 : 乐清 市 柳 市 柳 翁 西 路 162 号 ”电话 : 0577-61720999 fH: 0577-61720289 
免费 服务 电话 : 8008577729 Http://www.hrim.com E-mail:hrim@hrim.com 网 络 实 名 : 新 黎明 防爆 


中 国 : 电 光 
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中 国 * 电 光 防爆 电气 有 限 公司 是 专业 生产 和 销售 各 类 防爆 电气 产品 的 无 区 域 大 型 企业 。 公 司 创立 于 

司 和 代理 商 ， 并 在 国外 设 有 多 家 代理 机 构 ， 公 司 员工 2750 % A, | 
多 年 的 发 展 ， 公 司 产品 现 已 基本 覆盖 煤矿 各 个 领域 ， 其 中 综合 自动 化 及 电力 监控 系统 、 智 能 化 

上 万 种 规格 。 | 
公司 防爆 电气 产品 多 次 荣获 全 国 各 类 奖项 ， 并 于 2006 年 被 授予 “浙江 名 牌 产品 ”称号 ， 企 业 和 连续 
第 力 企业 ”等 荣誉 。 | 
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于 1965 年 ， 现 拥有 上 海 、 浙 江 、 安 徽 三 大 生产 基地 ，6 家 全 资 子 公司 和 1 家 专业 防爆 电器 研究 所 ，180 多 家 国内 分 公 


4 


高 低压 防爆 电气 开关 、 智 能 化 多 功能 组 合 开关 、 移 动 变电站 、 成 套 配 电 设备 和 厂 用 防爆 等 产品 已 具有 近 200 个 系列 ， 


续 多 年 跻身 中 国电 器 工业 企业 500 强 ， 先 后 获 “ 浙 江 省 纳税 大 户 ”、“ 全 国防 爆 行业 十 强 企业 ”、“ 中 国电 器 工业 具有 竞 


; 首 ， 争 创 世 界 品牌 ”的 目标 ， 为 实现 民族 工业 振兴 而 奋进 。 


7 r 
f ‘ 
7 

| 


ai 
站 
E E BESE TEE 
; ES ities T r em 5 eee 
pe _ Sema = ) 
- m ee 


pa T 


TT 
4 4 r 


E LUNILE 


公司 总 部 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 东风 工业 区 凌云 路 (Aa: 325604) 生产 基地 : 浙江 省 乐清 经 济 开发 区 纬 七 、 纬 八路 《邮编 : 
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During the passt AOyears,we have aroused all our efforts to make 
our DianGuang factory prosperous and make its resplendence 
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江 办 国 星 电器 有 限 公 司 





江苏 国 星 电 占有 限 公 司 是 国家 定点 生产 “ 国 星 ” 牌 低压 电器 元 件 的 专业 公司 ， 主 要 生 
产 GXW45 (DW45) ~ GXW50 (DW50) ~ GXW2 (DW15HH) 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 , GXDK2 智能 型 低 
FREL“S ITER AS, GXWL(DW16) 系列 万 能 式 断 路 器 及 由 其 派生 的 GXWIRD WAIST ER at, GXWIM, 
GXW2M 目 动 灭 磁 开关 , DW15、DW15C 及 DWX15 系列 万 能 式 断 路 堪 ,FZRN21 一 12 PA i As i fig 
开关 及 和 燃 断 器 组 合 电器 ，GXM1 RIE EARTEN W A a AR Ts FET a. ST Be A TBR AB 
GXSQ2P 双 电 源 目 动 切换 装置 ，HD17(X) 系列 刀 形 隔离 器 ，HS17(X) RIIIE A as 
JZ20 系列 接触 式 继电器 ,GXM47 (LE) 一 63 系列 小 型 断路 器 及 漏电 断路 器 。 | 

在 生产 电器 元 件 的 基础 上 ， 公 司 相 继 开发 了 高 低压 电器 成 套 开关 设备 ， 其 中 包括 ; 
YBWW1 系 列 无 飞 弧 智 能 型 组 合 ( 箱 ) 式 预 装 变 电站 ，KYN61 一 40. 5 交流 金属 封闭 开关 设 
备 ，KYN28 一 12 铠 装 移 开 中 置式 交流 金属 封 财 开关 柜 ，XGN15 一 12 单 元 SFe 环 网 柜 ， 
XGN2 一 12 固 定式 高 压 环 网 柜 ，GCS、GCK、GBD、GGD 低 压 开 关 柜 ， 防 腐 、 防 爆 动 力 箱 、 配 
电 箱 、 检 修 箱 ， 各 种 非 标 动 力 箱 、 控 制 屏 ， 产 品 均 获 CCC 认 证 ， 并 引进 英国 技术 开发 防 
府 型 GXL 一 2500 低 压 抽 居 式 柜 ， 国 内 创新 。 

公司 建立 了 完善 的 质量 保证 体系 ,并 通过 了 IS09001:2000 国际 质量 体系 认证 。 

公司 技术 力量 雄厚 ， 设 计 手 段 先 进 ， 重 视 技 改 投入 ,并 与 上 海 电 器 科学 研究 所 等 院 所 
单位 建立 了 民 好 的 合作 关系 。 公 司 以 民 好 的 技术 素质 , 先进 的 加 工 、 检 测 设备 (进口 数控 机 
械 ) 及 现代 化 的 管理 手段 .过 硬 的 产品 质量 奉献 给 顾客 。 
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GXW2M 自 动 灭 磁 断 路 器 
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中 国电 触 头 龙 头 企业 
stipes rena Te 
ile hese 


BiASSHAROSRAADL-RAA-—EMENERM. EP. HEF] 
一 体 的 国内 生产 银 合金 电 接触 材料 的 股份 制 企 业 。 自 1993 年 创办 至 今 ， 坚 持 自 
主 研发 、 创 新 求 变 的 发 展 路 线 ， 形 成 了 复合 钾 钉 触 点 、 片 状 触 点 、 粉 末 冶 金 触 
点 、 异 型 触 点 、 银 合金 线材 、 针 焊 材 料 、 元 件 、 贵 金属 及 再 造 贵金属 等 9 大 到 
列 数 千 种 商品 。 产 品 应 用 覆盖 高 低压 电器 、 电 子 、 家 电 、 军 工 等 领域 。 公 司法 
册 资 金 5180 万 元 ， 总 资产 2. 5 亿 元 ， 年 生产 能 力 500t，2006 年 销售 收入 突破 4.8 
亿 元 ， 连 续 6 年 稳 居 国内 同行 业 前 列 ， 预 计 2007 年 销售 额 达 5. 5 亿 元 。 | 





© 环保 型 触 头 材 料 
o 产品 电阻 率 低 ， 可 加 工 性 好 

o 适用 于 小 型 开关 、 接 触 器 、 继 电器 、 断 路 器 等 各 类 高 低压 电器 

o 福 达 牌 银 氧化 锡 丝 材 2003 年 通过 省 级 技术 鉴定 ， 被 认定 为 ”国际 先进 水 第 


Rie 自 情 = ERS Ca at RS SKS @ 福 达 牌 银 氧化 锡 片 材 2005 年 通过 省 级 技术 鉴定 ， 被 认定 为 ”国际 先进 水 平 
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FUDA ALLOY MATERIALS CO.,LTD. 





地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 屏山 路 36 号 

Add: no. 36 Pingshan Road, Liushi, Yueqing, Zhejiang. 

销售 热线 : +86-0577-62777728 62782519 ”传真 : +86-0577-62770519 
E-mail: fdhj@mail. wzptt. zj. cn Http://www. china-fuda. com 
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China Machine Press 


图 书 在 版 编目 (CIP) 数 据 


中 国电 器 工业 年 鉴 . 2007 人 《中 国 机 械 工 业 年 鉴 》 编 
辑 委员 会 ， 中 国电 器 工业 协会 编 . 一 北京 : 机 械 工业 出 版 
社 ，2007. 11 

ISBN 978 -7 -111 -22764 -9 


I. 中 … L.F- tp- 亚 . 电 气 工业 一 中 国 一 2007 一 
年 鉴 IV. F426.6 -54 
中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2007 ) 第 173437 号 


机 械 工业 出 版 社 ( 北 京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037) 
责任 编辑 : 苗 春 亮 

责任 印 制 : 王 书 来 

保定 市 中 画 美 凯 印 刷 有 限 公 司 印 刷 

2007 年 11 月 第 1 版 第 1 次 印刷 

890mm x 1240mm 1/16 + 28 印张 . 56 插页 . 1220 FÈ 

定价 :260. 00 元 


凡 购 买 此 书 , 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ,由 本 社 发 行 部 调换 
购书 热线 电话 (010)88379826 .88379829 
封面 无 机 械 工 业 出 版 社 防伪 标 均 为 盗版 
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2006 年 是 十 一 五 ”的 开局 之 年 ，2007 年 是 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周年。 在 目 
睹 “十 一 五 ”有 个 良好 的 开局 之 后 ， 衷心 祝愿 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 能 承载 10 年 沉淀 的 底 
缠 ， 继 往 开 来 ， 与 时 俱 进 ， 更 好 地 记载 中 国电 絮 工 业 的 昨天 和 今天 。 

时 下 电 禹 工业 的 发 展 可 以 用 “高 速度 .把 握 机 遇 ， 迎接 挑战 ”来 概括 : 

需求 催生 了 高 速度 2006 年 全 社会 用 电量 达到 28 248kW 'P， 全 国 范围 电 力 供需 基 
本 平衡 , 现 阶段 的 电力 工业 进入 了 电力 结构 调整 、 优 化 发 展 的 重要 时 期 , 与 此 相 适 应 ,为 
电力 工业 提供 技术 装备 的 电工 行业 也 到 入 了 高 速度 发 展 的 时 期 ,电器 工业 产品 应 用 于 发 电 、 
输电 、 配 电 、 用 电 四 个 环 市 ， 叶 罕 于 整个 电力 行业 ， 其 中 发 电 环 节 是 龙头 ， 因 此 发 电 设备 
的 增长 速度 代表 了 整个 电器 工业 的 发 展 速度 。 我 国 发 电 设备 年 产量 从 2001 年 的 1 221 万 KW 
增加 到 2006 年 的 11 010 万 KW ， 世 界 上 也 只 有 中 国 具 有 如 此 高 的 发 展 速度 。 

政策 蕴涵 着 机 遇 ”在 发 展 我 国电 力 工业 的 政策 中 ， 国 家 电力 系统 提出 “带动 装备 制 
造 业 的 发 展 ， 这 一 政策 的 提出 是 史无前例 的 ,用 户 的 支持 为 电器 工业 的 发 展 提供 了 难得 的 
发 展 机 遇 。 三峡 工程 的 右岸 12 台 机 组 由 中 国 东方 电气 集团 公司 、 哈尔滨 电站 设备 集团 公司 
各 承包 生产 4 台 , 目前 进展 顺利 。 随 后 的 6 台地 下 电站 将 不 再 招标 ， 作 为 右岸 合同 的 延伸 ， 
这 就 是 用 户 对 国产 发 电 设备 的 大 力 支 持 和 信任 的 最 直接 体现 。 随 着 水 力 发 电 、 风 力 发 电 及 
太阳 能 发 电 开 发 提速 ,也 使 得 国产 机 组 的 发 展 有 了 更 多 的 空间 。 电 器 工业 只 有 为 电力 工业 
提供 高 可 靠 性 、 高 性 能 、 高 质量 的 设备 ， 与 电力 工业 实现 互动 良性 发 展 ， 才 能 真正 抓 住 目 
前 的 发 展 机 遇 。 

环境 带 来 挑战 ”国家 制订 了 “十 一 五 ”节能 减 排 的 目标 ， 并 下 大 力气 推进 实施 。 虽 
然 水 力 发 电 、 风 力 发 电 、 太 阳 能 发 电 的 比例 在 提高 ， 但 煤 电 仍 占 有 很 大 的 比例 。 为 提高 煤 
只 的 燃烧 效率 ,减少 有 害 气 体 排 放 ， 需 要 适合 国情 的 技术 和 设备 ,这 就 为 电器 工业 的 发 展 
提出 了 挑战 和 新 的 课题 .电器 工业 对 节能 减 排 目 标的 贡献 需要 通过 电力 企业 节能 减 排 的 量 
化 来 体现 ， 而 全 社会 节能 减 排 的 目标 能 否 最 终 实现 ， 需 要 环境 来 检验 。 等 真正 实现 了 人 和 
环境 的 和 谐 相 处 ， 也 就 成 功 跨 越 了 环境 所 带 来 的 挑战 。 

高 速度 能 否 高 质量 ,把 握 机 遇 与 迎接 挑战 能 否 并 举 ,不 仅 关系 到 国家 节能 减 排 目 标的 
实现 , 对 电 需 工业 的 后 续 发 展 也 将 产生 重要 影响 。 作 为 承载 中 国电 器 工业 发 展 状况 的 载体 ， 
《中 国电 器 工业 年 鉴 》 在 更 好 地 记载 电器 工业 的 昨天 和 今天 的 同时 , 更 有 责任 为 电器 工业 明 
天 的 健康 运行 导航 ! 
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51 RAE AAT EZ 330 ~B33 
52 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 B34~B35 
53 平 高 集团 有 限 公司 B36~B37 
54 昆明 电机 有 限 责 任 公司 B38 一 B39 


59 正泰 集团 股份 有 限 公司 B40 
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接口 领域 与 工业 自动 化 
围 的 市 场 领导 者 ， 菲 尼克 斯 
电气 致力 于 在 所 进入 的 各 个 业务 领 
i - FE 域 取 得 并 保持 技术 和 市 场 的 领先 地 
Pec ese — 位。 我 们 的 客户 及 合作 伙伴 遍布 全 
由 涌 保 护 (oe | 四 球 50 多 个 国家 ， 我们 非常 珍视 中 国 
2.5 【IE 一 客户 并 希望 与 中 国 客户 一 起 创造 进 

步 的 机 会 。 我 们 为 您 提供 电 接 口 领 
域 的 系列 化 产品 及 自动 化 控制 系统 
iz 大 的 设计 方案 、 安 装 调试 、 技 术 支持 
INTERFACE a > 和 产品 培训 等 服务 。 菲 尼克 斯 电气 
模块 化 电 接口 产品 人 : 是 您 值得 信赖 的 伙伴 ， 让 我 们 一 起 


AUTOMATIONWORX 共 创 未 来 ! 


ie 菲尼克斯 电气 


Tel:025-52121888 
www.phoenixcontact.com.cn 


D €D © DB €@ © Wonn® 4 
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如 何 得 到 切合 所 需 的 电力 ? 





ABB GIS (12-40.5kV, ...2500A, ...40kA) 
在 运行 环境 特别 恶劣 、 安 装 空间 特别 有 
限 、 对 安全 可 靠 性 和 智能 化 要 求 特别 高 的 
场合 ， 请 您 考虑 选用 ABB 为 您 量 身 定制 的 
ZX 系列 气体 绝缘 中 压 开 关 设备 。 其 模块 化 
设计 使 设备 结构 紧凑 ， 完 全 不 受 外 界 环 
境 影响 ， 实 现 了 真正 意义 上 的 全 工 况 和 免 维 护 ， 而 且 安 装 简 
易 快 捷 ， 节 省 基建 用 地 和 空间 ; 广泛 应 用 先进 的 数字 、 传 感 
技术 和 揪 接 技术 ; 配置 灵活 的 智能 化 解决 方案 使 设备 运行 长 
期 稳定 可 靠 。 

多 种 类 型 ， 总 有 一 款 适 合 您 ! 

欲 了 解 详情 ， 请 访问 http://www.abb.com.cn/my 








厦门 ABB 开 关 有 限 公 司 at 
厦门 小 东山 火炬 高 科技 区 ABB 工业 园 ”邮编 : 361006 Power and productivity ARR 
电话 : 0592-6026033 ”传真 : 0592-6030505 for a better world ™ 
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UniGear ZS3.2 包 装 式 金属 封闭 开关 设备 
(40.SkV, ...3150A, ...31.SkA) 


@ 为 该 电压 等 级 外 形 尺 寸 小 、 额 定 
电流 大 的 空气 绝缘 开关 柜 。 

© 采用 覆 铝 锌 板 、DD 型 母线 和 Raychem 
热 缩 绝缘 套 。 

o 可 配置 真空 和 SFe 断 路 器 。 

欲 了 解 详情 ， 请 访问 http://www.abb.com.cn/mv 





厦门 ABB 开 关 有 限 公司 Ah gü bie 


厦门 小 东山 火炬 高 科技 区 ABB 工业 园 ”邮编 : 361006 Power and productivity 
电话 : 0592-6026033 fA: 0592-6030505 for a better world ™ PS ae ae 
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中 国电 器 工业 年 : 





UniGear ZS1 铠 装 式 金属 封闭 开关 设备 是 
ABB 倾 力 打造 的 12kV 户 内 空气 绝缘 开关 
柜 系列 产品 ， 包 括 单 母 线 想 、 双 母线 柜 、 
双 层 柜 等 。 完 整 的 产品 系列 ， 大 大 丰富 
了 系统 的 解决 方案 ， 提 高 了 开关 柜 的 使 用 效率 。 灵 活 的 
解决 方案 ， 可 满足 现场 用 户 的 各 种 需求 。 该 系列 产品 融 完整 
性 、 灵 活性 、 安 全 性 、 可 靠 性 和 高 品质 为 一 体 ， 成 为 全 
球 市 场 上 具有 优势 的 中 压 开关 设备 。 

欲 了 解 详情 ， 请 访问 http://www.abb.com.cen/mv 








厦门 ABB 开 关 有 限 公司 Al: 
厦门 小 东山 火炬 高 科技 区 ABB 工业 园 ”邮编 : 361006 Power and productivity 
电话 : 0592-6026033 ”传真 : 0592-6030505 for a better world™ 
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PowerView 开关 柜 管 理 系 统 
该 系统 创造 性 地 解决 了 就 地 分 散 控制 和 远方 集中 控制 之 不 足 ， 为 开关 柜 系 统 提供 
高 效 的 就 地 集中 控制 新 方案 。 该 系统 集 控制 、 测 量 、 信 号 、 通 信 、 设 备 管理 及 WEB 
服务 功能 于 一 体 ， 规 约 开放 ， 易 与 第 三 方 系统 通信 。 
和 欲 了 解 详情 ， 请 访问 http:/www.abb.com.en/myv 





厦门 ABB 开 关 有 限 公司 
厦门 小 东山 火炬 高 科技 区 ABB 工业 园 AB: 361006 Power and productivity ABR 
电话 : 0592-6026033 ”传真 : 0592-6030505 for a better world ™ 
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ae: 天 正 电 反 


内 电 、 静 电 、 直 流 电 、 交 流 电 ， 哪 一 种 电 的 形式 ， 才 能 更 好 地 造福 人 类 ? 
天 正 电 气 利用 科技 ， 创 造 更 多 产品 。 从 断路 器 、 接 触 器 、 继 电器 ， 到 软 
起 动 太 、 变 频 嘎 ， 我 们 每 一 个 产品 都 是 将 电力 的 形式 发 生 改 变 ， 从 而 更 
轻易 地 车 握 电 的 能 量 ， 实 现 电 力 安全 利用 ， 创 造 全 新 的 价值 ， 这 也 是 天 
正 电 气 的 创新 所 在 ， 价 值 源泉 。 


a TERESE, Bisel]: www.tengen.com.cn 


创造 电力 更 多 可 能 ， 天 正 电 气 。 


天 正 集团 有 限 公司 


TE NGEN 客服 热线 : 800-857-7780 


Email: kefu@tengen.com.cn 
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中 国电 器 工业 车: 





SSRN. mast 





北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公 司 是 北京 京城 控股 有 限 责任 公司 控股 的 大 型 企业 , 创建 于 2001 年 1 月 , 其 前 身 为 1958 年 建 厂 的 
大 型 国有 企业 一 一 北京 市 电机 总 厂 , 公 司 地 处 北京 市 朝阳 区 中 关 村 电子 城 科技 园区 , 占 地 17.6 万 m”* ,注册 资本 1 亿 元 。 

公司 拥有 高 级 管理 人 才 、 专 业 技 术 人 才 ， 并 聘用 了 外 国 专家 。 经 验 丰富 的 设计 队伍 保证 了 产品 满足 客户 不 断 发 展 的 需要 。 
BJ 牌 电动 机 被 评 为 "中 国 机 械 工业 名 牌 产品 ” “北京 市 名 牌 产 品 ” BS 品牌 具有 较 高 的 知名 度 , 为 全 国 中 小 型 电动 机 在 海外 推出 
的 .有 自主 品牌 标识 的 产品 .公司 通过 了 1S09001 质量 体系 认证 . 2000 版 换 证 工作 以 及 CC. CSA, SABS, CE. 中 国 质量 认证 中 心 
CCC COC 产品 认证 ,作为 具有 研发 制造 高 效 电 动机 的 国家 中 小 型 电机 生产 主导 企业 , 公司 参加 了 国家 《中 小 型 三 相 异 步 电动 机 
能 效 限定 值 及 能 效 等 级 ) 等 项 标准 的 制定 工作 ,2007 年 上 半年 获得 了 中 国 节 能 产品 认证 ,6 月 国家 质 检 部 门 授予 公司 “出 口 免验 
企业 称号 。 

公司 目前 主导 系列 产品 为 1EC 标准 电机 和 NEMA( 尼 玛 ) 标 准 高 效 电动 机 , 领先 系列 为 压缩 机 专用 电动 机 . 注塑 机 专用 电动 
机 .变频 调 速 电梯 电动 机 .风力 发 电 设备 专用 电动 机 等 占领 新 兴 产 业 产品 .为 适应 当今 世界 节能 环保 的 技术 发 展 趋势 ,目前 公司 
正大 力 推进 北京 市 相关 部 门 批准 的 “国内 高 效 电机 研发 与 推广 项目 。 
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地 址 :北京 市 朝阳 区 酒仙 桥 北 路 7 号 
邮编 :; 100015 


电话 : 010 一 64362131 
http: / / www .chinabjem .com 
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无 锡 华 达 电机 有 限 公司 始 建 于 1958 年 ， 具 有 近 半 个 世纪 的 电机 研 
发 、 制 造 历史 ，1993 年 由 香港 (中信 ) 泰富 有 限 公 司 控股 组 建成 无 锡 
华 达 电机 有 限 公 司 。 公 司 投资 总 额 3000 万 美元 ， 资 产 总 额 2. 77 亿 元 ， 
占 地 面积 20 万 m?， 主 要 生产 设备 400 多 台 ( 套 ) ， 电 机 年 生产 能 力 500 万 
kW。 公 司 是 中 国 大 型 工业 企业 ， 省 高 新 技术 企业 ， 省 级 技术 中 心 ， YKK- 高 压 电 机 
家 技术 、 知 识 双 密集 型 企业 ， 
公司 的 质量 管理 体系 源 自 20 世 纪 80 年 代 的 全 面 质 量 管理 ， 从 20 世 纪 90 年 代 起 又 融入 
、6 5 管理 和 零 缺 陷 理念 。 公 司 产品 按照 1EC、DIN 标 准 及 符合 NEMA 标 准 的 高 效 、 节 能 、 经 
齐 、 环 保 的 电机 要 求 进行 设计 和 制造 ， 于 1997 年 通过 了 1S09000 质 量 体 系 认证 。 
公司 秉承 “发 挥 特色 、 差 异 竞争 ， 高 档 产 品 进 高 档 市 场 ” 的 经 营 理 念 ， 坚 持 “ 追 求 卓 
、 精 蔓 求 精 。 创 一 流产 品 ， 让 顾客 满意 ”的 质量 方针 ， 国 际 市 场 以 欧美 为 立足 点 ， 国 内 
以 向 高 档 客户 提供 一 流 的 产品 和 服务 为 宗旨 ， 铸 就 了 “ 华 达 ” 牌 电 机 在 国内 外 市 场 上 的 特 
ARF. 


地 址 : 江苏 省 无 锡 市 滨 湖 区 华 庄 镇 军民 251 号 
ee eaaa a aa aA 邮编 : 214131 

电话 : 0510-85601313 

传真 : 0510-85601389 


http: //ww. hwadamotors. com 
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Y2VP 系 列 变频 电机 
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哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 的 前 身 是 哈 尔 滨 锅炉 厂 (1954 年 建 厂 ) 。 公 司 占 地 面积 76 万 
， 建 筑 面 积 30 万 m:， 拥 有 各 类 设备 4000 余 台 〈 套 ) ， 以 设计 制造 50 一 1000MW 火 力 发 电 锅 炉 为 
ann. 并 设计 制造 锅炉 和 汽轮机 辅 机 、 电 站 阀门 、 石 化 容器 、 核 能 设备 、 工 业 锅 炉 以 及 
军工 等 产品 ， 是 国内 生产 能 力 和 生产 规模 均 居 于 前 列 的 发 电 设备 制造 企业 ， 电 站 锅炉 年 生产 
能 力 已 达 20000MW 以 上 。 截 止 到 2006 年 末 ， 公 司 已 累计 生产 电站 锅炉 910 台 /125078. 5MW, 25 
占 国产 火电 装机 容量 的 35%， 并 设计 制造 了 各 种 不 同 容量 和 布置 方式 的 锅炉 、 汽 轮机 辅 机 1000 
RN 台 ， 装 备 了 全 国 200 多 个 电厂 ， 部 分 产品 出 口 20 多 个 国家 和 地 区 。 
公司 各 项 管理 体系 健全 ， 产 品 技术 先进 ， 工 程 质 量 优良 ， 服 务 水 平一 流 ， 在 国内 外 客户 
中 享有 很 高 信誉 。 拥 有 A 级 锅炉 和 AR1 级 压力 容器 设计 制造 许可 证 ， 民 用 核 承 压 设备 制造 资格 
许可 证 ， 美 国 ASME“S”、“U”、“U2” 设 计 制 造 授 权证 书 和 法 规 钢 印 ，ASME 核 电 产 品 N、 
NPT 授 权证 书 及 NS 认证 证 书 ，1S09001、1S014001、0HSAS18001 认 证 证 书 。 此 外 ， 公 司 还 先 
后 获得 了 国家 一 级 企业 、 国 家 质量 管理 奖 、 全 国企 业 管理 优秀 奖 ( 金 马 奖 ) 、 中 国 环境 保护 产 
业 骨 干 企 业 、 险 锅 牌 电站 锅炉 全 国 用 户 满 意 产 品 、 中 国 诚信 经 营 企 业 等 一 系列 荣誉 称号 ， 并 
连续 三 年 荣获 “全 国 质 量 效益 型 先进 企业 ”称号 ， 被 中 国 质量 协会 授予 “全 国 质量 效益 型 先 
进 企 业 特 别 奖 ”。 
作为 国家 大 型 电站 锅炉 的 科研 与 开发 基地 ， 公 司 生 产 的 300 一 600MW 优 化 型 亚 临 界 参数 锅 
炉 系列 产品 和 50 一 150MW 大 型 循环 流 化 床 锅炉 的 设计 、 制 造 能 力 在 国内 处 于 领先 地 位 。 特 别 是 
600 一 1000MW 超 临界 、 超 超 临 界 及 300MW 等 级 大 型 循环 流 化 床 锅炉 的 成 功 开发 ， 使 公司 的 整体 
设计 制造 技术 迅速 跨 入 世界 先进 水 平行 列 。 
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x FOAREANARARNDH, 主 母 排 项 置式 ， 不 强 排 风 最 大 工作 电流 可 至 


va SOO0A,. Eai 
(Puce AMM R SAME OR ERR. 
= ”YY 开关 柜 最 多 可 装 单元 抽 居 9 个 ， 1 抽出 也 时 元 468 个，1714 抽 出 式 单 元 36 个 ， 





能 满足 小 电流 回路 电动 机 控制 应 用 。 
。 贡 出 式 单元 有 可 靠 的 机 械 连 锁 装 置 ， 通过 操作 手柄 控制 ， 具 有 了 明显 的 分 、 
试验 ， 隔 离 位 置 的 锁定 。 
(EP. REM. id, ENR ) 


”开关 柜 采 用 多 现场 总 线 技术 ， 可 实现 “四 还 ” 
“和 和 各 种 信 息 化 维护 管理 功能 。 是 智能 化 工程 硕 目 中 理想 的 优先 集成 方案 





Hb Lk = i MN OK AR RAL ASS Tihs 21 9128 
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300 系列 和 鲁能 型 电动 机 控 刺 希 天 量 使 用 秘 低 讨 配 电 终 端 MCC 柜 中 ， 可 安装 于 1/14 及 以 上 各 种 
HEEE hA R, FAT mHz E Ha 2 690V , SS. > 250A (大 功率 电机 外 配 
SPIO: Hit Sikes) 的 交流 电机 你 护 、 测量、 控制 和 基于 现场 总 线 接口 的 自动 化 监控 管理 。 


OT EN HAIN UAE o 内 置 测量 级 电流 互感 器 

全 | 全 面 的 电动 机 运行 参数 测量 o 快速 的 故障 诊断 和 维护 信息 

© 多 种 电动 机 控制 方式 及 各 种 逻辑 控制 © 多 路 可 编程 数字 量 输入 及 开关 量 输出 功能 
@ 可 实现 漏电 你 护 、 热 保护 全 4~20mA 模 拟 量 输 出 


@ ModlBUs、ProfiBbus-DP、DeyiceNeit 等 多 协议 总 线 接口 
© 9 可 选 S1522 显 示 和 控 作 控制 模块 


Bye 
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杭州 锅炉 集团 有 ike 2 


HANG ZHOU BOILER GROUP CO. i 





杭州 锅炉 集团 有 限 公司 的 前 身 是 杭州 锅炉 厂 ， 创 建 于 1955 年 ， 是 一 个 主要 从 事 锅 炉 、 压 力 容 
器 、 环 保 设备 等 产品 的 咨询 、 研 发 、 和 生产、 销售 、 安 装 及 其 它 工 程 服务 的 大 型 综合 性 集团 企业 , 2001 
年 经 过 改制 成 立 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 。2003 年 正式 加 盟 西子 联合 控股 有 限 公 司 。 公 司 占 地 面积 24 
万 m?， 建 筑 面 积 13. 25 万 m2。 公司 注册 资本 1. 2 亿 元 ， 现 有 员工 1300 余 名 ， 专 业 技 术 人 员 400 余 名 。 公 
司 是 国家 重点 高 新 技术 企业 、 国 家 CAD 应 用 工程 示范 企业 、 国 家 水 煤 浆 锅炉 研究 设计 制造 基地 和 浙江 
省 环保 产业 基地 。 目 前 ， 公 司 由 单独 的 锅炉 产品 提供 向 锅炉 岛 总 承包 交 钥匙 工程 发 展 ， 实 现 设 计 、 
制造 、 安 装 、 调 试 等 多 元 化 、 大 成 套 的 一 条 龙 服务 战略 。 

长 期 以 来 ， 公 司 坚持 技术 创新 ， 开 发 高 、 精 、 尖 产品 ， 经 过 几 十 年 的 努力 ， 已 经 形成 了 自己 的 
特色 产品 ， 尤 其 在 环保 、 节 能 综合 利用 技术 和 产品 上 独树一帜 ， 在 国内 处 于 领先 地 位 ， 在 国际 上 也 
具有 一 定 的 知名 度 。 

公司 自 20 世 纪 80 年 代 以 来 ， 采取 “以 自主 开发 为 主 ， 技 术 引 进 、 合 作 生 产 为 辅 ” 的 方式 ， 开 发 
了 一 大 批 在 国内 领先 的 新 产品 。 在 自主 开发 的 基础 上 ， 公 司 先 后 与 美国 、 日 本 、 法 国 、 荷 兰 、 芬 
兰 、 丹 麦 等 国 的 多 家 著名 公司 和 中 国 科学 院 、 清 华 大 学 、 浙 江 大 学 、 西 安 交 通 大 学 等 国内 著名 院 校 
广泛 合作 ， 研 制 、 开 发 新 产品 ， 加 快 引进 技术 的 消化 吸收 工作 ， 使 企业 的 技术 水 平 与 世界 先进 技术 
水 平 的 差距 逐渐 缩小 ， 并 在 国内 日 趋 处 于 领先 地 位 。 

在 新 一 轮 经 济 发 展 浪潮 中 ， 杭 锅 集 团 的 确立 了 企业 发 展 新 战略 目标 : 在 现 有 特色 产品 、 优 势 产 
品 的 基础 上 ， 走 做 精 做 强 做 大 环保 节能 产品 的 专业 化 道路 。 重 点 发 展 大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 、 大 型 
循环 流 化 床 、 大 型 电站 辅 机 、 垃 圾 焚烧 设备 、 冶 金 行业 产品 。 实 现 持续 开发 国内 市 场 ， 进 而 拓展 国 
际 市 场 的 策略 ， 为 发 展 我 国 重 大 工业 装备 ， 振 兴 民 族 工 业 做 出 贡献 。 
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浙江 省 杭州 市 东 新 路 245 号 
邮编 : 310004 

电话 : 0571-85387288 (总 机 ) ， 营 销 : 0571-85373947 
传真 : 0571-85377420 


http://www. chinaboi lers. com 
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HUNANKETONG 国内 露天 采矿 设备 电气 控制 领域 的 创新 领军 


Electrical Equiqment Manufacture Co, Ltd 


湖南 科 通 电气 高 品质 的 矿山 电气 自动 化 设备 专业 制造 公 局 











国内 领先 国际 先进 的 WK (D) -4P 变 频 调 速 挖掘 机 控制 设备 

新 产品 专利 号 :ZL2006、2005. 1147. 4 (已 申报 国家 火炬 计划 项 目 ) 
新 产品 证 书号 : 湘 经 科 鉴 字 (2007) 1 号 

湘 新 证 字 第 6341 号 





湖南 科 通 电气 设备 制造 
有 限 公司 重 事 长 兼 总 经 理 朱 
大 可 ,湖南 科技 大 学 毕业 
( 原 湘潭 师 院 ) ， 高 级 经 济 
Wi, TEM EGE hk M 
潭 市 机 械 化 、 上 自动 化 学 会 党 
务 副 理 事 长 。 连 续 被 评 为 湘 





潭 市 第 二 、 三 届 专 业 技术 骨 国内 领先 的 WS1-10 全 数字 直流 调 速 挖掘 机 控制 设备 
干 人 才 ， 湖 南 省 科技 创新 先 新 产品 专利 号 :ZL2005. 2005 2332. 0; 
进 个 人 湘潭 市 诚信 企业 家 。 MARSE (2007) 25 


新 产品 证 书号 : 湘 新 证 字 第 6340 号 





国内 领先 的 全 新 配置 KYZ- 口 P 牙 轮 外 变频 调 速 控制 设备 
新 产品 专利 号 : ZL2005. 2333. 5 
新 产品 证 书号 : 湘 经 科 鉴 字 (2007) 3 号 





湘 新 证 字 第 6342 号 
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创新 发 展 


品牌 制胜 





K (E) -4F 挖 掘 机 电子 调节 控制 设备 
| 号 :71L02283233,. 5 


四 届 全 国 发 明博 览 会 银 奖 、 国 家 火炬 计划 
HC 006cH04 128 8] 


湘 新 证 字 第 6177 号 
湖南 省 高 新 技术 产品 [编号 : 0703B0308) 





MNS、GCK、GCS、GGD、XL-21、KTXM 系 列 
低压 成 套 开关 设备 通过 国家 CCC 认 证 





WS1-4 全 数字 直流 调 速 挖掘 机 控制 设备 
新 产品 专利 号 :ZL2005 2005 23320 
荣获 2004 年 湖南 省 优秀 技术 创新 奖 

[ 湘 经 科技 (2005) 204 号 ] 

新 产品 证 书号 : 湘 经 科 鉴 字 (2004) 3 号 
湘 新 证 字 第 6237 号 





KYN-48 (DKY-12) . XGN2-12 
高 压 输 变 电 设 备 获 龙 源 产品 型 号 授权 使 用 证 书 





GWB5-6 微 机 型 高 压 户 外 计量 保护 柜 
新 产品 专利 号 :ZL2005 2005. 2477. 0 
荣获 2005 年 湖南 省 优秀 技术 创新 奖 

[ 湘 经 科技 (2006) 122 号 ] 





科 通 电气 为 打造 国内 外 新 型 器 天 矿山 电气 自动化、 高 低 庄 输 变 电 设备 研发 、 制 造 中 心 而 不 懈 努 力 
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LW36 一 126 /T3150 一 40 型 户外 自 能 式 o o g 
一 一 y my" fè] i, " Pi NOMS P< Es i Jt t- * i TÀ ; fay e z 出 斗士 ‘a - 
tee Ua tee a KYN61 一 40.5 金 属 铠 装 封 财 式 开 天 柜 | KYN28 一 12 金 属 铠 装 抽出 式 开 关 柜 


ta 


高 新 技术 开发 区 邮编 : 271200 


AT 


电话 : 0538 一 7188888 7069888 fH, 0538—7059818 


E 一 mall: sdtshx@vip. 163.com 


Http. / /www .tshxkg. cn 
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中 国电 器 工业 正 莹 


忆 公 司 


中 国电 工 设备 








中 国电 工 设 备 总 公司 CCNEEC) 经 过 近 
30 年 的 潜心 经 营 、 调 整 充实 和 经 验 及 业绩 


中 国电 工 设备 总 公司 总 载 赵 若林 先生 
的 积累 ;已 经 发 展 成 为 一 个 能 够 承担 国内 


NAC NN 


Ee 


公司 具有 国家 甲 级 综合 设计 、 国 


外 大 型 工程 总 承包 项 目的 专业 化 的 国际 工 
家 甲 级 王 程 建设 监理 、 国 家 甲 级 招标 等 资 


程 公 司 。 


我 们 将 以 完善 的 项 目 管理 、 精湛 的 专 
业 技 术 、 可 靠 的 工程 质量 ， 为 客户 提供 优 


质 ， 并 已 连续 多 年 跻身 于 美国 ENR 评 选 的 全 
质 的 服务 。 


球 国 际 工程 承包 商 225 强 企业 。 


Re PS Te Sb es AA A ks TD Wain MA A DER A TE EE ee ee eee 
NW Sa ee SE EEE eee 


A ES MS WR VP 


我 们 期 盼 看 与 您 携手 合作 ;共享 成 功 


的 喜 锐 。 


地 址 ; 北京 市 宣武 区 莲花 河 胡同 1 号 


邮编 : 100055 
电话 : 
传真 : 


010-63269302 
010-63261083 


cneec@cneec. com. cn 


E-mail: 





http:// www. cneec. com. cn 
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HEMOTOR 河北 电机 股份 有 限 公司 





河北 电机 股份 有 限 公司 是 以 生产 NEMA 标 准 超 高 效 电机 和 专用 特种 电机 为 主 的 企业 ， 主 要 为 跨国 公司 
提供 产品 配套 和 服务 ， 产 品 出 口 北美 等 发 达 国 家 且 有 效 替 代 了 进口 。1997 年 企业 率先 通过 IS09001 质 量 体 
系 认 证 。2005 年 公司 实现 了 专用 特种 电机 占 总 销售 量 80% 的 结构 性 变革 ， 公 司 生产 的 “ 冠 生 ” 牌 电机 荣获 
2006 年 中 国名 牌 产 品 和 中 国 质量 过 硬 放 心 品牌 称号 ， 是 国家 和 河北 省 免检 产品 ， 国 家 和 河北 省 用 户 满意 
产品 ， 中 国 机 械 工 业 名 牌 产 品 。 到 2006 年 ， 公 司 已 成 为 年 工业 产值 60308 万 元 ， 利 税 2110 万 元 ， 拥 有 职工 
1548 人 的 企业 。 










地 址 : 河北 省 石家庄 市 装备 制造 基地 〈 罕 姬 工业 区 ) 电机 路 
邮编 : 051400 

电话 : 0311-81662800 

传真 : 0311-81662989 

http://www. hebem. com 
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http://www.huapeng.com 


=a 
华 鹏 集团 


Huapeng Group 


B 消防 报警 


电缆 桥架 


MAMA iS 

里 智能 在 线 监控 技术 

四 安全 的 金属 外 壳 保 护 

消 除 周围 钢 结 ata TT A A 
E EERIE RP 

EZE ERARI 


FBR ew 


地 址 :江苏 省 扬中 市 华 
电话 :0511-88411156 
传真 :0511-88411155 


E-mail : huapeng @ jsmail.com.cn 
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国电 气 工业 100 强 Mm fma 合作 伙伴 M SIEMENS 合作 伙伴 


WEBS MN) 集团 有 限 公 司 〈 原 杭州 电器 开关 有 限 公 司 ) ， 是 集 研究 、 开 发 、 生 产 和 销售 于 一 体 的 企业 
集团 ， 创 建 于 1993 年 ， 是 机 械 、 电 力 等 行业 定点 生产 高 低压 成 套 开 关 设 备 的 骨干 企业 ， 是 《全 国 城乡 电网 建设 
与 改造 的 设备 及 生产 企业 推荐 目录 》 的 入 围 企 业 、 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设 备 分 会 常务 理事 单位 、 浙 江 省 
电气 行业 协会 副 会 长 、 成 套 分 会 会 长 单位 、 浙 江 省 机 械 工 业 联合 会 副 会 长 单位 ， 浙 江 省 高 新 技术 企业 。 








D 主导 产品 : 


和 ,5ky 及 以 下 高 低压 开关 柜 
SFs 环 网 柜 
智能 型 箱 式 变电站 
工业 自动 化 控制 设备 

高 压 真空 断路 器 
低压 元 器 件 


CG 
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地 址 ， 江苏 省 常州 市 横 塘 河西 路 1 号 


国企 业 简 介 

多 元 化 的 工业 生产 制造 企业 一 一 伊顿 公司 (纽约 证 交 所 股票 代码 : 
ETN) 2006 年 8 月 提出 全 面 自愿 收购 中 国电 气 企业 森 源 国际 控股 有 限 公 
司 〈 香 港 证 交 所 股票 代码 : 3333) 。 

伊顿 公司 收购 森 源 国际 后 ， 不 仅 获 得 了 进入 快速 增长 的 中 国 市 场 
的 渠道 ， 还 获得 了 一 个 重要 的 中 压 电 气 产 品 的 生产 基地 一 一 森 源 国际 
拥有 全 资 子 公司 常州 森 源 开关 有 限 公 司 ， 国 内 著名 的 真空 断路 器 以 及 
其 他 电气 开关 装置 的 制造 商 。 伊 顿 公司 通过 兼并 把 两 家 企业 的 优势 完 
美 结合 起 来 ， 借 此 拓展 了 伊顿 公司 在 中 国 市 场 的 渠道 ， 并 在 中 国电 气 
市 场 上 占据 不 错 的 市 场 份 额 。 

目前 伊顿 森 源 生产 YS1-12、3AS-12 系 列 户 内 交流 高 压 真 空 断路 
器 、FL CR) N36-12 型 高 压 户 内 SF 负荷 开关 及 其 组 合 电 器 、GZS1 及 
XGN15 系 列 开关 柜 体 、 配 套 工程 用 系列 功能 小 车 。 

本 公司 生产 的 VS1-12 系 列 户 内 交流 高 压 真 空 断路 器 多 次 被 评 为 市 
名 有 牌 产品 、 省 名 牌 产 品 、 省 高 新 技术 产品 、 国 家 重点 新 产品 ， 同 时 企 
业 也 拥有 “江苏 省 外 商 投资 先进 技术 企业 ”、“ 江 苏 省 技术 密集 、 知 
识 密集 型 企业 ”、“ 江 苏 省 高 新 技术 企业 ”、“ 国 家 火炬 计划 重点 高 
新 技术 企业 ”等 多 个 荣誉 称号 。 

公司 在 1999 年 通过 IS09001 质 量 体 系 认证 ， 并 通过 2000 版 换 版 认 
证 ，“ 追 求 完美 品质 ， 满 足 顾客 需求 ”是 我 们 的 质量 方针 ，“ 以 质量 
求生 存 ， 以 信誉 求 发 展 ” 是 公司 的 宗旨 ， 公 司 有 明确 的 质量 承诺 ， 有 
专业 的 售后 服务 人 员 ， 并 对 客户 提供 个 性 化 解决 问题 方案 ， 顾 客 的 满 
意 度 指数 大 于 90%， 根 据 客 户 需求 及 售后 服务 信息 ， 对 产品 进行 不 断 
改进 ， 做 到 “人 无 我 有 、 人 有 我 精 ”， 确 保 产 品 运行 安全 可 靠 。 
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哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 是 中 国 第 一 个 5 年 计划 156 项 重点 建设 项 目 中 的 两 
项 一 一 电站 汽轮机 和 船舶 用 主动 力 装 置 的 生产 制造 企业 ， 经 过 半 个 世纪 的 发 展 建 
设 ， 现 已 成 为 一 个 以 设计 、 制 造 大 型 火电 汽轮机 、 核 电 汽轮机 、 船 用 汽轮机 和 重型 
燃气 轮机 为 主 的 国家 大 型 骨干 企业 。 

公司 以 每 年 自身 15000MW、 合 作 25000MW 的 制造 能 力 ， 为 中 国 的 经 济 建设 提 
供 了 无 限 的 能 源 动力 。 产 品 覆 盖 除 西藏 和 人 台湾 省 以 外 的 所 有 省 、 市 、 自 治 区 200 余 座 
电厂 。 同 时 ,产品 还 出 口 到 巴基斯坦 、 越 南 、 印 度 尼 西亚 、 阿 尔 巴 尼 亚 、 彰 鲜 、 苏 
丹 、 巴 西 、 伊 朗 等 国家 的 20 余 座 电 厂 ， 

用 行动 诠释 着 “引领 华夏 动力 ,跻身 国际 知名 企业 ”的 企业 愿景 。 





地 址 : 黑龙 江 省 哈尔滨 市 三 大 动力 路 345 号 
邮编 : 150046 

电话 : 0451—82952888 

传真 : 0451—82681364 
http://www. htc. com. cn 
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天 水 长 城 开关 厂 


天 水 长 城 开关 户 是 我 国 输 变 电 开 关 设 备 制 造 行业 的 大 型 专业 制造 厂 ， 为 兰 
州长 城 电工 股份 有 限 公 司 下 属 的 国有 控股 公司 。 主要 生产 0. 4 一 126kV 高 讨 开 天 
设备 、 高 讨 电 器 元 件 和 低压 开关 柜 等 产品 。 产 品 广 泛 应 用 于 国家 大 型 电力 工 
和 三 了 ga 建材 等 其 他 大 、 中 型 工业 项 目 ， 
EI I NE 

a AGERER, A 
压 断 路 器 10000 台 的 生产 能 力 。 企 业 现 有 职工 1400 多 人 ， 其 中 专业 技术 人 员 
600 多 人 。 企 业 拥有 行业 一 流 的 高 压 电 器 研究 开发 中 心 、 设 备 完备 的 产品 试验 
=, A UE BSB 
开发 、 研究 各 类 局 mil 低 庄 开 开关 设备 的 实力 。 

主导 产品 10kV 系 列 高 讨 开 关 柜 和 断路 器 的 主要 技术 指标 全 部 达到 国内 先 

进 或 领先 水 平 ， 在 国内 同行 业 中 具有 了 明显 的 比较 优势 ， 特 别 是 大 电流 开关 设 
各 的 技术 水 cman alee ues a 
bE 
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EVH 灌 封 极 柱 式 系列 真空 断路 器 












ELH1-126/T2500-40 
气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
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i i-AZ1-12/T630-25 
er E 箱 型 固定 式 交 流 金属 封闭 开关 设备 
用 国 铝 业 公司 冰岛 项 目 “一 ~ ( 配 EVH3-12/T630-25 高 压 交 流 真空 断路 器 ) 
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SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. 





四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 位 于 中 国 科技 城 四 川 省 绵阳 市 。 
公司 占 地 53 万 m2 (8004S HH) ， 注 册 资 本 1. 69 亿 元 ， 资 产 总 什 8 亿 元 ， 只 
备 年 产 6 万 t 绝 缘 材 料 的 生产 能 力 。 公 司 现 有 员工 1500 余 人 ， 其 中 各 类 
工程 技术 人 员 500 余 人 。 

TPA Neg vada inp ES 45 BH AR Fy 
缘 漆 有 限 责 任 公 司 、 绳 阳 东 方 绝缘 制品 有 限 责 任 公 司 等 5 家 全 资 子 公 
司 ， 其 前 号 东方 绝缘 材料 厂 ， ile i 40 多 年 来 ， 公 司 一 直 致 
力 于 高 性 能 新 型 绝缘 材料 的 研发 、 生 产 和 销售 。 公 司 一 吐 秉 承 “ 以 人 
AA, WAAR, WIA, 人 的 经 营 理念 ， 和 凭借 雄厚 的 研 
发 、 制 造 实力 及 强大 的 市 场 开拓 能 力 ， 主 导 产 品 占领 了 国内 20% 以 上 的 


同步 实现 客户 价值 企业 价值 。 “市 场 份额 ， 已 成 为 中 国 综合 性 绝缘 材料 研发 制造 企业 的 排头 兵 ， 
和 个 人 价值 ， 是 我 们 的 追求 。 


董事 长， A Yik 





EBS in 

口 绝缘 油漆 、 树 脂 和 胶 口 浸渍 纤维 制品 

口 层 压 制品 口 电工 模 塑 料 

口 电工 云母 制品 口 电工 柔软 复合 制品 
ORR ORAIH RAAR 
口 非 织 布 口 改 性 工程 塑料 


法 人 代表 : FUR 

地 bt: 四 川 省 绵阳 市 东兴 路 6 号 AB 编 : 621000 

电话: (0816) 2972888 t HE: (0816) 2283860 
网 tit: www. emtco. cn 
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YRKK、YKK 高 压 三 相 异 步 电 动机 


i, 





YJS 紧 凑 型 电动 机 
1998 年 获 国 家 新 产品 证 书 
1998 年 获 机 械 工业 科技 成 果 二 等 奖 





防 沙 涉 水 无 刷 同 步 发 电机 












兰州 电机 有 限 责 任 公司 ( 原 兰州 电机 厂 ) 是 始 建 于 1958 年 的 制造 电机 和 发 电 设备 的 国 
家 一 级 企业 。1992 年 获得 自 营 进出 口 权 。1994 年 企业 进入 国家 认定 的 企业 技术 中 心 行列 , 同 
年 通过 ISO9001 质 量 体 系 认证 。 2005 年 获得 了 中 国 机 械 工业 联合 会 授予 的 “机 械 工业 管理 
进步 示范 企业 ”称号 ， 同 年 取得 国家 武器 装备 科研 生产 二 级 保密 资格 及 科研 生产 许可 证 ， 并 
取得 GJB9001A 一 2001 军 工 质量 管理 体系 认证 证 书 。 公 司 现 有 工程 技术 人 员 600 余 人 ， 高 级 
专业 技术 人 员 70 人 ， 享 受 “ 国 家 ”颁发 的 政府 特殊 津贴 6 人 。 主 要 设备 845 台 ， 进 口 设备 62 台 。 
公司 主要 产品 有 : 大 中 型 交流 电机 、 交 流 变 频 调 速 电机 、 风 力 发 电机 、 大 中 型 直流 电机 、 船 
用 . 陆 用 交流 发 电机 、 中 频 . 双 频 .双流 .变频 . 变 流 等 特殊 专用 电机 、 交 流 伺 服 .主轴 及 步 进 电机 、 
中 小 型 水 轮 发 电机 组 、 超 高 滑 差 电动 机 、 小 型 交流 电动 机 、 柴 油 发 电机 组 ( Be. BA) ) 、 
高 .低压 控制 屏 ( 柜 ) 等 十 余 类 产品 ， 共 计 88 个 系列 、331 个 品种 、2600 多 个 规格 ， 其 中 高 压 
交流 电动 机 功率 范围 为 220 ~ 20000kW， 低 压 功 率 范 围 为 0.55 ~ 2000kW， 交 流 调 速 电 动机 
功率 范围 为 0.55 ~ 5000kW， 交 流 发 电机 功率 范围 为 3~ 40000kW， 风 力 发 电机 300 ~ 3000kW, 
水 轮 发 电机 组 功率 范围 为 160 ~ 40000kW， 内 燃 普 通 发 电机 组 、 电 源 车 、 低 噪音 自动 化 机 组 
功率 范围 为 12 ~ 1200kW。 年 综合 生产 能 力 达 350 万 kW。 

自行 开发 的 TZH 和 TFX 一 H 系 列 发 电机 可 靠 性 高 ， 获 国家 银 质 质量 奖 。 利 用 多 年 积累 的 发 
电机 产品 的 研发 优势 ， 先 后 研制 成 功 军工 用 中 频 电机 、 无 刷 涉 水 发 电机 等 一 批 特种 电机 ， 产 
品 水 平 居 国内 领先 地 位 。 在 国内 率先 开发 的 Y、YR 系 列 中 型 10kV 级 三 相 异 步 电 动机 ， 可 直接 
用 在 10kV 电网 ， 属 国内 先进 水 平 。 自 主 开发 的 YJS 系 列 紧凑 型 三 相 异 步 电 动机 属国 内 前 列 。 
自行 研制 成 功 的 1MW 变 速 恒 频 双 馈 异步 风力 发 电机 于 2004 年 8 月 与 沈阳 工业 大 学 承担 的 国家 
863 计 划一 一 “MW 变速 恒 频 风力 机 ”地 面 配 试 成 功 ，2005 年 8 月 在 营口 仙人 岛 试 运行 ， 开 始 
实现 了 我 国 兆 瓦 级 变速 恒 频 风力 机 的 国产 化 。 由 国家 相关 部 门 批准 的 “1.5MW 变 速 恒 频 双 馈 风 
力 发 电机 及 控制 系统 产业 化 项 目 ” 现 正在 实施 中 。 公 司 先后 引进 了 美国 GE、 德 国 AEG、 西 门 
子 等 世界 著名 公司 的 先进 技术 ， 在 吸收 消化 国外 先进 技术 的 基础 上 不 断 开发 更 加 适合 国情 的 
新 产品 ， 如 YPT 系 列 交 流 变频 调 速 电动 机 、TZHW 系 列 无 刷 三 相交 流 发 电机 、1FT6、1PH6 
交流 伺服 主轴 电机 、BYG 系 列 步 进 电机 等 ， 使 引进 的 技术 不 断 得 到 发 扬 光 大 。 

公司 获得 国家 科技 进步 奖 2 项 、 国 家 优秀 新 产品 “人 金龙 奖 ”3 项 、 国 家 重点 新 产品 6 项 、 省 
部 级 科技 进步 奖 34 项 。 还 获得 国家 优质 产品 银 质 质量 奖 3 项 、 部 优 奖 2 项 、 省 优 奖 13 项 、 兰 电 
产品 获 机 械 工业 名 牌 产品 称号 、 兰 电 牌 交 直 流 电机 及 控制 装置 产品 获 甘肃 省 “ 陇 货 精 品 ”称号 、 
发 电机 产品 获得 “甘肃 名 牌 产 品 ” 及 “国家 免检 产品 ”称号 、690V 及 以 下 中 小 型 发 电机 产品 荣获 
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“中 国名 牌 ”产品 称号 。TZHW、YJS、YSK、YKK 等 产品 获 CE 认证 证 书 。 
产品 享誉 全 国 并 销 往 20 除 个 国家 和 地 区 。 
地 垃 .， 兰 痢 市 七 里 河 区 民乐 路 665 号 op S- 730050 
电话 ， 0931- 一 2866951 2860594) SERRA. BP 
TEA. 0931—2865068 2869404( 销 售 ) 销售 联系 人 人， MRK 


E-mail: * sales@iec.cn 
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”TZHW 无 刷 同 步 发 电机 
。 1998 年 获 国家 新 产品 证 书 


小 Wa 
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i 1.5MW 双 馈 变速 恒 频 异步 风力 发 电机 
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HEFE! SMARTER TECHNOLOGY CO.,LTD. 


合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 坐落 于 国家 合肥 
经 济 技术 开发 区 ， 是 业界 公认 的 国内 目前 产品 种 
类 齐全 、 产 销量 较 大 的 电线 电缆 专用 设备 制造 企 


WL. 

自 1985 年 开始 ， 依 靠 线 缆 界 广大 客户 的 关心 
和 支持 ， 公 司 全 面 涉足 电工 专用 设备 制造 业 ， 并 
不 断 取得 长 足 的 进步 。 现 已 在 国内 外 线 缆 设 备 市 
f “亲生 来 ， 公 司 才 省 于 线 纺 设 备 的 究 与 创 
à j 20 s AR > = t Wt l 
总 经 理 : EA 新 ， 已 累计 开发 出 电力 电缆 设备 、 通 信 电 缆 设 备 
和 光缆 设备 等 60 多 个 品种 。 其 中 ， 获 得 国家 专利 10 多 项 ， 主 要 产品 均 被 中 国电 器 工业 协 
会 推介 为 质量 可 信 产 品 。 

凭借 多 年 服务 于 线 缆 行业 积累 的 丰富 经 验 ， 合 肥 神 马 致力 于 满足 客户 的 个 性 化 需 
求 ， 向 中 国内 地 和 中 国 台湾 以 及 伊朗 、 越 南 、 印 度 、 俄 罗斯 、 泰 国 、 韩 国 等 多 个 国家 和 
地 区 的 客户 提供 高 品质 的 产品 。 强 有 力 的 技术 支持 和 完善 的 售后 服务 。 

现在 ,秉承 和 努力 实践 “专业 制造 、 真 诚 服务 ”的 经 营 理念 ， 合 肥 神 马 已 日 益 成 为 
国内 外 客户 值得 信赖 的 合作 伙伴 。 


SMARTER 





Hefei Smarter Technology Co., Ltd. Located at state-level Hefei Economic-Technological Develop- 
ment zone is one of the leading manufacturers for cable machinery in China with most quantity and diver- 
sity. 

Form 1985,depending on customers’ supporting and care in wire and cable line, Hefei Smarter has 
made great improvement. Now it’s playing a very important role in cable machinery market in China. 

For more than twenty years, Hefei Smarter has been focusing on research and innovation of wire and 
cable machingery, and sixty types of types of products including power cable machingery, communication 
cable machinery and optical fiber cable machinery has been developed, among them ten have obtained 
national patents. China Electrical Equipment Industry Association recommends all Main products as quality 
reliable products. 

With the help of experience accumulated many years in wire and cable line, Hefei Smarter dedicates 
itself to special requirements from customers and supplies high quality products, best technical supporting 
and perfect service to many countries and areas including Iran, Vietnam, India, Russia, Thailand.korea, 
Taiwan and etc. 

At present holding and carrying out the management intention “specialized manufacturing, warm- 
hearted service”, Hefei Smarter is becoming reliable cooperation partner in China and abroad increasingly. 


Development Zone P.R. China 
TEL:+86 551-2205888 





合 
电话 : 0551-2205888 真 : 0551-2205889 
http: //www. chinasmarter.com E-mail: smarter@188. com 
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地 址 : Be ees oS 
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销售 热线 :0519 鸡 7308801 it www.’shangshang.*com. 
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川 开 电 气 有 限 公司 





CHUANKAI ELECTRIC CO, LTD 


川 开 电 气 有 限 公司 (China Chuan Kai) 
W CRRA” Bu IRA” » 是 “ 州 开 
集团 ”的 核心 企业 。CCK 电 气 始 建 于 1980 年 ， 
专业 从 事 输 配 电 领 域 电 气 成 套 设备 研发 、 设 计 、 
制造 、 营 销 、 安 装 及 技术 咨询 服务 , 是 机 械 、 
电力 部 门 定点 生产 许可 企业 ， 连 续 6 年 整体 规 
模 和 综合 实力 名 列 全 国电 气 开 关 前 12 名 、 电 控 
配 电 行业 前 5 名 ， 并 在 西南 地 区 名 列 前 茅 ; 先后 
荣获 “四 川 省 先进 企业 ”、“ 四 川 省 重合 同 守 
信用 企业 ”、“ 四 川 省 高 新 技术 企业 ”等 荣誉 
称号 ; 注册 商标 “CCK” 已 成 为 国内 著名 商标 。 
2006 年 3 月 通过 核电 300MW、600MW、1000MW 机 
组 1E 电 气 成 套 设备 全 部 型 式 实验 ， 率 先 通过 1E 
级 产品 鉴定 。 

CCK 电 气 主要 产品 包括 : 40. 5 一 110kV 户 外 
开关 设备 、40. 5kV 及 以 下 中 低压 部 件 和 成 套 开 
关 设 备 、0. 4 一 40. 5kV 预 装 式 变 电站 、 微 机 保 
护 监控 系统 、 微 机 型 直流 源 、XJD 消 防 应 急电 
源 、 动 力 箱 、 照 明 箱 、 电 缆 桥架 、 空 气 绝缘 和 
密集 绝缘 封闭 母线 槽 、 共 箱 母 线 、 预 分 支 电缆 
等 ， 广 泛 应 用 于 电厂 、 电 站 、 石 化 、 治 金 、 交 
通 、 市 政 、 机 械 、 电 子 、 轻 工 、 建 材 、 军 工 等 
领域 ， 畅 销 全 国 ， 远 销 东 南亚 及 非洲 国家 ， 以 
其 卓越 的 性 价 比 及 优良 、 快 捷 、 完 善 的 服务 ， 
赢得 了 社会 各 界 和 广大 客户 的 一 致 认同 和 好 评 。 


地 址 : 成 都 市 双流 县 华 阳 镇 正 东 中 街 
邮编 : 610213 

营销 电话 : 028-85633133 

f BH: 028-85642849 
http://www. cck-group. com 

E-mail: cck@cck-group. com 


能 化 程度 高 。 


防护 等 级 可 达 P54， 结 构 强度 高 、 去 面 保护 性 能 优 度 、 外 攻 螺 丝 票 园 ， 接 地 连续 性 请 
好 。 





CMDS EA. ETTR. MEPA. BEE. MEE. HREF. E 


—. WIRE, DRATHRON. ERRAMEAREZ EHS RAHA, 


二 、 主 要 元 配件 采用 AB8 新 产品 ， 质 量 可 您 ， 体 积 小 ， 分 斯 能 力 高 ; 也 可 选用 
SIEMENS, SCHNEIDER, RB. 精益 等 从 司 产品 。 

=. 新 一 代 的 一 次 接 播 件 考 命 提 高 了 5 们 以上， 运行 混 升 低 ， 撞 作 省 力 可 靠 ; 二 
次 接 播 件 加 用 动 配合 自动 导向 接 揪 技术， 接 括 可 靠 。 

四 、 连锁 机 构 间 时 实现 开关 操作 及 热 履 机 械 连锁 功能 ， 操 作 方 便 、 可 靠 

E. EPRE, HELE .4E.BE,12E.16E,24E 共 7 种 抽 层 式 急 元 规 
格 ， 可 所 张 更 灵活 的 单元 组 合 ， 节 省 配 电 富 空 间 。 多 功能 板 、 重 直 得 线 基 有 支持 绝 
w. BR. BR. AMEE. TAH. 

A. RPI ASME RA. OE. STM LH TART 
使 扫尾 进出 操作 资 得 更 轻松 、 赂 畅 ， 互 换 性 好 。 

七 、 负 有 懂 单元 内 一 、 二 次 电 壤 元 件 完全 隆 雍 ,可 尽 可 能 地 防止 故障 的 扩大 ， 避 
免 所 及 抽 先 单元 内 的 相 邻 元 克 件 及 线路 。 网 时 ,一 、 二 次 元 器 件 的 完全 分 硝 ,， — — 
次 线 的 完全 分 路 也 使 得 抽 乱 单元 内 更 整齐 、 美 现 . 








| MASAL EDELE. 
ERRARE HE: E. HES, MELES, HEAREN 
强 。 
柜 体 防护 等 级 可 达 !P42; 柜 体 为 铠 装 结构 共 分 外 室 : HAE. GAS. BK. —KE;: 各 室 设 有 独立 
HRERERR. 
所 有 设备 均 可 在 柜 门 关闭 状态 下 进行 操作 ， 完 全 满足 “五 防 ” 要 求 。 
主要 配 用 VD4、3AH、HVX、VAC 系 列 真空 断路 器 ， 以 及 ZN63、ZN65、VEP 新 型 真空 断路 句 。 
FEPER., APh. MEL, FALH, EWER, REED., FERET, WEA 
E. RASTA. 
全 级 KYN28- 12ER. Wh. MEE., HEE. FSK. MEL. HMI. RETR. WHEL 





PARANEDA: 柜 体 结构 强度 高 、 稳 定性 好 ， 标 准 化 程度 高 ， 抗 电弧 能 力 
2 

柜 体 防护 等 级 可 达 !P42; ERARA NE: 开关 窜 、 FRE. SHE. DAR: KANA 
HRSA RMR 

所 有 设备 均 可 在 柜 门 关闭 状态 下 进行 操作 ， 完 全 满足 “五 防 ” 要 求 

主要 了 配 用 VD4、HD4、FPF、VYCP 系 列 真空 断路 器 ， 以 及 ZN85、ZN88 亲 型 真空 新 络 器 - 手 车 为 中 置式 结 
H. GR). BG, RARER. EHR. HAD. FEER, EAE. NAAR 

KYNS7B), BMG, SA. STM, HELE 








争 ”YBPIM)-12/0.4 系 列 预 装 式 变电站 


YBP(M)-12/0.4 系 列 预 装 式 开关 站 是 用 于 12kV 交 流 三 相 电 力 系统 中 ， 适 用 变 电 所 及 工矿 企业 、 高 层 建 二 
筑 、 高 档 社 区 、 公 园 、 港 口 、 机 场 、 车 站 以 及 临时 施工 用 电 、 妓 外 作业 等 供电 系统 进行 接受 、 分 配 电 能 , 实 is? 
现 控制 、 保 护 、 监 测 、 通 讯 等 功能 整体 式 开关 装置 。 安 装 方便 、 结 构 紧 凑 、 外 形 美 现 、 节 约 投资 、 移 动 方 fh 





CCK 电 气 
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中 国电 器 工业 年 冀 


村 林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
GUILIN POWER CAPACITOR CO. ,LTD. 





桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 的 前 身 是 桂林 电力 电容 器 总 厂 ， 创 建 于 1967 年 , 现 已 发 展 成 为 国家 机 械 工业 骨 
干 企业 . 中 国 输 变 电 制造 行业 高 压 . 超 高 压 和 特 高 压 电 力 电容 器 的 科研 和 制造 生产 基地 , 是 中 国 500 强 电 气 机 械 及 
器 材 制造 企业 . 并 成 为 国家 重点 工程 装备 制造 企业 。2006 年 8 月 .与 广州 白云 电气 集团 公司 的 强 强 联 合 , MOTH 
广州 白云 企业 职工 和 市 国有 资产 投资 经 营 公司 共同 参股 的 股本 多 元 化 的 桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 。 

桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 拥有 专门 从 事 新 材料 ， 新 技术 及 新 产品 研究 和 开发 的 试验 研究 室 、 高 压 试验 大 
厅 , 其 中 试验 研究 室 可 全 面 进行 介质 材料 的 理化 和 电气 性 能 及 组 合 应 用 性 能 研究 的 研究 基地 .上 自 前， 企业 拥有 3 条 
专业 的 电力 电容 器 生产 线 一 一 全 膜 电容 器 生产 线 、 电 容 式 电压 互感 嚣 生产线 、 金 属 化 膜 电容 器 生产 线 ， 生 产 线 配 
备 了 美国 HILTON 公司 的 全 自动 全 膜 电 容器 卷 制 机 , H+ MONTANA 公司 制造 的 全 自动 金属 化 膜 电容 器 卷 制 机 以 及 
20 多 套 高 性 能 的 真空 浸渍 处 理 系统 .企业 产品 系列 达 26 个 ,规格 型 号 上 干 种 ,年 生产 能 力 达到 3500 万 kvar .企业 
于 1997 年 通过 !SO9001 质量 体系 认证 ， 建 立 的 质量 管理 体系 符合 ISO9001 : 2000 标准 ,产品 的 技术 经 济 水 平和 产 
品 研究 开发 能 力 处 于 国内 领先 水 平 ，2006 年 通过 !SO14001 : 2004 环境 体系 认证 ，1991 年 荣获 国家 颁发 的 “国家 
重大 技术 装备 一 等 奖 “ 奖 牌 。 

40 年 来 ,桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 共 获 国家 发 明 奖 1 项 , 国家 科技 进步 奖 2 项 , 部 . 省 . 市 级 科技 进步 奖 
28 项 ， 国 家 专利 7 项， 为 我 国电 力 电容 器 行业 的 发 展 作出 了 巨大 的 贡献 .2003 年 公司 成 功 研制 750kV 电容 式 电压 
互感 器 2004 年 成 功 研制 1000kY 电容 式 电压 互感 器 ， 并 在 国家 电网 公司 武汉 高 压 研究 院 交流 特 高 压 试验 基地 
1000kV 变 电 系 统 中 投 运 成 功 .公司 并 联 电容 器 有 40 年 的 生产 历史 ， 在 全 国 各 地 500kV 变电站 运行 情况 良好 .企业 
已 为 170 多 个 500kV 变电站 提供 产品 ,企业 先后 为 北京 房山 SOOkV 变电站 提供 42 万 kvar 并 联 电容 器 ， 辽 宁 辽 阳 
500kV 变电站 提供 16 万 kvar 并 联 电容 器 .深圳 大 亚 湾 核 电站 500kV 输电 工程 提供 36 万 kvar 并 联 电容 器 ， 为 南方 
电网 公司 贵州 至 广东 第 二 回 直流 输电 工程 提供 120.56 万 kvar 高 压 并 联 电容 器 .公司 生产 的 滤波 电容 器 在 葛洲坝 
换 流 站 、 宣 昌 换 流 站 及 南 桥 换 流 站 等 大 型 直流 输 变 电工 程 中 也 有 多 年 的 成 功 运行 经 验 . 2007 年 公司 在 国家 重点 工 
程 招 标 中 又 先后 中 标 ， 为 国家 电网 公司 高 岭 背靠背 换 流 站 工程 ( 华北 侧 ) 提供 电容 器 装置 244.53 万 kvar, HH 
KH MAS BAMHI 1000kV 特 高 压 交流 试验 示范 工程 { 晋 东南 变电站 ) 提供 1000kV 电容 式 电压 互感 器 6 
人 台 和 电容 器 装置 83.4 万 kvar， 为 西北 电网 公司 兰州 东 一 官 亭 750kV 交流 试验 示范 工程 | 兰州 东 变 电站 ) 提供 电 
容器 装置 15.4 万 kvar, 
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地 址 ;广西 桂林 建 干 路 16 号 邮编 : 541004 电话 : 0773-5893011 (总 经 办 ) 5893070 (销售 ) 5893213 (订货 热线 ) 


传真 : 0773-5894993 (公司 ) 5896959 ($H) 5893216 (服务 热线 ) 
http://www. gulrong. com E~mai | : grxsc6761@126. com 
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XGN15--12 型 SVS(F)—12 
SFe 环 网 柜 国 封 式 真空 负荷 开关 





FLN36—12 II 
型 电动 操作 机 构 (KAY. ABD) 


SDC15-12D Fe 
环 网 柜 FHR) 








T 址 :江苏 省 常州 市 新 北 区 孟 河 镇 小 河 富民 工业 园 汤 家 二 路 58 号 邮 编 :213138 
电 话 :0519 一 83501979 83241733 83508168 传 真 :0519 一 83241733 83501979 


服务 热线 :0519 一 83500015 83500020 Http://www.dechun.cn E-mail:dechun@dechun.cn 
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地 ott: 上 海 市 铜川 路 1472 号 邮编: 200333 


Fa if: 021 一 52823666 fE 真 : 021—52728446 
http://www. jydianqi. com E-mail:admin@jydianqgi. com 
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CRF, IARA 


哈尔滨 九 洲 电 气 股份 有 限 公 司 成 立 于 1997 
年 ， 公 司 主要 致力 于 以 现代 电力 电子 技术 为 依托 
的 高 压 大 功率 变频 调 速 装置 、 兆 瓦 级 全 功率 风力 
发 电 变 流 装置 、 大 功率 智能 型 高 频 开 关 电 源 及 电 
气 控制 自动 化 系统 的 研究 、 开 发 、 制 造 和 销售 。 

产品 被 广泛 应 用 于 电厂 、 变 电站 、 冶 金 、 化 
工 、 能 源 、 交 通 、 通 讯 等 领域 。 


企业 荣誉 

公司 现 有 系列 产品 拥有 自主 知识 产权 ， 已 获 
批 数 十 项 国家 专利 。 公 司 先后 被 评 为 国家 重点 高 
新 技术 企业 、 国 家 高 技术 产业 化 示范 工程 基地 、 
黑龙 江 省 高 技术 龙头 企业 、 黑 龙 江 省 制造 业 信息 
化 优秀 试点 企业 、 黑 龙 江 省 重合 同 守信 誉 企业 、 
黑龙 江 省 纳税 大 户 、 黑 龙 江 省 AA 级 企业 、 哈 尔 演 
小 巨人 企业 、 哈 尔 滨 市 质量 效益 标兵 企业 、 哈 尔 
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PowerEasyIY 可 控 硅 控制 
高 压 电 机 软 起 动 装置 
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PowerSmart™ 高 压 大 功率 变频 
调 速 装置 


=. 
PowerWinvert™ 兆 瓦 级 全 功率 


Bn 哈尔滨 九 洲 电 气 股份 有 限 公 司 





E 地 址 :中 国 。 黑 龙 江 省 哈尔滨 市 南岗 区 哈 平 路 162 号 

电话 (总 机 ) :0451-86698888 86639134 

PowerLeader "大 功率 智能 型 高 频 传真 :0451-86696792 ”邮编 :150081 

开关 电源 装置 | | 
http:/Awww.jze.com.cn E-mail:market@jze.com.cn 
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锦州 锦 素 金属 工业 有 限 公司 


JINZHOU JINTAI WELDING & METAL CO.,LTD. 


公司 简介 


锦州 锦 束 金属 工业 有 限 公 司 创始 建 于 1992 年 5 月 ， 是 专业 生产 焊接 机 
料 的 自 商 独 次 企业 , 设 厂子 过 守 省 锦州 市 , 公司 占 地 面积 10 万 平 万 米 , AS 
员工 超过 1000 人 ,总 投资 金额 超过 5250 HI. 

锦 素 公司 生产 的 主要 产品 有 气体 保护 焊丝. BMA. Mae 
杀 . 磋 钢 焊 杀 . 低 合金 钢 焊 杀 . 堆 焊 焊 杀 . 铸铁 焊 杀 . BRESSER. BES 
切 蔓 设 血 .目前 已 经 成 为 全 国 大 型 的 综合 焊接 材料 与 设 血 制 造 三 .年 产 焊 接 
材料 达 10 万 吨 , 产品 三 泛 应 用 于 造船 . 航 宇 .核电 .管线 .压力 奉 器 . 钢 结 构 .、 
集装箱 .工程 机 械 等 吾 领 域 ,运销 世界 各 国 .。 

公司 通过 了 JIS 和 !S090 质量 管理 依 系 认证 ， 主 导 产 品 通辽 了 
ABS| 美国 ]、LRI 英国 ]|、GL | 德国 ]. BV| 2E]. DNV| Me |. 
CCS| TE |. NK| 日 本 1.TUVI 德国 ] 和 CWBI MSAK | 的 船 
RAIE, FERS T 3C 认证 。 


联系 我 们 


地 tt: 辽 写 省 锦州 市 太 和 区 解放 西 路 118 号 
电 话 : 0416—7179785 
E B: 0416—7179811 













http://www ,jtw.cn 


E-—mail;jtywbxz@mail.jtw.cn 
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WENLING MUNICIPAL ZIGUANG ELECTRICAL MENT CO..LTD. 
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VS1--12 型 ZW8—12/T630—2049 XGN68 一 12 型 
高 压 真 空 断路 器 户外 高 压 真空 断路 器 户 内 交流 金属 封闭 环 网 开关 设备 





FZW32-12/T630—20%8, JKB-C600H 4 ZW7 一 40.5 型 
FZW32 一 40.5/T1250 一 25 型 10kV 线 路 柱 上 无 功 补 偿 装 置 户外 高 压 真 空 断 路 器 
户外 高 压 隔离 真空 负荷 开关 






了 





ZW32-12/630—20%8 ZW20B-12/630—20%8 


户外 柱 上 高 压 真 断路 器 户外 真空 断路 器 ( 带 隔 离 , 重合 控 | 





一 一 -一 一 一 一 一 -一 一 -一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 ~ 一 一 一 一 一 一 eve 


地 址 : 浙江 省 温岭 市 答 横 镇 朝 西 工业 区 邮编 : 317507 E-mail: chinaziguang@163.com 
电话 : 0576—86815656 0576—86815413 传真 0576—-86815213 Http: //www.chinaziguang.com 
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从 宏观 视角 ， 分 析 2006 年 电器 工业 整体 运行 情况 及 电器 产 
品 进 出 口 情 况 ,， 并 指出 急需 解决 的 问题 


r3~32 


从 生产 发 展 、 产 品 产量 、 市 场 销 售 、 科 技 成 果 及 新 产品 、 
质量 及 标准 、 基 本 建设 及 技术 改造 等 方面 分 析 电 器 工业 36 个 子 
行业 2006 年 的 运行 情况 


P35~+210 


记载 2007 年 荣获 “中 国名 牌 产品 ”称号 的 电工 电器 产品 
及 2006 年 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 ( 电 工 电 器 部 分 ) 项 目 


PZIS~— 232 


电力 设备 行业 上 市 公司 2006 年 度 运营 情况 分 析 以 及 重点 
企业 介绍 


P235~ 284 

主要 介绍 2006 年 电器 工业 实施 标准 化 科技 创新 的 执行 情 
况 、2007 年 电器 工业 标准 化 工作 重点 、 以 企业 为 主体 产 学 研 
结 合 的 标准 化 科技 创新 的 执行 情况 、 我 国企 业 急 需 推广 生态 


设计 以 及 国外 企业 实施 电气 产品 生态 设计 的 做 法 对 国内 企业 
的 局 迪 等 


P287 ~ 324 


用 数据 说 话 ， 客 观 反 映 2006 年 电器 工业 各 分 行业 主要 企 
业 的 经 营 状 况 


P327 ~ 436 


记录 2006 年 及 2007 年 上 半年 发 生 的 ， 对 电器 工业 产生 重 
要 影响 的 政策 法 规 、 新 技术 、 新 产品 及 重大 事件 等 


P439 一 444 


中 国电 器 工业 协会 各 行业 分 会 名 录 


P447 一 448 
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COE) WN ik TW oF SS K 到 


CAMRE) 
«BBs TW eS) 
«OE T teil th TW oF eS > 
《中国 机 床 工具 工业 自若 / 
《中 国 通 用 机 械 工 业 年 准 》 
KO 
(MERRIES) 
«Oe Gs So) oT Ww re SS > 
«(0 2 il et TW rE 
«OO Ze Wa et TU oF SS > 
(NES WH iges TW ss) 
« Bis $e TW ce SS > 
(HEBBAL Wrs> 
«1 i ES Go 1 ah ES ) 





编辑 说 明 


、《 中 国 机 械 工业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 主 
管 、 机 械 工 业 信 息 研究 院 主办 的 大 型 资料 性 、 工 具 性 年 刊 ， 创 
TIF 1984 £. 

二 、 根 据 行业 需要 ，1998 年 中 国 机械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 
开始 出 版 分 行业 年 鉴 ， 逐 步 形成 了 中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 。 访 
系列 现 已 出 版 了 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 《中 国 工程 机 械 工 业 年 
鉴 和 《中国 机 床 工具 工业 年 鉴 》《 中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 认 《中 
国 机 械 通 用 零 部 件 工 业 年 鉴 》、《 中 国 模具 工业 年 鉴 》、《 中 国 液 
压气 动 密封 工业 年 鉴 》、《 中 国 重型 机 械 工业 年 鉴 》、《 中 国 农业 
机 械 工 业 年 鉴 CHER A He DEE). CHAF L 
业 年 鉴 》、《 中 国 磨料 磨 具 工业 年 鉴 》 和 《中 国 机 电 产 品 市 场 年 
鉴 》。 

三 、《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 作 为 该 年 鉴 系 列 之 一 ，1998 年 
创刊 ， 每 年 出 版 ，2007 年 为 第 10 期。 集中 反映 了 电器 工业 各 

行业 的 发 展 情况 ， 全 面 系统 地 提供 了 电器 工业 各 分 行业 的 主 








四 、 本 年 鉴 统 计 资 料 中 的 数据 由 国家 统计 局 、 中 国 机 械 工 
业 联 合 会 相关 统计 部 门 和 中 国电 器 工业 协会 提供 ， 数 据 稚 止 到 
2006 年 12 月 31 日 。 本 年 鉴 各 部 分 的 统计 数据 ， 因 来 源 与 统计 
口径 不 同 ， 不 尽 一 致 ， 请 谈 者 使 用 时 注意 数据 来 源 。 

五 、 未 经 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 部 的 许可 ， 本 书 内 容 不 允 
许 以 任何 形式 转载 。 

六 、 本 年 鉴 在 编撰 过 程 中 得 到 了 中 国电 器 工业 协会 及 所 属 分 
会 、 研 究 院 所 和 企业 的 大 力 文 持 和 和 帮助， 在 此 深 表 谢 总 。 

七 、 由 于 水 平 有 限 ， 难 免 出 现 错误 及 玖 涯 ， 冤 请 批评 指 


中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 部 
2007 年 11 月 





从 宏观 视角 ， 分 析 2006 年 电器 工业 整体 运 
行情 况 ，2006 年 电力 装备 出 口 情况 、 境 外 电力 
项 目 执 行情 况 及 存在 的 问题 ， 以 海关 数据 为 依 
据 分 析 2006 年 电器 产品 进出 口 情况 ， piai 
2007 年 上 半年 低 讨 电器 产品 进出 口 情况 和 和 急 
解决 的 问题 及 1 下 全 不 于 芝 祝 让 铺 小 后 和 
录 展 示 


From the macro angle of view, analyzing the 
overall operating condition of electrical equipment in- 
dustry in 2006, the export of electric power equipment 
and the execution of electric power projects outside 
China in 2006 and the existing problems; on the basis of 
the customs data, analyzing the import & export of elec- 
trical equipment products in 2006, the import & export 
of low-voltage electrical equipment products between 
2006 and the first half of 2007, and problems badly in 
need of solution; and revealing the catalog of 155 kinds 


of products without exemption from import duty 











2006 年 电器 工业 经 济 形势 分 析 

2006 年 电器 工业 进出 口 情 况 

2006 年 电力 装备 出 口 情况 

2006 一 2007 年 上 半年 低压 电器 产品 进出 口 情况 分 析 
155 种 电器 产品 进口 不 予 免税 





中 国电 器 工业 是 我 国 “ 十 一 五 发 展 规划 中 重点 发 展 的 
产业 之 一 。2006 年 ,是 实施 国民 经 济 “ 十 一 五 发展 规 划 的 
第 一 年 ,是 推进 “十 一 五 ”时 期 社会 主义 建设 的 开局 之 年 。 
在 国民 经 济 继续 快速 发 展 的 宏观 环境 中 ,我 国电 器 工业 认 
真 贯彻 执行 党 中 央 的 各 项 方针 政策 ,全 面 落实 科学 发 展 观 ， 
认真 实施 “十 一 五 ”规划 ,开拓 创新 ,努力 奋斗 ,加 快 企业 重 
组 改制 步伐 ,强化 企业 内 部 管理 ,调整 经 营 策略 ,挖潜 增 效 ， 
企业 邯 争 力 不 断 提高 ,产销 高 速 平稳 增长 ,技术 创新 和 新 产 
品 开发 成 果 显 著 ,行业 发 展 呈 现 出 蓬勃 之 势 ,不 仅 发 展 速度 
远 远 高 于 预期 ,而 且 产 品质 量 和 经 济 效益 也 全 面 提 高 ,为 
“十 一 五 ”发 展 创造 了 一 个 良好 的 开局 。 

一 、 经 济 运行 情况 

2006 年 ,电力 工业 的 高 速 发 展 推动 了 电器 工业 持续 发 
展 ,研发 创新 的 新 产品 不 断 涌现 ,产销 运行 质量 和 经 济 效益 
明显 提高 ,进出 口 贸易 大 幅度 增长 ,研发 创新 的 新 产品 不 断 
涌现 ,电器 工业 取得 了 显著 的 成 绩 。 电 器 工业 实现 工业 总 
产值 ( 当年 价 )14 605.43 亿 元 , 比 上 年 增长 34.31% ; 主 营业 
务 收 入 14 242. 29 亿 元 , 比 上 年 增长 35. 16% ;新 产品 产值 
1 666. 81 亿 元 , 比 上 年 增长 30.91% ;利润 总 额 `. 工 业 增 加 值 、 
进出 口 额 等 均 比 上 年 增长 22% 以 上 。 

中 国电 器 工业 是 以 生产 发 电 、 输 电 、 配 电 、 用 电 设备 和 
电工 器 材 以 及 各 种 特殊 用 途 电 气 设备 等 强 电 产 品 为 主 的 重 
要 产业 。 电 器 工业 肩负 着 为 国民 经 济 各 部 门 和 人 民生 活 提 
供 各 种 各 样 的 电气 设备 的 重任 。 作 为 电器 工业 主导 行业 的 
发 电 、 输 电 行 业 , 走 的 是 引进 技术 、 消 化 吸收 、 再 创新 的 路 
子 。 一 些 骨 于 企业 为 适应 电力 建设 的 市 场 需 求 , 自主 研发 
的 高 新 技术 产品 不 断 涌现 ,在 诸多 的 重要 技术 领域 都 取得 
了 显著 进步 。 

我 国 发 电 设备 制造 企业 已 具备 生产 30 万 kW 和 60 万 
kW 火电 机 组 的 能 力 ,并 已 达到 国际 先进 水 平 , 百 万 千瓦 级 
机 组 已 部 分 实现 国产 化 。 水 电机 组 实现 了 30 万 kW 向 70 
万 kW 等 级 的 升级 。 今 后 ,我 国 将 继续 引进 并 消化 国外 先进 
技术 ,提高 自主 创新 能 力 , 全 面 掌握 高 参数 大 容量 机 组 的 
设计 制造 能 力 。 

2006 年 6 月 28 日 《国务 院 关 于 加 快 振兴 装备 制造 业 
的 若干 意见 》 出 台 ,其 中 对 电力 设备 企业 提出 了 一 系列 新 要 
求 :“ 发 展 大 型 清洁 高 效 发 电 设备 ,包括 百 万 千瓦 级 核电 机 
组 、 超 临界 火电 机 组 ,燃气 一 蒸汽 联合 机 组 整体 煤气 化 燃 
气 一 蒸汽 联合 循环 机 组 .大 型 循环 硫化 床 锅炉 .大 型 水 轮机 
组 及 抽水 著 能 电站 机 组 、 大 型 空冷 电站 机 组 及 大 功率 风力 
发 电机 组 等 新 型 能 源 设备 ,满足 电力 建设 需要 ;开展 1 000kV 
特 高 压 交 流 和 +800kV 直流 输 变 电 成 套 设 备 的 研制 ,全面 





IE 500kV 交 直 流 和 750kV 交流 输 变 电 关 键 设 备 制 造 技 
术 。 这 为 电器 工业 的 自主 创新 提供 了 绝 佳 的 契机 ,为 国内 
的 电力 设备 制造 企业 指明 了 前 进 方向 ,成 为 有 力 推进 电力 
设备 制造 企业 新 产品 与 新 技术 研发 的 加 速 器 。 

2006 年 面 对 良 好 的 创新 研发 机 遇 , 电 力 设 备 制 造 企 业 
创造 出 了 一 个 个 惊人 的 成 绩 ,特别 是 多 个 首 台 ( 套 ) 设 备 的 
诞生 和 应 用 带 给 人 们 无 数 个 的 惊慌 和 自豪 。 

数据 显示 ,2006 年 电力 工业 新 增发 电 装 机 10 111 万 
kW ,其 中 火电 9 048 万 KW ,水 电 971 万 kW ,风电 92 F kW, 
全 国 发 电 装 机 容量 达到 62 200 万 kW, 比 上 年 增长 20.3% , 
其 中 火电 占 77.82% , 比 上 年 增长 23.7% ;水 电 占 20.67% , 
比 上 年 增长 9.5% 。 全 国 发 电量 达到 28 344 亿 kW :bh, 比 上 
年 增长 13.5% ,其 中 火电 占 88.17% , 比 上 年 增长 15.3% ;水 
电 占 14.7% , 比 上 年 增长 5. 1% ;核电 占 1.92% , 比 上 年 增 
长 2.4% 。 

2006 年 电器 工业 在 行业 上 下 全 体 职工 的 努力 下 ,实现 
了 健康 稳定 的 发 展 ,做 出 了 应 有 的 贡献 ,主要 表现 在 : 

1. 发 电 设备 制造 业 

我 国 发 电 设备 制造 业经 过 半 个 多 世纪 的 发 展 ,已 成 为 
有 具有 相当 规模 和 一 定 水 平 的 产业 体系 ,部 分 产品 技术 已 进 
人 国际 先进 行列 ,形成 了 哈尔滨 电站 设备 集团 、 中 国 东 方 电 
气 集团 上海 电 气 ( 集团 ) 总 公司 三 大 发 电 设备 制造 基地 。 
发 电 设备 制造 业 实现 了 跨越 式 发 展 。 火 电机 组 已 由 亚 临界 
问 超 临界 、 超 超 临 界 升级 ,向 高 参数 、 高 效率 、 超 临界 方向 迈 
进 。2006 年 已 有 2 台 100 万 kW 超 超 临界 机 组 投入 运行 。 

2006 年 ,我 国 发 电 设备 继续 保持 较 快 的 增长 态势 ,完成 
工业 总 产值 ( 当年 价 )925 亿 元 , 比 上 年 增长 24% ,生产 量 突 
破 11 000 万 kW, 从 2001 年 产量 1 340 万 kW 增加 到 2006 
年 的 11 000 多 万 kW ,创下 历史 最 高 年 产量 的 新 记录 ,这 个 
速度 绝对 是 空前 的 ,这 无 疑 为 电器 工业 的 发 展 提供 了 广阔 
的 前 景 。2006 年 全 国 发 电 设备 生产 共 完 成 11 694.27 万 
kW, 比 上 年 增长 27.11% ,其 中 水 电机 组 1 834.91 万 kW, H 
上 年 增长 52. 80% ; 火电 机 组 9 567.04 万 kW, 比 上 年 增长 
22.13% 。 

我 国 三 大 发 电 设备 制造 集团 企业 在 发 电 设备 生产 方 
面 ,继续 保持 行业 领先 地 位 。2006 年 ,三 大 集团 共生 产 发 电 
机 202 & 7 707.68 万 kW, 占 总 容量 的 80.6% ;其 中 哈 电 65 
台 2 347 万 kW, 占 24. 5%; 东 电 63 台 2 459 万 kW, 占 
25.7% ;上 电 74 & 2 901.68 万 kW, 占 30.3%。 生 产 汽轮机 
278 台 8 304. 99 万 kW, 占 总 容量 的 86% ,其 中 哈 汽 68 8 
2 111.94 万 kW, 占 21.9% ; 东 汽 123 台 2 872.15 万 kW, 占 
29.7% ; E 87 £ 3 320.9 万 kW, 占 34.4%。 生 产 电 站 锁 
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炉 178 台 7 166.5 万 kW, 占 生产 总 量 的 75% ,其 中 哈 锅 52 
台 2 137.5 万 kW, 占 22.4% ; 东 锅 63 台 2 421.5 万 kW, 占 
25.3% ; L$ 63 台 2 607.5 万 kW, 占 27.3%。 完 成 工业 产 
值 约 689 亿 元 , 约 占 发 电 设备 行业 工业 总 产值 的 74.5%。 

今后 ,我 国 将 继续 引进 并 消化 国外 先进 技术 ,提高 自主 
创新 能 力 ,全 面 掌 握 高 参数 、 大 容量 机 组 的 设计 制造 能 力 。 
业内 人 士 同 时 提醒 ,虽然 “十 一 五 ”后 两 年 发 电 设备 市 场 的 
需求 仍 将 保持 平稳 ,但 由 于 发 电 设备 市 场 对 电站 项 目 建设 
的 依赖 性 很 强 ,发 电 设备 生产 企业 应 在 完善 现 有 能 力 的 基 
础 上 ,开发 高 参数 .大 容量 、 高 效率 、 节 约 环保 型 机 组 ,并 关 
注 市 场 需 求 转向 ,如 国家 大 力 发 展 水 电 项 目 将 带 来 的 市 场 
机 遇 等 。 

2006 年 我 国 水 电 事 业 取 得 了 辉煌 成 就 ,展现 了 水 电 发 
展 的 美好 前 景 。 新 中 国 成 立 以 来 ,特别 是 改革 开放 以 来 , 随 
着 国家 经 济 和 电力 工业 的 发 展 , 水 电 事业 取得 了 巨大 成 就 。 
新 中 国 成 立 之 初 ,全 国 水 电 装 机 容量 仪 为 36 万 kW ,发 电量 
仅 12 和 亿 kW，h,1978 年 全 国 水 电 装机 容量 达到 1 190 万 
kW ,发 电量 446 (KW ' h。 到 1995 年 全 国 水 电 装 机 容量 突 
破 了 5 000 万 kW, 到 2004 年 9 月, 全国 水 电 装 机 容量 突破 1 
IL kW., 2006 年 ,全 国 新 增 水 电 装 机 971 万 kW, 全 国 水 电 装 
机 容量 达到 12 857 万 kW, 比 上 年 增长 9.5% ;发 电量 4 167 
亿 kW，h, 比 上 年 增长 5.1%。 

来 自 水 利 部 的 统计 数据 显示 ,2006 年 ,全 国 农村 水 电 新 
增 装机 突破 600 万 kW ,总 装机 达到 5 000 万 kW , 约 占 全 国 
水 电 总 装机 容量 的 39% ,年 发 电量 1 500 多 亿 kW + hh, RA 
国家 电力 供应 的 重要 组 成 部 分 。2007 年 国家 继续 大 力 发 展 
农村 水 电 事 业 , 新 增 装 机 继续 保持 在 600 万 kW 以 上 ,在 建 
规模 保持 在 2 000 万 kW 左右 。 根 据 规划 ,“ 十 一 五 ”期 间 ， 
国家 还 将 加 大 投资 建设 400 个 水 电 农 村 电气 化 县 ,进一步 
扩大 小 水 电 代 燃料 的 生态 保护 工程 建设 和 实施 范围 ,继续 
实施 农村 电网 建设 与 改造 。 据 了 解 ,中 国 小 水 电 可 开发 量 
达到 8 700 万 kW , 占 全 国 水 电 资 源 可 开发 量 的 23% , 居 世 界 
第 一 位 。 目 前 全 国 已 有 1 600 多 个 县 开发 了 小 水 电 , 近 800 
个 县 以 小 水 电 供 电 为 主 , 建 成 了 600 多 个 初级 电气 化 县 。 

风力 发 电 成 为 发 展 速度 最 快 ,前 景 最 好 的 新 能 源 。 我 
国 风 电 发 展 较 快 ,2005 年 我 国有 风电 场 62 个 ,2006 年 就 发 
展 到 91 个, 全国 风电 装机 容量 已 经 达到 200 多 万 kW, 而 在 
《促进 风电 产业 发 展 实 施 意 见 》 中 明确 指出 ,到 “十 一 五 ” 末 
期 ,全 国 风 电 总 装机 容量 将 达到 500 万 kW, 

风电 已 迎 来 一 个 高 速 发 展期 ,这 为 风电 设备 制造 企业 
提供 了 广阔 的 发 展 空间 。 中 国 东 方 电气 集团 、 上 海 电 气 集 
团 总 公司 、 哈 尔 滨 电站 设备 集团 也 进入 了 风电 产业 。 目 前 ， 
200 ~750kW 风电 发 电 设备 的 国产 化 率 已 超过 95% 。 我国 
并 网 型 风力 发 电 设备 通过 合资 合作、 引进 技术 等 多 种 方式 
已 能 生产 750kW 及 以 下 风力 发 电机 组 。 通 过 750kW 风力 
发 电机 组 的 国产 化 ,具备 了 进一步 开发 新 型 风力 发 电机 组 
的 实力 。 国 内 制造 企业 应 加 快 新 产品 研制 进度 ,尽快 提供 
适合 我 国 国情 的 新 型 风力 发 电机 组 ,如 兆 瓦 级 风力 发 电机 
组 .变速 便 频 风 力 发 电机 组 等 。 
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2. 输 变 电 设 备 制 造 业 

随 着 国家 “十 五 ”计划 的 完成 及 “十 一 五 ”规划 的 启动 实 
施 ,我 国电 网 建设 将 以 大 容量 、 长 距离 、 大 跨越 、 特 高 压 为 特 
点 进入 一 个 新 的 发 展 阶段 。2006 年 国家 电力 建设 继续 保持 
快速 增长 态势 , 输 变 电 市 场 进入 一 个 增长 高 峰 ,为 本 行业 带 
来 前 所 未 有 的 发 展 机 过 ,国家 电力 事业 的 高 速 发 展 为 输 变 
电 行 业 带 来 难得 的 发 展 机 遇 。 以 大 容量 .长 距离 .大 跨越 、 
特 高 压 为 特点 的 要 求 , 开 发 研制 百 万 千 伏 极 输 变 电 系统 产 
品 。 我 国政 府 高 度 重视 并 积极 支持 特 高 压 输 变 电 电网 建设 
工作 , 特 高 压 在 输电 技术 研究 和 设备 研制 纳入 了 “十 一 五 ” 
发 展 规划 。 近 年 来 ,我 国 积 极 推动 特 高 压 输电 技术 研究 , 取 
得 了 重要 突破 ,进一步 发 展 完善 了 特 高 压 输电 技术 。 我 国 
建设 1 000kV 特 高 压 交 流 、+ 800kV 特 高 压 直 流 试验 示范 工 
程 ,加 快 发 展 特 高 压 电网 ,促进 电力 工业 和 能 源 工业 的 可 持 
续 发 展 。 

2006 年 ,变压器 行业 生产 完成 73 645 万 kVA, 其 中 
8 000kVA 以 上 容量 变压器 产量 达到 27 195 万 kVA, 是 上 年 
产量 的 1.7 倍 ;S$00KkV 及 以 上 变压器 产量 达到 8 328 万 kVA; 
SFs/S00KYV 全 封闭 组 合 电器 产品 产量 为 上 年 的 2 倍 ;高 压 断 
路 器 产量 比 上 年 增长 20% ,新 产品 产值 持续 高 速 增长 ,充分 
展示 科技 创新 的 丰硕 成 果 ,成 为 促进 行业 发 展 的 强大 动力 。 
HERZ Zik +500kV 直流 输 变 电 和 西北 750kV 交流 输 
变 电 示 范 工程 已 经 证 明 我 国 成 套 输 变 电 设备 整体 质量 水 平 
和 产品 档次 有 了 很 大 提高 ,已 基本 具备 了 自主 建设 大 型 高 
压 交 流 和 高 压 直 流 输 变 电 工 程 的 能 力 。 我 国 的 输 变 电 制 造 
企业 已 经 把 +800kV 直流 和 1 000kV 交流 成 套 设 备 确 定 为 
“十 一 五 ”的 重点 发 展 目标 。2006 年 是 我 国 输 变 电 设 备 行业 
为 特 高 压 输 变 电工 程 自主 开发 研究 关键 设备 的 重要 一 年 ， 
目前 进展 情况 令 人 鼓手。 西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 研 
制 的 我 国 首 台 1 OOOkV 4 万 kVA 变压器 ,500 kV 可 控 电 抗 
器 ; 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 自 主 开 发 的 500kV、 
78 万 kVA 世界 最 大 的 三 相 组 合式 变压器 和 + 500kV 直流 输 
变 电 换 流 变压器 ; 保定 天 威 保 变 电 气 股份 公司 研发 的 
220kV、72 万 kVA 三 相 一体 变 压 器 , 均 达 到 国际 先进 水 平 。 
西安 西 开 高 压 电 气 公 司 开发 的 800 kV 双 断 口气 压 式 SF, Wr 
路 器 ;河南 平 高 电气 股份 有 限 公司 开发 的 1 000 kV 隔离 开 
关 , 都 是 具有 自主 知识 产权 的 高 端 产 品 。 特 变 电 工 衡阳 变 
压 器 有 限 公 司 的 1 000 kV 电抗 器 和 新 东北 ( 沈阳) 高压 开关 
有 限 公 司 1 000 kV 开关 已 经 与 国家 电网 公司 签订 了 研制 合 
同 。 绝 缘 子 避雷 器 行业 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 为 国 
家 电网 公司 特 高 压 环境 气候 试验 研制 的 特 高 压 穿 墙 套 管 通 
过 了 验收 ;大 连 电 次 有 限 公 司 研制 出 1 000kV 特 高 压 交流 输 
电线 路 用 高 强度 等 级 的 绝缘 子 ;西安 电瓷 研究 所 具备 了 
1 100kV 特 高 压 交 流 输 电 系 统 用 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 的 研 
制 能 力 。 上 述 企业 作为 我 国 重要 的 变压器 高压 开 关 、 绝 缘 
子 避 雷 器 的 生产 基地 ,坚持 战略 性 开发 与 适应 性 开发 并 人 举 ， 
研发 新 产品 ,采用 国际 标准 ,提高 工艺 制造 技术 ,研发 的 新 
产品 达到 了 世界 先进 水 平 。 

在 国家 大 力 支持 民族 工业 政策 的 带动 下 , 输 变 电 行 业 


及 时 了 解 市 场 需求 ,加 强 企业 自主 创新 力度 ,在 电力 工业 需 
求 旺 盛 的 大 好 形势 下 ,开发 研制 了 一 大 批 具 有 自主 知识 产 
权 的 高 端 产品 ,并 不 断 提高 产品 的 质量 和 档次 ,巩固 已 有 的 
市 场 份 额 和 良好 的 信誉 。 坚 持 技 术 创 新 、 大 力 开发 新 产品 
的 举措 已 成 为 促进 电器 行业 可 持续 发 展 的 强大 动力 。 

3. 中 小 型 电机 制造 行业 

2006 年 ,中 小 型 电机 行业 产销 继续 保持 增长 ,尤其 是 出 
口 电机 `、 中 型 高 压 电机 增 速 较 快 。 同 时 行业 利润 保持 稳步 
增长 ,抵御 了 主要 原材料 价格 高 位 波动 的 影响 ,实现 了 “十 
一 五 ”的 良好 开局 。 在 市 场 经 济 条 件 下 ,通用 产品 产量 增幅 
较 大 ,其 他 派生 专用 系列 电机 产品 也 有 和 较 大 增幅 。 面 对 节 
能 和 环保 的 要 求 日 趋 严 格 , 量 大 面 广 的 通用 产品 生产 企业 
重点 发 展 节能 和 环保 产品 。 在 变频 电机 ,电梯 电机 、 潜 水 洪 
油 电机 、 永 磁 同 步 电 机 、 交 流 伺服 电机 、 高 效 电机 等 产品 方 
面 都 有 创新 的 产品 涌现 。 

2006 年 ,全 国 交 流 电动 机 完成 产量 15 812 万 kW, 比 上 
年 增长 22.25% ,出口 电机 创汇 15. 78 亿美 元 , 比 上 年 增长 
20% 。2006 年 国际 市 场 有 色 金 属 价格 特别 是 铜价 的 大 幅 上 上 
涨 , 人 民 币 汇率 上 升 ,出 口 退 税率 降低 以 及 企业 的 社会 负担 


重 等 诸多 不 利 因素 ,给 中 小 型 电机 企业 带 来 了 沉重 的 经 济 
压力 ,导致 经 营 困 难 ,电机 生产 企业 已 无 法 承受 原材料 等 各 
种 成 本 上 涨 的 冲击 ,中 小 型 电机 分 会 曾 多 次 召开 价格 会 议 ， 
把 原材料 价格 上 扬 和 产品 的 销售 价格 紧密 结合 起 来 ,实施 
普通 三 相 异 步 电 动机 “行业 水 平价 ”。 分 会 在 理 顺 中 小 型 电 
机 价格 体系 方面 近 出 了 坚实 的 步伐 ,从 大 局 出 发 ,维护 行业 
利益 , 共 谋 行业 发 展 , 以 "行业 水 平价 ”向 用 户 报价 ,保证 了 
电机 行业 经 济 运行 质量 和 经 济 效益 有 了 一 定 的 提高 ,全 行 
业 继 续 保 持 了 稳定 增长 的 发 展 势头 。 

2006 年 中 小 型 电机 行业 有 12 家 企业 的 产品 获得 了 “中 
国名 牌 产品 ?称号 ,有 7 家 企业 的 产品 获 全 国 中 小 型 电机 行 
业 “ 质 量 可 信和 产品 "证书, 行业 的 凝聚 力 进一步 增强 。 

二 ,主要 经 济 指标 概况 

1. 电器 工业 主要 经 济 指标 完成 情况 

根据 中 国 机 械 工业 联合 会 统计 , 按 行业 划分 的 产品 分 
类 ,2006 年 电器 工业 国有 企业 和 年 主 营 业务 收入 500 万 元 
及 以 上 的 非 国有 法 人 企业 共 15 690 个 ,其 中 亏损 企业 2 194 
个 (统计 数据 均 不 包括 工业 日 用 电器 行业 的 统计 数据 )。 
2006 年 电器 工业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。 


表 1 2006 年 电器 工业 主要 经 济 指标 完成 情况 


指标 名 称 


比 上 年 增长 电视 工业 


工业 总 产值 

工业 销售 产值 
从 业 人 员 

工业 增加 值 

利税 总 额 

利润 总 额 

固定 资产 净值 平均 余额 
资产 总 计 

负债 总 计 


Ty 
单位 Bar a 机 械 工业 比例 
指标 (%) (%) 


14 605. 43 
14 283.09 

320. 26 
3 850. 87 
1 269. 60 


836.52 
2 300.07 
11 681.16 
7 172.85 





注 : 数 据 摘自 中 国 机 械 工 业 联合 会 统计 资料 。 


2006 年 电器 工业 生产 经 营 保持 了 健康 稳定 的 增长 态 


特种 陶瓷 制品 制造 业 
石墨 及 碳 素 制品 制造 业 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 
锅炉 及 辅 机 制造 业 
FPL RAL HE 

水 轮机 及 辅 机 制造 业 
烘 炉 .熔炉 及 电炉 制造 业 
风 动 及 电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 

发 电机 及 发 电机 组 制造 业 
电动 机 制造 业 


表 2 2006 年 电器 工业 分 行业 主要 经 济 指 标 


_ 出 口 工业 工业 工业 

( 亿 元 ) (ZI) 〈 亿 元 ) (4270) (42.76) 
48 . . . . 
122 





26. 60 
26. 62 
25. 66 
26. 73 
24. 93 
27.47 
21.64 
25.45 
26.41 


势 。2006 年 电器 工业 分 行业 主要 经 济 指标 见 表 2。 
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55.73 
128.03 
134. 33 
99.05 
63.72 
11.14 
13.69 
67.07 
22.23 
104. 42 
131.80 
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行业 和 名称 we 其 中 | 交 货 什 总 产值 “| ”销售 值 “| 增加 值 合计 
( 亿 元 ) ( 亿 元 ) | Cex) | ULE) ( 亿 元 ) 
































































































































微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 558.67 549.00 150. 65 100. 12 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 业 1 242. 29 1 202. 68 326. 22 233. 20 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 业 145. 23 142.08 41.50 43.18 
电力 电子 元 器 件 制造 业 687.79 666. 82 200. 92 140. 54 
配 电 开关 控制 设备 制造 业 1 522. 43 1 476.44 446. 66 268. 60 
电线 电缆 制造 业 4261.65 | 4 180.68 1 034. 76 627. 48 
绝缘 制品 业 215.17 207.05 60. 60 38. 39 
电池 制造 业 1 235.01 1 191.07 318.67 298. 50 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 356. 36 348. 09 107.18 65. 68 
其 他 电器 材料 制造 业 159. 13 155.20 47.62 26.09 
& it 14 605.43 |14 283.09 | 3 850.87 2 672.99 
E 全 部 从 业 人 员 
行业 名 称 年 平均 余额 收入 总 额 总 额 产值 平均 人 数 

( 亿 元 ) (万 人 ) 
特种 陶 次 制品 制造 业 21. 86 19.24 7.84 
石墨 及 碳 素 制 品 制造 业 43.41 49.70 10. 87 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 60. 87 33. 80 19.93 
锅炉 及 辅 机 制造 业 66.95 21.39 12.88 
汽轮机 及 辅 机 制造 业 57.42 26. 30 3.96 
水 轮机 及 辅 机 制造 业 3.28 0.78 0.98 
HEI 熔炉 及 电炉 制造 业 7.30 9.85 2.70 
风 动 及 电动 工具 制造 业 29.35 16. 35 9.91 
电工 专用 设备 制造 业 7.13 7.29 2.95 
发 电机 及 发 电机 组 制造 业 53.86 121. 13 8. 95 
电动 机 制造 业 53.21 100. 68 18.23 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 36. 84 58. 04 20. 20 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 业 1 101.31 105. 49 237. 65 33.30 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 业 141. 80 15.94 10. 39 5.07 
电力 电子 元 器 件 制造 业 561.14 66.20 60.71 20.97 
配 电 开关 控制 设备 制造 业 1 448.42 192.41 219. 16 36. 07 
电线 电缆 制造 业 2 599.47 283.15 362.09 52.35 
绝缘 制品 业 135. 37 20. 80 13. 12 5.04 
电池 制造 业 999. 14 82.76 235.63 34. 82 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 386. 09 47.43 53.76 8.94 
其 他 电器 材料 制造 业 105. 27 13.94 9.75 4.30 
& 计 11 681.16 1 269.60 1 666.81 320. 26 


注 : 数 据 搞 自 中 国 机 械 工业 联合 会 统计 资料 。 未 包括 工业 日 用 电器 行业 的 数据 ,本 年 度 去 掉 了 内 燃 机 及 辅 机 制造 业 、 其 他 原 动 机 制造 业 ,增添 了 其 他 未 列 明 
的 金属 制品 制造 业 。 


2006 年 电器 工业 21 个 分 行业 中 工业 总 产值 超过 500 ( 续 ) 


亿 元 的 有 10 个 。2006 年 电器 工业 总 产值 超过 500 亿 元 的 企业 数 | 工业 总 产值 


分 行业 见 表 3。 
电动 机 制造 业 763 
3 2006 工业 ) Y 500 u 
表 年 电器 工业 总 产值 超过 500 亿 元 的 分 行业 微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 712 


(个 ) (470) 


TAHAE 4261.65 注 : 数 据 摘自 中 国 机 械 工业 联合 会 统计 资料 。 本 年 度 去 掉 了 内 燃 机 及 畏 
矶 电 开关 控制 设备 制造 业 | 522 43 机 制造 业 、 其 他 原 动 机 制造 业 ,增添 了 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 。 


pe ee 2006 年 电器 工业 全 体 职工 奋勇 向 前 ,在 激烈 的 市 场 竞 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 707.03 管理 水 平 ,提高 人 员 责 任 , 面 对 新 时 期 新 形势 ,新 要 求 , 努 


电力 电子 元 器 件 制造 业 687.79 力 实现 电器 工业 又 好 又 快 的 发 展 。 











558.67 
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2006 年 电器 工业 主要 经 济 指标 有 着 较 大 幅度 的 增长 ,全 
行业 实现 利税 1 269. 60 亿 元 ,利润 总 额 836. 52 亿 元 。 全 行 
业 企 业 15 690 个 ,亏损 企业 2 194 个 , 占 总 数 13.98% , 2006 
年 电器 工业 利润 总 额 超 10 亿 元 的 有 17 个 分 行业 见 表 4。 


表 4 2006 年 电器 工业 利润 总 额 超 10 亿 元 的 17 个 分 行业 





















1 | 电线 电缆 制造 业 

2 | 配 电 开 关 控 制 设 备 制 造 业 129.40 
3 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 业 67.97 
4 | 电池 制造 业 60.26 
5 | 电力 电子 元 器 件 制造 业 44.48 
6 | 汽轮机 及 办 机 制造 业 41.96 
7 | 锅 护 及 辅 机 设备 制造 业 40.37 
8 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 业 36.97 
9 | 电动 机 制造 业 35.06 
10 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 34.31 
11 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 32. 52 
12 | ARKKA mli bhe 25.96 
13 | 风 动 及 电动 工具 制造 业 23.33 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 22. 53 
15 | 绝缘 材料 制造 业 15.77 
16 | 特种 陶瓷 制品 制造 业 14.09 


电容 器 及 其 配套 设备 制造 业 


注 : 数 据 搞 白 中 国 机 械 工 业 联 合 会 统计 资料 ,未 包括 工业 日 用 电器 行业 
的 数据 。 本 年 度 去 掉 了 内 燃 机 及 辅 机 制造 业 和 其 他 原动力 机 械 制造 业 , 增 添 
了 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 。 


2. 2006 年 电器 工业 行业 产品 进出 口 情 况 

2006 年 ,电器 产品 进出 口 贸 易 保持 竹 勃发 展 态势 ,电器 
产品 实现 进出 口 总 额 711. 87 亿美 元 ,增长 29.61% ,其 中 进 
口 334. 84 亿美 元 ,增长 22. 5% ;出 口 377. 03 亿美 元 ,增长 
36.66% ;实现 顺差 42. 19 亿美 元 。2006 年 机 械 产品 和 电器 
产品 进出 口 情况 见 表 5。2006 年 电器 产品 出 口交 货 值 超 50 


亿 元 的 分 行业 见 表 6。 
RS 2006 年 机 械 产品 和 电器 产品 进出 口 情况 



















经 济 指标 
机 械 产品 进出 口 总 额 





2 839.71 


其 中 :出 口 额 1 423.59 
进口 额 1 416. 14 

电器 产品 进出 口 总 额 711. 87 
其 中 :出 口 额 377.03 


进口 额 334. 84 
注 :数据 摘自 中 国 机 械 工 业 联合 会 统计 资料 。 


表 6 2006 年 电器 产品 出 口交 货 值 超 50 亿 元 的 分 行业 





1 电线 电缆 制造 业 . 

2 电池 制造 业 433. 43 
3 电力 电子 元 器 件 制造 业 260. 04 
4 变压器 .整流 器 和 电感 器 制造 业 254. 86 
5 风 动 及 电动 工具 制造 业 247.57 
6 微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 237.40 
7 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 155.48 
8 电动 机 制造 业 137.03 
9 配 电 开关 控制 设备 制造 业 110. 82 





— 
© 


发 电机 及 发 电机 组 制造 业 


注 : 数 据 摘 自 中 国 机 械 工业 联合 会 统计 资料 。 本 年 度 去 掉 了 内 燃 机 及 畏 
机 制造 业 和 其 他 原 动 机 制造 业 ,增添 了 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 。 


2006 年 电器 产品 出 口 量 大 增长 速度 较 快 的 是 :电线 电 
缆 72.41 亿美 元 ,电动 工具 34. 09 亿美 元 ,微分 电机 26. 09 
亿美 元 ;进口 量 大 \ 增 长 速度 较 快 的 是 :低压 电器 79. 20 亿 
美元 ,电线 电费 34. 66 亿美 元 ,变压器 互感 器 类 18. 07 亿美 
元 。2006 年 部 分 电器 产品 进出 口 情况 见 表 7。 


表 7 2006 年 部 分 电器 产品 进出 口 情 况 
进 口 出 m 

序号 产品 名 称 金额 比 上 年 增长 金额 比 上 年 增长 

(万 美元 ) (% ) (万 美元 ) (%) 
1 10 658. 89 14 671.97 118.70 
2 fE rp ERR JH RIIK 1 868.00 201.78 26.68 
3 汽轮机 12 558.32 8 802.93 74.32 
4 水 轮机 393. 45 1 180.01 100.11 
5 变压器 .互感 器 180 705.40 152 251.01 32.61 
6 高 压 开关 100 226. 17 31 100. 82 64.76 
7 中 小 电机 74 378.00 157 759.18 46. 83 
8 微分 电机 16 357.98 260 883. 10 17.92 
9 电力 电子 元 件 及 静止 变 流 器 82 602.20 92 931. 53 41.27 
10 791 982. 52 518 117.43 36.21 
11 164 334. 06 73 820.65 54.10 
12 3 700. 80 340 936. 66 17.25 
13 346 569.71 724 136.23 49. 64 
14 13 356. 18 114 633.39 - 41.60 
15 11 743.74 18 375.31 53.14 
16 68 138.29 121 292.23 20. 94 
17 1 879 573.70 2 631 094.20 


注 : 数 据 摘 自 中 国 机 械 工 业 联 合 会 统计 资料 。 
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3. 打造 品牌 提升 企业 竞争 力 

要 走 新 型 的 工业 化 道路 ,加 快 形 成 一 批 具 有 国际 竞争 
力 的 跨国 企业 ,必须 引导 企业 提高 自主 创新 能 力 ,坚持 推进 
品牌 战略 ,逐步 提升 我 国 重 大 装备 制造 整体 技术 水 平和 核 
心 竞争 力 。 自 国务 院 颁 布 《 质 量 振兴 网 要 》 以 来 ,按照 实施 
名 牌 ,振兴 民族 工业 的 思路 , 继 中 国名 牌 战略 推进 委员 会 组 
织 开 展 中 国名 牌 产 品评 定 后 ,2006 年 中 国电 项 工业 协会 的 
各 有 关 专 业 分 会 纷纷 组 织 召 开 “ 中 国名 有 牌 产品 企业 研讨 
会 "。 会 议 就 推动 技术 自主 创新 ,提高 产品 技术 含量 ,健全 


和 完善 质量 管理 体系 ,如 何 培育 中 国名 有 牌 ,促进 中 国名 有 牌 的 


发 展 壮 大 ,提升 企业 的 产品 质量 ,提高 评选 企业 及 产品 知名 
度 , 增 强 市 场 竞争 力 等 问题 进行 了 深入 探讨 。 在 全 国电 唤 
工业 行业 内 展开 了 “中 国 工 业 大 奖 ” 推 介 活 动 ,这 是 贯彻 我 
国 走 新 型 工业 化 道路 ,加 快 铸就 一 批 具有 世界 名 牌 的 跨国 
企业 的 重要 举措 。 

根据 中 国名 牌 战 略 推进 委员 会 2006 年 9 月 1 日 颁布 
的 第 6 号 公告 ,按照 《中 国名 牌 产品 管理 办 法 》 规 定 的 程序 ， 
2006 年 在 企业 自愿 申请 的 基础 上 ,经 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 
初审 公示 审核 推荐 ,各 相关 专业 委员 会 综合 评价 ,中 国名 牌 
战略 委员 会 审议 确认 了 556 个 产品 为 “中 国名 牌 产品 ”。 
2006 年 度 电 器 工业 有 4 类 产品 :汽轮机 (工业 汽轮机 、 热 电 
联 产 汽轮机 ) ;高 压 开 关 (72.5kV 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 ) ; 
电机 (690V 及 以 下 中 小 型 电机 、690V 及 以 下 中 小 型 发 电 
机 .小 功率 电机 、 微 型 电机 ) ;低压 开关 柜 ; 另 加 一 个 复评 产 
品 一 一 低压 电器 (塑料 外 壳 式 断路 器 、 万 能 式 断 路 器 ) 列 人 
了 目录 。2006 年 度 电器 工业 共有 4 各个 产品 获得 “中 国名 牌 
产品 ”称号 。 

2006 年 ,电器 工业 共计 收 到 申报 机 械 工业 科学 技术 奖 
的 项 目 有 78 个 ,经 过 电工 组 和 机 械 工 业 科学 技术 奖励 办 公 
室 专家 会 议 的 评审 ,电器 工业 有 38 个 项 目 获 奖 , 其 中 特等 
奖 1 项 ,一 等 奖 4 项 ,二 等 奖 13 项 ,三 等 奖 20 项 。 

2006 年 ,获得 特等 奖 的 “750kV 交流 输 变 电 重 大 技术 装 
备 研 制 及 工程 应 用 "项目 ,研制 的 自 耦 变压器 、 并 联 电抗 器 、 
GIS 全 封闭 组 合 开关 、 隔 离开 关 、 避雷器 .变压器 套 管 .电容 
式 电压 互感 器 .复合 绝 缘 子 、 继 电 保护 器 .电线 路 杆 塔 及 导 
线 金具 以 及 扩 径 导线 及 扩 径 耐 热 母 线 等 设备 ,填补 了 国内 
空白 ,除了 GIS 全 封闭 组 合 开 关外 其 他 核心 技术 全 部 拥有 
自主 知识 产权 。 这 既 为 提高 我 国 超 高 压 设备 设计 、 制 造 和 
试验 技术 水 平 ,也 为 国内 研制 百 万 伏 电 压 等 级 输 变 电 设 备 
商定 了 基础 。 

获得 一 等 奖 的 “数字 化 、 智 能 化 .小 型 化 万 能 式 断 路 器 
(DW450 一 1600 低压 万 能 断路 器 )”,“600MW 直接 空冷 汽 
轮机 研制 ",“ 电 蔓 重 熔炉 设备 两 项 国际 标准 研制 ”,“ 超 
( 特 ) 高 压 大 容量 试验 技术 开发 及 实验 室 建 设 ” 等 项 目的 技 
术 水 平 都 跨 入 了 世界 先进 行列 ,显示 出 行业 企业 的 自主 创 
新 能 力 有 明显 的 进步 与 提高 。 

2006 年 ,有 150 个 产品 获得 了 “中 国电 器 工业 协会 质量 
可 信 产 品 " 推介。 涉及 的 专业 及 获奖 数 分 别 为 :电焊 机 43 
个 .电工 专用 设备 17 个 防爆 电器 27 个 .电工 合金 4 个 、 热 
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塑 材料 22 个、 电线 电缆 16 个 分 马力 电机 19 个、 电 碳 1 个 、 
电钻 锅炉 1 个 。 

三 .主要 产品 产量 完成 情况 

电力 是 推动 社会 发 展 和 经 济 发 展 实现 现代 化 不 可 缺少 
的 物质 基础 和 原动力 ,电力 与 电力 装备 制造 业 是 支撑 国民 
经 济 建设 持续 ,快速 ,健康 发 展 和 全 国 建设 小 康 社会 的 支柱 
产业 。 为 此 ,电器 工业 必须 满足 电力 工业 增长 的 需求 ,依靠 
科技 创新 提高 企业 的 竞争 力 , 采 取 高 新 技术 和 先进 适用 技 
术 改 造 提升 电器 工业 。 

2006 年 ,电器 工业 是 个 好 年 头 ,企业 任务 饱满 ,生产 持 
续 发 展 ,产销 旺盛 ,各 类 主要 产品 产量 均 有 提高 。 

发 电 设备 方面 ,2006 年 我 国 发 电 设备 企业 通过 采取 扩 
大 生产 规模 ,合理 安排 生产 等 措施 ,发 电 设备 继续 保持 稳定 
供应 ,满足 了 国内 电力 市 场 的 需求 。 

2006 年 全 国 发 电 设备 共 完 成 11 694.27 万 kW, 比 上 年 
增长 27. 11% 。 其 中 水 电机 组 完成 1 834.91 万 kW, 比 上 年 
增长 52.80% ;火电 机 组 完成 或 9 567.04 万 kW, 比 上 年 增 
K 22.13% 。 火 电机 组 中 ,30 万 kW 及 以 上 机 组 完成 158 6 
7 276.5 万 kW, 占 火电 机 组 总 容量 的 76% 。 其 中 30 万 kW 
级 84 台 2 655.5 万 kW , 占 总 容量 的 27.7% ;60 万 kW 级 及 
以 上 74 台 4 621 F kW, HAER 48.3%, 

业内 专家 认为 ,虽然 “十 一 五 "后 两 年 发 电 设备 市 场 的 
需求 仍 将 保持 平稳 ,但 由 于 发 电 设备 市 场 对 电站 项 目 建 设 
的 依赖 性 很 强 , 发 电 设 备 生产 企业 应 在 完善 现 有 生产 能 力 
的 同时 ,开发 高 参数 .大 容量 高 效率 节能 环保 型 机 组 ,并 
关注 市 场 需 求 转向 ,如 国家 大 力 发 展 水 电 项 目 将 带 来 的 市 
场 等 。 

输 变 电 设备 方面 ,电器 工业 企业 在 全 面 掌 握 SOOKV 交 
直流 和 TSOKV 交流 输 变 电 设备 的 制造 技术 的 基础 上 ,开展 
1 000kV 特 高 压 交流 和 + 800kV 直流 输 变 电 成 套 设 备 的 研 
制 工作 。 

2006 年 变压器 完成 73 645 万 kVA, 比 上 年 增长 
16.68% ,其 中 8 000kVA 及 以 上 为 27 195 万 kVA ,500kV 为 
8 328 万 kVA ,高 压 开 关 柜 42.75 万 面 , 比 上 年 增长 2.37% ; 
AEE% 16. 41 万 t, 比 上 年 增长 33. 52% ; ey EB ah 
27.96 万 只 , 比 上 年 增长 0.54% 。 

在 我 国 “ 西 电 东 送 、 南 北 互 供 全 国联 网 ”城乡 电网 建设 
速度 加 快 , 极 大 地 促进 了 输 变 电 设备 行业 发 展 。 尤 其 是 “三 
一 常 “ 三 一 广 ”“ 三 一 沪 ”“ 贵 一 广 ”500kY 交流 输 变 电线 路 
的 建成 和 投入 运营 ,更 为 变压器 互感 器 高压 开关 、 绝 缘 子 
避雷 器 制造 业 提 供 了 难得 的 发 展 机 遇 和 广阔 的 市 场 空间 。 

电力 发 展 拉 动 电 线 电缆 行业 增长 。 电 线 电线 是 输送 电 
能 ,传递 信息 和 制造 各 种 电机 电器、 仪器 仪表 等 所 不 可 缺 
少 的 基础 器 材 ,是 电气 化 、 信 息 化 社会 中 必要 的 基础 产品 。 
由 于 国民 经 济 的 快速 发 展 ,电站 的 建设 与 城 网 改造 的 需求 ， 
电线 电缆 产品 增长 迅速 。2006 年 电力 电缆 完成 3 760. 59 
万 km, 比 上 年 增长 462. 88% ,通信 电缆 完成 6 827 万 km, bk 
上 年 增长 101. 46% , 钢 芯 铝 绞 线 92. 59 万 t, 比 上 年 增长 
116.7% , 几 大 电缆 产品 都 比 2005 年 有 较 大 幅度 的 增长 。 


但 当前 电线 电缆 劣质 产品 在 市 场 上 屡禁不止 ,泛滥 成 
灾 , 为 确保 用 电 与 人 身 安全 ,维护 企业 的 合法 权益 ,政府 应 
加 强 对 产品 质量 和 价格 管理 力度 ,对 劣质 产品 制造 者 加 重 
处 罚 ,防止 假冒 伪劣 产品 在 市 场 上 流通 。 

国民 经 济 的 快速 发 展 ,带动 各 行业 的 发 展 和 现代 化 进 


表 8 2006 年 电器 工业 主要 产品 产量 


程 ,为 我 国电 器 设备 制造 业 的 持续 发 展 提供 了 根本 保证 ， 

2006 年 电器 行业 中 的 电力 电缆、 车 电池 、 绝 缘 材料 .电焊 机 、 
芯 铝 绞 线 电动 工具 等 产品 产量 增幅 都 在 1 倍 以 上 ,保持 

了 良好 的 运行 态势 。2006 年 电 顺 工业 主要 产品 产量 见 表 8。 


1 发 电 设备 92 000 116 942 27. T 
其 中 :水 电 设备 12 009 18 349.1 52.80 
汽 轮 发 电机 78 337 95 670.4 22. 13 
2 电站 锅炉 (蒸汽 ) 320 181 409 225 27.81 
3 电站 汽轮机 77 902 91 737 17.76 
4 工业 锅炉 (蒸汽 ) 162 960 "175 126 7.46 
5 交流 电动 机 129 349 158 123 22.25 
6 变压器 631 158 736 455 16. 68 
X 其 中 :8 000kVA 及 以 上 291 694 271 950 
x 500kV 45 500 83 280 
7 高 压 开 关 板 41.76 2.37 
8 低压 开关 板 214.50 5.41 
9 电力 电线 812 462. 88 
10 通信 电线 6 729 101. 46 
11 钢 芯 铝 绞 线 79.34 116.70 
12 绝缘 材料 45.80 118.19 
13 工业 用 电炉 5 762 5 359 -9.30 
14 电焊 机 719 560 1 566 090 117. 65 
15 电动 工具 19280 20 267 105. 12 
16 蓄电池 6 645 7 875 118.51 
17% 高 压 电瓷 12.29 16.41 33. 52 
183K 高 压 避 雷 器 27.81 27.96 0.54 





注 : 数 据 摘自 中 国 机 械 工 业 联合 会 统计 资料 , 带 ※ 的 产品 数据 来 自分 会 网 站 。 


四 、2006 年 机 械 工业 系统 电器 工业 大 中 型 企业 情况 
据 年 报 统计 ,2006 年 中 国 机 械 工 业 联 合 会 重点 调查 的 
企业 3 169 个 ,其 中 大 中 型 企业 1 816 


工业 大 中 型 企业 中 ,大 型 企业 58 个 , 占 比 14.29% ;中 型 企 
业 348 个 , 占 比 85.71%。2006 年 电器 工业 大 中 型 企业 情况 
个 。 电器 工业 大 中 型 l 见 表 9。 


企业 有 406 个 , 占 机 械 工 业 大 中 型 企业 的 22.36% 。 在 电器 
oe eee 







































1 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 业 配 电 开关 控制 设备 制造 业 

2 | 汽轮机 及 辅 机 制造 业 电力 电子 元 器 件 制造 业 12 
3 | 水 轮机 及 辅 机 制造 业 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 6 
4 | 烘 炉 . 熔炉 及 电炉 制造 业 电线 电缆 制造 业 70 
5 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 业 特种 陶瓷 制品 制造 业 5 
6 | 电动 机 制造 业 石墨 及 碳 素 制品 制造 业 - 15 
7 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 业 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 业 11 
8 | 风 动 和 电动 工具 制造 业 绝缘 制品 业 8 
9 | 电工 专用 设备 制造 业 电池 制造 业 16 
10 | 变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 业 其 他 电器 材料 制造 业 4 


电容 器 及 配套 设备 制造 业 合 tt 348 








根据 2006 年 中 国 机 械 工 业 联 合 会 重点 联系 企业 的 基 表 10。2006 年 电器 工业 大 中 型 企业 销售 收入 前 60 名 企业 
本 情况 年 报 资料 和 企业 报 送 的 年 报 综合 汇总 后 整理 的 资 见 表 11。 
料 ,2006 年 电器 工业 大 中 型 企业 工业 总 产值 前 60 名 企业 见 


表 10 2006 年 电器 工业 大 中 型 企业 工业 总 产值 前 60 名 企业 


工业 总 产值 IJA 
企 y 
cited 企业 名 称 (万 元 ) m aa (万 元 ) 





1 | 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公司 8 053 602 富 通 集 团 有 限 公司 367 628 
2 | 中 国 东方 电气 集团 公 互 2 691 469 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 359 529 
3 | 哈尔滨 电站 设备 集团 公司 2 344 442 通 光 集团 有 限 公 司 358 900 
4 | 江苏 远东 控股 集团 有 限 公 司 1 110 948 A BR HLS SR BA RAR 345 012 
5 | 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 1 107 162 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 327 998 
6 | 东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公司 1 093 358 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 320 927 
7 | 东方 汽轮机 厂 1 007 520 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 315 732 
8 | 上 海 锅 炉 有 限 公 司 955 204 山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 315 162 
9 | 上 海 汽轮机 有 限 公 司 823 589 青岛 汉 缆 集团 有 限 公 司 305 861 
10 | 西安 电力 机 械 制造 公司 745 350 宏 窜 集团 有 限 公司 305 686 
u | 德 力 西 集团 有 限 公 司 745 350 宁波 东方 集团 有 限 公 司 299 998 
12 | 正泰 集团 股份 有 限 公司 726 832 华 通 机 电 集团 有 限 公 司 294 055 
13 | 宝 胜 集团 690 608 杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 284 760 
14 | 无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公司 652 217 百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 279 687 
15 | 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 614 036 天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 272 300 
16 | 永 易 集 困 有 限 公司 597 633 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 270 000 
17 | 兴 乐 集团 有 限 公 司 584 165 天 能 能 国际 蕃 电 池 公 司 268 277 
18 | 杭州 富生 电器 有 限 公司 580 790 厦门 ABB XARA gl 261 571 
19 | 许 继 集 团 有 限 公司 557 226 辽宁 万 兴 达 集团 260 657 
20 | 保定 天 威 集团 有 限 公司 536 567 湘潭 电机 集团 有 限 公 司 257 359 
21 | Ke DARA RAK 526 534 冠 城 大 通 股 份 有 限 公司 256 012 
22 | 江苏 上 上 电缆 集团 521 851 北 车 集团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公 司 245 751 
23 | 哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 508 929 武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 241 000 
24 | 浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公 司 463 754 江苏 圣 安 电 缆 有 限 公司 239 880 
25 | 东方 电机 股份 有 限 公司 455 344 正泰 电气 股份 有 限 公 司 236 824 
26 | 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 403 685 江苏 华 鹏 变压器 有 限 公 司 231 044 
27 | 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 391 397 天 正 集团 有 限 公 司 225 132 
28 | 东 尾 控股 集团 有 限 公司 389 849 广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 223 144 
29 | 平 高 集团 有 限 公司 385 916 上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 221 966 
30 | 大 全 集团 有 限 公 司 381 014 浙江 超 威 电源 公司 219 054 








10 ° 


上 海 电气 (集团 ) 总 公司 
哈尔滨 电站 设备 集团 公司 

中 国 东方 电气 集团 公司 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 
东方 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 
上 海 锅炉 厂 有 限 公司 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
西安 电力 机 械 制 造 公 司 

宝 胜 集团 

正泰 集团 股份 有 限 公司 
东方 汽轮机 三 

无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公 司 
德 力 西 集团 有 限 公司 

上 海 汽轮机 有 限 公司 

兴 乐 集团 有 限 公司 

AK SH SRA ER ZS 

许 继 集团 有 限 公司 
江苏 上 上 电缆 集团 

天 津 塑 力 线 线 集 团 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
东方 电机 股份 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 






7 671 428 
2 901 750 
2 296 185 
1 229 133 
1 115 421 
851 378 
794 164 
761 657 
756 102 
714 742 
659 323 
650 379 
640 331 
591 126 
572 327 
565 268 
564 915 
529 353 
478 667 
475 868 
467 816 
































浙江 富 春江 通信 集团 有 限 公司 
保定 天 威 集团 有 限 公司 

东 展 控股 集团 有 限 公 司 

大 全 集团 有 限 公司 

富 通 集团 有 限 公司 


南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 


通 光 集 团 有 限 公司 

广东 威 灵 电 机 制造 有 限 公司 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 

上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 


西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 


卧龙 控股 集团 有 限 公司 

山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 
青岛 汉 线 集团 有 限 公司 

宏 稀 集团 有 限 公司 

平 高 集团 有 限 公 司 

江苏 东 源 电器 集团 有 限 公司 
华 通 机 电 集团 有 限 公司 

百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公 司 

天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 





458 466 
396 048 
389 $62 
380 945 
363 802 
358 247 
358 102 
349 759 
340 180 
333 485 
316 119 
308 603 
307 821 
305 797 
305 087 
304 989 
300 107 
298 597 
283 136 
274 570 
272 377 













267 877 
261 317 
260 954 
260 403 
254 863 
252 728 
242 709 
238 588 
236 806 


北 车 集团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公 司 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 
武汉 锅炉 集团 有 限 公司 
天 能 能 国际 蓄电池 公司 
宁波 东方 集团 有 限 公 司 
正泰 电气 股份 有 限 公司 
铜陵 精 达 特种 电磁 线 股 份 有 限 公司 
江苏 圣 安 电缆 有 限 公 司 


五 ,行业 发 展 中 存在 的 主要 问题 

1. 原材料 暴涨 使 生产 经 营 艰难 

从 2005 年 底 开 始 ,原材料 的 上 涨 成 了 电器 工业 企业 发 
展 中 遇 到 的 最 常见 也 是 最 棘手 的 问题 。2006 年 ,电器 工业 
企业 仍然 没 能 逃 过 这 个 厄运 。 

2006 年 以 来 ,由 于 原材料 涨 价 和 国际 市 场 变化 ,电器 工 
业 面 临 巨大 的 成 本 危机 ,国内 外 铜 、 铝 、 白 银 价格 上 涨 势头 
不 减 。 铜 \ 铝 ,白银 是 电器 工业 中 电线 电缆 、 细 芯 铝 绞 线 、 通 
用 低压 电器 、 电 动机 等 产品 的 主要 原材料 ,所 占 比重 大 , 因 
此 , 随 着 原材料 的 价格 大 幅 上 涨 ,企业 维持 正常 库存 量 所 需 
的 资金 量 也 同步 增加 ,给 企业 运营 带 来 巨大 的 压力 ,一 方面 
是 原材料 价格 上 涨 大 幅 提 高 了 产品 生产 成 本 , 另 一 方面 由 
于 市 场 竞争 激烈 ,难以 通过 提 价 来 转移 材料 上 涨 所 带 来 的 
成 本 压力 。 在 竞争 和 成 本 上 涨 的 压力 下 ,从 而 导致 资金 实 
力 不 足 的 企业 纷纷 减产 ,甚至 被 迫 停产 ,退出 市 场 。 据 电线 
电缆 行业 14 个 企业 反映 ,在 2005 年 国家 电网 公司 6 批 集中 
招标 采购 中 中 标 企 业 统 计 , 仅 因 铜 、 铝 涨 价 就 使 这 些 企业 已 
经 亏损 或 将 要 亏损 4. 23 亿 元 。 另 据 对 3 个 电线 电缆 企业 
的 调查 , 铜 涨 价 造成 企业 执行 合同 中 已 经 发 生 和 将 要 发 生 
2.88 亿 元 的 亏损 。 铜 铝 大 幅 涨 价 , 使 电线 电缆 行业 陷入 了 
极端 困难 的 境地 。 

2. 市 场 无 序 竞争 ,影响 行业 健康 发 展 

电器 工业 行业 中 的 电线 电缆 、 低 压 电 器 .中 小 型 电机 、 
微分 电机 以 及 变压器 等 行业 ,由 于 “门槛 ?比较 低 ,行业 内 频 
频 出 现 企业 间 为 争夺 市 场 而 竞相 压价 , 置 法 规 、 行 规 而 不 
顾 ,甚至 以 假 乱 真 ,出 现 假 镶 伪劣 ,以 次 充 好 、 以 旧 充 新 的 产 
品 现象 ,严重 扰乱 了 市 场 秩序 ,造成 市 场 无 序 竞争 。 电 线 电 
缆 、 变 压 器 .中 小 型 电机 行业 因为 市 场 竞争 太 过 惨烈 ,尽管 
原材料 成 本 压力 日 益 增 加 ,但 产品 的 销售 价格 不 能 很 快 提 
高 ,从 而 导致 了 成 本 危机 面临 生存 窘迫 的 境况 。 据 反映 ， 
2006 年 铜 、 铝 价格 暴涨 以 来 ,电线 电缆 市 场 就 出 现 了 线 缆 直 
径 不 合 的 问题 , 线 缆 截 面积 不 达标 以 及 使 用 杂 铜 的 伪劣 产 
品 。 中 小 型 电机 、 变 压 器 市 场 上 也 出 现 过 利用 拆 解 旧 电 机 、 
变压器 的 废旧 材料 生产 新 的 电机 、 变 压 器 产品 的 情况 。 这 
些 存在 着 严重 质量 问题 的 伪劣 产品 ,同样 存在 着 严重 的 安 
全 隐患 问题 。 无 序 竞 争 行为 不 仅 破坏 了 市 场 秩序 ,而 且 将 
严重 影响 行业 的 健康 发 展 。 

3. 其 他 

由 于 原材料 大 幅度 涨 价 等 原因 ,使 得 电器 工业 制造 企 
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业 资 金 紧张 生产 经 营 艰 难 。 在 生产 组 织 过 程 中 ,电器 工业 
普遍 存在 种 种 困难 ,特别 是 在 电线 电缆 行业 ,企业 面临 着 原 
材料 成 本 迅速 攀高 和 销售 价格 难以 提升 的 双重 压力 ,生产 
经 营 因 用 户 付款 方式 不 合理 造成 资金 沉淀 和 资金 “缩水 ”的 
问题 ;发 电 设备 行业 企业 生产 任务 重 , 生 产 周 期 长 ,又 集中 
在 生产 和 交 货 的 高 峰 期 , 交 货 压力 巨大 ,在 生产 过 程 中 甚至 
有 一 些 外 购 和 协作 的 关键 部 件 ( 如 发 电机 转子 等 ) 交 货 拖 
期 ,影响 整 机 成 套 和 按期 交 货 。 因 此 ,这 些 问题 给 企业 资金 
运作 、 原 材料 供应 及 生产 组 织 等 都 带 来 很 大 困难 。 

中 国电 器 工业 协会 及 时 关注 行业 热点 、 难 点 并 积极 呼 
应 企业 诉求 ,根据 政府 主管 部 门 和 中 机 联 专 家 委 的 要 求 ,加 
强 了 对 行业 生产 经 济 运行 情况 的 监测 和 分 析 工 作 , 以 行业 
经 济 发 展 中 的 热点 和 难点 作为 重点 ,采取 多 种 形式 与 有 关 
分 会 联合 开展 调查 研究 , 摸 清 情况 ,及 时 问 政府 主管 部 门 报 
告 情况 ,提出 建议 , 搞 好 双向 服务 。2006 年 初 ,中 小 型 电机 
和 分 马力 电机 及 微 电 机 行业 ,在 主要 原材料 价格 连续 大 幅 
度 上 涨 、 人 民 币 汇率 升值 的 压力 下 ,产品 出 口 陷 入 困境 。 根 
据 分 会 反映 的 情况 ,电器 工业 协会 联合 进出 口 商 会 向 商务 
部 和 税 财 委 打 报告 ,建议 提高 出 口 退 税率 。2006 年 9 月 份 ， 
经 国务 院 批 准将 分 马力 电机 、 中 小 型 电机 和 大 型 电机 产品 
的 出 口 退 税率 由 13% 提 高 到 17%。 从 2005 年 末 到 2006 年 
中 ,由 于 铜 、 铝 等 有 色 金 属 材料 的 价格 暴涨 以 及 不 合理 的 
“闭口 合同 "使 电线 电费 行业 重点 企业 出 现 了 巨额 亏损 。 此 
事 引起 了 分 会 和 总 会 各 级 领导 的 高 度 重视 ,在 电线 电缆 分 
会 重点 调查 和 及 时 召开 会 议 ,在 讨论 对 策 的 基础 上 ,总 会 及 
时 向 国家 发 展 和 改革 委员 会 反映 了 各 方面 情况 ,并 受 国 家 
发 展 和 改革 委员 会 委托 召开 了 “电线 电缆 行业 经 济 运行 形 
势 与 对 策 研讨 会 ”, 通 过 会 议 及 时 与 政府 主管 部 门 沟通 了 情 
况 ,反映 了 问题 。 会 后 组 织 重 点 企业 领导 联名 给 国家 发 展 
和 改革 委员 会 的 相关 领导 寄 了 人 民 来 信 , 反 映 有 关 问 题 ,此 
事 得 到 了 上 级 领导 的 重视 ,经 过 反复 协调 ,使 问题 得 到 了 一 
定 程度 的 解决 。 有 的 业主 单位 对 一 些 重 点 工程 配套 的 电线 
电缆 供 货 合同 亏损 金额 进行 了 补偿 ,经 国家 发 展 和 改革 委 
员 会 协调 ,取消 了 电缆 供 货 合同 中 的 履约 保证 金 ,调整 了 
1: 8: 1 的 付款 方式 。 针 对 我 国 铅 酸 蓄电池 产品 出 口 退税 率 
由 13% 降 至 零 , 对 产品 出 口 带 来 巨大 影响 的 问题 ,电器 工业 
协会 通过 顺畅 的 渠道 及 时 向 政府 主管 部 门 反映 了 情况 。 对 
白银 价格 暴涨 给 电工 合金 .企业 造成 的 影响 也 专题 报告 形 
式 向 政府 主管 部 门 反映 了 情况 ,提出 了 措施 、 建 议 。 
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2006 年 ,是 电器 工业 经 济 持续 增长 中 出 现 新 情况 .新 问 
题 较 多 的 一 年 ,为 了 及 时 向 政府 主管 部 门 反 映 企业 诉求 ,为 
政府 决策 提供 参考 ,中 国电 器 工业 协会 坚持 了 每 个 季度 进 
行 一 次 行业 经 济 运行 情况 分 析 ,年度 进行 综合 分 析 和 预测 ， 
结合 行业 情况 ,提出 相关 政策 建议 。 

总 的 来 说 ,2006 年 电器 工业 经 济 继续 保持 平稳 高 速 发 
展 ,运行 态势 良好 ,运行 质量 提高 。 为 了 在 激烈 的 市 场 况 争 


2006 年 ,电器 工业 进出 口 711. 87 亿美 元 ( 按 中 国 机 械 
工业 联合 会 统计 范围 统计 ) , 比 上 年 的 549. 23 亿美 元 净 增 
162. 64 亿 美元 (下 同 ) ,增长 29.61% , 占 机 械 产品 进出 口 总 
额 2 839.7 亿 美元 的 25.07% 。 电 器 工业 产品 在 酌 械 工业 13 
个 行业 的 产品 中 ,进出 口 金 额 最 大 ,具有 举足轻重 的 地 位 。 
其 中 进口 334. 84 亿美 元 , 比 上 年 增长 22. 5% ;出 口 377. 03 
亿美 元 ， 比 上 年 增长 36.66% ;出 口 大 于 进口 ,顺差 42. 19 亿 


中 赢得 商机 ,企业 必须 重视 技术 创新 ,必须 具备 较 强 的 自主 
创新 能 力 ,形成 自己 独特 的 技术 ,做 出 特色 精品 ,形成 源头 
产品 , 创 出 自己 的 品牌 。“ 十 一 五 是 我 国 经 济 社会 发 展 进 
人 新 的 历 阶段 的 重要 转型 期 ,也 是 振兴 装备 制造 业 和 电器 
工业 战略 机 遇 期 。 面 对 新 时 期 、 新 形势 .新 任务 ,电器 工业 
必须 用 改革 的 理念 加 强 自身 建设 ,尽快 提高 自身 素质 ,全 面 
提升 企业 的 自主 创新 能 力 。 





美元 。 

一 出口 高 速 增长 , 输 变 电 设 备 出 口 量 大 、 增 速 快 

2006 年 ,电器 工业 产品 出 口 377. 03 亿美 元 , 比 上 年 增 
K 36. 66% , 增长 速度 大 大 高 于 前 3 年 (2003 年 增长 
25.68% ,2004 年 增长 19% ,2005 年 增长 25.96%) ,也 上 略 高 
于 机 械 工 业 平 均 增 长 (36. 28% ) 速度 。2006 年 电器 行业 出 
口 量 大 的 主要 产品 见 表 1。 


表 1 2006 年 电器 行业 出 口 量 大 的 主要 产品 


比 上 年 增长 (%，) 
1 | RARI 台 14 671.97 118.70 
2 | 集中 供暖 用 的 热 水 锅 炉 f 201.78 26. 68 
3 | 汽轮机 G 8 802. 93 74. 32 
4 | 燃气 轮机 (P >5 000kW) 台 11 547.31 3 749. 10 
5 | 水 轮机 台 1 180.01 100. 11 
6 | 变压器 .互感 器 152 251. 00 32.61 
7 | 100V 以 上 开关 8 345.90 84. 57 
8 | 中 小 电机 157 759. 20 46. 83 
9 | 微分 电机 260 883. 10 17.92 
10 | 电力 电子 元 器 件 及 静止 变 流 器 92 931, 53 41.72 
11 | 低压 电器 518 117.40 36.21 
12 | 低压 开关 板 、 柜 73 820. 65 54.10 
13 | 电动 工具 340 936.70 17.25 
14 | 电线 电缆 724 136.20 49.64 
15 | Rete 114 633.40 41.60 
16 | 交流 发 电机 667 492 18 375.31 53.14 
17 | 内 燃 发 电机 组 7 371 443 115 382.27 20. 45 
18 | 风力 发 电机 组 4 230 318.82 687.79 
19 | 工业 用 炉 ( 电 加 热 ) 68 575 10 943.26 9.54 
20 | 焊接 设备 29 448. 11 23.67 


1. 发 电 设 备 

WIP. RAB 900vh 及 以 上 的 电站 锅炉 出 口 19 台 ， 
5 351. 39 万 美元 , 比 上 年 增长 (下 同 )8 倍 ; RRES h 
的 其 他 水 管 锅 炉 出 口 33 台 ,2 364. 82 万 美元 , 比 上 年 增长 
165. 04% ; 

汽轮机 :100 ~350MW 出 口 2 台 ,955. 46 万 美元 (2005 
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年 为 零 ) ,40 ~100MW 出 口 1 台 ,169.4 万 美元 , 比 上 年 下 降 
86.28% ;40MW 及 以 下 汽轮机 出 口 81 台 ,7 678.07 万 美元 ， 
比 上 年 增长 1 倍 多 ;汽轮机 零 部 件 出 口 545. 16 万 美元 , 比 
上 年 增长 25.62% ; 

燃气 轮机 (P>5 000kW) :出 口 10 台 ,1. 15 亿美 元 , 比 
上 年 增长 37 ff; 


水 轮机 :1 000kW 及 以 下 出 口 418 & ,546. 49 万 美元 ， 
比 上 年 增长 3 倍 多 ;1 000 ~ 10 000kW 出 口 28 4 ,323.42 万 
美元 , 比 上 年 增长 2.08% ;10 000kW 以 上 出 口 6 台 ,310.1 
万 美元 , 比 上 年 增长 1 倍 多 ;水 轮机 零件 出 口 503.32 万 美 
元 , 比 上 年 增长 33.239% ; 

交流 发 电机 ;750kVA 及 以 下 出 口 1.45 亿美 元 , 比 上 年 
增长 39.36% ;350 ~750MVA 出 口 2 241 台 ,3 453.55 万 美 
元 , 比 上 年 增长 1 倍 多 ;350 ~ 665MVA 出 口 3 台 ,332.3 万 
美元 (2005 AŞ); 

风力 发 电 设备 :出 口 4 230 
增长 6 倍 多 ; 

内 燃 ( 柴 油 `\ 汽 油 ) 发 电机 组 :出 口 11.53 亿美 元 , 比 上 
年 增长 20.45% 。 其 中 汽油 发 电机 组 出 口 711 万 台 ,7.83 亿 
美元 , 比 上 年 增长 9.91% ;375kVA ~2MVA 柴油 发 电机 组 出 
口 1 492 台 ,1. 13 亿美 元 , 比 上 年 增长 73.31% 。 

2. Hay AE HS 

变压器 互感 器 ;10 ~220MVA 出 口 217 & 
美元 , 比 上 年 增长 1 倍 ;400 ~SOOMVA 出 口 10 4,786.51 万 
美元 , 比 上 年 增长 38.98% ;互感 器 出 口 1. 26 亿美 元 ， 比 上 
年 增长 24.79% ; 

1 000V 以 上 开关 中 出 口 额 较 大 的 主要 有 :电压 1 000V ~ 
72.5kV 自动 断路 器 出 口 1.2 万 台 ,715.65 万 美元 , 比 上 年 增长 
3 倍 ;72.SkV 及 以 上 自动 断路 器 出 口 721 台 ,1 203.44 万 美元 ， 
比 上 年 增长 65.74% ;500kV 及 以 上 全 封闭 组 合 开 关 及 零件 出 
口 1037.08 万 美元 , 比 上 年 下 降 8.2%，; 

电线 电缆 中 出 口 额 较 大 的 主要 有 :830V 及 以 下 电缆 出 口 
7.66 亿 美元 , 比 上 年 增长 51.08% ;80 ~1 000V 电缆 出 口 9.89 亿 
美元 , 比 上 年 增长 49.73% ;1 ~35kV 电缆 出 口 2 545.65 万 美元 ， 
比 上 年 下 降 56. 18% ;35kV 以 上 出 口 7 462. 53 万 美元 , 比 上 年 
增长 5 倍 。 各 种 电压 的 电导 体 出 口 27.62 亿美 元 , 比 上 年 增长 
37.34% ; 

绝缘 子 :出 口 3.89 亿美 元 , 比 上 年 增长 35.07% 。 其 中 
绝缘 瓷 套 管 出 口 955.91 万 美元 , 比 上 年 增长 63.06% ;其 他 
陶瓷 制 绝 绿 子 出 口 6 247. 14 万 美元 , 比 上 年 增长 36. 15% ; 
塑料 制 绝缘 子 出 口 6 899. 55 万 美元 , 比 上 年 增长 22.76% 。 

3. 其 他 电器 设备 

电动 工具 :出 口 34. 09 亿美 元 , 比 上 年 增长 17. 25% 。 
其 中 手提 和 式 各 种 电 销 出 口 12. 85 亿美 元 , 比 上 年 增长 
14.09% ;手提 式 电 锯 出 口 5. 72 亿美 元 , 比 上 年 增长 


台 ,318. 82 万 美元 , 比 上 年 
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8.38% ;手提 电动 砂 磨 工具 出 日 6. 41 亿美 元 , 比 上 年 增长 
17.66% ;其 他 手提 式 电 动工 具 出 口 7. 53 亿美 元 , 比 上 年 增 
长 25.7% ; 

中 小 电机 :出 口 15.77 亿美 元 , 比 上 年 增长 46.83% 。 
其 中 出 口 增长 较 快 的 多 相交 流 电动 机 出 口 7. 12 亿美 元 , 比 
上 年 增长 37.82% ; 

微分 电机 :出 口 26. 08 亿美 元 , 比 上 年 增长 17. 92% 。 
其 中 微 电 机 出 口 7. 15 亿美 元 , 比 上 年 增长 4.48% ; 

铬 酸 蓄 电池 :出 口 11.46 亿美 元 , 比 上 年 增长 41.6% 。 
其 中 用 于 起 动 发 动机 用 的 出 口 2. 14 亿美 元 , 比 上 年 增长 
40.44% ; 

工业 用 炉 ( 电 加 热 ) :出 口 1.09 亿美 元 , 比 上 年 增长 
9.54% 。 其 中 可 控 气 氛 热 处 理 炉 出 口 381 台 ,2 001.63 万 
美元 , 比 上 年 增长 24. 04% ; 其 他 工业 用 电阻 炉 及 烘箱 出 口 
1.8 万 台 ,4 014.43 万 美元 , 比 上 年 增长 62.06% ; 

焊接 设备 :出 口 2.94 亿美 元 , 比 上 年 增长 23. 67% 。 其 
中 电阻 焊 机 出 口 6 469. 83 万 美元 , 比 上 年 增长 60. 39% ; 电 
IPLE O 6 948.3 万 美元 , 比 上 年 增长 29.26% 。 

以 上 情况 反映 了 下 面 几 个 显著 特点 : 

《17) 出 口 产 品 中 输 变 电 设备 占有 非常 重要 的 地 位 。 出 
口 226.25 亿美 元 ， 比 上 年 增长 40% , 占 电器 产品 出 口 合计 
的 60% , 增 速 最 快 。 

(2) 低 附加 值 产品 占 主 导 地 位 。 出 口 量 多 的 产品 依次 
为 :电线 电缆 (72. 41 亿美 元 ) 、 低 压 电器 (51. 81 亿美 元 )、 中 
小 型 和 微分 电机 (41. 85 亿美 元 ) 、 电 动工 具 (34. 09 亿美 
元 ) ,4 类 产品 合计 出 口 200. 18 亿美 元 , 占 电 器 产品 出 口 合 
计 的 53.09% 。 

(3) 技 术 含 量 较 高 的 发 电 设备 出 口 31. 93 亿美 元 ,所 占 
比重 还 不 到 电器 产品 出 口 合计 的 10% , 尚 待 进一步 控 据 洪 
力 扩 大 出 口 。 

出 口 继续 保持 高 速 增长 的 主要 原因 :一 是 世界 经 济 和 
国际 贸易 继续 保持 增长 ;二 是 国际 电器 制造 业 向 我 国 转移 
加 快 ,外资 企 业 出 口 迅 速 增长 ;三 是 我 国人 世 后 的 积极 效 
应 ,一 大 批 私营 企业 成 为 出 口 的 主力 军 ;四 是 加 工 贸易 出 口 
增长 迅速 ,已 占有 出 口 份 额 的 半壁 江山 ;五 是 我 国政 府 采 取 
多 项 符合 WTO 规则 的 鼓励 政策 ,在 信贷 保险 等 方面 给 予 
支持 ;六 是 生产 企业 积极 开拓 市 场 ,改善 出 口 增长 方式 , 优 
化 出 口 产品 结构 ,加 强 营销 服务 ,取得 明显 成 效 。 

2006 年 电器 工业 产品 出 口 统计 见 表 2。 


表 2 2006 年 电 串 工业 产品 出 口 统计 


商品 代码 商品 名 称 





68141000 
68149000 
70200012 
83111000 
83112000 
83113000 


粘 聚 或 复制 云母 制 板 . 片 带 
其 他 已 加 工 的 云母 及 其 制品 
工业 绝缘 子 用 玻璃 企 盘 
焊剂 涂 面 的 贱 金 属 电 极 , 电 强 焊 用 

焊剂 为 芯 的 贱 金 属 制 焊丝 ,电弧 焊 用 

焊剂 涂 面 或 做 芯 贱 金属 条 或 丝 , 针 焊 或 气 焊 用 








2006 年 金额 


Heme Pee 
(万 美元 ) (万 美元 ) | 比 上 年 增长 (%) 


3 422 189 1 006. 76 897.57 12.17 

1 663 449 313.49 294.96 6.28 
440 0. 04 105.76 -99.96 

190 619 291 | 11 614.56 10 547.81 10.11 
93 374 789 9 998. 63 6 246. 84 60. 06 





108 926 430 


12 380.59 7 346. 48 68. 52 


综述 > 13 






商品 代码 商品 名 称 
83119000 | 其 他 贱 金 属 焊 条 等 ; 贱 金 属 粉 制 金 属 喷 镀 丝 条 
84021110 | 蒸发 量 在 900vh 及 以 上 的 发 电 用 锅炉 
84021190 |Z RB 4S$th 的 其 他 水 管 锅炉 
84021200 ”| 蒸发 量 不 超过 45th 的 水 管 锅炉 
84021900 | 未 列 名 蒸汽 锅炉 ,包括 混合 式 锅 炉 
84022000 | 过热 水 锅炉 
84029000 | 蒸汽 及 过 热 水 锅炉 零件 
84031090 | 其 他 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 
84039000 | 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 零件 
84041010 | 蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅 炉 的 辅助 设备 
84041020 | 集中 供暖 用 锅炉 的 辅助 设备 
84042000 | KAMA RAR RENAE 
84049090 | 84041010 84042000 所 列 设备 的 零件 
84068110 |40MW < 输出 功率 过 100MW 的 汽轮机 
84068120 |100MW < 输出 功率 <350MW 的 汽轮机 
84068200 | 输出 功率 过 40MW 的 汽轮机 
84069000 | 汽轮机 零件 
84101100 | 水 轮机 及 水 轮 ,P<1 000kW 
84101200 |1 000kW <P<10 000kW 的 水 轮机 及 水 轮 
84101390 |P >10 000kW 的 其 他 水 轮机 及 水 轮 
84109010 | 水 轮机 及 水 轮 的 调节 器 
84109090 | 其 他 水 轮机 及 水 轮 的 零件 
84118200 | 其 他 燃气 轮机 ,P >5 000kW 
84672100 | 手提 式 各 种 电 销 
84672210 | 电动 手提 式 链 锅 
84672290 | 其 他 手提 式 电 锯 
84672910 | 手提 电动 砂 磨 工具 (包括 磨 光 机 、 砂 光 机 等 ) 
84672920 | FEAH 
84672990 | 其 他 手提 式 电动 工具 
84679110 | 电动 手提 式 链 饮用 的 零件 
84679910 | 品目 84. 67 所 列 其 他 电动 手提 式 工具 的 零件 
85011010 | 玩具 电动 机 ,P<37.5W 
85011091 | EHL, P £37. 5W 20mm < HLÆR F <30mm 
85011099 | 其 他 电动 机 ,P<37.5W 
85012000 | 交 直 流 两 用 电动 机 P >37.5W 
85013100 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P750W 
85013200 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,750W <P<75kW 
85013300 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,75kW <P<375kW 
85013400 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P >375kW 
85014000 | 其 他 单 相交 流 电 动机 
85015100 | 多 相交 流 电 动机 ,P750W 
85015200 | 多 相交 流 电 动机 ,750W <P<75kW 
85015300 | 多 相交 流 电 动机 ,P >75kW 
85016100 | 交流 发 电机 ,P<75kVA 
85016200 | 交流 发 电机 ,75kVA <P<375kVA 
85016300 | 交流 发 电机 ,375kVA <P<750kVA 
14 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


音 出 H 
(万 美元 ) (万 美元 ) 








31 002 097 
19 
33 
708 
768 
22 
86 103 077 
4 981 
2 749 232 
11 017 204 
198 727 
3 423 101 
18 375 623 


4 077.97 
5 351.39 
2 364. 
4 101. 
2 810. 
44. 
17 751.30 
201. 
731. 
3 592. 
154. 

1 081.86 
5 258. 
169. 
955. 
7 678. 
8 545.16 
546. 
323. 
310. 
252. 90 
5 503.32 
11 547. 
128 535.72 
10 135. 
57 293. 
64 125. 
5 539. 
75 307. 
288.39 

17 705.03 
3 048. 
71 504. 
107 850. 
14 615. 
50 413. 
6 056. 
488.95 
1 230. 04 
92 164.53 
13 450. 19 
48 606. 82 
9 211.90 
9 678.61 
3 714.50 
1 196.35 


2 601.54 
592.78 
892. 26 
2 763.23 
2 360.70 
99. 64 
11 317.83 
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140. 38 
3 591.63 
300. 00 
112 657.64 
5 315.95 
52 864. 69 
54 501.78 
5 524.06 
59 912.57 

195.70 
17 279. 22 
2 438. 
68 439. 
96 228. 
10 149. 
33 072. 
5 651. 
145. 
219. 
60 671. 
10 910. 19 
35 613.40 
5 138.45 
7 578.34 
1 980. 96 
909. 08 
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9 850 220 
10 
65 452 827 
2 413 946 
26 599 945 
47 079 242 
3 499 322 
47 334 003 

571 274 
34 655 430 
136 298 670 
1 753 521 615 
1 418 764 150 
25 915 781 
103 638 911 
2 565 322 
| 621 
327 
135 021 791 
4 801 082 
3 640 784 
35 485 
642 023 
20 384 
2 841 
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(EE) 


2006 年 金额 


比 上 年 增长 (% ) 
56.75 


802.76 
165. 04 
48. 43 
19.05 
-55. 80 
56. 84 


商品 代码 


85016410 
85016420 
85021100 
85021200 
85021310 
85021320 
85022000 
85023100 
85023900 
85024000 
85030010 
85030020 
85030030 
85030090 
85042100 
85042200 
85042311 
85042312 
85042313 
85042321 
85042329 
85043110 
85043190 
85043210 
85043290 
85043300 
85043400 
85044020 
85044091 
85044099 
85045000 
85049011 
85049019 
85049020 
85049090 
85051110 
85051190 
85051900 
85053000 
85059000 
8507 1000 
85072000 
85079010 
85111000 
85112010 
85112090 
85113010 
85113090 
85114010 


交流 发 电机 ,750kVA < P<350MVA 


交流 发 电机 ,350MVA <P<665MVA 

压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P<75kVA 

压 燃 式 肉 燃 机 发 电机 组 ,75kVA <P<375kVA 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,375kVA <P<2MVA 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P >2MVA 

装 有 点 燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 
风力 发 电机 组 

未 列 名 发 电机 组 

旋转 式 变 流 机 

玩具 电动 机 和 微 电 机 的 零件 

输出 功率 超过 350MVA 交流 发 电机 的 零件 

子 目 号 8$02.31 所 列 发 电机 组 零件 

其 他 专用 于 或 主要 用 于 8501 或 8502 机 器 的 零件 
液体 介质 变压器 ,额定 容量 所 650kVA 

液体 介质 变压器 ,650kVA < 额定 容量 所 10MVA 
液体 介质 变压器 ,10MVA < 额定 容量 <220MVA 
液体 介质 变压器 ,220MVA 羡 额定 容量 <330MVA 
液体 介质 变压器 ,330MVA 志 额定 容量 <400MVA 
液体 介质 变压器 ,400MVA 三 额定 容量 <500MVA 
液体 介质 变压器 ,额定 容量 宇 500MVA 

额定 容量 所 1kVA 的 互感 器 

未 列 名 额定 容量 所 1kVA 的 变压器 

IkVA < 额定 容量 所 16kVA 的 互感 器 

IkVA < 额定 容量 所 16kVA 的 未 列 名 变压器 
其 他 变压器 ,16kVA < P<500kYA 

其 他 变压器 ,P > SOOKVA 

不 间断 供电 电源 

具有 变 流 功能 的 半导体 模块 

未 列 名 静止 式 变 流 器 

其 他 电感 器 

P2>400MVA 的 液体 介质 变压器 的 零件 

其 他 变压器 的 零件 

稳 压 电源 及 不 间断 供电 电源 的 零件 

8504 所 列 其 他 货品 的 零件 

稀土 永 磁体 

其 他 金属 永 磁 铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
其 他 水 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
电磁 起 重 吸盘 

电磁 铁 ; 电 磁 或 水 磁 工 件 夹 具 ;8505 的 零件 

用 于 起 动 活塞 式 发 动机 的 铅 酸 车 电池 
其 他 铅 酸 蓄 电池 

er BS E Mh BY E 

KER 

机 车 航空 器 船舶 磁 电机 、 直 流 发 电机 及 磁 飞 轮 
其 他 点 火 磁 电机 、 永 磁 直 流 发 电机 及 磁 飞 轮 

机 车 .航空 器 及 船舶 用 分 电器 、 点 火线 圈 

其 他 分 电器 、 点 火线 图 

机 车 航空 器 船舶 用 起 动 电 机 及 两 用 起 动 发 电机 


KP E 





o ob Ob ob ob ob ob op ob of 


>> >>> >f >i 


2 241 


3 

254 282 

5 160 

1 492 

32 

7 110 477 
4 230 

2 643 

8 335 

11 552 192 
768 475 
28 296 107 
218 445 081 
19 659 

640 


21 073 511 

2 506 552 693 
10 242 

591 304 

6 083 

2 054 

15 258 715 
153 648 332 

1 942 834 173 
35 688 556 914 
2 250 466 

51 749 560 
23 955 927 
31 821 732 
11 247 649 
95 230 381 
122 926 388 

1 596 068 

10 069 169 

21 925 781 
155 544 288 

8 835 432 

103 666 465 
118 650 

2 459 569 

4 759 019 

59 306 532 
454 344 


3 453.55 
332. 30 
18 981.60 
5 581.72 
11 342.61 
1 177.70 
78 298. 64 
318. 82 

5 909. 96 

19. 28 

14 120.69 
456. 
7 971. 
71 604. 

2 182. 

2 295. 

9 730. 
203. 
81. 
786. 
253. 

1 795. 


104 161. 


461. 

1 525. 
1 462. 
6 466. 
58 361. 
6 722. 


314 262. 
126 701. 


434. 
23 185. 
25 127. 
35 635. 
30 294. 
27 459. 
23 831. 

528. 

5 104. 
21 418. 
93 214. 

2 226. 12 

2 823.45 

97.79 

1 486. 43 

1 280. 04 

7 549. 60 

1 369.41 


出 口 
(万 美元 ) (万 美元 ) 


1 530.51 


14 556. 04 
3 022.77 
6 544. 60 

426.83 

71 238.55 

40.47 
4 504. 88 
3.92 
12 843.23 
448.53 

3 875. 

51 231.31 
2 188. 

1 046. 01 
4 807. 


2 553. 
42 804. 
2 334. 


235 288. 
101 534. 


376. 
21 162. 
11 128. 
28 804. 
24 247. 
20 796. 
21 739. 
367. 66 
4 186.47 
15 251.29 
65 704. 60 
1 799. 83 
2 293.80 
28. 67 
1 376. 62 
1 293. 44 
5 958.98 
1 727.48 


( BE) 


2006 年 金额 


比 上 年 增长 (名 ) 
125.65 


30. 40 
84. 66 


商品 代码 


85114091 
85114099 
85115010 
85115090 
85141010 
85141090 
85142000 
85143000 
85144000 
85149010 
85149090 
85151100 
85151900 
85152110 
85152190 
85152900 
85153110 
85153190 
85153900 
85158000 
85159000 
85321000 
85329010 
85351000 
85352100 
85352900 
85353000 
85354000 
85359000 
85361000 
85362000 
85363000 
85364100 
85364900 
85365000 
85366100 
85366900 
85369000 
85371011 
85371019 
85371090 
85372010 
85372090 
85381010 
85381090 
85389000 
85413000 
85433000 
85441100 
85441900 


商品 名 称 


EF E 


输出 功率 132.39kW 其 他 发 动机 用 起 动 电机 


其 他 起 动 电 机 及 两 用 起 动 发 电机 

其 他 机 车 .航空器 及 船舶 用 发 电机 

未 列 名 发 电机 

可 控 气 氛 热 处 理 炉 

其 他 工业 或 实验 室 用 电阻 加 热 炉 及 烘箱 

工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 工作 的 炉 及 烘箱 
其 他 工业 或 实验 室 用 炉 及 烘箱 

其 他 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 热处理 设备 
炼 钢 电 炉 的 零件 

品目 85. 14 所 列 其 他 设备 的 零件 

针 焊 烙铁 及 焊 枪 

其 他 针 焊 机 器 及 装置 

全 自动 或 半自动 电阻 直 颖 焊管 机 

其 他 全 自动 或 半自动 电阻 焊接 机 器 及 装置 

其 他 电阻 焊接 机 器 及 装置 

全 自动 或 半自动 的 螺旋 焊管 机 

其 他 全 自动 或 半自动 电弧 焊接 机 器 及 装置 

其 他 电弧 焊接 机 器 及 装置 

其 他 焊 机 ; 热 暑 金属 或 硬 质 合金 的 电气 机 器 
8515 所 列 机 器 的 零件 

50/60Hz 电路 用 固定 电容 ,无 功 P=0. Skvar 
85321000 所 列 电容 器 的 零件 

熔断 器 ,线路 电压 >1 000V 

自动 断路 器 ,1 000V < 线路 电压 <72.5kV 

自动 断路 器 ,线路 电压 宇 72. SkV 

隔离 开关 及 断 续 开关 ,线路 电压 > 1 000V 

避雷 器 .电压 限 幅 器 及 电 涌 抑制 器 ,电压 >1 000V 
其 他 开关 、 保 护 或 连接 用 电气 装置 ,电压 >1 000V 
熔断 器 ,线路 电压 三 1 000V 

自动 断路 器 ,线路 电压 专 1 000V 

其 他 电路 保护 装置 ,线路 电压 三 1 000V 

继电器 ,电压 专 60V 

继电器 ,60V < 线路 电压 专 1 000V 

开关 ,线路 电压 志 1 000V 

灯 座 ,线路 电压 专 1 000V 

桥头 及 插座 ,线路 电压 专 1 000V 

其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 V1 000V 

用 于 电压 1 000V 线路 的 可 编程 序 控制 器 

用 于 电压 三 1 OOOV 线路 的 其 他 数控 装置 

其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 拟 1 000V 
全 封闭 组 合式 高 压 开 关 装 置 , 线 路 电压 宕 500kV 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 >1 000V 
编号 8537.2010 所 列 货品 的 零 配 件 

8537 其 他 货品 的 盘 、 板 等 基 座 ,未 装 有 关 装 置 
8535 .8536 或 8537 所 列 装置 的 其 他 零件 
半导体 开关 元 件 等 

电镀 电解 或 电泳 设备 及 装置 

铜 制 绕组 电线 

其 他 绕组 电线 


他 信 池河 人 他 他 洒洒 了 他 他 区 贞 贞 示 共 东 人 落落 东 落落 字 贞 页 落落 落落 下 他 他人 全 
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1 933 
6 965 159 

6 753 

2 041 838 

381 

18 034 

3 278 

44 095 

2 787 

862 257 

5 922 462 

29 944 428 
107 831 

740 

26 252 

292 541 

5 

6 830 

1 017 552 

156 957 

6714 313 

4 435 095 
392 741 

1 404 072 

12 263 

721 

86 505 

1 286 984 

2 697 091 

3 959 598 783 
198 976 803 
204 094 822 

1 633 463 349 
61 424 619 

9 989 212 302 
893 919 485 

7 451 605 343 
89 155 596 


30 946 194 
201 

16 038 597 

3 658 406 

15 $12 204 
122 830 165 

4 538 061 385 
14 280 

39 025 450 

5 417 804 


42.86 
11 722.30 
266. 84 

6 626. 94 

2 001. 63 

4014.43 

1 101. 

3 215. 
610. 
612. 

2 445. 

3 341. 
544. 
491. 

1 205. 

4773. 

98. 
690. 

6 158. 
12 143. 

9 557. 

2 643. 

222. 

1 367. 
715. 

1 203. 

2 O11. 

2 124. 

4 344. 
15 889. 
28 143. 
13 270. 
44 117. 

6 095. 
78 986. 

9 537. 






120 139. 08 
201 831.11 


1 779 745 7 701.03 
4 885 172 19 190. 27 


46 929.35 
71.54 
21 386. 97 


965.54 


8 676. 41 


105 357.95 


27 934.73 
6 635. 32 
21 887.80 
1 996. 06 


出 口 
\ 
(万 美元 ) (万 美元 ) 
17. 85 


6 762. 45 
175. 

4 667. 

1 613. 

2 477. 

1 199. 

2 771. 
314. 


1 827. 

2 827. 
10 514. 
21 870. 
10 829. 
34 150. 

4 430.16 
62 995. 96 

7 982.79 
88 653.42 





138 946. 69 


17 877.56 


30 027. 10 
312. 04 

13 512. 16 
818.00 

5 324. 30 
74 696. 99 
18 854.41 
4 122.32 
17 100. 26 
1 167.82 





( 续 ) 


2006 年 金额 


比 上 年 增长 (%) 
140. 11 


73.34 
51.72 
41.98 


( Be) 








(万 美元 ) (万 美元 ) ”| 比 上 年 增长 (%) 
85442000 ”| 同 轴 电 缆 及 其 他 同 轴 电 导体 208 368 364 62 002. 16 37 989. 19 63.21 
85443020 | 机 动车 辆 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 130 838 185 134 946.61 76 072.72 77.39 
85443090 | 其 他 车 ,航空 器 ,船用 点 火 布 线 组 及 其 他 布线 组 11 411 904 18 829.90 13 607. 46 38.38 
85444110 | 有 接头 电缆 , 耐 压 和 80V 65 915 596 49 853.80 36 899. 32 35.11 
85444190 | 其 他 有 接头 电导 体 ,了 耐 压 专 80V 86 677 405 52 258. 38 31 649. 88 65. 11 
85444910 | 其 他 电缆 , 耐 压 过 80V 60 128 236 26 766. 82 13 802. 24 93.93 
85444990 ”| 未 列 名 电导 体 , 耐 压 专 80V 36 966 298 19 040. 58 8 221.70 131. 59 
85445110 | 有 接头 电缆 ,80V < 耐 压 专 1 000V 127 223 359 60 204. 42 46 353.71 29. 88 
85445190 | 其 他 有 接头 电导 体 ,80V< 耐 压 和 1 000V 404 136 626 171 131. 69 139 318. 18 22. 84 
85445910 | 其 他 电缆 ,80V <IRE <1 000V 83 602 274 38 682.06 19 690. 45 96. 45 
85445990 | 未 列 名 电导 体 ,80V < 耐 压 专 1 000V 95 642 798 32 385. 82 21 230. 36 52.54 
85446012 | 电缆 ,1kV < 耐 压 <35kV 7 037 773 2 545.65 5 809.58 ~56. 18 
35446013 Pecans | 
85446014 AnP] es 
85446019 电缆， 耐 压 >220kV 12 341 987 
85446090 ”| 未 列 名 电导 体 , 耐 压 > 1 000V 1 402 187 644. 84 111. 63 
85447000 | 由 每 根 被 禾 光 纤 组 成 的 光缆 28 891 270 13 138.44 73. 36 
85451100 | 炉 用 碳 电极 144 568 521 19 401.31 5.60 
85451900 | 其 他 碳 电 极 363 542 581 11 341. 23.90 
85452000 | 碳 刷 1 872 716 2 810. 14. 14 
85459000 | 其 他 电气 设备 用 石墨 或 碳 精制 品 22 429 989 2 864. 10.39 
85461000 | 玻璃 制 的 绝缘 子 5 672 342 . . 33. 44 
85462010 | 输 变 电线 路 绝缘 瓷 套 管 4 182 587 , 586. 63. 06 
85462090 | 其 他 陶瓷 制 的 绝缘 子 65 735 861 4 588. 36. 15 
85469000 | 其 他 绝缘 子 10 182 250 1 941. 110. 45 
85471000 | 陶瓷 制 绝 缘 零 件 15 705 353 2 531. 34.04 
85472000 | 塑料 制 绝缘 零件 10 440 436 5 620. 22.76 
85479010 | 内 衬 绝缘 材料 的 贱 金 属 制 线路 导管 及 其 接头 11 212 508 4 652. 41.04 
85479090 | 未 列 名 的 电气 机 器 、 器 具 或 设备 用 绝缘 配件 35 266 703 8 103. 20. 12 

二 、 进 口 继续 增长 ,发 电 设备 进口 下 降 品 进口 平均 增长 速度 (19.6% ) 高 2.9 个 百分点 。2006 年 电 


2006 年 电器 产品 进口 334. 84 亿美 元 ,， 比 上 年 增长 
22.5% ,增幅 比 上 年 的 15.78% 多 6.72 个 百分点 , 比 机 械 产 


器 行业 进口 量 大 的 主要 产品 见 表 3。 


RI 2006 年 电器 行业 进口 重大 的 主要 产品 


H 
<0 
+ 
R 
3 


1 f 
2 | 集中 供暖 用 的 热 水 锅 炉 f 
3 | 汽轮机 台 
4 | 燃气 轮机 ( P >5 000kW) 台 
5 | 水 轮机 台 
6 | 变压器 、 互 感 器 

7 | 1 000V 以 上 开关 

8 | 中 小 电机 

9 | 微分 电机 . 

10 | 电力 电子 元 器 件 及 静止 变 流 器 

11 | 低压 电器 

12 | 低压 开关 板 、 柜 

13 | 电动 工具 

14 | BREA 





进 口 


单位 
金额 (万 美元 ) | 金额 比 上 年 增长 (%) 


464 10 658. 41.58 
5 455 1 868. - 10. 63 
55 12 558. ~ 24.49 
20 13 057. — 33. 82 
71 393. -14.63 
180 705. 27.75 

46 299. 1.72 

74 378. 20. 81 

160 358. 6.23 

82 602. 2A. 41 

761 982. 30. 30 

164 334. 27.69 

3 700. 80 -7.71 

346 569.70 25. 84 





综述 ， 17 


( BE) 


进 口 
序号 产品 名 称 单位 - 
金额 (万 美元 ) | “金额 比 上 年 增长 (% ) 


15 | AREEN 

16 | 交流 发 电机 台 
17 | 内 燃 发 电机 组 台 
18 | 风力 发 电 设 备 台 
19 | 工业 用 炉 ( 电 加 热 ) 台 





20 | 焊接 设备 


1. 发 电 设备 

少数 产品 进口 增长 ,多数 产 品 进口 都 有 较 大 幅度 下 降 。 

锅炉 ; 蒸发 量 超 过 45tWih 的 其 他 水 管 锅炉 进口 12 台 ， 
1 570. 17 万 美元 , 比 上 年 增长 91.8% 。 

汽轮机 :350MW 以 上 进口 3 台 ,768. 56 万 美元 , 比 上 年 
下 降 85.02% ;100 ~ 350MW 进口 10 &,5 238.08 万 美元 ， 
比 上 年 下 降 1.09% ;40 ~ 100MW 进口 4 4,1 469.51 FÆ 
元 , 比 上 年 增长 93. 86% ;40MW 及 以 下 汽轮机 进口 38 台 ， 
5 082. 17 万 美元 , 比 上 年 下 降 6. 72% ;汽轮机 零 部 件 进口 
5.78 亿 美元 , 比 上 年 增长 12. 29% 。 

燃气 轮机 ( P >5 000kW) :进口 20 台 ,1.3 亿美 元 , 比 
上 年 下 降 33. 82% 。 

水 轮机 :1 000kW 及 以 下 进口 59 台 ,5.2 万 美元 , 比 上 
年 下 降 91.56% ;1 000 ~ 10 000kW HEH 9 台 ,13.58 万 美元 
(2005 年 没有 进口 ) ;20 万 kW 以 上 水 泵 水 轮机 进口 3 6, 
374.67 万 美元 , 比 上 年 增长 24. 48% ;水 轮机 零 部 件 进口 
1.46 亿 美元 , 比 上 年 增长 52.5% 。 

交流 发 电机 :750kVA 及 以 下 进口 828.1 万 美元 , 比 上 
年 增长 48.77% ;750kVA ~ 350MVA 交流 发 电机 进口 509 
台 ,5 216 万 美元 , 比 上 年 下 降 25.91% ;665MVA 以 上 进口 8 
台 ,5 228. 48 TÆ, 比 上 年 增长 2.6 倍 。 

风力 发 电 设备 :进口 681 台 ,2. 56 亿美 元 , 比 上 年 增长 
21.32% 。 

内 燃 ( 柴油 汽油 ) 发 电机 组 :进口 1.79 万 台 ,5.86 亿 
美元 , 比 上 年 下 降 2.99% 。 其 中 柴油 发 电机 组 进口 9 655 
台 ,5.41 亿美 元 , 比 上 年 下 降 6. 5% ;汽油 发 电机 组 进口 
8 303 台 ,4 469. 13 万 美元 比 上 年 增长 77.06% 。 

2. 输 变 电 设 备 

进口 全 面 增长 ,其 中 变压器 .电线 电线、 低压 开关 、 低 压 
电器 4 类 产品 进口 增幅 都 在 25% 以 上 ,高 于 全 行业 平均 水 
平 。 

变压器 、 互 感 器 : 除 近 1kV 变压器 外 ,进口 最 多 的 是 
220 ~330MVA 变压器 , 共 进 口 34 台 ,1. 15 亿美 元 , 比 上 年 
增长 2.5 倍 ; 其 次 是 650 kVA ~ 10MVA 变压器 ,进口 294 
台 ,4 567. 58 万 美元 , 比 上 年 增长 3 们 ;互感 器 进口 14. 84 亿 
美元 , 比 上 年 增长 25.9% ; 

电线 电缆 ;80V 及 以 下 进口 3.92 亿美 元 , 比 上 年 增长 
21.13% ; 80 ~ 1 000V 进口 3.17 亿美 元 , 比 上 年 增长 
30.45% ;1 ~ 35kV 进口 4 908. 55 万 美元 ,增长 42. 62%; 
35kV 以 上 进口 4 748. 97 万 美元 , 比 上 年 增长 19.94% 。 各 
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13 356. 18 36.21 
11 743.74 19.75 
58 631.09 -2.99 
25 656. 59 21.32 
93 857.98 23.61 
84 932. 61 5.11 


种 电压 的 电导 体 进 口 17. 96 亿美 元 , 比 上 年 增长 31. 94%2 ; 

1 OOOV 以 上 开关 :电压 1 000V ~72.5kV 自动 断路 器 进 
口 2. 76 万 台 ,7 149.74 万 美元 , 比 上 年 下 降 10. 02%; 
72.5kV 及 以 上 自动 断路 器 进口 606 台 ,1.02 亿美 元 , 比 上 
年 增长 9.72% ;500kVY 及 以 上 全 封闭 组 合 开 关 及 零件 进口 
1.3 亿美 元 , 比 上 年 增长 26.21% ; 

绝缘 子 :进口 4.8 亿美 元 , 比 上 年 增长 46. 02% 。 其 中 
绝缘 瓷 套 管 进口 6 909.31 万 美元 , 比 上 年 壤 长 43.37% ;其 
他 陶瓷 制 绝 缘 子 进口 1 885. 85 万 美元 , 比 上 年 增长 
16.65% ;塑料 制 绝缘 子 进口 2.29 亿 美元 , 比 上 年 增长 
79.33% 。 

3. 其 他 电器 设备 

除 电动 工具 及 个 别 产 品 进口 下 降 外 ,其 他 产品 进口 继 
续 增 长 。 

中 小 电机 :进口 7.43 亿美 元 , 比 上 年 增长 20.81%. H 
中 多 相交 流 电 动机 进口 6. 95 亿美 元 , 比 上 年 增长 34.98% ; 
其 他 单 相 交流 电动 机 进口 1. 31 亿美 元 , 比 上 年 下 降 
7.41% 。 

微分 电机 :进口 16.03 亿美 元 , 比 上 年 增长 6.23%。 其 
中 微 电 机 进口 4.39 亿美 元 , 比 上 年 增长 1.65% 。 

工业 用 炉 ( 电 加 热 ) :进口 9. 38 亿美 元 , 比 上 年 增长 
23.61% 。 其 中 可 控 气 氛 热 处 理 炉 进口 633 台 ,9 177.21 万 
美元 , 比 上 年 下 降 14. 08% ; 其 他 工业 用 电阻 炉 及 烘箱 进口 
2.05 万 台 ,3.59 亿美 元 , 比 上 年 增长 54.46% 。 

焊接 设备 :进口 8. 49 亿美 元 , 比 上 年 增长 5.11%。 其 
中 电阻 焊 机 进口 5 274 & ,1.64 亿美 元 , 比 上 年 下 降 5$.5% ; 
电弧 焊 机 进口 8 909 台 ,1.36 亿美 元 , 比 上 年 下 降 0.15 和 % 。 

电动 工具 :进口 3 700.8 万 美元 , 比 上 年 下 降 7.71%。 
主要 是 手提 式 各 种 电钻 和 手提 电动 砂 磨 工具 进口 下 降 。 

铅 酸 蓄电池 :进口 1.33 亿美 元 , 比 上 年 增长 36. 21% 。 
其 中 用 于 起 动 发 动机 用 的 进口 1 238. 84 万 美元 , 比 上 年 增 
长 51.17% 。 

以 上 情况 反映 了 以 下 几 个 显著 特点 : 

(1) 进 口 产品 中 以 输 变 电 设备 最 多 , 占 电器 产品 进口 总 
数 的 69.18% , 比 上 年 增长 27% ,其 中 以 变压器 和 电线 电缆 
进口 数额 最 大 。 

(2) 发 电 设备 中 , 除 锅炉 、 风 力 发 电 设备 和 交流 发 电机 
进口 增长 外 ,汽轮机 、 燃 气 轮机 、 水 轮机 、 内 燃 发 电机 组 进口 
均 有 不 同 程 度 的 下 降 。 


(3) 低 压 电 器 (76. 2 亿美 元 )、 电线 电缆 (34. 66 亿美 
元 ) ,低压 开关 板 (16. 43 亿美 元 ) .微分 电机 (16. 04 亿美 
元 ) 4 类 产品 大 量 进 口 与 加 工 贸易 、 外 资 企业 进口 有 关 , & 

电器 行业 产品 进口 总 体 继续 增长 的 主要 原因 是 国内 需 
求 继续 增长 ,而 发 电 设备 进口 减少 的 主要 原因 :一 是 国内 需 
求 适 度 减少 ;二 是 国内 供 货 情 况 良好 。 

2006 年 电器 工业 产品 进口 统计 见 表 4。 

三 .需要 关注 的 几 个 问题 

1. 积极 改善 出 口 增长 方式 ,优化 出 口 产 品 结构 

当前 ,改善 出 口 增长 方式 ,优化 出 口 产品 结构 ,是 搜 在 
行业 面前 的 重大 课题 。 电 器 产品 出 口中 ,虽然 技术 含量 较 
高 和 附加 值 较 高 的 产品 不 断 增 长 ,但 劳动 密集 型 产品 ( 如 部 
分 低压 电器 、 低 压 开关 板 、 部 分 工业 锅炉 ) 、 附 加 值 较 低 的 产 
品 ( 如 部 分 电动 工具 、 部 分 工业 用 炉 .部 分 铜 铝 电导 体 ) 仍 占 
相当 比重 ,和 需要 继续 做 出 艰苦 的 努力 ,优化 出 口 产品 结构 ， 
提高 竞争 力 。 

把 握 我 国 与 东盟 自由 贸易 区 建立 的 机 过 ,充分 利用 东 
H 10 国 对 进口 我 国产 品 实行 低 关税 的 优惠 ,扩大 出 口 。 从 
2007 年 开始 ,东盟 对 进 虽 我 国 的 部 分 产品 关税 又 有 所 降低 ， 
我 国生 产 的 发 电 设备 及 各 种 电器 产品 ,都 具有 一 定 的 竞争 
力 ,要 抓 住 机 遇 扩 大 出 口 。 

要 防止 出 口 产品 竞相 压价 , 搞 低 价 恶性 竞争 ,特别 要 避 
免 出 口 产 品 价格 低 于 国内 市 场 价格 ,从 而 引起 进口 方 采取 
反倾销 等 贸易 措施 。 

2. 调整 产品 结构 ,控制 高 污染 产品 的 加 工 贸 易 

近 几 年 电器 产品 出 口中 加 工 贸 易 所 占 比 重 很 大 ,有 些 
产品 加 工 贸 易 占 到 70% 以 上 , 如 电线 电线、 电动 机 及 发 电 
机 、 发 电机 组 、 静 止 式 变 流 器 等 ;蓄电池 、 开 关 及 电路 保护 装 
置 电 动工 具 加 工 贸易 出 口 额 占 50% 左右 ;变压器 及 电感 器 
等 加 工 贸 易 出 口 比重 也 很 大 。 由 于 当前 来 件 、. 来 料 组 装 和 
进 料 加 工 贸易 技术 含量 较 低 、 国 内 增值 少 , 需 要 努力 促进 加 
工 贸 易 结构 的 调整 升级 。 

当前 在 某 些 加 工 贸易 项 目 中 ,要 注意 防止 “输出 资源 ， 
高 耗 能 源 , 留 下 污染 ”的 问题 。 在 电器 行业 中 ,尤其 要 关注 
在 生产 过 程 中 由 于 粉尘 有 害 物质 的 污染 危害 职工 身体 健 
康 。 如 铸铁 件 . 铸 钢 件 生产 过 程 的 粉尘 污染 ,电池 和 电镀 、 
油漆 、 热 处 理 生 产 过 程 中 有 害 物 质 ( 如 铝 、 久 、 东 等) 的 污染 
等 。 因 此 ,要 引入 企业 社会 责任 评估 制度 ,完善 和 健全 环保 
标准 ,严格 执行 我 国 4 职 业 病 防治 法 》 等 有 关 防 止 生产 企业 
职业 病 的 有 关 法 规 ,严防 外 资 企 业 通 过 加 工 贸 易 将 污染 转 
移 到 我 国 。 

电线 电缆 出 口中 , 绝 大 部 分 是 加 工 贸 易 出 口 ,其 中 加 工 
简单 、 属 于 资源 类 的 电导 体 出 口 就 有 27. 62 亿美 元 。 由 于 
铜 \ 铝 原材料 系 我 国 紧缺 资源 ,应 减少 电导 体 出 口 ,或 将 其 
引 向 深加工 , 改 为 电缆 出 口 ,增加 附加 值 。 

3. 高 度 重 视 人 民 币 汇率 升值 预期 对 进出 口 的 影响 

2007 年 5 月 18 日 ,中 国人 民 银 行 出 台 了 3 项 措施 , 即 


扩大 人 民 币 竞 美 元 的 日 波幅 、 提 高 存款 准备 金 率 和 提高 存 
贷款 基准 利率 。 并 自 2007 年 5 月 21 日 起 ,银行 间 即 期 外 汇 
市 场 人 民 币 竞 美 元 交易 价 浮动 幅度 由 3%o 扩 大 至 5%o。3 项 
措施 的 核心 是 扩大 汇率 日 波幅 , 目的 是 收缩 过 剩 的 流动 性 。 

我 国 从 2005 年 7 月 21 日 起 实行 汇率 改革 近 两 年 来 ,人 
民 币 对 美元 的 交易 价 逐 新 稳步 向 上 浮动 。2007 年 6 月 6 日 
人 民 币 市 场 汇 价 ( 中 间 价 ) 为 1 美元 总 7.6398 元 人 民 币 。 
人 民 币 升值 加 快 及 美元 对 人 民 币 交易 价 的 浮动 幅度 的 逐渐 
加 大 , 必 将 影响 进出 口 贸 易 ,增加 出 口 产 品 成 本 ,外 贸 企业 
要 有 充分 的 准备 。 

由 于 目前 美元 在 国际 上 处 于 矣 势 ,因此 人 民 币 对 美元 
的 升值 速度 肯定 会 加 快 。 但 这 并 不 意味 着 人 民 币 对 其 他 外 
币 也 会 保持 同样 的 升值 速度 ,从 各 种 情况 分 析 , 人民币 对 非 
美元 外 币 升值 速度 不 会 加 快 。 为 此 有 关 企 业 要 注意 以 下 3 
点 : 

(1) 要 加 强风 险 意识 ,培养 熟悉 外 汇 知识 的 专业 人 才 ， 
关注 外 汇市 场 上 各 主要 币 种 汇率 的 变化 ,及 时 研究 对 策 , 特 
别 要 注意 把 握 结汇 时 机 。 

(2) 调整 和 改善 产品 结构 和 客户 结构 。 提 高 出 口 产 品 
技术 含量 和 附加 值 ,不 搞 压 价 竞 销 。 同 时 要 设法 增加 非 美 
元 国家 的 客户 ,不 要 过 于 集中 销 往 美国 。 

(3) 在 签订 合同 时 ,要 选择 支付 货币 币 种 。 出 口 产 品 ， 
尽量 选择 欧元 或 人 民 币 等 硬 通货 ;进口 产品 尽量 选用 美元 。 
避免 因 汇率 变化 而 可 能 造成 的 汇兑 损失 。 

4. 出 口 退 税政 策 将 进一步 调整 ,企业 要 及 时 做 好 应 对 
工作 

2006 年 9 月 14 日 ,财政 部 .发展 和 改革 委员 会 、 商 务 
部 海关 总 署 、 国 家 税务 总 局 联合 发 出 通知 ,调整 部 分 商品 
的 出 口 退税 政策 。 取 消 了 一 批 矿 产品 和 铅 酸 蓄电池 的 出 口 
退税 ,降低 了 部 分 钢材 的 出 口 退税 率 ,同时 提高 了 一 批 重大 
技术 装备 的 出 口 退税 率 。 

机 械 产 品 出 口 退 税率 由 13% 提高 到 17% 的 有 87 个 税 
号 商品 ,其 中 电器 产品 有 30 个 税 号 ,主要 有 :发 电 设备 中 的 
锅炉 .汽轮机 水轮机、 交流 发 电机 及 上 述 4 类 设备 的 零 部 


TE ARR LAS 000kW 以 上 的 燃气 轮机 、 风 力 发 电机 


组 、 交 直流 两 用 电动 机 ,直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,交流 电 
动机 ,旋转 式 变 流 器 , 永 磁 铁 , 同 轴 电缆 ,60V 及 以 下 继电器 
等 。 

2007 年 3 月 5 日 ,温家宝 总 理 在 政府 工作 报告 中 指出 ， 
“要 优化 进出 口 结 构 ,转变 外 贸 增 长 方式 ,努力 缓解 外 贸 顺 
差 过 大 的 矛盾 ”。 要 控制 高 耗 能 、 高 污染 和 资源 性 产品 出 
口 。 国 家 有 关 部 门 正在 制订 进一步 调整 出 口 退税 政策 , 选 
择 一 批 产 品 要 大 幅度 降低 出 口 退税 率 。 电 器 行业 将 有 一 批 
产品 大 幅度 降低 出 口 退税 率 , 这 必 将 提高 出 口 成 本 ,有 的 企 
业 可 能 难以 继续 出 口 。 为 此 ,有 关 企业 要 未 雨 绸 缪 ,努力 降 
低 成 本 ,调整 和 优化 产品 结构 ,提高 出 口 产 品 的 附加 值 和 竞 
争 力 。 


综述 + 19 


商品 代码 


68141000 
68149000 
70200012 
83111000 
83112000 
83113000 
83119000 
84021110 
84021190 
84021200 
84021900 
84022000 
84029000 
84031090 
84039000 
84041010 
84041020 
84042000 
84049090 
84068110 


84068120 


84068130 
84068200 
84069000 
84101100 
84101200 
84101330 
84109010 
84109090 
84118200 
84672100 
84672210 
84672290 
84672910 
84672920 
84672990 
84679110 
84679910 
85011010 
85011091 
85011099 
85012000 
85013100 
85013200 
85013300 
85013400 


表 4 2006 年 电器 工业 产品 进出 口 统计 


粘 聚 或 复制 云母 制 板 、 片 . 带 

其 他 已 加 工 的 云母 及 其 制品 

工业 绝缘 子 用 玻璃 伞 盘 

焊剂 涂 面 的 赋 金 属 电极 ,电弧 焊 用 

焊剂 为 芯 的 贱 金 属 制 焊丝 ,电弧 焊 用 

焊 斌 涂 面 或 做 芯 贱 金属 条 或 丝 , 儿 焊 或 气 焊 用 
其 他 贱 金 属 焊 条 等 ; 贱 金 属 粉 制 金属 喷 镀 丝 条 
RREH 900tWh 及 以 上 的 发 电 用 锅炉 
蒸发 量 超 过 Sh 的 其 他 水 管 锅炉 

燕 发 量 不 超过 4Sth 的 水 管 锅 炉 

未 列 名 蒸汽 锅炉 ,包括 混合 式 锅 炉 
过 热 水 锅炉 

燕 汽 及 过 热 水 锅 炉 零 件 

其 他 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 

集中 供暖 用 的 热 水 锅 炉 零 件 

蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅炉 的 辅助 设备 

集中 供暖 用 锅炉 的 辅助 设备 

水 闵 汽 或 其 他 蒸汽 动力 装置 的 冷凝 器 
84041010 .84042000 所 列 设备 的 零件 

40MW < 输出 功率 过 100MW 的 汽轮机 
100MW < 输出 功率 <350MW 的 汽轮机 

输出 功率 宇 350MW 的 汽轮机 

输出 功率 <40MW 的 汽轮机 

汽轮机 零件 

水 轮机 及 水 轮 ,P<1 000kW 

1 000kW <P<10 000kW 的 水 轮机 及 水 轮 

P >200 000kW 的 水 泵 水 轮机 及 水 轮 

水 轮机 及 水 轮 的 调节 器 

其 他 水 轮机 及 水 轮 的 零件 

其 他 燃气 轮机 ,已 >5 000kW 

手提 式 各 种 电钻 

电动 手提 式 链 句 

其 他 手提 式 电 锯 

手提 电动 砂 磨 工具 (包括 磨 光 机 、 砂 光 机 等 ) 
FRA fl 

其 他 手提 式 电 动工 具 

电动 手提 式 链 锯 用 的 零件 

品目 84. 67 所 列 其 他 电动 手提 式 工具 的 零件 
玩具 电动 机 ,P<37.5W 

WEHL, P<37.5W ,20mm< iL ER <30mm 
其 他 电动 机 ,P<37.5W 

交 直 流 两 用 电动 机 P>37.5W 

直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P750W 

直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,750W <P<75kW 
直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,75kW <P<375kW 
直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P >375kW 


20 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 
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497 623 
290 967 

13 634 795 
3 945 191 
18 122 022 
10 601 672 
2 136 820 
2 


10 539 971 
5 455 

1 452 692 
2 046 413 
116 944 
820 604 

1 862 821 


96 180 

10 498 990 
20 

159 945 

4 794 

21 738 

122 873 

2 330 

202 319 
718 023 

8 246 412 
56 023 386 
868 875 691 
680 103 779 
4 764 775 
31 389 693 
697 625 

2 856 

743 


444.46 
165.01 

1 792.82 

2 684. 80 

9 643.57 

6 849.78 

1 053. 

1.89 

1 570. 

2 535.77 

6 294.65 
256. 41 

7 827.50 

1 868. 
784. 

3 612. 
152. 
707. 

1 491. 

1 469. 

5 238. 


1 783. 
453. 

9 326. 

1 018. 
43 958. 
18 T51. 

2 365. 
21 289. 

2 970.16 

1 042.42 

649.19 


进 


H 


(万 美元 ) (ART) 


352. 62 
132. 32 
2 050. 18 
1 866. 11 
7 180.51 
5 182.08 
1 062. 26 
478.94 
818.63 
708.27 
5 330. 48 
192. 22 
12 431.00 
2 090. 23 
730. 83 
4 180.38 
252.17 
3 978.93 
4 729,48 
758.03 
5 295.90 
5 129.29 
5 448. 
51 542. 


1211. 
546. 
8 590. 
134. 
43 243. 
78 095. 
1 988. 
17 253. 
2 785.38 
1 418.99 
655.67 





2006 年 金额 


比 上 年 增长 (% ) 


20. 05 
24.71 
-12.55 
43.87 
34. 30 


- 32.53 


商品 代码 


85014000 
85015100 
85015200 
85015300 
85016100 
85016200 
85016300 
85016410 
85016430 
85021100 
85021200 
85021310 
85021320 
85022000 
85023100 
85023900 
85024000 
85030010 
85030020 
85030030 
85030090 
85042100 
85042200 
85042311 
85042312 
85042313 
85042321 
85042329 
85043110 
85043190 
85043210 
85043290 
85043300 
85043400 
85044020 
85044091 
85044099 
85045000 
85049011 
85049019 
85049020 
85049090 
85051110 
85051190 
85051900 
85053000 
85059000 
85071000 
85072000 


商品 名 称 


其 他 单 相 交流 电动 机 

多 相交 流 电动 机 ,P<750W 

多 相交 流 电 动机 ,750W <P<75kW 

多 相交 流 电 动机 ,P >75kW 
交流 发 电机 ,P<75kVA 

交流 发 电机 ,75kVA <P<375kVA 

交流 发 电机 ,375kVA < 书生 750kVA 

交流 发 电机 ,750kVA <P<350MVA 
交流 发 电机 ,已 >665MVA 

压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P<75kVA 

压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,75kVA < P<375kVA 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,375kVA <P<2MVA 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P >2MVA 

装 有 点 燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 
风力 发 电机 组 

未 列 名 发 电机 组 

旋转 式 变 流 机 

玩具 电动 机 和 和 和 被 电机 的 零件 

输出 功率 = 350MVA 交流 发 电机 的 零件 

子 目 号 8502. 31 所 列 发 电机 组 零件 

其 他 专用 于 或 主要 用 于 8501 或 8502 机 器 的 零件 
液体 介质 变压器 ,额定 容量 专 650kVA 

液体 介质 变压器 ,650kVA < 额定 容量 所 10MVA 
液体 介质 变压器 ,10MVA < 额定 容量 <220MVA 
液体 介质 变压器 ,220MVA < 额定 容量 <330MVA 
液体 介质 变压器 ,330MVA 和 < 额定 容量 <400MVA 
液体 介质 变压器 ,400MVA< 额 定 容 量 <500MVA 
液体 介质 变压器 ,额定 容量 二 500MVA 

额定 容量 所 1kVA 的 互感 器 

RIZ MERE SIVA 的 变压器 

IkVA < 额定 容量 过 16kVA 的 互感 器 

IkVA < 额定 容量 所 16kVA 的 未 列 名 变压器 
其 他 变压器 ,16kVA < 已 二 500KVA 

其 他 变压器 ,已 >500kVA 

不 间断 供电 电源 

具有 变 流 功能 的 半导体 模块 

未 列 名 静止 式 变 流 器 

其 他 电感 器 

P2400MVA 的 液体 介质 变压器 的 零件 

其 他 变压器 的 零件 

稳 压 电源 及 不 间 断 供电 电源 的 零件 

8504 所 列 其 他 货品 的 零件 

稀土 永 磁 体 

其 他 金属 永 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
其 他 永 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
电磁 起 重 吸盘 

电磁 铁 ;电磁 或 永 磁 工 件 夹具 ;8505 的 零件 

用 于 起 动 活塞 式 发 动机 的 铬 酸 蕾 电池 

其 他 铅 酸 蓄电池 


EF 局 
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16 628 910 
686 605 
897 465 

8 442 
35 308 


5 831 

1 220 

2 440 

164 

8 308 

681 

7 363 

34 

16 489 903 
32 137 581 
9 155 823 
98 347 304 
8 057 


2 393 

18 167 957 
1 512 619 167 
30 618 

383 195 

11 551 

2 251 

183 245 

217 905 529 
315 448 709 
56 335 080 993 
1 248 422 
49 426 335 
10 502 086 
32 115 729 
3 657 144 
16 442 891 
48 974 969 
130 927 

14 839 688 
463 795 

22 687 025 
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( 续 ) 


005 年 金额 | 2006 年 金额 


2006 年 金 2 


14 232. 50 
9 022.40 
18 041. 30 
24 430.93 
556. 64 
498.07 
596. 54 
7 039.72 
1 435.98 
2 365.79 
3 938.55 
42 392.62 
9 217.59 
2 524.02 
21 148.49 
41 233. 
181. 
36 899. 
18 623. 
3 520. 
59 059. 
381. 
1 138. 
1 875. 
3 269. 
1 431. 
0. 
6 796. 
2 083. 
43 592. 


1 506. 
1 957. 
4 459. 
9 233. 
9 701. 


108 873. 
117 868. 


364.46 

25 815.44 
15 635.50 
48 037.53 
7 337.50 
19 125.42 
19 187.54 
158.52 

8 932.10 
819.50 

8 986. 26 





-7.41 
43.81 
31.25 
34. 50 
48.77 
-65.25 
- 50.20 
-25.91 
264.11 
19. 87 
-2.25 
~— 12.43 


比 上 年 增长 (%) 





商品 代码 


85079010 
85111000 
85112010 
85112090 
85113010 
85113090 
85114010 
85114091 
85114099 
85115010 
85115090 
85141010 
85141090 
85142000 
85143000 
85144000 
85149010 
85149090 
85151100 
85151900 
85152110 
85152190 
85152900 
85153110 
85153190 
85153900 
85158000 
85159000 
85321000 
85329010 
85351000 
85352100 
85352900 
85353000 
85354000 
85359000 
85361000 
85362000 
85363000 
85364100 
85364900 
85365000 
85366100 
85366900 
85369000 
85371011 
85371019 
85371090 
85372010 
85372090 


商品 名 称 


铝 酸 蓄电池 的 零件 


火花 塞 

机 车 航空 器 船舶 磁 电 机 直流 发 电机 及 磁 飞 轮 
其 他 点 火 磁 电 机 、 永 磁 直 流 发 电机 及 磁 飞 轮 
机 千 、 航 空 器 及 船舶 用 分 电器 、 点 火线 圈 

其 他 分 电器 、 点 火线 圈 

机 车 航空 器 船舶 用 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 
输出 功率 三 132.39kW 其 他 发 动机 用 启动 电机 
其 他 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 

其 他 机 车 .航空 器 及 船舶 用 发 电机 

未 列 名 发 电机 

可 控 气 氛 热 处 理 炉 

其 他 工业 或 实验 室 用 电阻 加 热 炉 及 烘箱 
工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 工作 的 炉 及 烘箱 
其 他 工业 或 实验 室 用 炉 及 烘箱 

其 他 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 热处理 设备 
炼 钢 电炉 的 零件 

品目 85. 14 所 列 其 他 设备 的 零件 

针 焊 烙铁 及 焊 枪 

其 他 鲜 焊 机 器 及 装置 

全 自动 或 半自动 电阻 直 颖 焊管 机 

其 他 全 自动 或 半自动 电阻 焊接 机 器 及 装置 
其 他 电阻 焊接 机 器 及 装置 

全 自动 或 半自动 的 螺旋 焊管 机 

其 他 全 自动 或 半自动 电弧 焊接 机 器 及 装置 

其 他 电弧 焊接 机 器 及 装置 

其 他 焊 机 ; 热 喷 金 属 或 硬 质 合金 的 电气 机 器 
8515 所 列 机 器 的 截 件 

50/60Hz 电路 用 固定 电容 ,无 功 PSO. 5kVar 
85321000 所 列 电 容器 的 零件 

熔断 器 ,线路 电压 > 1 000V 

自动 断路 器 ,1 000V < 线路 电压 <72.5kV 

自动 断路 器 ,线路 电压 宇 72. 5kV 

隔离 开关 及 断 续 开 关 ,线路 电压 > 1 000V 

避 需 器 .电压 限 幅 器 及 电 涌 抑制 器 ,电压 >1 000V 
其 他 开关 、 保 护 或 连接 用 电气 装置 ,电压 >1 000V 
熔断 器 ,线路 电压 大 1 000V 

自动 断路 器 ,线路 电压 专 1 000V 

其 他 电路 保护 装置 ,线路 电压 专 1 000V 
继电器 ,电压 所 60V 

继电器 ,60V < 线路 电压 所 1 000V 

开关 ,线路 电压 专 1 000V 

灯 座 ,线路 电压 专 1 000V 

插头 及 插座 ,线路 电压 专 1 000V 

其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 V1 000V 


用 于 电压 志 1 000V 线路 的 可 编程 序 控 制 器 
用 于 电压 专 1 000V 线路 的 其 他 数控 装置 


其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 专 1 000V 


全 封闭 组 合式 高 压 开关 装置 ,线路 电压 宕 500kV 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 >1 000V 
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21 548 602 


1 979 

176 346 
424 745 
7 335 313 
15 415 

7 999 

1 375 725 
1 483 

1 058 367 
633 

20 515 

1 331 

9 173 

6 064 

398 895 

3 496 775 
93 591 
15 607 
453 

2 993 

1 828 

112 

4751 

4 046 

17 150 

2 267 417 
2 303 099 
552 144 
880 273 
27 682 
606 

1 111 112 


16 219 058 


2 682 493 


6 343 517 503 
103 474 296 
406 632 463 
657 219 491 
207 538 088 

9 435 781 879 
143 206 589 

15 420 913 031 
66 128 689 
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14 503 895 


1 387.23 
3 016. 37 
103. 38 
118.74 
628, 44 

7 325.71 
1 113,52 
208. 00 

5 637,92 
748, 22 

5 818. 64 
9 177.21 
35 900. 43 
8 502. 52 
28 536. 10 
11 741.72 
1 049. 68 
11 229.70 
397.43 

5 833.94 
1 707.72 
10 774. 24 
3 938.09 
411.34 

11 632. 40 
1 556. 67 
48 680.78 
13 818. 94 
5 330. 87 
1 112.73 
274, 66 

7 149.74 
10 216. 81 
7 947.91 
2 461.66 
8 788. 89 
34 046.35 
15 432. 82 
10 707.75 
29 618.26 
14 972. 69 
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2 049.71 


224 951.24 
328 441.33 


1 803 870 39 362.85 
399 069 45 894.69 


11 988 723 


79 076,52 
12 195. 86 
53 652.30 


1 274 
2 093.65 
105. 
40. 
390. 

5 446. 

1 188. 
405. 

5 631. 

1 148. 

5 033. 
10 681. 
23 242. 

4 374. 67 
28 595. 

9 037. 

237. 

8 762.24 
591. 

6 083. 

1 057. 

11 456.65 

4 545.07 
227.25 

10 292.06 

3 103. 
43 443. 

11 553. 

4 271.88 
650. 09 
289.21 

7 945.65 

9 311.46 

6 708.70 

1 217.22 
11 762.66 
27 323.23 
13 962.91 

9 256. 50 
22 773.70 
12 034. 42 
84 883. 77 

1 763.17 


167 137.42 
245 634.71 


73 263.94 


55 436. 38 


9 787.77 
45 697.53 
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2006 年 金额 
比 上 年 增长 (%) 


8. 87 
44.07 
-1.57 
191.39 
60.79 
34. 52 
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a a ae 
(万 美元 ) (万 美元 ) | 比 上 年 增长 (%) 





商品 代码 商品 名 称 2006 年 金额 
85381010 | 编号 8537.2010 所 列 货品 的 零 配 件 371 608 892. 39 559.97 59.36 
85381090 |8537 其 他 货品 的 盘 、 板 等 基 座 ,未 装 有 关 装 置 3 056 182 18 259. 61 14 584. 10 25.20 
85389000 |8535 .8536 at 8537 所 列 装置 的 其 他 零件 95 077 411 272 830.48 228 277.35 19. 52 
85413000 | 半导体 开关 元 件 等 1 094 711 844 15 512. 06 15 407. 0. 68 
85433000 | 电镀 .电解 或 电泳 设备 及 装置 4 799 56 186. 12 41 754. 34. 56 
85441100 | 铜 制 绕组 电线 102 812 534 63 470. 88 55 884. 13. 58 
85441900 | 其 他 绕组 电线 4 601 332 3 071. 82 3 928. -21.81 
85442000 | 同 轴 电 缆 及 其 他 同 轴 电 导体 5 386 110 8 486.39 6 553. 29.49 
85443020 | 机 动车 辆 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 2 185 208 5 379.49 4 967. 8. 30 
85443090 | 其 他 车 ,航空 器 ,船用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 418 159 1 319.58 642. 105.47 
85444110 | 有 接头 电缆 , 耐 压 二 80V 8 184 921 25 375. 32 21 679. 17. 05 
85444190 ”| 其 他 有 接头 电导 体 , 耐 压 专 80Y 14 787 392 33 459.94 23 593. 41.82 
85444910 ”| 其 他 电缆 , 耐 压 专 80V 15 616 074 13 897. 10 682. 30.09 
85444990 | 未 列 名 电导 体 , 耐 压 专 80Y 61 353 710 44 719.78 32 805. 36. 32 
85445110 | 有 接头 电缆 ,80V < 耐 压 过 1 000V 8 512 127 16 409. 59 14 115. 16. 26 
85445190 | 其 他 有 接头 电导 体 ,80V < 耐 讨 和 1 000V 49 648 931 63 472.95 49 627. 27.90 
85445910 | 其 他 电缆 ,80Y < 耐 压 志 1 000V 16 633 622 15 314.33 10 204. 50. 07 
85445990 ”| 未 列 名 电导 体 ,80V < iE <1 000V 56 106 906 35 768.61 28 314. 26. 32 
85446012 28. 1kV < 耐 压 <35kV 4 419 666 4 908. 55 3 441. 42. 62 
95446013 paswa | to e 

85446014 eae a 
85446019 电缆 ， WEE > 220kV 1 182 701 1 411.16 

85446090 | 未 列 名 电导 体 , 附 压 > 1 000V 1 736 840 2 233. 39 | 22.70 
85447000 | 由 每 根 被 覆 光 纤 组 成 的 光 比 2 554 063 4 532. 62 | 42.67 
85451100 | 炉 用 碳 电 极 17 898 044 5 627.26 0.43 
85451900 | 其 他 碳 电 极 1 167 073 2 877. 143, 18 
85452000 | pki 967 765 5 292.79 l 67.88 
85459000 | 其 他 电气 设备 用 石墨 或 碳 精制 品 2 303 868 1 667. 06 21. 19 
85461000 | 玻璃 制 的 绝缘 子 536 584 455.05 -5.58 
85462010 | 输 变 电线 路 绝缘 瓷 套 管 11 051 156 6 909. 31 43. 37 
85462090 | 其 他 陶瓷 制 的 绝缘 子 2 940 409 1 885. 16. 65 
85469000 | 其 他 绝缘 子 885 595 2 701. 31.05 
85471000 | 陶瓷 制 绝 缘 零 件 1 430 112 6 103. 24. 46 
85472000 | 塑料 制 绝缘 零件 7 926 798 22 918. l 79.33 
85479010 | 内 衬 绝缘 材料 的 贱 金 属 制 线路 导管 及 其 接头 452 134 1 654. 1.32 
85479090 | 未 列 名 的 电气 机 器 、 器 具 或 设备 用 绝缘 配件 1 401 816 17.44 

一 .电力 装备 走出 去 "是 大 势 所 趋 占 国际 市 场 比重 达 32% 。 中 国电 力 装 备 行业 的 大 幅度 、 跨 


“十 一 五 ”的 第 一 年 ,电力 设备 “走出 去 "精彩 开局 。 
2006 年 ,中 国 出 口 总 额 赶 超 美国 .德国 的 速度 加 快 ,预计 
2007 年 中 国 将 成 为 世界 第 一 出 口 大 国 。2006 年 ,中 国 继续 
占据 世界 发 电 设备 第 一 制造 大 国 地 位 ,三 大 动力 集团 产量 


越 式 发 展 ,将 成 为 世界 最 大 的 潜在 电力 装备 供应 商 。 
去 "是 大 潮 ,企业 要 顺 潮流 而 动 。 

当前 ,我 国 经 济 总 量 、 对 外 贸易 、 吸 引 外 资 和 外 汇 储备 
已 居 世 界 前 列 ,为 “走出 去 ”提供 了 雄厚 的 物质 基础 ;和 人世 
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“走出 


后 ,国际 化 和 市 场 化 进程 加 快 ,全 球 资源 配置 能 力 加 强 ， 
际 竞 争 力 总 体 水 平 提升 ;世界 经 济 持续 稳定 增长 ,我 国 区 域 
经 济 合 作 和 谐 发 展 ,能 源 战 略 大 力 推进 ,全 面 实施 " 走 出 去 ” 
战略 进入 攻坚 阶段 。 每 个 发 展 的 企业 都 要 认 清 现在 中 国 所 
处 的 国际 大 环境 以 及 国际 分 工 的 趋势 。 

据 海关 统计 ,2006 年 ,机电 产品 出 口 5 494. 2 亿美 元 , 比 
上 年 增长 28.7% , 占 全 国外 贸 出 口 的 56.7% 5 dH 226.7 
亿美 元 , 占 全 国外 贸 出 口 增 量 的 59.2% ,拉动 出 口 总 量 增幅 
16. 1 个 百分点 。 

据 商 务 部 统计 ,2006 年 ,对 外 承包 工程 完成 营业 额 300 
亿美 元 , 比 上 年 增长 37.8% ,累计 完成 营业 额 1 658 亿美 元 ， 
新 签 合 同上 略 660 亿美 元 ,同比 增长 123.0%, FECAL: 
交通 运输 业 224.6 亿美 元 , 占 34.0% ;建筑 业 148.7 亿美 元 ， 
占 22.5% ;石油 化 工业 78. 8 亿美 元 , 占 11.9% ;电力 工程 业 
62.4 亿美 元 , 占 9.5% 。 

二 .2006 年 境外 电力 项 目 投 ( 议 ) 标 协调 概况 

据 中 国 机 电 产 品 进出 口 商会 (简称 机 电 商 会 ) 协 调 统 
计 ,2006 年 ,境外 电力 项 目 投 ( 议 ) 标 数量 和 投 ( 议 ) 标 金额 
同比 增长 幅度 大 , 创 历史 最 好 水 平 , 投 ( 议 ) 标 标的 市 场 和 压 
力 仍然 集中 在 亚洲 。 

1. 协调 情况 

2006 年 ,电力 协调 项 目 数量 105 项 ,协调 金额 97.2 亿 
美元 ,同比 增长 113.15% , 创 历史 最 好 水 平 。105 个 项 目 分 
布 在 3 个 洲 , 其 中 :亚洲 78 个 项 目 , 占 协调 总 数量 74.2%， 
金额 约 906 075 万 美元 , 约 占 协 调 总 金额 的 93.2% ;非洲 26 
个 项 目 , 占 协 调 总 金额 的 24.7% ,金额 约 64 512 万 美元 , 占 
总 金额 的 6.7% ;欧洲 1 个 , 金额 900 万 美元 。 

2. 标 的 国情 况 

2006 年 ,电力 协调 项 目 分 布 在 28 个 国家 。 按 项 目 数量 
排序 ,前 8 个 国家 的 项 目 数量 占 总 数量 的 61. 0% , 顺序 为 : 
越南 (两 年 第 一 )、 孟加拉 国 .印度 .埃塞俄比亚 .印度 尼 西 
WORSE .尼泊尔 .老挝 ,其 中 越南 主要 为 水 电 标 。 按 项 目 
金额 排序 ,前 8 个 国家 的 项 目 金 额 占 总 金额 的 91.2% ,印度 
(两 年 第 一 ) MEEME RA ER ET RRE E 
基 斯 坦 ` 孟加拉 ,其 中 印度 主要 是 火电 标 。 

3. 产品 类 别 情况 

2006 年 ,协调 的 火力 发 电 项 目 23 个 ,协调 金额 77.5 亿 
美元 , 占 协 调 总 金额 的 79.7% ;水 力 发 电 项 目 21 个 ,协调 金 
额 8.4 亿美 元 , 占 协调 总 金额 的 8.6 % ; 输 变 电 项 目 61 +, 
协调 金额 为 11.3 亿美 元 , 占 协调 总 金额 的 11.6 % 。 

2006 年 ,最 突出 的 是 国际 市 场 对 火电 项 目 和 需求 的 激增 。 
从 金额 看 ,2006 年 火电 项 目 参与 国际 市 场 的 竞争 达到 历史 
最 好 水 平 , 比 过 去 的 最 好 水 平 又 提高 了 66% ,这 主要 得 益 于 
印度 .越南 和 印度 尼 西 亚 对 300MW .600MW 燃 煤 电站 需求 
的 强力 拉动 。 

三 .主要 出 口 市 场 情况 

东南 亚 作为 传统 出 口 市 场 的 作用 仍然 巨大 。2006 年 ， 
机 电 商 会 协调 的 亚洲 项 目 绝 大 部 分 集中 在 东南 亚 
(93.2% ) 。 该 地 区 经 济 持续 崛起 , 基础 建设 项 目 众多 ,电力 
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需求 紧迫 ,对 外 贸易 政策 调整 力度 大 。 印 度 、 印 度 尼 西亚 、 
越南 是 新 兴 市 场 经 济 体 的 代表 性 国家 ,从 未 来 3 年 看 ,仍然 
是 我 国电 力 装备 出 口 的 主 市 场 。 

1. 印度 

近 两 年 印度 经 济 发 展 速度 逼近 中 国 , 基 础 设施 投资 旺 
盛 , 由 于 电站 装机 总 容量 还 不 超过 1.5 亿 kW, 电 力 紧缺 制 
约 经 济 发 展 。 印 度 每 年 新 增 装 机 约 为 1 300 万 ~1 500 7 
kW, +k Ba 60% 。 印 度 重工 (BHEL ) 年 产量 约 为 600 万 ~ 
700 万 kW ,其 中 火电 500 万 kW ,水 电 200 万 kW ,不 足 部 分 
依靠 进口 。 目 前 ,印度 加 紧 调 整 和 放 开 私营 企业 参与 国家 
申 力 的 开发 权 和 经 营 权 , TaTaPowei、Reliance 和 Lan- 
coandEssar 等 电力 大 享 将 直接 参与 ,电力 建设 项 目 中 私营 电 
力 项 目 (IPP) 所 占 比例 越 来 越 大 。 据 机 电 商 会 统计 ,2006 
年 ,新 签 印 度 燃 煤 电站 合同 中 IPP 项 目 占 到 90% ,正在 执行 
的 项 目 达 1 200 万 kW。 印 度 新 的 水 利 发 电 政策 也 在 颁布 
中 。 

2. 印度 尼 西 亚 

由 于 国际 石油 .天然气 价格 飞涨 , 据 印 度 尼 西 亚 国 家 电 
力 公司 (PLN) 称 ,每 年 燃油 电站 亏损 补贴 达 40 亿美 元 。 印 
度 尼 西亚 电力 供需 矛盾 加 大 ,电力 严重 不 足 ,致使 经 济 受 
挫 , 燃 煤 电 站 需求 紧迫 。2006 年 ,印度 尼 西 亚 总 统 下令 紧 急 
筹资 新 建 装机 容量 1 000 万 kW 燃 煤 电站 ,并 要 求 在 2009 年 
上 半年 大 选 前 发 电 ,同时 ,25 个 20 万 kW 以 下 的 中 小 型 燃 
煤 电站 容量 也 达 310 万 kW。 这 批 特殊 项 目 全 部 实行 国际 
招标 ,已 经 签约 和 公示 的 项 目 为 530 万 kW, 中 国政 府 提 供 
融资 支持 ,机 电 商 会 协调 ,中 国 公司 签约 合同 为 470 万 kW, 
印度 尼 西 亚 正 在 逐步 加 大 电力 设施 方面 的 开支 ,4. 3GW 的 
水 电 资源 和 27GW 的 地 热 资 源 有 竺 开发。 据悉 ，2006 ~ 
2015 年 ,印度 尼 西 亚 对 电力 需求 以 7.1% 的 速度 增长 , 除 火 
电 外 ,270 亿美 元 用 于 水 利 发 电 ,50 亿美 元 用 于 输电 ,80 亿 
美元 用 于 配 电 系统 。 

3. 越南 

越南 CDP 年 增长 保持 在 7% ~ 8% ,经 济 建设 进入 快车 
道 , 电 力 需求 旺盛 。 为 了 经 济 发 展 的 需要 必须 改变 以 水 电 、 
燃 机 为 主 ( 占 70% ) 的 状况 ,火电 项 目 集中 兴建 。 从 2004 年 
开始 ,我国 陆续 签约 执行 的 火电 站 项 目的 装机 容量 达 2 900 
MW ,大 容量 火电 机 组 第 一 次 实现 集中 出 口 ,彻底 改写 了 越 
南 火电 站 由 日 本 、 俄 罗斯 统治 的 历史 。 这 批 项 目 完工 后 与 
越南 国家 电力 公司 现 有 燃 煤 电站 装机 容量 相当 。 同 时 , 越 
南 也 是 我 海外 重要 的 水 电 市 场 。 据 悉 从 2005 年 起 ,越南 电 
力 年 需求 量 约 450 亿 ~ 500 亿 kW .bh, 年 均 增 幅 13% ~ 
15% ;至 2010 年 将 达到 700 亿 ~ 800 {Z kW :hh, 年 均 增幅 
10% ~11% ,超过 GDP 增长 幅度 。 为 实现 目标 ,越南 电力 将 
投下 巨 资 ,年 均 投资 金额 预计 13 亿 ~15 亿美 元 。 

由、 政策 .金融 支持 力度 持续 加 大 ,电力 装备 行业 已 成 
为 “把 优势 产业 推出 去 ,把 紧缺 能 源 拿 回来 " 的 拳头 产业 

1. 电力 项 目 在 国际 政府 合作 项 目 中 占有 显著 比例 

我 国 实施 的 能 源 战 略 大 大 扩大 了 电力 装备 “走出 去 "的 
市 场 范围 ,政府 间 协 议 项 下 的 和 带 资 承 包 的 电力 项 目 尤 让 


企业 开拓 国际 市 场 获 益 , 使 电力 项 目 与 能 源 战 略 的 关联 度 
加 大 ,成 为 市 场 多 元 化 的 重要 特征 。 近 年 来 ,安哥拉 、 苏 丹 、 
刚果 ( 布 ) 尼日利亚、 乌兹别克 塔吉克 斯 坦 等 国家 ,利用 石 
油 还 款 和 石油 担保 带动 电力 项 目 拓 展 。 例 如 ;安哥拉 10 亿 
美元 合同 中 机 电 项 目 约 占 1/3, 而 电力 项 目 占 机 电 项 目的 
2/3; 苏 丹 石油 担保 项 目 7 个 全 部 给 了 电力 项 目 , 共 7.5 亿美 
元 。2006 年 ,启动 谈判 的 资源 合作 国家 还 有 :赤道 几内亚 、 
纳米 比 亚 津巴布韦 埃塞俄比亚 等 ,将 带动 新 的 电力 市 场 
出 现 。 

2. 经 济 合作 组 织 和 周边 、 双边 合作 提速 为 拓展 电力 市 
场 莫 定 基 础 

我 国 已 经 进行 了 9 个 贸易 区 域 的 谈判 ,东盟 10 +1( 主 
要 4 个 区 域 先 期 开发 一 大 湄公河 次 区 域 .印度 尼 西 亚 + 
马来西亚 + 泰国 成 长 三 角 、 文 莱 + 印度尼西亚 + 
马来西亚 + 菲律宾 东部 成 长 区 .柬埔寨 + 老挝 + 缅甸 + 越 
南 发 展区 ) CEPA 海湾 六 国 自 贸 区 合作 ,以 及 和 智利 ` 巴 基 
斯 坦 、 澳大利亚、 新 西 兰 ,南部 非洲 关税 同盟 等 ,区 域 经 济 合 
作 将 形成 贸易 和 投资 的 新 重点 。2007 年 我 国 和 蒙古 签署 了 
3 亿美 元 框架 协议 。 能 源 战略 和 周边 合作 战略 的 大 力 推动 ， 
国际 电力 市 场 多 元 化 逐步 形成 。 能 源 外 交 已 经 成 为 我 国外 
交战 略 中 仅 次 于 大 国外 交 、 周 边 外 交 的 第 三 大 外 交 。 企 业 
应 借 势 择机 ,拉动 电力 装备 出 口 ,形成 新 市 场 。 

五 . 输 变 电 设备 出 口 概况 

1. 协调 情况 

2006 年 ,协调 项 目 数 量 65 项 ,协调 金额 11. 3 亿美 元 ， 
比 上 年 增长 12% 。61 个 项 目 分 布 在 两 个 浏 ,其 中 :亚洲 39 
个 项 目 , 占 协调 总 数量 60% ,金额 6. 4 亿美 元 , 占 协 调 总 金 
额 约 56.5% ;非洲 26 个 项 目 , 占 协调 总 数 40% ,金额 约 4.9 
亿美 元 , 占 总 金额 约 43. 5% , 2006 年 协调 项 目 分 布 在 21 
个 国家 。 项 目 金额 排 在 前 几 位 的 国家 为 :埃塞俄比亚 (2.9 
亿美 元 ) .塔吉克 斯 坦 (1.5 亿美 元 ) 菲律宾、 孟加拉 国 、 肯 
JAW ANN .越南 。 

2. 签约 情况 

汇总 8 个 主 营 公 司 的 签约 情况 ,2006 年 签约 10.44 亿 
美元 。 其 中 非洲 8.57 亿美 元 ,100% 使 用 中 国 出 口 信 和 贷 ; 亚 
洲 1.87 亿 美元 ,出 口 信贷 占 总 签约 额 的 15% 。 从 前 三 年 签 
约 合同 总 额 看 , 输 变 电 设 备 的 国际 市 场 发 生 了 明显 的 变化 ， 
主要 特点 表现 为 :中 从 东南 亚 向 非洲 转移 。 非 洲 签约 额 
2004 年 占 77% ,2005 年 占 35% ,2006 年 占 82% ;亚洲 签约 
额 2004 年 占 23% ,2005 年 占 65% ,2006 Æ 4 18%, QA 
信 借 唱主角。 非洲 使 用 出 口 信贷 2004 年 占 98% ,2005 年 占 
100% ,2006 年 占 100% ;亚洲 使 用 出 口 信贷 2004 年 占 33%， 
2005 年 占 30% ,2006 年 占 15% 。 

3. 存在 的 问题 

输 变 电 设备 出 口 增幅 小 ,主要 表现 为 ; 

(1) 总 承包 (EPC) 合 同 价格 低 、 工 期 紧 。 近 几 年 国内 输 
变 电 市 场 火爆 ,大 量 引 进 设备 原材料 价格 翻番 和 人 民 币 升 
值 等 已 使 我 国 输 变 电 设备 行业 的 价格 竞争 优势 不 在 ,亏损 、 
拖 期 和 签约 不 履约 等 事故 频 发 。 企 业 必 须 彻 底 改 变 低 价 竞 


标的 做 法 。 

(2) 产 品 差异 性 小 .竞争 手段 类 同 ,技术 附加 值 低 ,缺乏 
产业 集群 力 。 工 程 总 承包 (EPC) 对 技术 资源 配置 、 管 理 法 
律 ,包括 信誉 等 非 价 格 竞争 的 要 求 高 ,加 上 国际 上 的 技术 转 
移 使 制造 成 本 普遍 下 降 ,如 跨国 公司 已 将 技术 含量 不 高 的 
产品 制造 技术 外 移 , 合 资 后 的 价格 普遍 下 降 达 20% ~ 30% 。 
企业 须 密切 关注 国际 市 场 对 技术 需求 的 变化 ,在 技术 含量 
上 下 功夫 。 如 二 次 设备 招标 标书 要 求 使 用 ABB 、SIEMENS、 
AREVA 的 产品 仍然 是 硬性 规定 ,有 的 还 包括 高 压 断 路 器 。 
所 以 要 利用 我 国 的 技术 优势 ,使 系统 和 配置 达到 国内 较 高 
水 平 , 干 一 个 工程 树 一 个 优良 业绩 ,争取 合格 、 合 法 的 国际 
竞争 地 位 。 . 

(3) 设 计 弱 化 ,前 期 投入 不 足 。EPC 必须 十 分 注重 投标 
前 的 技术 投入 ,注意 技术 优化 和 细节 ,合同 执行 后 发 现 问 题 
最 多 的 都 是 设计 缺失 问题 。 前 期 设计 投入 不 足 是 工程 质量 
的 重大 风险 的 主要 原因 。 

(4) 项 目 施工 管理 能 力 弱 , 安 全 风险 加 大 。 非 洲 市 场 普 
遍 存 在 原材料 采购 难 、 运 输 难 ,气候 和 地 质 ( 如 排 雷 ) 复 杂 ， 
如 防腐 .雷电 闪 落 频繁 等 ,除了 技术 上 的 考虑 外 ,施工 管理 
要 求 高 。 我 国 国际 电力 市 场 仍 以 世界 上 最 穷 国 和 受 美国 、 
欧盟 制裁 的 国家 为 主 ,风险 指数 在 7 ~8 之 间 。 如 巴基斯坦 、 
尼日利亚 埃塞俄比亚 等 , 输 变 电 项 目 获 盖 地 域 广 ,安全 问 
题 凸 显 。 

(5) 主 要 市 场 变化 大 。 国 际 资 本 市 场 借贷 条 件 宽松 ,第 
三 世界 国家 要 求 软 贷款 ,加 上 政策 变化 鼓励 私人 办 电 等 (不 
能 财政 担保 ) , 使 东南 亚 传统 市 场 星 下 降 趋 势 。 如 孟加拉 、 
巴基斯坦 新 签 输 变 电 合同 开始 萎缩 。 缅 甸 受 我 国信 贷 资金 
紧缩 影响 市 场 规模 受 限 ,新 项 目 少 ;印度 法 律 体系 健全 , 交 
易 程 序 严 灌 , 对 商务 和 技术 条 件 超常 规 要 求 多 ,政府 保护 措 
施 强 。 私 营 项 目 (IPP) 信 息 不 充分 .反复 压价 .技术 和 商务 
条 件 变化 大 。 

六 、 几 点 看 法 和 建议 

1. 市 场 开拓 

国内 西 电 东 送 、 南 北 互 送 、 全 国联 网 和 三 峡 电 力 送 出 工 
程 带动 了 输 变 电 技术 等 级 和 水 平 的 长 足 进步 和 发 展 ,下 一 
轮 , 以 高 技术 为 起 点 的 输 变 电 设备 应 该 成 为 新 的 出 口 增长 
点 。 

输 变 电 的 市 场 开 拓 是 “走出 去 ”的 第 一 步 , 主 要 表现 在 : 
中 市 场 细 分 化 型 , 既 靠 品牌 效应 和 项 目 滚动 ,利用 对 环境 和 
资源 的 熟识 , 带 来 新 项 目 。@ 政 府 、 政 策 引导 型 ,能 源 外 交 
使 双边 和 两 国政 府 间 项 目 增多 ,充分 利用 好 政府 资源 、 金 融 
资源 是 企业 “走出 去 ”的 关键 要 素 。 鲜 技术 导 人 型 ,依靠 技 
术 差 异 让 高 新 技术 输出 带 项 目 。 

2. 企业 定位 

企业 要 对 “走出 去 ” 币 长 期 投资 ,最 重要 的 是 人 尽 其 才 ， 
机 智 灵 活 。 要 做 好 以 下 3 方面 的 工作 :也 好 骨干 。 包 括 两 
种 人 ,一 是 拿 好 项 目 , 二 是 做 好 项 目 。 拿 大 项 目 拼 得 起 也 输 
得 起 ;做 项 目 要 “上 得 了 上 殿堂、 下 得 了 厨房 " ,国内 外 资源 能 
够 充分 整合 。@@ 好 代理 。 印 度 尼 西 亚 、 印 度 等 国家 没有 代 
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理 是 无 法 操作 的 。@@ 好 形象 。 工 程 质 量 + 社会 责任 = 好 口 
碑 = 新 项 目 。 总 之 ,企业 要 做 好 技术 商人 的 文章 。 

3.“ 走 出 去 ” 离 不 开 3 种 资源 的 支持 :政府 资源 、 金 融资 
源 、 产 品 资源 。 

2007 年 3 月 21 日 ,印尼 国家 电力 公司 (PLN ) 与 我 国 技 
术 进 出 口 总 公司 、 蛤 尔 滨 动力 设备 股份 有 限 公 司 、 中 国 机 械 
工业 集团 公司 和 中 国 成 达 工 程 公司 签署 了 270 万 kW 燃 煤 
电站 项 目 合同 。 其 中 两 个 60 万 kW 等 级 项 目 是 我 国企 业 在 
经 过 与 日 本 丸 红 和 韩国 斗山 联合 体 激烈 竞争 后 获得 的 。 这 
是 中 国 依靠 国产 发 电 设备 “走出 去 ”过 程 中 取得 的 里 程 碑 式 
的 胜利 ,标志 着 我 国 大 容量 、 高 等 级 燃 煤 电站 的 海外 业绩 达 


本 文 所 涉及 的 低压 电器 产品 主要 是 指 海关 HS 四 位 码 
为 8536 项 下 的 产品 :电路 的 开关 、 保 护 或 连接 用 的 电气 装置 
(例如 ,开关 、 继 电器 .熔断 器 、. 电 消 抑 制 器 、 捅 头 、 揪 座 、 灯 
座 、 接 线 盒 ) ,用 于 电压 不 超过 1 000V 的 线路 。 

一 、 总 体 情况 

2006 年 ,我国 低 压 电器 产品 进出 口 仍 保持 高 速 增长 的 
态势 ,进出 口 总 额 达 到 128 亿美 元 ,其 中 进口 76.2 亿美 元 ， 
比 上 年 增长 30.4% ;出 口 51.8 亿美 元 , 比 上 年 增长 36%, 
进出 口 贸易 逆差 24.4 亿美 元 。 低 压 电 器 产品 出 口 增幅 比 进 
口 增幅 高 出 5.6 个 百分点 ,进出 口 贸 易 总 体 向 更 趋 于 平衡 
的 方向 发 展 。 

2007 年 上 半年 ,我国 低压 电器 产品 进出 口 总 额 69.4 亿 
美元 , 比 上 年 增长 21. 1% 。 其 中 出 口 28.7 亿美 元 , 比 上 年 
增长 24.7% ;进口 40.7 亿美 元 , 比 上 年 增长 18. 9 和 % 。 进 出 
口 贸易 逆差 12 亿美 元 。 其 他 连接 用 电气 装置 (8$369000 ) 、 
插头 及 插座 (85366900) 、 开 关 (85365000 ) 三 类 产品 占据 低 
压 电 器 产品 出 口 的 前 三 位 ,共计 出 口 22.1 亿美 元 , 占 低压 电 
器 产品 出 口 额 的 77% © 

二 ,进出 口 贸易 主要 特点 

1. 进口 .出口 双双 高 速 增长 , 受 出 口 退 税 相 关 政 策 调整 
的 影响 ,平均 价格 有 所 提高 

2006 年 ,低压 电器 商品 进出 口 均 保 持 量 增 价 增 之 势 HE 
口 量 增长 12% ,进口 额 增长 30.4% ;出 口 量 增长 15.3% ,出 
口 额 增长 36% ,平均 单价 均 有 所 提升 。 

2007 年 上 半年 ,出 口 额 增幅 高 出 进口 额 增幅 5 个 百 分 
点 ,进出 口 贸 易 向 更 加 平衡 方向 发 展 ,但 贸易 逆差 将 继续 存 
在 。 而 且 由 于 进口 基数 较 大 ,国家 鼓励 进口 的 各 项 政策 的 
逐步 实施 ,逆差 绝对 值 还 有 可 能 继续 扩大 。2007 年 上 半年 
出 口 低压 电器 产品 128 亿 kg( ^), 出 口 量 比 上 年 增长 
14.7% ,出 口 额 28.7 亿美 元 , 比 上 年 增长 24.7% 。 





到 了 新 的 水 平 。4 个 燃 煤 电站 270 万 kW EPC 项 目 全 部 带 
资 承包 ,使 得 机 电 商 会 得 以 组 织 国 内 企业 统一 对 外 ,在 参与 
国际 招标 过 程 中 第 一 次 集中 体现 出 行业 的 综合 竞争 实力 。 
有 电站 就 有 输 变 电 , 关 键 要 把 政府 、 金 融资 源 转化 为 国际 竞 
争 力 。 从 企业 的 角度 看 ,应 利用 技术 和 产品 优势 探索 新 的 
承包 方式 ,如 投资 带 承包 辐射 市 场 等 。 

2008 年 ,电力 “过 热 " 后 , 输 变 电 产 能 如 何 向 国际 市 场 释 
放 , 国 内 市 场 如 何 与 国际 接轨 ,企业 要 早 作 准备 。 中 国 已 经 
具备 一 定 的 国际 竞争 力 , 有 条 件 的 企业 要 尽早 迈步 ,主动 参 
与 “走出 去 "。 





2. 一 般 贸 易 进 出 口 快 速 增长 ,加 工 贸易 进出 口 道 差 显 
著 

2006 年 ,低压 电器 一 般 贸 易 出 口 12 亿美 元 , 占 商品 全 
部 出 口 额 的 23% ,增幅 37. 2% ;进口 14.3 亿美 元 , 占 商 品 全 
部 进口 额 的 18.8% ,增幅 25.8% , 道 差 2.3 亿美 元 。 加 工 贸 
易 出 口 33.9 亿美 元 , 占 商品 全 部 出 口 额 的 65.4% ( 低 于 机 
电 产 品 加工 贸 易 出 口 71.2 多 的 占 比 ) ,增幅 29% ;进口 46.5 
亿美 元 , 占 商品 全 部 进口 额 的 61.0% ,增幅 24% , WH 12.6 
亿美 元 。 加 工 贸易 进出 口 逆 差 成 为 商品 24.4 亿美 元 贸易 道 
差 的 主要 部 分 。 

3. 外 资 企 业 占 据 绝 对 统治 地 位 ,民营 企业 发 展 迅猛 , 国 
有 企业 维持 原状 

2006 年 ,三 资 企业 低压 电器 出 口 38. 2 亿美 元 , 占 商品 
全 部 出 口 额 的 73.7% ,特别 是 外 商 独 资 企 业 , 出口 30. 1 亿 
美元 , 比 上 年 增长 37.9% , 略 高 于 低压 电器 产品 平均 出 口 增 
速 , 占 商品 全 部 出 口 额 的 38.1% 。 民 营 企 业 发 展 迅猛 , 出口 
7.2 亿美 元 , 占 商品 全 部 出 口 额 的 12. 4% ,增长 速度 高 达 
68.4% 。 国 有 企业 出 口 4.8 亿 , 占 商品 全 部 出 口 额 的 8. 3%， 
比 上 年 增长 8% ,大 大 低 于 36% 的 平均 增长 速度 。 在 进口 方 
面 三 资 企 业 的 优势 更 加 明显 , 共 进 口 62 亿美 元 , 占 商品 全 
部 进口 额 的 81.4% ;民营 企业 进口 6.8 亿美 元 , 占 8.9% , 增 
速达 到 53.2% ;国有 企业 进口 5.9 亿美 元 , 占 7.7%。 

2007 年 上 半年 ,三 资 企 业 出 口 金额 20.9 亿美 元 , 占 全 
部 出 口 额 的 73% ;进口 32.6 亿美 元 , 占 全 部 进口 额 的 80% 。 
特别 是 外 商 独 资 企 业 出 口 16.8 亿美 元 , 占 全 部 出 口 额 的 
58.5% ;进口 26.4 亿美 元 , 占 全 部 进口 额 的 65% 。 民 营 企 
业 出 口 4.6 亿美 元 , 比 上 年 增长 47.8% ,大 大 高 于 24.7% 的 
平均 增长 速度 ;进口 4 亿美 元 , 比 上 年 增长 33% 。 国 有 企业 
出 口 2.3 亿美 元 ,仅仅 增长 4.1% ;进口 3.2 亿美 元 , 比 上 年 
增长 23.7% 。 
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4. 沿海 发 达 地 区 出 口 旺盛 ,占据 低压 电器 出 口 的 绝 大 
部 分 份额 

2006 年 ,我 国 低压 电器 出 口 前 三 名 分 别 为 ,广东 (26.7 
亿美 元 ) .浙江 (7.9 亿美 元 ) 上海 (6.3 亿美 元 ) ,合计 占 我 
国 低压 电器 产品 出 口 额 的 79% 。 其 他 出 口上 亿美 元 的 还 
有 ,江苏 (4.9 亿美 元 ) .福建 (1.8 亿美 元 ) .辽宁 (1.3 亿美 
元 ) 、 山 东 (1.1 亿美 元 )。 上 述 7 个 省 市 共计 出 口 50 亿美 
元 , 占 我 国 低压 电器 产品 全 部 出 口 额 的 96.5% 。 

5. 加 工 贸 易 为 低压 电器 产品 进出 口 的 主要 方式 ,一 般 
贸易 增长 迅速 ,保税 区 仓储 转口 货物 及 保税 仓库 进出 境 货 
物 出 口 大 幅 增 加 

2007 年 上 半年 加 工 贸 易 出 口 额 18. 2 亿美 元 , 占 全 部 出 
口 额 的 63% ;进口 24. 1 亿美 元 , 占 全 部 进口 额 的 59% 。 一 
般 贸 易 出 口 额 6.9 亿美 元 , 占 全 部 出 口 额 的 24% ;进口 8.4 
亿美 元 , 占 全 部 进口 额 的 20.6% 。 保 税 区 仓储 转口 货物 及 
保税 仓库 进出 境 货物 出 口 额 3.5 亿美 元 , 比 上 年 增长 高 达 
46% ;进口 8.1 亿美 元 。 

6. 与 世界 上 170 多 个 国家 和 地 区 有 低压 电器 产品 进出 
口 贸 易 往 来 ,主要 贸易 伙伴 为 美 .日 .欧盟 等 发 达 国 家 (地 
区 ) ,国货 复 进口 现象 突出 

2006 年 ,中 国 香港 .日 本 、 美 国 3 个 国家 和 地 区 是 我 国 
低压 电器 产品 出 口 的 主要 市 场 ,出 口 额 分 别 为 中 国 香港 
17. 8 亿美 元、 日 本 7.3 亿美 元 .美国 7.3 亿美 元 , 占 低压 电器 
产品 出 口 额 的 62. 5% 。 其 他 超 亿美 元 的 分 别 是 中 国 台 湾 
(3.9 亿美 元 ) .韩国 (1.7 亿美 元 ) ,新 加 坡 (1.4 亿美 元 ) \ 德 
国 (1.4 亿美 元 ) 、 英 国 (1.2 亿美 元 ) 。 低 压 电 器 进口 国 ( 地 
区 ) 排 名 2 ~9 位 的 分 别 是 日 本 (20 亿美 元 ) 韩国 (4.6 亿美 
元 ) .美国 (4.5 亿美 元 ) .中 国 台湾 (4.5 亿美 元 ) 、 德 国 (3.5 
亿美 元 ) .中 国 香港 (1.8 亿美 元 ) 、 新 加 坡 (1.5 亿美 元 ) 法 
国 (1.2 亿美 元 ) 。 但 排名 进口 第 一 位 的 国家 却 是 中 国 自 己 ， 
达到 26 亿美 元 之 巨 ,这 是 源 于 原 产 于 中 国 的 低压 电器 产品 
出 口 后 复 进口 的 结果 。 

2007 年 上 半年 ,中 国 香 港 、 日 本 .美国 .中 国 台湾 、 韩 国 
为 我 国 低压 电器 出 口 前 5 名 的 国家 和 地 区 ,出 口 额 合计 20.5 
亿美 元 , 占 全 部 出 口 额 的 71% 。 日 本 、 韩 国美 国 、 德 国 为 排 
在 进口 2 ~5 位 的 国家 ,进口 额 17.4 亿美 元 ,但 进口 额 排 第 
一 位 的 国家 仍 为 中 国 , 即 中 国 进口 原 产 地 为 中 国 (出 口 复 进 
A) 的 低压 电器 产品 金额 为 14. 5 亿美 元 , 占 全 部 进口 额 的 
36% 。 

三 、 国 家 调整 出 口 退 税政 策 对 低压 电器 出 口 的 彩 响 

2006 年 和 2007 年 国家 连续 两 次 调整 出 口 退 税率 ,2006 
年 9 月 的 调整 ,取消 了 225 类 商品 的 出 口 退税 ,1 130 类 商品 
的 出 口 退税 率 降低 到 11% £5% ,提高 了 191 类 商品 的 出 口 
退税 率 。 低 压 电 器 产品 中 海关 税则 号 为 85364100 的 继电器 
(电压 <60V) 产 品 退 税率 由 13% 提高 到 17% ,其 他 维持 不 
变 。2007 年 7 月 的 调整 ,降低 了 1 031 类 商品 的 出 口 退税 
率 。 低 压 电器 产品 中 海关 税则 号 为 65366100 的 灯 座 (线路 
电压 过 1 000V) 和 85366900 的 插头 及 插座 (线路 电压 
<1 000V) 产 品 退 税率 降 为 9% ,其 他 不 变 。 


应 该 说 出 口 退税 率 的 调整 对 我 国 低压 电器 产品 总 体 发 
展 没 有 产生 过 大 的 影响 ,低压 电器 产品 依然 保持 较 高 速度 
的 增长 。 一 是 因为 降低 出 口 退税 率 的 产品 只 占 低 压 电 器 10 
个 海关 税则 号 中 的 两 个 ,出 口 额 占 低压 电器 出 口 额 的 1/4， 
对 总 体 影响 不 大 。 二 是 该 两 类 产品 均 属 于 低压 电器 产品 中 
的 劳动 密集 型 低 附 加 值 产品 ,是 我 国 的 优势 产品 ,降低 的 出 
口 退税 率 不 足以 抵消 我 国产 品 的 优势 地 位 。 

但 对 这 两 类 产品 暂时 的 影响 还 是 有 所 体现 的 ,如 从 
2007 年 7 月 1 日 起 开始 执行 新 的 出 口 退税 率 后 ,7 月 份 低压 
电器 出 口 5.5 亿美 元 ( 比 上 年 增长 27.7% ), 比 6 月 份 增长 
4.2% ,但 插头 插座 出 口 额 降低 12.7% , 灯 座 出 口 额 降低 
13.1% 。 这 两 类 商品 出 口 额 的 降低 既 有 出 口 退 税率 降低 的 
影响 ,也 和 企业 赶 在 7 月 工 日 前 尽快 出 运 有 关 。 

四 、 存 在 问题 

1. 国货 出 口 复 进口 问题 

2006 年 ,低压 电器 产品 进出 口中 一 个 突出 的 问题 是 国 
货 出 口 复 进口 的 问题 ,达到 26 亿美 元 , 排 在 进口 国 别 之 首 ， 
占 我 国 低压 电器 进口 额 的 1/3 ,使 低压 电器 进出 口 贸 易 额 虚 
增 至 少 52 亿美 元 。 企 业 不 嫌 麻 烦 和 浪费 财力 、 人 力 , 先 出 
口 ,再 进口 ,必然 有 其 利益 驱使 。 在 加 工 贸 易 中 , 国 内 的 材 
料 、 零 部 件 、 初 级 形态 制 成 品 及 半 制 成 品 通 过 出 日, 使 出 口 
企业 得 到 了 国家 出 口 退税 的 好 处 ;通过 加 工 贸 易 名 下 的 进 
口 ,又 使 企业 得 到 了 国家 减免 税 的 好 处 -“ 一 进 一 出 ”之 间 ， 
企业 减免 的 增值 税 加 上 出 口 退税 ,最 多 可 以 得 到 两 成 至 三 
成 的 利润 。 而 超过 70% 的 加 工 贸 易 是 由 外 商 投资 企业 完成 
的 。 

这 个 问题 已 经 引起 行业 及 国家 有 关 部 门 的 高 度 重 视 ， 
通过 近年 两 次 调整 出 口 退 税 和 对 部 分 产品 禁止 和 限制 加 工 
贸易 后 ,2007 年 1~5 月 份 国货 出 口 复 进 口 的 增幅 已 有 所 下 
降 ,但 并 没有 解决 根本 性 的 问题 。2007 年 上 半年 ,进口 原 产 
地 为 中 国 的 低压 电 融 产品 仍 高 达 14.5 亿美 元 , 占 全 部 进口 
额 的 35. 6% ,同比 增幅 达 30. 6% ,大 大 超过 18.9% 的 平均 
增长 幅度 ,国货 出 口 复 进 口 的 问题 依然 严重 ,相信 国家 会 尽 
RY BAKER , 堵 住 这 个 漏洞 。 

2. 加 工 贸易 中 的 问题 

在 低压 电器 产品 进口 贸易 中 , 进 料 加 工 贸 易 为 主要 贸 
易 方 式 ,2007 年 上 半年 进口 额 20.6 亿美 元 ,超过 全 部 进口 
额 的 一 半 。 而 同期 加 工 贸 易 出 口 额 为 15.7 亿美 元 。 也 就 是 
说 ,以 进 料 加 工 贸 易 方 式 进 口 了 20.6 亿美 元 的 低压 电器 初 
级 产品 ,经 我 国 加 工 贸 易 企 业 进一步 深加工 再 出 口 后 ,不 但 
没有 升值 ,反而 减少 了 4.9 亿美 元 。 在 总 体 占 比 不 大 的 来 料 
加 工 贸 易 中 也 存在 同 种 现象 。 前 面 所 说 的 国货 出 口 复 进口 
问题 ,也 主要 是 以 加 工 禄 易 的 方式 完成 的 。 

3. 国外 贸易 保护 的 问题 

近 些 年 随 着 中 国 对 外 贸易 的 高 速 发 展 ,外 贸 顺 差 的 大 
幅 增加 ,国外 针对 我 国产 品 提起 的 两 反 两 保 调查 及 其 他 贸 
易 壁 爸 也 迅速 增多 。 目 前 对 我 国 低压 电器 出 口 发 起 的 反 倾 
销 \ 反 补贴 案件 虽然 还 没有 出 现 , 但 随 着 对 美国 .韩国 、 德 
国 . 英 国 、 荷 兰 .法国 .意大利 等 发 达 国 家 的 出 口 的 连年 大 幅 


综述 + 27 


度 增 长 ,国外 对 我 国产 品 知 识 产权 侵权 的 指控 已 时 有 发 生 。 
如 2007 年 8 月 14 日 ,美国 帕 西 希 姆 公司 (Pass & Seymour, 
he) 向 美国 国际 贸易 委员 会 (USITC) 提 出 申请 ,要 求 对 来 自 
我 国 的 四 家 企业 的 接地 故障 断路 占 ( Ground Fault Circuit 
Interrupters ) 进行 337 调查 ,指控 我 国企 业 产品 侵犯 其 多 项 
专利 。 美 国企 业 的 第 一 次 对 我 国企 业 提 起 的 专利 侵权 诉讼 
以 我 国企 业 的 全 面 胜诉 而 告终 。 

五 .2006 年 机 电 产 品 贸 易 争 端 问题 分 析 

近 几 年 ,中 国外 贸 出 口 一 直 保 持 高 速 增长 势头 ,而 其 中 
机 电 产 品 的 出 口 增长 势头 无 疑 引 人 注目 。 从 2002 年 起 ,机 
电 产 品 出 口 年 均 增幅 30% 以 上 。 在 出 口 保持 如 此 高 增长 率 
的 情况 下 ,我 国 机 电 产 品 遭 遇 国外 两 反 两 保 调查 及 其 他 禄 
By BE NTE THE 

1. 两 反 两 保 调查 

2006 年 ,国外 对 我 国 出 只 机 电 产 品 新 立案 调查 共 17 
起 ,其 中 反倾销 13 起 ,保障 措施 4 起 ;涉及 的 国家 (地 区 ) 
有 : 欧 嚼 土耳其、 印度 .巴西 ,厄瓜多尔 、 乌 克 兰 、 俄 罗斯 和 
墨西哥 ;涉及 的 主要 产品 有 :摩托 车 彩色 显 象 管 . 空 气压 缩 
机 吸尘器 、 自 行车 座 \ 钢 制 车 轮 及 球 轴承 等 。 和 往年 相 比 ， 
2006 年 机 电 产 品 出 口 遭 遇 两 反 两 保 调查 个 案 的 涉案 金额 不 
高 ,但 案件 数量 较 多 。 主 要 原因 是 发 展 中 国家 立案 调查 较 
多 ,但 涉案 金额 较 小 。 

从 国内 的 角度 看 ,出 口 企业 存在 的 问题 有 : 

(1) 涉案 企业 多 集中 在 东部 沿海 等 经 济 发 达 地 区 。 这 
些 地 区 的 企业 大 多 为 民营 企业 。 生 产 经 营 灵 活 , 行 业 准 入 
门槛 低 , 成 本 也 较 低 。 相 当 一 部 分 民营 企业 管理 混乱 ,根本 
难以 拿 出 合乎 规范 的 账目 来 应 诉 。 

(2) 同 一 产品 或 行业 在 几 年 内 连续 在 多 国 遭 遇 调 查 。 
如 水 龙头 分 别 遭 遇 了 土耳其 和 厄瓜多尔 特 保 ,今年 又 收 到 
哥伦比亚 国内 产业 对 中 国 水 龙头 产品 低 价 问题 的 反映 ; 目 
行车 曾 遭 遇 美 国 ` 欧 盟 、 加 拿 大 阿根廷 . 墨西哥、 马来西亚 、 
土耳其 的 反倾销 调查 ,以 及 加 拿 大 的 保障 措施 调查 ; 电 愤 斗 
遵 遇 哥伦比亚 .土耳其 的 保障 措施 调查 和 巴西 的 反倾销 调 
查 ; 摩 托 车 在 印尼 越南 和 土耳其 均 先 后 遭遇 贸易 壁垒 。 出 
现 这 一 现象 的 原因 ,一 是 企业 出 口 产品 在 一 国 受阻 后 ,将 产 
品 转移 到 其 他 国家 出 口 ;二 是 各 国 纷纷 效仿 其 他 国家 发 起 
调查 。 

(3) 中 国产 品 的 成 本 优势 。 基 于 我 国企 业 土 地 、 电 、 水 
等 基础 设施 相对 便宜 ,而 且 出 口 的 大 部 分 为 劳动 密集 型 产 
品 ,在 我 国 劳 动力 成 本 较 低 的 前 提 下 ,产品 的 成 本 必然 具有 
优势 。 

从 国外 的 因素 看 : 

(1) 发 展 中 国家 调查 问题 。2006 年 以 来 ,发 展 中 国家 发 
起 的 调查 居多 ,对 我 国 应 诉 带 来 了 不 利 影响 。 发 展 中 国家 
发 起 对 我 国 调查 引起 的 共性 问题 是 :出 口 金额 小 ,出 口 企业 
分 散 , 面 对 高 额 的 律师 费 , 我 国 许多 中 小 企业 选择 不 应 诉 。 
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而 调查 程序 又 缺乏 公正 性 和 透明 度 , 裁 决 结 采 极 不 理想 。 
特别 是 对 拉美 国家 应 诉 困 难 。 

(2) 反 补贴 问题 。 对 于 反 补 贴 问题 ,以 美国 为 代表 的 发 
达 国 家 可 以 利用 反 补 贴 调查 、 上 诉 世贸 组 织 和 双边 政府 磋 
商 等 多 种 渠道 对 我 施 压 ,这 将 成 为 2007 年 我 国贸 易 争端 应 
对 的 一 个 较 新 的 问题 。 据 了 解 ,我 国政 府 正 积极 推进 外 商 
合资 合作 及 中 资 企 业 的 三 税 合 一 方案 ,这 将 有 利于 解决 外 
资 企 业 的 “两 免 三 减 半 ”的 补贴 认定 。 但 地 方 政府 在 鼓励 出 
口上 确实 存在 一 定 的 补贴 ,虽然 金额 大 都 不 多 ,但 对 我 国 应 
对 反 补 贴 调查 产生 了 人 负面 影响 。 

2. 知识 产权 问题 

机 电 产 品 在 国际 贸易 中 遇 到 的 知识 产权 问题 越 来 越 突 
出 ,包括 美国 337 调查 , 国外 法 院 的 专利 诉讼 (以 美国 为 
主 ) ,国外 专利 谈判 等 。 

2006 年 ,美国 337 调查 涉及 我 国 机 电 产 品 新 立案 的 共 9 
起 。 机 电 产 品 进 出 口 商 会 低压 电磁 分 会 均 查 询 了 产品 并 联 
系 了 国内 企业 ,但 除 打 火 机 有 一 家 企业 应 诉 外 ,其 他 均 无 企 
业 应 诉 。 主 要 原因 一 是 企业 规模 太 小 ,无 力 支 付 高 昂 的 律 
师 费 。 二 是 有 些 企业 是 跨国 公司 的 中 国 公司 ,应 诉 事宜 由 
母 公司 统一 安排 。 

在 地 方法 院 的 诉讼 中 ,企业 在 面 对 国 外 专利 权 人 的 侵 
权 警 告 信 或 地 方法 院 诉讼 时 ,往往 不 知 所 措 。 中 国 机 电 产 
品 进出 口 商 会 低压 电器 分 会 也 在 尝试 协助 企业 分 析 专 利 诉 
求 文 件 ,向 企业 提出 技术 改进 的 建议 。 

总 之 ,在 知识 产权 应 对 问题 上 ,中 国企 业 和 商会 仍 处 在 
摸索 阶段 。 中 国企 业 确实 存在 缺乏 自主 研发 ,没有 核心 技 
术 的 问题 。 所 以 ,预计 在 未 来 相当 长 的 一 段 时 间 内 ,知识 产 
权 问 题 仍 将 是 困扰 我 国企 业 生产 和 出 口 的 一 个 间 题 。 但 我 
国企 业 也 并 不 总 是 在 知识 产权 方面 处 于 被 动 的 地 位 ,前 一 
阶段 沸沸扬扬 的 正泰 集团 公司 状 告 施耐德 公司 知识 产权 侵 
权 一 案 ,虽然 到 目前 为 止 还 处 于 庭审 之 中 ,但 无 论 法 院 最 终 
审理 结果 如 何 ,最 起 码 说 明 我 国企 业已 开始 依照 知识 产权 
保护 的 有 关 国 际 和 国内 的 规则 和 法 律 ,有 意识 地 保护 自己 
的 合法 权益 。 说 明 我 国企 业 特别 是 一 些 行业 龙头 企业 ,在 
技术 研发 .核心 技术 的 掌握 等 方面 已 经 有 了 可 玄 的 进步 ,在 
知识 产权 保护 等 方面 的 意识 也 增强 了 ,在 某 些 人 的 固有 思 
维 中 “中 国企 业 永远 是 被 告 ”的 意识 也 该 改 一 改 了 。 

六 、2007 年 全 年 预测 

可 以 预计 ,2007 年 全 年 直至 今后 一 个 时 期 ,低压 电器 产 
品 的 进出 口 贸易 仍 将 处 于 一 个 快速 的 发 展期 。 国 际 分 工 所 
形成 的 我 国企 业 在 低压 电器 方面 巨大 的 产能 以 及 由 于 我 国 
能 源 电力 产业 的 大 规模 建设 .奥运 工程 建设 等 大 项 目的 实 
施 所 形成 的 对 配套 的 低压 电器 设备 特别 是 高 端 产品 的 巨大 
需求 ,将 推动 我 国 低压 电器 进出 口 贸 易 继 续 保 持 高 速 的 增 
长 势头 。 


2007 年 1 月 22 日 ,财政 部 公布 《国内 投资 项 目 不 予 免 
税 的 进口 商品 目录 (2006 年 修订 )》, 自 2007 443 A 1 HE, 
对 新 批准 的 国内 投资 项 目 进口 设备 一 律 按照 《国内 投资 项 
目 不 予 免税 的 进口 商品 目录 (2006 年 修订 )》 执 行 。 同 时 规 
定 ,2007 年 3 月 1 日 以 前 批准 的 国内 投资 项 目 ,其 设备 在 
2008 年 1 月 1 月 前 进口 的 , 仍 按照 4 国内 投资 项 目 不 予 免税 
的 进口 商品 目录 (2000 年 修订 ,2002 年 调整 )》( 以 下 简称 
(AR BL oe) ) 的 执行 ; 2008 年 1 月 1 日 以 后 ( 含 1 月 1 
日 ) 进 口 的 设备 ,一 律 按照 《 国 内 投资 项 目 不 予 免税 的 进口 
商品 目录 (2006 年 修订 )》( 以 下 简称 《新 的 不 免税 目录 》) 执 
行 。 这 项 经 过 国家 发 改 委 、 财 政 部 海关 总 轩 、 税 务 总 局 共 
同 研究 ,征求 了 30 多 个 部 门 、 行 业 协会 及 有 关 企业 的 意见 ， 
并 组 织 有 关 专 家 对 所 有 技术 规格 、 条 目 、 税 号 等 内 容 逐 一 研 
究 ,在 充分 吸收 平衡 各 方面 意见 的 基础 上 制订 的 新 政策 终 
于 出 台 了 。 

《新 的 不 免税 目录 》 中 新 增加 的 设备 和 提高 技术 规格 的 
设备 中 ,包括 一 部 分 石化 通用 机 械 、 机 床 工具 、 内 燃 机 、 工 程 
机 械 、 农 业 机 械 、 治 金 矿山 机 械 、 食 品 包装 机 械 、 仪 器 仪表 、 
文化 办 公设 备 、 发 电 设备 及 其 他 电器 产品 、 汽 车 等 。 这 些 设 
备 国内 已 具备 制造 能 力 ,技术 水 平 已 能 满足 要 求 ,或 市 场 容 
量 较 大 ,国内 有 可 能 在 短期 内 形成 制造 能 力 的 ,不 能 再 享受 
免 予 进口 关税 和 进口 环节 增值 税 的 优惠 。 

此 次 政策 调整 ,取消 了 部 分 进口 产品 享受 的 超 国民 待 
遇 , 为 国内 生产 的 同类 产品 提供 一 个 公平 竞争 的 环境 ;同时 
也 是 落实 《国务 院 关 于 加 快 振兴 装备 制造 业 奋 干 意见 》 的 重 
大 举措 ,反映 了 我 国 装备 制造 业 发 展 的 实际 情况 ,为 国内 装 
备 制造 企业 进行 自主 创新 提供 了 条 件 , 有 利于 我 国 机 械 工 
业 和 电器 工业 的 发 展 。 这 种 做 法 , 不 违背 WTO 规则 ,因为 
进口 设备 征 税 以 及 税率 多 少 ,我 国人 世 时 已 解决 ,在 我 国人 
世 议 定 书 中 都 有 记载 ,至 于 是 否 给 予 免税 是 我 国政 府 的 事 。 

一 、155 种 电器 产品 进口 列 入 不 予 免 税目 录 

《新 的 不 免税 目录 》 中 电器 产品 有 155 个 八 位 数 税 号 
(简称 155 种 ) ,与 4 原 不 免税 目录 》 相 比 , 有 以 下 重要 调整 : 

1.《 新 的 不 免税 目录 》 与 《4 原 不 免税 目录 》 相 比 ,新 增加 
的 有 48 种 ,主要 有 ; 

(1) 电 站 锅炉 (全 部 4 个 税 号 , 原 目 录 只 有 余热 锅炉 、 循 
环 硫 化 床 锅炉 .燃气 锅炉 部 分 品种 , 现 调整 为 全 部 品种 ) ,车 
发 量 专 3 600th; 

(2) 锅炉 辅助 设备 ,所 有 规格 ; 

(3) 电 站 汽轮机 (全 部 4 个 税 号 ) ,单机 容量 所 1 200MW 
级 ; 

(4) 交流 发 电机 (全 部 6 个 税 号 ) ,单机 容量 过 1 200MW 


级 ; 

(5) 汽 油 发 电机 组 ,所 有 规格 ; 

(6) 低热 值 煤气 燃气 轮机 , 输出 功率 二 100 000kW; 

(7) 各 种 配 电 箱 、 配 电 盘 、 配 电 柜 、 配 电 板 、 配 电台 等 ， 
交流 电压 万 1 000V; 

(8) 电 力 电 缆 (7 个 税 号 ), 交 联 聚 乙 电 绝缘 电线 电压 
<220kV ;其 他 电费 电压 和 500kV ; 

(9) 电 线 (5 个 税 号 ) ,所 有 规格 ; 

(10) 农 林 废 弃 物 气 化 及 发 电机 组 , 所 有 规格 ，; 

(11) 道 电器 (2 个 税 号 ) ,所 有 规格 。 

2.《 新 的 不 免税 目录 》 比 人 《 原 不 免税 目录 》 提 高 了 技术 规 
格 的 主要 有 : 

(1) 水 力 发 电 设备 , MMA H < 250MW 提高 到 
<300MW; 

(2) RAAL <360MW 提高 到 所 有 规格 ; 

(3) 直流 输电 设备 ( 含 换 流 变压器 、 平 波 电 抗 器 、 控 制 保 
护 设备 、 换 流 阀 、 滤 波 装置 ) ,电压 由 专 + 250kV 提高 到 
<= +500kV; 

(4) 电 动机 (12 个 税 号 ) ,由 部 分 规格 提高 到 所 有 规格 ; 

(5) 变 压 器 (10 个 税 号 ) .互感 器 (2 个 税 号 ) .电抗 器 、 
电力 电容 器 ,电压 由 专 500kV 提高 到 专 750kV; 

(6) 高 压 断 路 器 ( 油 、SF6、 真 空 ) ,电压 由 志 500kV 提高 
Zi <750kV; SF, 断路 器 发 电机 出 口 端 额定 短路 开 断 电流 
<70kV; 

(7) H HHA E AF (GIS), Ha Æ h s SOOKV 提高 到 
<750kV; 

(8) 电 力 电 子 设备 中 的 大 功率 可 控 硅 元 件 , 片 径 由 
<100mm#2 52] <125mm, HE <5 500V ,电流 大 3 000A。 

3.《 新 的 不 免税 目录 》 与 《 原 不 免税 目录 》 的 技术 规格 相 
同 的 主要 有 : 

(1) 水 力 发 电 设备 , st ( < 700MW), RMA 
( <40MW) ,冲击 式 ( 50MW) 、 抽 水 蓄 能 机 组 ( <200MW) ; 

(2) 电 站 配套 用 锅炉 给 水 泵 工业 汽轮机 (5 个 税 号 ) , 输 
出 功率 <600MW ; 

(3) 柴油 发 电机 组 ,所 有 规格 ; 

(4) X AMEA F , HAE <SOOKV ,吨位 和 300kN ; 

(5) 各 类 低压 电器 ,电压 三 10kV; 

(6) 避雷 器 、 继 电 保 护 装置 ,电压 所 500kV，; 

(7) 风 力 发 电机 整 机 , 单机 专 800kW; 

(8) 萝 电池 (3 个 税 号 ) ， 所 有 规格 ; 

(9) 太 阳 能 光伏 系统 及 电池 组 件 , 所 有 规格 ; 

(10) 充 电 控制 器 , 所 有 规格 ; 


综述 。 29 


(11) 电 力 电 子 设备 中 的 静止 无 功 补偿 装置 (电压 
<220kV ) 和 整流 、 调 压 装 置 ( 所 有 规格 )。 

二 ,需要 进一步 完善 的 政策 措施 

1. 增加 一 批 不 予 免 税 的 电器 产品 目录 

上 述 政 策 措施 有 力 地 支持 了 我 国 装 备 制造 业 的 发 展 。 
但 是 这 个 目录 在 征求 意见 和 酝酿 的 过 程 中 历时 较 长 ,在 这 
期 间 国内 制造 企业 新 产品 开发 进展 快 ,又 有 一 批 先进 技术 
设备 尤其 是 一 批 重大 技术 装备 投放 市 场 ,受到 了 用 户 的 欢 
迎 ,需要 进一步 将 这 些 技术 成 熟 的 设备 ,尤其 是 一 些 重 大 技 
术 装 备 补充 列 入 这 个 目录 ,完善 相应 的 政策 措施 。 如 核电 
成 套 设备 ,《 原 不 免税 目录 》 曾 列 入 ,技术 规格 为 <600MW， 
《新 的 不 免税 目录 》 没 有 列 人 ,需要 增补 ,技术 规格 建议 提高 
3 <1 000MW。 同 时 需要 提高 一 批 产品 的 技术 规格 , 列 人 不 
免税 目录 。 如 :水 电 设 备 中 ,混流 式 由 过 700MW 提高 到 一 
750MW ; Hi HH <4OMW SA <57MW; HAH < 
50MW # B A| < 140MW; hhk & BE HH =< 200MW 提高 到 
300MW., AJAH HL h 800kW 提高 到 1. SMW; HE aS 
H <SO0kV 提高 到 750kV; 悬 式 绝缘 子 强度 等 级 由 和 300kN 
提高 到 万 550kN。 

2. 内 外 资 投资 项 目 不 予 免税 进口 设备 目录 应 统一 , 实 
行 公平 竞争 

我 国人 世 后 ,已 按照 WTO 规则 调整 了 有 关 政 策 , 对 外 
资 企 业 实行 国民 待遇 ,但 对 外 资 企 业 的 各 种 超 国 民 待遇 仍 
在 继续 执行 。 目 前 我 国 对 外 资 企业 在 投资 内 进口 的 设备 ， 
除 20 种 消费 类 电子 产品 外 ,所 有 设备 进口 实行 全 免 关 税 和 
进口 环节 增值 税 。 两 种 投资 来 源 ,实行 两 种 不 予 免 税 的 进 
口 设备 目录 ,在 进口 政策 上 存在 严重 不 平等 待遇 。 据 海关 
统计 ,2006 年 外 商 投 资 企业 在 投资 内 进口 的 设备 达 278. 22 


亿美 元 , 按 机 电 设 备 平均 进口 关税 和 年 末 汇 率 计算 , 免 征 关 
税 和 增值 税 约 600 亿 元 。 这 种 状况 必然 使 外 资 企 业 进口 成 
本 大 大 降低 而 提高 了 竞争 力 ,同时 也 使 国产 设备 与 进口 设 
备 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 。 如 果 这 种 不 公平 竞争 再 继续 下 
去 , 必 将 限制 内 资 企业 发 展 ,对 国家 经 济 安全 也 有 不 利 的 影 
响 。 这 项 政策 已 经 延续 多 年 ,现在 应 是 到 了 该 调整 这 项 政 
策 的 时 候 了 。 建 议 尽 快 将 外 商 投 资 项 目 进口 设备 ,统一 执 
行 《国内 投资 项 目 不 予 免税 的 进口 商品 目录 (2006 年 修 
订 )》, 实 行 公平 竞争 ,以 有 效 地 加 快 国内 装备 制造 业 的 振 
兴 。 

3. 我 国境 外 中 资 企 业 生 产 的 先进 技术 设备 进口 给 予 免 
征 关 税 优惠 

近 几 年 来 ,我 国 机 械 工 业 中 一 些 有 实力 的 企业 ,收购 或 
控股 了 一 些 境外 知名 企业 。 如 上 海 电气 集团 印刷 包装 机 械 
有 限 公司 收购 了 日 本 知名 企业 秋 出 公司 (生产 平 张 纸 胶印 
BL) ;大连 机 床 集团 分 别 收购 了 生产 汽车 专用 机 床 及 集成 制 
造 系 统 、 高 速 加 工 中 心 的 美国 英 格 索 尔 生产 系统 公司 和 生 
产 发 动机 曲轴 生产 线 的 曲轴 设备 公司 ; 沈阳 机 床 集团 收购 
了 生产 数控 龙门 铣床 、 数 控 落 地 锌 铣床 、 大 型 数控 立 式 车 床 
的 德国 希 斯 公司 ;北京 第 一 机 床 厂 全 资 收购 了 制造 重型 数 
控 龙 门 铣床 的 德国 瓦 德里 希 ， 科 堡 公司 等 。 这 些 企业 生产 
的 产品 技术 先进 ,国内 用 户 也 有 进口 。 这 些 企业 已 是 我 国 
境外 的 中 资 企业 ,其 知识 产权 、 企 业 利 润 均 为 中 方 所 有 。 因 
此 建议 ,对 收购 的 境外 中 资 企业 生产 的 设备 ,自制 部 分 达到 
国产 品 定 义 标准 的 ,进口 视 同 国产 品 , 免 征 关税 ,并 列 人 我 
国政 府 采 购 产 品目 录 , 享 受 国内 产品 同等 待遇 。 

155 种 进口 不 予 免税 电器 产品 目录 见 表 1。 


R1 155 种 进口 不 予 免 税 电器 产品 目录 


ys) 税 设备 和 名称 


发 电 设备 


一 


84021110 
84021200 
84021900 
84022000 
84041010 
84068110 
84068120 
84068130 
84068200 
84068110 


锅炉 辅助 设备 
汽轮机 


锅炉 给 水 泵 工业 汽轮机 


84068120 
84068130 
84068200 
85016100 
85016200 
85016300 
85016410 
85016420 





技术 规格 


FRR BE <3 600th 


所 有 规格 
单机 容量 所 1 200MW 级 


与 输出 功率 600MW 级 及 以 下 的 电站 汽轮机 配套 的 给 水 泵 
汽轮机 


单机 容量 过 1 200MW 级 
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85016430 
85021100 
85021200 
85021310 
85021320 
85022000 
85023900 
84101100 
84101200 
84101310 
84101320 
84101330 
84101390 
84118100 
84118200 
85023900 
85023100 
8504409 1 
85044099 
85414000 
85013100 
85437099 
85371090 





8504 (10 个 税 号 ) 
8504 (2 个 税 号 ) 


85045000 
85321000 


8535(1 个 税 号 ) 
8536(1 个 税 号 ) 


85352100 
85352900 
85372090 
85354000 
85359000 
85363000 
85371090 


85372010 
85372090 


8544(7 个 税 号 ) 





8544(5 个 税 号 ) 


85045000 
85352100 
85352900 


85359000 
85363000 
85359000 
85437099 


F3 


内 燃 机 发 电机 组 


除 上 述 以 外 的 发 电机 组 


技术 规格 


所 有 规格 


所 有 规格 


( 续 ) 


混流 式 专 700MW 级 ; 轴 流 式 和 300MW 级 ; 贯 流 式 生 40MW; 


= SEHLA <200MW ; hist <SOMW 


燃气 轮机 所 有 规格 
农林 废弃 物 气 化 及 发 电机 组 所 有 规格 
风力 发 电机 整 机 MAL <800kW 
逆 电 器 所 有 规格 
太阳 能 光伏 系统 及 电池 组 件 所 有 规格 
充电 控制 器 所 有 规格 
交流 输 变 电 设备 
变压器 Ha JE <750kV 
互感 器 Fa FE <750kV 
电抗 器 Ha FE <750kV 
电力 电容 器 HH E <750kV 
SFs 断路 器 (发 电机 出 口 端 ) 额定 短路 开 断 电流 志 70kA 
高 压 断 路 器 ( 7H SF 、 真 空 ) 电压 三 750kV 
避雷 做 Ha He <500kV 
继 电 保护 装置 Ha He <S00kV 
FE Ath ic a, A. ic a Ak A. A e AE HLF FE <1 000V 
电台 等 
全 封闭 组 合 电器 (GIS) EH E <750kV 
电力 电缆 交 联 聚 乙烯 绝缘 电缆 电压 220KkV 及 以 下 ; 其 他 电缆 电压 
500kV 及 以 下 
电线 所 有 规格 
直流 输电 设备 

换 流 变压器 FH JE <S500kV 
SE UE TCR HE <500kKV 
控制 保护 设备 H JE <S500kV 

H Fe <500kV 

H Ae <S500kV 





综述 。 
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( 续 ) 


85446011 
85446019 
854442(2 个 税 导 ) 
854449(4 CAE) 







Fag <500kV 





四 85461000 Z 直流 悬 式 绝缘 子 H JE < 500kV ,吨位 和 300kN 
E aaa —— 
85462090 
am 
五 电力 电子 设备 
85413000 大 功率 可 控 奉 元 件 A4@<125mm, HE <5 500V ,电流 和 3 000A 
85437099 静止 无 功 补偿 装置 电压 和 220kV 
85044014 Em HERE 所 有 规格 
85044015 
85044019 
85044020 
85044091 
六 其 他 电器 产品 


84021900 余热 锅炉 所 有 规格 

84021090 燃油 燃气 锅炉 所 有 规格 

84118100 低热 值 煤 气 燃 气 轮 机 输出 功率 万 100 000kW 
84118200 


8501(12 个 税 号 ) 电动 机 所 有 规格 


8535(2 个 税 号 ) 

8536(8 个 税 号 ) 
85371010 各 类 低压 电器 Ha FE <10kV 
85371090 
85372090 


8507(3 TRE) 所 有 规格 
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从 生产 发 展 、 产 品 产量 、 市 场 销售 、 科 
成 果 及 新 产品 、 质 量 及 标准 、 基 本 建设 及 技术 
造 等 方面 分 析 电 器 工业 36 个 子 行 业 2006 年 的 运 
行情 况 


Analyzing on the operating situation of 36 indus- 
try of electrical equipment industry in 2006 in aspects of 
production development, product output, marketing, 
scientific and technological achievements and new 
products, quality and standard, capital construction and 
technical transformation 











工业 锅炉 
余热 锅炉 
工业 燃气 轮机 
大 型 水 电 设备 
火电 设备 
电站 辅 机 
电动 工具 

大 型 电机 
中 小 型 电机 
分 马力 电机 
微 电 机 

防爆 电机 
变压器 

电器 控制 成 套 设备 
电力 电子 器 件 与 装置 
电力 电容 器 
高 压 开关 
绝缘 子 避雷 器 
继 电 保护 及 自动 化 设备 
低压 电器 
防爆 电器 
电线 电缆 
绝缘 材料 
ares 
家 用 电器 

家 用 控制 器 
电器 附件 
小 型 熔断 器 
牵引 电器 设备 
电焊 机 
工业 加 热 设备 
电 碳 制品 
电工 专用 设备 
热 缩 材料 
变频 器 
现场 总 线 





生产 发 展 情况 ”全国 持 有 工业 锅炉 生产 许可 证 的 企业 
为 : 持 有 锅炉 制造 A 级 证 的 企业 63 个 , 持 有 锅炉 制造 A 级 
部 件 证 72 +; PA B 级 证 (额定 蒸汽 压力 过 2.5SMPa)241 
个 ; 持 有 C 级 证 (额定 蒸汽 压力 系 0.8MPa, 且 额定 藻 发 量 
<lh) 326 个 ; 持 有 D 级 证 (额定 燕 汽 压力 <0.1MPa WFR 
汽 锅炉 和 额定 出 口水 温 志 1201C , 且 额 定 热 功 率 和 2.8MW 的 
热 水 锅 炉 ) 710 个 , 持 有 有 机 热 载体 锅炉 许可 证 的 企业 48 
个 。 锅 炉 制 造 企 业 大 部 分 集中 在 华东 地 区 ,其 中 DD 级 以 上 
锅炉 制造 企业 江苏 有 104 个 ,浙江 52 个 ,山东 77 个 , 占 国家 
直接 发 证 数量 的 31% 。 行 业 特 点 :企业 数量 多 ,产能 高 ,市 
场 竞争 激烈 ;个 性 产品 少 ,企业 管理 水 平 低 ; 企 业 所 有 制 形 
式 多 样 ;走出 国门 意识 和 能 力 差 ,营销 水 平一 般 。 

2006 年 ,工业 锅炉 行业 生产 保持 良好 的 增长 势头 ,工业 
总 产值 销售 收入 以 及 利润 均 有 提高 。 根 据 对 79 个 主要 企 
业 的 基本 生产 情况 统计 

工业 总 产值 (当年 价 ) 96. 93 亿 元 , 比 上 年 增长 
15.94% 。 其 中 ,工业 总 产值 增加 的 企业 有 60 个 , 占 统计 总 
数 的 76% 。 

工业 销售 产值 (当年 价 ) 92. 02 亿 元 , 比 上 年 增长 
15.55% 。 

工业 增加 值 ( 生 产 法 ) 25. 13 亿 元 , 比 上 年 增长 
14.67% ,其 中 ,工业 增加 值 增 加 的 企业 有 48 个 , 占 统计 总 数 
的 61% 。 

实现 利润 46817 万 元 , 比 上 年 增长 16.9% 。 其 中 ,赢利 
增长 的 企业 有 48 个 ,亏损 的 企业 19 个 。 


平均 全 员 劳 动 生产 率 ( 全 年 工业 增加 值 / 全 年 从 业 人 员 
平均 人 数 ) 为 6.69 万 元 /人 , 比 上 年 增长 20.38% 。 

79 个 生产 企业 共 销 售 锅炉 15 875 台 、106 471 7 te 
汽 ) ,分 别 比 上 年 增长 25% 和 30.4% 。 其 中 , 燃 煤 锅炉 8 968 
台 、61 583 t( 37T) ,分 别 占 锅炉 产量 的 56% Fil 57.8% 。 燃 
油 ( 气 ) 锅 炉 3 676 台 、12 200 (AA) ,分 别 占 锅炉 产量 的 
23% 和 11.5% 。 锅 炉 单 台 平 均 容 量 6.7t( 蒸 汽 )/ 人 台 

2006 年 ,出 口 锅炉 的 企业 增加 至 32 个 ,出口 额 达 6. 1 
亿 元 , 比 上 年 增长 126% ,说 明 企业 注重 海外 市 场 ,并 取得 显 
著 的 成 效 。 

结合 历年 各 生产 厂家 的 数据 统计 ,剔除 电站 锅炉 的 产 
E, WW 2006 年 工业 锅炉 行业 主要 生产 企业 生产 工业 锅炉 约 
15.21 万 长 蒸汽 )、 合 2.88 万 台 。 与 上 年 相 比 ,工业 锅炉 产量 


增长 9% 以 上 。2006 年 工业 锅炉 产品 的 分 类 构成 见 表 1。 
表 1 2006 年 工业 锅炉 产品 的 分 类 构成 










占 总 产量 比例 ( ) 





(一 ) 按 工 质 分 类 
RAAT 
热 水 锅炉 
ones 


38.0 


1 66.0 
2 14.0 
3 12.0 
4 A 0.4 
5 有 机 热 载体 锅炉 4.0 
6 其 他 锅炉 


工业 锅炉 中 ,小 型 燃油 、 气 锅炉 的 数量 有 所 回升 ,余热 
锅炉 等 其 他 锅炉 的 比例 提升 较 快 。2006 年 工业 锅炉 行业 产 
品 销量 前 10 名 企业 见 表 2。2006 年 工业 锅炉 行业 人 均 利 泣 
前 10 名 企业 见 表 3。2006 年 工业 锅炉 行业 全 员 劳 动 生产 率 
前 10 名 企业 见 表 4。 


表 2 2006 ae [See 10 名 企业 


ee ae 
企业 名 称 


张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 
天 津 宇 成 机 械 集团 有 限 公司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 
上 海 四 方 锅 炉 厂 

素 山 集团 股份 有 限 公 司 
南通 万 达 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
江苏 双 和 良 锅炉 有 限 公司 

无 锡 太湖 锅炉 有 限 公司 
郑州 锅炉 有 限 责任 公司 





全 年 工业 总 | 全 年 工业 销售 | 工业 增加 什 全 员 劳动 
产值 ( 当年 价 ) | 产值 ( 当年 价 ) | 《生产 法 ) 生产 率 
EN (RT (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (元 /人 ) 


98 620 
136 287 
159 260 
165 369 
121 488 

97 072 
106 789 
626 190 

97 390 

71 631 


行业 概况 。 35 











ET 3 2006 年 工业 锅炉 行业 人 均 利 润 前 10 名 企业 








ee 


企业 名 称 








杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 
天 津 宝 成 机 械 集团 有 限 公 司 
河北 华 信 锅炉 集团 有 限 公司 
江苏 双 恨 锅炉 有 限 公司 

广州 迪 森 热能 设备 有 限 公 司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 
武汉 天 元 锅炉 有 限 责 任 公司 
安阳 方 快 锅炉 有 限 公司 

上 海 新 业 锅炉 高 科技 有 限 公 司 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 








et ae 


企业 和 名称 









上 海 三 浦 锅 炉 有 限 公司 
唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公司 
湘潭 锅炉 有 限 责任 公司 

江苏 双 民 锅炉 有 限 公司 

天 津 宝 成 机 械 集团 有 限 公司 
河北 华 信 锅 炉 集团 有 限 公司 
上 海 四 方 锅炉 三 
上 海 朝阳 锅炉 厂 


市 场 及 销售 ”国民 经 济 的 快速 发 展 以 及 各 级 地 方 政府 
环保 政策 的 实施 ,使 得 工业 锅炉 的 销售 继续 保持 增长 势头 ， 
销售 量 创 历 史 新 高 。 同 时 通过 企业 的 努力 ,工业 锅炉 的 外 
销 呈 快速 增长 势头 ,取得 了 前 所 未 有 的 业绩 。 

国内 工业 锅炉 市 场 国际 化 竞争 也 日 趋 激烈 。 目 前 ,已 
取得 中 国 进口 锅炉 安全 质量 许可 证 书 的 境外 企业 已 达 173 
个 ,其 中 美国 26 个 英国 6 个 .日 本 13 个 韩国 21 个 、 意 大 
利 15 个 德国 31 个 等 。 另 外 已 建立 的 合资 或 独资 企业 14 
个 ,大 多 生产 油气 锅炉 ,如 上 海 三 浦 、 杭 州 富 尔 顿 .韶关 正 
入、 安阳 方 块 .三 北 拉 法 到 .北京 庆 东 北京 菲 斯 曼 .北京 巴 
ABBE SE Te PAC LU AS BB APE DE BU RIL 
江 克 莱 顿 等 。 

对 外 合作 ”2006 年 10 月 30 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 
工业 锅炉 分 会 与 美国 燃气 设备 制造 商 协会 (GAMA ) 联合 举 
办 了 2006 年 中 美 燃气 设备 制造 商 对 口 洽 谈 会 。 共 有 43 个 
中 方 企业 、13 个 GAMA 企业 成 员 的 近 百 名 代表 参加 了 洽谈 


会 。 


2006 年 7 月 22 日 ,天 津 天 骑 供 暖 设备 技术 开发 有 限 公 
司 被 美国 LOChinvar( 烈 骑 ) 公司 正式 授权 为 中 国 总 代理 及 
唯一 供 货 商 。 烈 骑 锅 炉 采 用 航天 飞机 机 头 的 隔 热 材料 一 一 
锁 热 陶 瓷 片 ,完全 密封 的 燃气 锅炉 的 燃烧 室 , 隔 热 效 果 极 
佳 , 热 利 用 率 显著 提高 ;采用 独特 的 纯 铜 权 管 换 热 器 , 导热 
率 为 铸铁 的 90 倍 ;首创 的 二 次 备用 系统 的 设计 ,使 机 器 出 
现 故 障 仍 可 正常 运行 。 此 外 , 烈 骑 锅 炉 有 害 物 质 排 放量 低 


36 > 中 国电 器 工业 年 监 


全 年 从 业 人 员 | 全 年 工业 总 | 工业 增加 值 
a 平均 人 数 ”| 产值 (当年 价 ) | (生产 法 ) 
(万 元 /人 ) (A) (万 元 ) 《万 元 ) 


wae ve 全 年 工业 总 
产值 ( 当年 价 ) 
Gh Cm (万 元 ) 
























1 929 
2 820 
1 073 
2 619 
2 097 

626 

442 





工业 增加 值 | 全 年 从 业 人 员 
(生产 法 ) 
(万 元 ) 


653 
214 
391 
442 
689 
224 
867 


F 10 x 10~° , AAKA I SHER aR ME, RISE MAEKA 
及 欧洲 的 多 项 环保 认证 。 这 些 独 特 的 设计 理念 和 良好 的 品 
质 ,为 列 骑 进一步 拓宽 中 国 市 场 提供 了 技术 上 的 支持 和 保 
证 。 

2006 年 12 月 21 日 ,上 海 华 暖 热 力 设备 制造 有 限 公司 
和 英国 BIB 考 克 兰 有 限 公 司 通过 合资 设立 江苏 华 瞬 考 克 兰 
锅炉 有 限 公 司 ,并 在 盐城 经 济 技术 开发 区 建设 工业 锅炉 及 
配套 内 燃 机 项 目 。 项 目 建成 后 将 形成 年 产 工业 锅炉 2 000 
台 ( 套 ) 生 产能 力 ,产品 方案 包括 派 兰 尼 型 锅炉 1 060 台 、 热 
马 型 双 炉 胆 锅 炉 940 台 以 及 配套 内 燃 机 5 000 台 。 项目 总 
投资 9 875 万 美元 ,其 中 国定 资产 投资 8 625 万 美元 ,流动 
资金 1 250 万 美元 ,注册 资本 3 300 万 美元 。 

科技 成 果 及 新 产品 2006 年 3 月 22~233 日 ,有 10 个 
厂家 , 共 20 个 产品 被 中 国电 器 工业 协会 工业 锅炉 分 会 授予 
全 国 工业 锅炉 首 批 “节能 产品 ”称号 ,并 发 给 “节能 产品 "证 
书 、 标 牌 和 标识 。 

2006 年 5 月 25 日 ,工业 锅炉 分 会 于 大 连 召 开 了 链条 炉 
排 节 能 产品 专家 综合 评审 会 ,根据 “链条 炉 排 节能 产品 技术 
条 件 ” 标 准 及 “链条 炉 排 节能 产品 评审 推介 活动 的 实施 办 
法 ”的 要 求 ,进行 了 评审 。 评 审 认定 瓦 房 店 市 永宁 机 械 厂 配 
套 6~20vh、20 ~ 80t/h 锅炉 的 横梁 式 、 鳞 片 式 链条 炉 排 系 
列 产 品 为 我 国 工 业 锅 炉 行 业 首 个 “链条 炉 排 节能 产品 ”。 

大 连 锅炉 厂 开 发 出 国内 首创 的 燃 煤 注 汽 锅炉 并 通过 鉴 
定 ,这 种 燃 煤 注 汽 锅 炉 对 节省 能 源 、 减 少 原油 进口 、 确 保 我 


国 能 源 安全 ,具有 深远 的 意义 。 

江苏 双 良 集团 研制 成 功 一 种 全 自动 内 置 预 燃 室 燃 水 煤 
浆 ( 油 / 气 ) 锅 炉 。 该 产品 采用 燃烧 器 与 锅炉 一 体 化 设计 的 
全 有 目 动 燃烧 技术 ,在 技术 性 能 上 比 相关 产品 明显 高 出 一 筹 。 
男 外 ,该 产品 自动 化 程度 高 ,具有 20 多 项 自动 保护 功能 ,如 
态 火 前 预 吹 扫 ,消除 炉膛 内 可 能 积存 的 可 燃 物 。 防 止 点 火 
时 爆燃 引发 事故 ;自动 程序 点 火 装 置 ,防止 误 操作 ;火焰 自 


动 检测 ,防止 异常 烽火 ,安全 可 靠 ,可 实现 无 人 值守 等 。 目 
前 ,该 产品 已 申报 8 项 国家 专利 。 

大 庆 国 科 盛 狗 节 能 环保 设备 制造 有 限 公 司 研发 生产 的 
县 有 自主 知识 专利 产权 的 锅炉 、 加 热 炉 、 燃 油 人 燃气 燃烧 器 ， 
2006 年 10 月 被 科技 部 认定 为 “2006 年 国家 级 火炬 计划 项 
目 ”。2006 年 工业 锅炉 行业 中 国名 牌 产品 名 单 见 表 5。 


R5 2006 年 工业 锅炉 行业 中 国名 上 牌 产品 名 单 


注册 商标 生产 企业 


江苏 科 林 集团 有 限 公司 


RREA 
除尘 器 


浙江 洁 华 环保 科技 股份 有 限 公司 
江苏 牧羊 集团 有 限 公司 
河南 中 材 环 保有 限 公司 


BERR 福建 龙 净 环保 股份 有 限 公司 
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锅炉 压力 容器 用 钢板 


由 北京 雄 财 集团 研发 的 名 为 逆流 聚 焰 型 燃 煤 锅炉 新 产 
品 , 是 拥有 7 项 国家 实用 新 型 专利 的 环保 节能 锅炉 , 现 已 安 
装 200 多 台 , 并 逐步 推广 。 

质量 及 标准 2006 年 8 月 20 日 ,国家 发 展 和 改革 委员 
会 办 公 厅 发 文 (发 改 办 工业 [2006 ] 1803 号 ) 同 意 全 国 锅 炉 
压力 容器 标准 化 技术 委员 会 复审 的 JB/AT 1609 一 1993《 锅炉 
锅 简 制造 技术 条 件 》 等 21 项 锅炉 压力 容器 行业 标准 继续 有 
效 ,并 要 求 重新 印刷 时 ,在 标准 文本 的 封面 上 加 印 “2006 年 
确认 "字样 ;同意 废止 JB/T 1614—1994¢ 锅炉 受 压 元 件 焊 接 
接头 力学 性 能 试验 方法 ) 等 5 项 锅炉 压力 容器 行业 标准 ,并 
以 发 改 委 公告 的 形式 公布 。 对 于 需 修 订 的 YB 4102—2000 
《 低 中 压 锅炉 用 电焊 钢管 ;黑色 冶金 行业 标准 、JB/AT 2190 一 
1993《 锅炉 人 孔 和 头 孔 装 置 》 等 6 项 锅炉 压力 容器 行业 标 
HE , 按 标 准 制 修订 程序 列 人 年 度 计 划 。 

2006 年 11 月 13 ~15 日 全 国 锅炉 压力 容器 标准 化 技术 
委员 会 (下 斧 称 锅 容 标 委 ) 锅 炉 分 技术 委员 会 就 上 海 工业 锁 
炉 研 究 所 等 单位 负责 编制 .修订 的 《工业 锅炉 控制 装置 技术 
条 件 》《JB/AT 9620 一 x x x x 往复 炉 排 技术 条 件 》2 项 行 
业 标 准 召 开 审 查 会 。 

2006 年 10 H 16 ~19 日 《工业 锅炉 通用 工艺 守则 与 典 
型 工艺 规程 ?第 二 次 修订 工作 会 议 在 江苏 无 锡 市 召开 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”根据 79 个 企业 的 统计 ,2006 
年 ,完成 基建 及 更 新 改造 项 目 投资 总 额 5.77 亿 元 ,投入 高 
于 上 年 ,是 历年 来 投入 较 大 的 一 年 。 在 79 个 统计 企业 报表 
中 ,2006 年 基建 及 更 新 改造 措施 项 目 投入 资金 超 1 000 万 
的 企业 就 达 18 个 。 

企业 结构 调整 ”河北 邯郸 锅炉 制造 有 限 公 司 与 台湾 
志 品 技术 工程 有 限 公 司 正 式 签约 ,双方 合资 成 立 邯郸 志 品 
环保 科技 发 展 公司 ,项 目 总 投资 3 000 万 元 。 新 建 公司 将 以 
生产 医疗 垃圾 焚烧 炉 、 生 活 垃 圾 焚烧 炉 、 污 水 处 理 设备 等 环 
保 设 备 产 品 为 主 。 

[【 扎 稿 人 :中 国联 合 工程 公司 张 浩 ] 
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生产 发 展 情况 ” 据 不 完全 统计 ,2006 年 各 生产 企业 生 
产 各 类 余热 锅炉 786 台 ATA 20 575 1, 实 现 产 值 
228 076 万 元 ( 当年 价 )。 与 上 年 相 比 ( 2005 年 生产 余热 锅 
炉 643 台 ,合计 产生 蒸汽 18 885t, 产 值 302 671 万 元 ) ,余热 
锅炉 生产 台数 增长 22% ,产生 蒸汽 吨 数 增长 9% ,产值 下 降 
24.7% 。 

数据 表明 ,余热 锅炉 行业 主要 企业 在 余热 锅炉 行业 继 
续 保 持 优势 地 位 。2006 年 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 以 余热 
锅炉 年 产值 ( 当年 价 )124 271 万 元 ,生产 的 余热 锅炉 合计 燕 
汽 吨 数 达 7 208t 的 业绩 继续 列 全 国 首位 ,并 继续 保持 在 燃 
气 轮机 余热 锅炉 和 水 泥 窒 余 热 锅炉 方面 的 主导 地 位 以 及 垃 
圾 焚烧 锅炉 、 高 炉 煤气 余热 锅炉 和 干 炸 焦 余热 锅炉 等 领域 
的 行业 领先 地 位 。 张 家 港 海陆 锅炉 有 限 公 司 作为 余热 锅炉 
的 主要 生产 企业 ,2006 年 余热 锅炉 产值 达到 34 960 万 元 ， 
生产 台数 达 368 台 。 该 公司 致力 于 冶金 行业 余热 锅炉 的 开 
发 ,在 氧气 转炉 余热 锅炉 . 干 炸 焦 余热 锅炉 和 柴油 机 余热 锅 
炉 等 领域 业绩 优良 。 此 外 ,江西 江 联 能 源 环 保 股 份 有 限 公 
司 的 炼油 催化 装置 余热 锅炉 和 高 炉 煤 气 余热 锅炉 、 无 锡 华 
光 锅 炉 股 份 有 限 公司 的 生活 垃圾 焚烧 锅炉 、 和 鞍山 锅炉 集团 
有 限 公 司 的 水 泥 窗 余 热 锅 炉 .盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 和 
邯郸 锅炉 制造 有 限 责 任 公司 的 小 化 肥 造 气 余热 锅炉 等 产品 
的 研发 .生产 业绩 优异 ,产品 代表 了 行业 先进 水 平 。 

2006 年 ,余热 锅炉 行业 的 发 展 势 头 有 所 趋 缓 ,个别 指标 
下 降 , 究 其 原因 ,有 产品 结构 的 问题 ,有 生产 成 本 的 问题 ,也 
有 市 场 价格 竞争 的 原因 。 但 应 该 看 到 余热 锅炉 是 环保 节能 
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产品 ,是 国家 重点 鼓励 发 展 的 行业 ,而 且 冶 金 、 水 泥 、 化 工 、 尽管 市 场 前 景 广阔 ,各 企业 应 引进 必要 的 技术 ,及 时 调整 产 
煤炭 、 纺 织 等 行业 尚 有 很 大 的 余热 余 能 市 场 有 符 开 发 。 如 品 结构 ,加 大 创新 力度 ,开发 高 技术 含量 的 新 产品 ,满足 市 
冶金 行业 的 低热 值 气体 燃料 联合 循环 发 电 锅炉 、 高 炉 余 压 PERR. 

发 电 设备 ;水 泥 行 业 的 低温 低压 炉 窗 发 电 锅炉 等 ,其 实际 应 产品 分 类 产量 ”2006 年 各 类 余热 锅炉 生产 情况 见 表 
用 产生 的 经 济 效益 .社会 效益 和 环保 效益 是 勿 良 慎 疑 的 。 1, 2006 年 余热 锅炉 行业 主要 生产 企业 情况 见 表 2。 


表 1 2006 年 各 类 余热 锅炉 生产 情况 


序号 余热 锅炉 类 别 主要 生产 企业 
台数 ( 台 ) RTU) 


1 燃气 轮机 余热 锅炉 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 

哈 尔 效 锅 炉 厂 股份 有 限 和 公司 
2 氧气 转炉 余热 锅炉 张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 

3 WRAP 无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公 司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 

4 高 炉 煤 气 余热 锅炉 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 
5 焦 炉 煤气 余热 锅炉 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
BIRIP Al BR ZS 

6 干 熄 焦 余 热 锅炉 张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
7 有 色 冶 金 余 热 锅炉 张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
BRR EA REAK] 
长 沙锅 炉 三 有 限 责 任 公司 
8 硫酸 余热 锅炉 张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 

9 玻璃 窗 余 热 锅炉 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 
浙江 双 蜂 锅炉 制造 有 限 公司 
10 小 化 肥 造 气 余热 锅炉 盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 
其 韩 锅炉 制造 有 限 责任 公司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 

11 水 泥 窗 余热 锅炉 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
鞍山 锅炉 三 有 限 公司 

邯郸 锅炉 制造 有 限 责 任 公司 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
12 柴油 机 余热 锅炉 张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 
13 炼油 催化 装置 余热 锅炉 江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
常州 锅炉 有 限 公司 

14 其 他 余热 锅炉 张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 
鞍山 锅炉 三 有 限 公司 

浙江 双 峰 锅炉 制造 有 限 公 司 





表 2 2006 年 余热 锅炉 行业 主要 生产 企业 情况 











余热 锅炉 产量 
企业 名 称 产值 ( HEM) 
ero O o (AR) 







杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 
江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 








34 960 
23 004 
16 377 
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余热 锅炉 产量 
企业 名 称 产值 (当年 价 ) 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 16 692 
7 邯郸 锅炉 制造 有 限 责 任 会 司 67 1 555 
鞍山 锅炉 三 有 限 公司 31 518 





市 场 及 销售 ”余热 锅炉 产品 市 场 竞争 日 趋 激烈 ,企业 
订货 增幅 放 缓 ,2006 年 余热 锅炉 行业 销售 收入 较 2005 年 有 
所 下 降 。 据 统计 ,2006 年 各 锅炉 制造 企业 销售 余热 锅炉 
792 台 ( 套 ) ,合计 蒸汽 吨 数 20 149 t ,销售 收入 239 779 万 
Foo 

张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 面 对 国 内 日 趋 激烈 的 市 场 竞 
争 ,积极 开拓 国外 市 场 ,近年 来 余热 锅炉 产品 出 口 数量 不 断 
增加 。2006 年 ,该 公司 向 美国 .日 本 及 非洲 等 国家 合计 出 口 
5 台 有 色 治 金 余热 锅炉 和 于 熄 焦 余 热 锅 炉 CIHR 
446 t ,出口 创汇 达 625 万 美元 。 

一 些 技术 含量 高 、 环 保 性 能 好 的 余热 锅炉 新 产品 深 受 
市 场 欢 迎 ,同时 也 受到 政府 部 门 的 大 力 推广 和 应 用 ,这 为 企 
业 带 来 了 丰厚 的 回报 。 如 水 泥 窗 余热 发 电 锅炉 已 被 国家 发 
展 和 改革 委员 会 列 为 十 大 重点 节能 工程 中 的 重要 项 目 , 全 
国 很 多 省 市 已 提出 水 泥 窗 必须 配置 低温 余热 发 电 锅炉 的 要 
求 。 仅 此 一 个 产品 ,2006 年 就 为 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 带 
来 近 2 亿 元 产值 ,产品 还 供不应求 。 

科研 成 果 及 新 产品 ”杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 遵循 “ 求 
实 、 创 新 、 超 越 ” 的 工作 方针 ,积极 应 对 国家 宏观 调控 , 抓 住 
国家 大 力 发 展 循环 经 济 和 环保 产业 的 机 过 ,不 断 进 行 技术 
创新 ,及 时 调整 产品 结构 ,改变 营销 战术 ,进一步 拓展 国内 
外 市 场 。 公 司 先 通过 合作 开发 提升 了 企业 设计 制造 水 平 ， 
同时 也 进一步 提升 了 杭 锅 产品 的 环保 性 能 ,使 企业 的 技术 
水 平 与 世界 先进 技术 水 平 的 差距 逐渐 缩小 。 公 司 近 几 年 开 
发 的 9E 和 9F 级 燃气 轮机 余热 锅炉 、 于 熄 焦 余 热 锅炉 、 水泥 
窒 余 热 锅 炉 等 项 目 继续 保持 行业 领先 地 位 。 由 杭州 锅炉 集 
团 有 限 公 司 研制 的 5 000vd 水 泥 窗 纯 低温 余热 锅炉 是 目前 
我 国 最 大 的 水 泥 窗 纯 低温 余热 锅炉 ,产品 填补 了 国内 空白 ， 
该 产品 获得 2006 年 度 浙江 省 科技 进步 三 等 奖 和 杭州 市 科 
技 进 步 二 等 奖 。 此 外 ,由 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 和 杭州 新 
世纪 能 源 环保 工程 股份 有 限 公 司 等 单位 联合 开发 的 “二 段 
往复 式 生活 垃圾 焚烧 炉 和 高 温 余热 锅炉 ”被 国家 科技 部 列 
人 2006 年 国家 重点 新 产品 计划 。 此 前 ,该 产品 还 被 列 人 浙 
江 省 重点 新 产品 计划 ,并 被 列 为 2006 年 全 国 建设 行业 科技 
成 果 推 广 项 目 , 产 品 获得 了 2006 年 度 浙 江 省 科学 技术 二 等 
奖 。 

张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 积极 引进 高 科技 人 才 , 不 断 
开拓 创新 ,采用 先进 技术 开发 适应 市 场 的 新 产品 。 干 熄 焦 
余热 锅炉 是 该 公司 近年 来 开发 的 节能 产品 , 曾 被 国家 原 经 
贸 委 列 为 国家 重大 引进 、 消 化 吸收 国产 化 高 科技 项 目 。“ 于 
熄 焦 余 热 锅炉 系统 技术 开发 与 研制 "荣获 2006 年 度 江 苏 省 
科技 进步 奖 。 目 前 ,该 公司 正 与 上 海 理 工大 学 合作 开发 高 
温 高 压 自然 循环 干 熄 焦 余 热 锅炉 ,针对 该 产品 开展 的 “高 温 





高 压 自然 循环 干 炸 焦 余热 锅炉 设计 研究 ”项目 ,已 通过 了 江 
苏 省 科技 厅 组 织 的 成 果 鉴 定 。 鉴 定 委员 会 认为 :该 项 目 在 
国内 首次 对 高 温 高 压 自然 循环 余热 锅炉 的 水 循环 特性 和 传 
热 特性 等 进行 了 深入 研究 分 析 , 并 开发 出 完整 的 设计 方案 。 
高 温 高 压 自然 循环 于 熄 焦 余 热 锅 炉 是 干 炸 焦 技术 系统 的 核 
心 设备 ,该 项 目 对 改善 环境 、 节 能 降 耗 具有 十 分 重要 的 现实 
意义 ,符合 国家 产业 政策 ,具有 广阔 的 发 展 前 景 。 

2006 年 ,无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 紧 紧 抢 抓 机 遇 , 坚 
持 科 学 发 展 观 ,积极 研发 大 容量 、 高 参数 、 环 保 型 锅炉 产品 ， 
加 快 城市 生活 垃圾 焚烧 锅炉 和 秸秆 锅炉 等 新 能 源 环保 发 电 
锅炉 以 及 燃气 一 蒸汽 联合 循环 余热 锅炉 的 技术 开发 和 引 
进 ,争取 以 产品 升级 拓展 市 场 发 展 空间 ,进而 提升 公司 的 核 
心 竞争 力 。 | 

近年 来 ,哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 重视 环保 节能 锅 
炉 市 场 的 新 需求 ,积极 研发 余热 锅炉 新 产品 ,2006 年 该 公司 
与 外 方 合作 开发 了 NG 一 9FA 一 285. 4—9. 97/566. 5 一 3P 等 
型 号 的 9F 级 燃气 轮机 余热 锅炉 , 当年 余热 锅炉 产值 达 
23 004 万 元 。 

鞍山 锅炉 厂 有 限 公 司 瞄准 国内 外 的 先进 产品 水 平 , 积 
极 引进 新 技术 ,开发 技术 含量 高 的 新 产品 。 目 前 公司 正 积 
极 开发 生物 质 焚烧 锅炉 和 垃圾 焚烧 锅炉 。 公 司 已 完成 与 中 
国 科学 院 工 程 热 物理 研究 所 联合 开发 的 燃 生物 质 循环 流 化 
床 锅炉 项 目 , 并 已 形成 35 th、75 Wh、130 t/h 规格 的 系列 产 
品 ,满足 了 国内 市 场 的 需求 。 公 司 还 与 哈尔滨 工业 大 学 合 
作 开 发 新 型 城市 垃圾 焚烧 锅炉 , 现 已 完成 产品 的 设计 , 正 着 
手 产品 的 试制 工作 。 

长 沙锅 炉 厂 有 限 责 任 公司 积极 与 著名 高 校 进 行 技术 合 
作 , 加 快 新 产品 的 开发 ,目前 正 与 浙江 大 学 合作 开发 煤 和 生 
物质 混 烧 的 循环 流 化 床 锅炉 。 同 时 为 满足 冶炼 厂 工艺 流程 
中 造 气 炉 吹风 气 的 余热 回收 ,该 公司 自主 开发 了 Q100/ 
150—36—3. 82/450 型 有 色 金 属 余 热 锅 炉 。 锅 炉 具 有 结构 
紧凑 、 运 行 稳定 、 余 热 回 收 利用 率 高 等 优点 。 该 锅炉 已 通过 
湖南 省 质量 技术 监督 局 组 织 的 设计 鉴定 。 

江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公司 重视 技术 创新 ,完成 
了 “垃圾 焚烧 锅炉 技术 攻关 ”等 多 项 科研 项 目 。 公 司 被 评 为 
“2006 年 度 江西 省 机 械 行业 技术 创新 先进 单位 ”、“ 江 西 省 
优秀 企业 ”。 

质量 及 质量 管理 “质量 第 一 、 用 户 至 上 "已 在 全 行业 
形成 共识 ,只 有 高 质量 的 产品 才能 使 企业 在 激烈 的 市 场 竞 
争 中 立 于 不 败 之 地 。 行 业 各 生产 企业 加 大 质量 管理 工作 力 
度 ,重视 建立 健全 企业 的 质量 保证 体系 和 质量 体系 的 认证 
工作 ,使 企业 的 质量 管理 更 加 科学 、 合 理 ,余热 锅炉 产品 质 
量 总 体 稳定 。 
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哈 尔 洲 锅炉 三 有 限 责 任 公司 被 中 国产 品质 量 协会 授予 
“质量 信誉 AAA 等 级 证 书 ”, 并 被 授予 “2006 年 全 国 用 户 满 
意 产品 ”和 “全 国 机 械 工业 质量 管理 小 组 活动 优秀 企业 ”等 
荣誉 称号 。 

江西 江 联 能 源 环 保 股份 有 限 公 司 为 提高 公司 员工 的 质 
量 意识 ,开展 了 "关注 产品 质量 ,献上 一 条 和 良策 "活动 ,对 产 
品质 量 问题 进行 大 会 诊 , 号 召 全 公司 职工 对 质量 提 合 理化 
建议 ,取得 了 良好 的 效果 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”余热 锅炉 行业 众多 企业 为 优化 
产品 结构 ,提高 产品 质量 ,进行 了 不 同 程度 的 基本 建设 和 技 
术 改 造 。2006 年 ,完成 固定 资产 投资 18 007 万 元 ,其 中 基 
本 建设 投资 9 518 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 8 489 万 元 。 这 
些 投入 主要 用 于 生产 场地 的 改造 .添置 生产 和 试验 设备 , 提 
高 工艺 和 检测 水 平 . 购 买 计算 机 软件 等 ,以 达到 开拓 市 场 ， 
提高 经 济 效益 的 目的 。2006 年 部 分 余热 锅炉 生产 企业 固定 
资产 投资 情况 见 表 3。 


RI 2006 年 部 分 余热 锅炉 生产 企业 固定 资产 投资 情况 





投资 金额 (万 元 ) 











张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 


杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 3 000 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 2 100 


A 一 


鞍山 锅炉 厂 有 限 公 司 


杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 正 式 启 动 “ 大 型 燃气 轮机 余热 
锅炉 技术 引进 及 国产 化 固定 资产 投资 "技术 改造 项 目 ,引进 
美国 YE 公司 技术 ,开发 研制 配 GE 西门子 公 司 等 各 种 类 
型 燃气 轮机 的 多 种 压力 的 再 热 式 余 热 锅炉 新 产品 。 计 划 投 
资 9 645 万 元 新 建 余热 锅炉 组 装 及 辅助 建筑 9 863m’ ,配套 
建设 电 、 水 、 气 等 公用 动力 设施 ,新 增 大 型 燃 机 余热 锅炉 模 
块 生产 的 关键 设备 。 项 目 建成 投产 后 ,可 形成 年 产 16 6 
( 套 ) 的 9F 级 大 型 余热 锅炉 的 能 力 。 作 为 配套 项 目 ,公司 同 
时 还 启动 了 “螺旋 鱼 片 管 固 定 资 产 投资 "项 目 , 计 划 投 资 
9 250 万 元 ,新建 螺 旋 鱼 片 管 生产 车 间 11 429m ,进口 4 条 螺 
旋 鳍 片 管 绕 制 机 及 新 增 螺旋 鳍 片 管 绕 制 机 的 配套 设备 与 配 
套 设施 ,项 目 完成 后 可 形成 年 产 螺 旋 鱼 片 管 23 700t 的 能 
力 ,将 成 为 我 国 螺 旋 鳍 片 管 的 最 大 生产 基地 。 

邯 诸 锅 炉 制 造 有 限 责任 公司 等 企业 为 配合 城市 规划 ， 
进行 了 工厂 整体 搬迁 改造 , 迁 建 后 的 企业 在 设备 和 技术 装 
备 能 力 方 面 上 了 一 个 新 台阶 ,使 企业 的 发 展 空间 得 到 了 拓 
展 。 近 年 来 ,张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 通过 进一步 扩展 厂 
区 .扩建 生产 车 间 , 提 高 了 企业 的 产 出 能 力 。 

企业 结构 调整 ”为 适应 市 场 国际 化 的 发 展 趋势 ,杭州 
锅炉 集团 有 限 公司 从 外 塑 形 象 、 内 强 管理 的 自我 要 求 出 发 ， 
加 大 市 场 营 销 力度 ,加 快 引进 国际 化 专业 人 才 和 国际 先进 
管理 经 验 , 提 高 了 公司 在 国内 外 市 场 的 竞争 能 力 。 公 司 控 
股 股 东 一 一 西子 电梯 集团 有 限 公 司 将 其 持 有 的 杭 锅 集团 
25% 股权 转让 给 金 润 ( 香港) 有 限 公司 ,使 杭 锅 集团 变更 为 
外 商 投资 企业 ,2006 年 已 享受 到 国家 “两 免 三 减 半 ” 的 优惠 
政策 ,为 杭 锅 的 健康 发 展 提供 了 保障 。 


40 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 





2006 年 , 原 鞍 山神 州 蓝天 锅炉 集团 有 限 公 司 完成 资产 
重组 后 , 现 更 名 为 鞍山 锅炉 三 有 限 公 司 。 

[ 抱 稿 人 :杭州 余热 锅炉 研究 所 蒋 建 民 ” 审 稿 人 :杭州 
余热 锅炉 研究 所 属 柏 锐 ] 


生产 发 展 情况 2006 年 ,我 国 工业 燃气 轮机 发 展 速 
度 与 上 年 相 比 ,增长 速度 依然 比较 平稳 。2006 年 是 “十 一 
五 ”开局 之 年 ,从 6B 到 EF 级 多 种 类 型 燃气 轮机 都 已 形成 
了 制造 能 力 ,经 过 哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公 司 ( 含 哈尔滨 
汽轮机 三 有 限 责 任 公司 )、 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 、 东 方 汽 轮 
OL .南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 .杭州 汽轮机 股份 
有 限 公 司 等 厂家 的 努力 ,燃气 轮机 技术 转让 与 国产 化 进度 
大 大 加 快 ,生产 形势 良好 。 

随 着 我 国 经 济 的 持续 发 展 ,燃气 轮机 及 其 联合 循环 装 
置 发 电 、 热 电 联 产 \ 中 低热 值 冶 金 煤 气 回收 利用 、 化 工行 业 
尾气 回收 利用 等 节能 环保 项 目 都 有 了 较 大 的 增长 。 由 于 国 
家 对 电力 需求 量 越 来 越 大 ,对 作为 改善 电网 品质 和 城市 电 
网 调 峰 的 燃气 轮机 发 电 装 置 需求 越 来 越 迫切 。 面 对 愈 来 愈 
严格 的 环保 要 求 ,加 上 西北 、 华 北 油 气田 开发 “ 西 气 东 输 ”、 
液化 天 然 气 站 的 建立 等 多 元 化 燃料 的 提供 ,燃气 轮机 及 其 
联合 循环 发 电 设备 市 场 的 高 需求 仍 将 得 以 延续 。 截 止 2006 
年 底 ,我 国 沿海 经 济 发 达 地 区 上 海 .江苏 .浙江 广东、 福建 、 
天 津 \ 海 南 广西 等 地 以 及 至 海 、 内 蒙 两 地 区 相继 建成 60 ~ 
70 台 ( 套 ) 燃 气 轮机 联合 循环 发 电厂 (站 )。 同 时 ,在 中 、 西 
部 地 区 及 油 ( 气 ) 田 亦 相 继 建成 数 十 台 ( 套 ) 电 厂 ( 站 )。 其 
中 了 哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公司 、 上 海 汽 轮机 有 限 公司 、 东 
方 汽轮机 有 限 公 司 .南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 共 
IEH F RIE ROB 级 为 主 的 燃气 轮机 及 其 联合 循环 发 电 
设备 50 余 台 ( 套 ) ,少数 为 国外 进口 的 联合 循环 发 电 设备 
10 余 台 ( 套 )。 杭 州 锅炉 集团 公司 则 为 级 和 下 级 的 联合 
循环 发 电 设备 提供 配套 的 余热 锅炉 。 我 国 现 有 4 个 大 一 型 
企业 生产 高 科技 含量 的 下 级 或 下 级 系列 重型 燃气 轮机 。 具 
体 情况 如 下 : 

1. 哈尔滨 动力 股份 有 限 公 司 ( 人 简称 哈 动 股份 ) 

2006 年 ,按照 以 “市 场 换 技 术 ”“ 打 捆 招 标 ” 的 形式 从 
GE 公司 引进 OF 级 重型 燃气 轮机 制造 技术 ,生产 了 5 S 
9FA 燃气 轮机 及 其 联合 循环 发 电 装 置 ( 机 组 )。 该 机 组 包括 
OFA 型 燃气 轮机 、D10 型 汽轮机 和 390H 型 发 电机 (联合 循 
环 机 组 中 的 余热 锅炉 另行 招标 ) 。9FA 型 燃气 轮机 主要 技 
术 参 数 见 表 1。F 级 联合 循环 用 D10 型 汽轮机 主要 技术 参 
BULA 2, 390H 型 发 电机 主要 技术 参数 表 3。 


R1 IFA 型 燃气 轮机 主要 技术 参数 


技术 参数 (单位 ) 量 值 
255.6 
9 759 
36.9 
AYIA 56 
1 300 
609 
15.4 
<25 


功率 (MW) 

热 耗 率 ( kJ/kW . h) 
简单 循环 效率 ( % ) 

联合 循环 效率 (%) 
mR) 

HAWE) 

压 比 

NOx 排放 (15% 0, ) (ppmvd) 


R2 了 级 联合 循环 用 D10 型 汽轮机 主要 技术 参数 













汽轮机 型 号 D10 
联合 循环 用 汽轮机 组 | D—10—50—150— | D—10—50—150— 
型 号 1510—LO—26 1510—LO—33.5 

功率 (kW) 134 056 143 990 
热 耗 (kJAh) 9 562 9 327 

高 压 进 汽 口 压力 (MPa) 9.7 9.7 
进 气 温度 (SC ) 565.6 565.6 
再 热 温 度 (Y ) 565.6 565.6 
末 级 动 叶 长 度 (cm) 66 85 

排 汽 总 面积 (Cm? ) 4.8 6.8 

表 3 390H 型 发 电机 主要 技术 参数 





技术 参数 (单位 ) 
额定 容量 ( MVA) 
端 压 (kV) 

额定 频率 ( Hz) 
额定 转速 (r/min) 
额定 转子 电流 (A) 
每 极 转子 线圈 数量 
每 极 转子 线圈 距 数 


截止 到 2006 年 底 , 国 家 已 实施 三 批 “ 打 捆 招 标 ”F 级 燃 
气 轮机 供 任 合同, 市场 了 上 级 占有 率 达 到 48. 79% (25/52 
台 ) ,处 于 国内 领先 地 位 。2006 年 ,生产 的 5 台 ( 套 )F 级 燃 
气 轮机 及 其 联合 循环 用 汽轮机 和 发 电机 (余热 锅炉 由 用 户 
自行 订购 ) ,分 别 销售 给 华能 南京 金陵 发 电 有 限 公 司 2 台 
( 套 ) .广州 珠江 天 然 气 发 电 有 限 公司 1 台 ( 套 ) 、 浙 江浙 能 
镇 海天 然 气 发 电 有 限 责任 公司 1 台 ( 套 ) .北京 太阳 宫 燃 气 
热电 有 限 公 司 1 台 ( 套 ) 。 

2. 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 

上 海 汽 轮机 有 限 公司 (简称 上 汽 ) 自 2004 年 通过 国家 
“ 打 捆 招标 ”方式 与 SIEMENS( 西门 子 公 司 ) 组 成 联合 体 共同 
参与 国内 燃气 轮机 电厂 (站 ) 项 目 以 来 ,截止 到 2006 年 底 ,已 
完成 SGT5 一 4000( V94.3A) 燃 气 轮 机 、SGTS 一 2000E( V94. 2) 
燃气 轮机 以 及 控制 系统 (I&C) 等 辅助 系统 的 技术 转让 工作 。 

据 上 汽 与 SIEMENS 技术 转让 的 要 求 , 到 2006 年 底 已 基 
本 实现 动 叶 片 . 静 叶片 .压气 机 的 持 环 ,燃烧 室外 氏 、 透 平 
缸 、 压 气 机 轴承 座 ( 包 括 轴承 ) 、 透 平 轴承 座 ( 包括 轴承 ) 、 燃 
气 轮机 控制 系统 等 重要 部 件 的 国产 化 工作 。 除 热 部 件 外 ， 
上 上 汽 已 具备 了 燃气 轮机 国产 化 的 能 力 。 而 且 具 备 了 整套 燃 
气 轮机 全 部 总 装 的 能 力 。 

2006 年 ,上 汽 为 华能 上 海 石 洞口 燃 机 电厂 提供 了 3 套 


SGT5 一 4000( V94. 3A) 单 轴 燃 气 / 蒸 汽 联合 循环 发 电 装 置 
(机 组 ) 。 该 制造 项 目 从 黄 基 到 商业 投 运 仅 耗 时 15 个 月 , 工 
程 进 度 创 世界 同类 产品 之 最 。1 ,2* 3" 机 组 分 别 于 2006 年 
5 月 .6 月 7 月 全 部 顺利 完成 168h 连续 满 负 人 荷 运行 。2006 
年 7 月 由 西安 热 工 院 分 别 对 3 套 联合 循环 机 组 进行 了 热力 
性 能 考核 试验 。 试 验 结果 表明 ,3 套 机 组 出 力 、 热 耗 、 排 放 均 
优 于 保证 值 。 其 中 1# 机 组 在 基本 负荷 工 沈 下 ,联合 循环 输 
出 功率 为 408.394MW, 比 保证 值 高 1. 14% ; 联合 循环 热 耗 
率 为 6139. 8kI/kW - h, 比 保证 值 低 0. 86% ;NO, 排放 为 
17. 7Sppmvd( 15% O, ) , 比 保证 值 低 29% 。 

2006 年 12 月 ,上 汽 为 河南 郑州 制造 的 1 SGT5 一 4000 
(V94.3A)F 级 单 轴 燃 气 / 燕 汽 联合 循环 发 电 装置 (机 组 )， 
已 顺利 完成 168h 连续 满 负 荷 试 运行 。2 机 组 也 已 经 完成 
了 前 期 的 调整 工作 ,至 2007 年 4 月 完成 168h 连续 满 负 荷 运 
行 。 北 京华 电 郑 常 庄 SGTS 一 2000( V94.2)(E 级 ) 主 设备 以 
及 所 有 的 辅助 设备 已 完成 了 交 货 , 现 正 处 于 紧张 施工 阶段 。 
其 他 正在 施工 中 的 项 目 , 还 有 中 原 燃 机 电厂 2 台 、 浙 江 杭 州 
萧山 电厂 2 台 ,\ 厦 门 东部 燃 机 电厂 2 台 ,总共 6 台 下 级 燃气 
轮机 联合 循环 发 电 装 置 ( 机 组 )。 由 于 公司 采用 了 SGT5 一 
4000(94. 3A) 以 及 SGT5—2000E (94. 2) 机 组 的 模块 化 设 
计 , 为 解决 现场 的 快速 安装 及 调试 提供 了 有 力 的 技术 保证 。 

SGT5—400F( V94. 3A) F 级 型 燃气 轮机 主要 特点 是 : 

(1) 在 ISO 标准 参考 条 件 下 ,功率 272MW ,效率 39% 。 

(2) 采 用 双 轴 承 支 撑 结 构 , 文 撑 分 布 在 压气 机 和 透 平 端 
的 低温 低压 区 域 ,简化 了 燃气 轮机 的 结构 ,提高 了 运行 的 可 
靠 性 。 

(3) 压 气 机 15 级 , 压 比 为 17, 叶 片 采用 先进 的 可 控 扩 压 
叶 型 。 

(4) 带 混合 燃烧 器 的 环形 燃烧 室 ,可 以 燃 用 气体 或 液体 
燃料 ;混合 燃烧 器 可 实现 干 式 低 NOx 控制 (DLN)。 根 据 规 
定 的 排放 要 求 , 可 以 通过 路 水 达到 更 低 的 NO 排放 。 

(5)24 个 环形 布置 的 燃烧 器 保证 了 透 平 叶片 前 均匀 的 
热气 温度 场 和 流 场 。 

(6) 先 进 的 气 膜 冷却 技术 保证 了 透 平 前 两 级 的 高 冷却 
效率 。 

(7) 用 中 心 拉杆 紧 固 在 一 起 的 端面 齿 盘 ,具有 自 对 中 性 
能 ,能 够 保证 机 组 运行 平移 ,并 具有 快速 启动 和 升 负荷 能 
力 。 转 子 可 以 现场 拆 装 ,而 不 需要 再 做 动 平衡 。 

(8) 局 动 时 ,由 变频 转换 器 驱动 发 电机 作为 启动 马达 ， 
不 使 用 功率 相对 低 的 局 动 马达 液 力 耦 合 器 ,从 而 避免 燃气 
轮机 过 烧 , 也 保证 了 燃气 轮机 快速 和 平稳 启动 。 

(9) 采 用 冷 端 驱 动 ( 发 电机 和 燃 机 的 压气 机 端 连 接 ) ， 
透 平 轴 疝 排 气 , 即 通 过 轴 疝 排 气 扩散 段 无 障碍 地 把 排 气 送 
到 余热 锅炉 ,有 利于 降低 排 气 损失 。 

(10) 可 在 现场 单独 更 换 所 有 级 压气 机 和 透 平 的 动静 叶 
片 ,而 不 必 吊 起 转子 。 

SGT5 一 4000( V94.2) (EE 级) 型 燃气 轮机 主要 特点 是 : 

(1) 在 ISO 标准 参考 条 件 下 , 功率 168MW, 效率 
34.5% , 透 平 进 气温 度 1 075% 。 
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(2) 外 部 燃烧 的 一 对 大 型 简 型 燃烧 室 ,配备 16 或 12 个 
干 式 低 NO, (DLN) 混合 燃烧 器 ,可 以 燃烧 从 低热 值 到 高 热 
值 的 多 种 燃料 (具有 用 于 IGCC 发 电 的 实际 经 验 ) 。 

(3) 在 正常 运行 条 件 下 ,燃烧 室内 带 陶瓷 衬里 的 火焰 简 
可 以 确保 燃烧 充分 并 保持 UHC 的 最 低 排 放 以 及 事实 上 的 
CO SHER. 

(4) RAGE TAT AS Pl E aN BLA EH , PI LAA RRR E W 
长 期 少量 维修 。 

(5) 外 部 燃烧 可 以 消除 对 透 平 叶片 的 火焰 辐射 ,充足 的 
混合 空间 保证 延平 前 恒定 的 温度 场 。 

(6) 用 中 心 拉杆 紧 固 在 一 起 的 Hirth 齿轮 盘 ,具有 上 自 对 
中 性 能 ,能 够 保证 机 组 运行 平稳 ,并 具有 快速 启动 和 升 负 蓓 
能 力 。 转 子 可 以 现场 拆 装 , 而 不 需要 再 做 动 平 衡 。 

(7) 尼 动 时 ,由 变频 转换 器 驱动 发 电机 作为 后 动 马达 ， 
不 使 用 功率 相对 低 的 启动 马达 和 转 矩 变换 项 ,从 而 避免 燃 
气 轮机 过 烧 , 也 保证 了 燃气 轮机 快速 和 平稳 启动 。 

(8) 采 用 冷 端 驱动 (发 电机 和 压气 机 端 连接 ) , 透 平 轴 
向 排 气 , 即 通过 轴 向 排 气 扩散 段 无 障碍 地 把 排 气 送 到 余热 
锅炉 ,有 利于 降低 排 气 损失 。 

(9) 可 在 现场 单独 更 换 所 有 级 压气 机 和 透 平 的 动静 叶 
片 ,而 不 必 吊 起 转子 。 

(10) 可 以 通过 人 扎 进 入 宽敞 的 燃烧 室 从 燃烧 器 到 透 平 
叶片 对 所 有 的 热 部 套件 进行 检测 。 

3. 东方 汽轮机 有 限 公司 (以 下 简称 东方 ) 

东方 汽轮机 有 限 公司 是 目前 国内 引进 三 萎 公 司 了 级 
级 燃气 轮机 制造 技术 的 大 型 企业 。2006 年 全 年 总 共 完 成 首 
批 9 台 M701F 型 重型 燃气 轮机 的 制造 \ 总 装 以 及 现场 安装 
调试 工作 ; 首 批 燃气 轮机 及 其 联合 循环 发 电机 组 已 经 在 广 
RRI 3 个 电厂 顺利 投入 商业 运行 。 在 首 批 重型 燃气 轮机 
的 试制 过 程 中 , 下 级 重型 燃气 轮机 压气 机 叶 卢 涂 层 、 燃 气 轮 
机 主机 及 辅助 系统 等 重要 部 件 实现 了 国产 化 ,其 了 级 燃气 
轮机 国产 化 率 达 到 58% 。 与 此 同时 ,F 级 燃气 轮机 转子 国 
产 化 也 已 全 面 局 动 ,加 工 设备 全 部 到 位 ,为 进一步 提高 国产 
化 率 创 造 了 条 件 。 此 外 ,在 此 基础 上 ,东方 对 M701 DA(E 
级 ) 燃 气 轮机 的 技术 转化 已 取得 突破 ,已 经 具备 9E 产品 的 
试制 条 件 。 预 计 在 今后 几 年 内 ,只 要 有 %E 产品 的 客户 需 
要 ,东方 就 可 加 入 制造 生产 的 行列 中 。 

4. 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有限 责任 公司 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 (简称 南 汽 集团 公 
司 ) 是 我 国 目 前 专门 生产 上 级 和 6B 系列 的 燃气 轮机 大 型 企 
业 。 除 了 哈 动 股份 上 汽 、 东 方 3 个 企业 制造 了 级 燃气 轮机 
Sh AEP E RAM OB 系列 燃气 轮机 的 企业 凤 毛 甩 角 。2006 
年 是 “十 一 五 ”第 一 年 ,也 是 电力 供求 关系 改变 后 的 市 场 转 


折 之 年 , 南 汽 集团 公司 围绕 “十 一 五 ”规划 战略 和 全 年 经 济 
工作 部 署 ,拓宽 发 展 思路 ,创新 发 展 理念 ,提高 产品 质量 , 克 
服 国内 电厂 (站 ) 市 场 需 求 下 滑 、 新 品 开 发 任务 加 重 、 原 材料 
价格 波动 走高 资金 回收 难度 增 大 等 诸多 困难 ,经 济 指标 继 
续 攀 升 , 燃 气 轮机 总 计生 产 18 台 /938.6MW ,2006 年 兆 瓦 数 
Ly, 2005 年 增长 81.44% 。 

2006 年 , 南 汽 集团 公司 的 9E“ 打 捆 招 标 项 目 ” 中 的 青海 
格尔木 2 台 ( 套 ) 、 深 圳 美 视 电 厂 1 台 ( 套 ) ,分 别 按照 合同 要 
求 ,6 月 21 日 格尔木 9FE 燃 机 顺利 通过 3 000r/min 全 速 空 载 
性 能 测试 ,振动 水 平 . 惰 走 的 时 间 优 良 。 在 该 项 目 正式 生效 
后 的 半年 时 间 内 ,完成 了 首 台 国产 化 率 达 31. 32% 的 9F 燃 
气 轮机 试制 工作 , 且 机 组 动静 间隙 达到 优良 水 平 ,表明 自制 
气缸 的 精度 完全 符合 设计 要 求 。 至 此 ,我 国 制造 的 首 台 OE 
燃气 轮机 于 2006 年 7 月 12 日 正式 完成 ,8 月 中 旬 安 全 运 抵 
2 800km 以 外 的 格 尔 本 用户 现场 。2006 年 4 季度 先后 又 完 
成 格尔木 2 、 深 圳 美 视 12 台 ( 套 )9E 燃气 轮机 的 生产 、 
装配 与 试验 , 且 国产 化 率 在 首 台 制造 的 基础 上 又 有 所 提高 。 

2006 年 , 南 汽 集团 公司 与 中 科 院 工程 热 物 理 研 究 所 合 
作 开 发 整体 煤气 化 联合 循环 发 电 技术 (IGCC) ,为 山东 充 矿 
集团 研制 的 我 国 首 套 6B 系列 IGCC 联合 循环 发 电 装 置 ( 设 
备 ) 于 2006 年 3 月 正式 投入 商业 运行 ,各 项 指标 经 考核 都 
达到 863 科技 合同 要 求 ,使 这 一 环保 节能 产品 锦上添花 。 
此 外 ,2006 年 全 年 还 生产 以 6B 系列 .40MW 等 级 中 低热 值 
燃气 轮机 为 龙头 ,包括 燃气 / 燕 汽 联合 循环 机 组 、 空 冷 机 组 、 
低温 低压 余热 利用 机 组 等 15 台 ( 套 ) 。 连 同 9E 燃气 轮机 及 
其 联合 循环 机 3 台 ( 套 ) ,2006 年 , 南 汽 集团 公司 取得 了 历 
年 来 燃气 轮机 年 产量 18 台 ( 套 ) 最 高 记录 的 骄 人 业绩 。 

除 上 述 4 个 公司 外 ,杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 (以 下 简 
称 杭 汽 公司 ) 董事 会 着 眼 于 公司 的 长 远 发 展 计划 ,经 过 周密 
的 考察 和 客观 分 析 ,决定 与 日 本 三 蓉 公 司 在 燃气 轮机 领域 
展开 合作 ,引进 三 著 公 司 燃气 轮机 的 生产 技术 ,扩大 公司 产 
品 的 覆盖 领域 。2005 年 2 月 , 杭 汽 公司 与 三 萎 公 司 一 道 拿 
到 河北 邯郸 钢铁 集团 有 限 责任 公司 CCPP 项 目的 订单 ,标志 
着 杭 汽 公司 引进 技术 制造 工业 燃气 轮机 进入 实质 性 的 合作 
阶段 ,公司 经 营 范围 正式 跨 和 人 燃气 轮机 市 场 领域 。 

2006 年 , 杭 汽 公司 生产 制造 燃气 轮机 产品 实现 零 的 突 
破 , 完 成 了 3 台 ( 套 ) 燃气 轮机 及 联合 循环 装置 。 其 中 :河北 
邯郸 钢铁 集团 有 限 责任 公司 CCPP 项 目 为 2 台 ( 套 ) M251S 
型 BFC( 高 炉 煤 气 ) 燃 气 轮 机 及 联合 循环 装置 (50MW 等 
级 ) ,湖南 涟 源 钢 铁 集团 有 限 公 司 CCPP HAA 1 AC #) 
M251S 型 BFC 50MW 等 级 燃气 轮机 及 联合 循环 装置 。2006 
年 杭 汽 公司 燃 机 生产 简况 见 表 4。 


表 4 2006 年 杭 汽 公司 燃 机 生产 简况 














产品 代号 


M251S 
M2515 
M2518 
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分 工 范围 (£) EEEE ODES (MW) 
1 
1 
1 


装配 有 ,一 拖 一 
装配 有 ,一 拖 一 
装配 














河北 邯 单 钢铁 集团 有 限 公 司 
河北 邯 单 钢铁 集团 有 限 公司 
湖南 涟 源 钢铁 集团 有 限 公司 


50 BFC 
50 BFC 
50 BFC 


综 上 所 述 ,我 国生 产 了 级 了 级 .68 等 发 电 用 或 联合 循 
环 用 重型 燃气 轮机 的 大 型 企业 ,南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 
足 任 公司 \ 喻 尔 滨 动力 设备 股份 有 限 公司 ( 售 哈 尔 滨 汽轮机 
ARAR) .上海 汽 轮机 有 限 公 司 、 东 方 汽轮机 有 限 公司 、 杭 
州 汽轮机 股份 有 限 公 司 等 在 “十 一 五 ”第 一 年 , 面 对 “ 打 捆 
招标 ”的 订单 生产 任务 重 、 周 期 紧 等 困难, 加 大 力度 ,采取 各 
种 有 效 措施 ,使 主要 经 济 指标 大 大 超过 年 初 的 预定 指标 , 几 
乎 所 有 公司 都 创造 了 历史 以 来 最 好 的 利润 和 效益 。2006 年 
燃气 轮机 行业 主要 企业 经 济 指标 见 表 5。 


近 几 年 来 ,燃气 轮机 为 主 链 的 燃气 /蒸汽 联合 循环 发 电 
设备 发 展 和 应 用 取得 了 长 足 的 发 展 ,其 最 大 的 优势 在 于 效 
率 高 环保 节能 。 在 联合 循环 发 电 设备 中 余热 锅炉 是 缺 一 
不 可 的 ,而 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 则 是 我 国 最 大 的 余热 锅 
炉 研究 ` 开 发 和 制造 基地 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公司 的 前 身 
为 杭州 锅炉 三 , 始 建 于 1955 年 ,是 我 国 大 型 锅炉 制造 企业 
之 一 。2001 年 经 过 改制 成 立 有 限 责 任 公 司 一 一 杭州 锅炉 集 
团 有 限 公 司 ,2002 年 底 加 盟 西子 联合 控股 有 限 公司 。2005 
年 底 与 金 润 (香港 ) 有 限 公司 成 立 合资 企业 。 





RS 2006 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 经 济 指标 


有 限 责任 公司 有 限 责任 公司 有 限 公司 有 限 公司 
从 业 人 员 平 均 人 数 ( 人) 2 560 5 535 3 330 6 902 
工业 总 产值 (万 元 ) 359 529 614 036 823 589 1 007 520 
固定 资产 净值 平均 余额 (万 元 ) 28 874 53 147 71 053 90 373 
销售 收入 (万 元 ) 358 247 794 066 591 126 600 793 
利税 /利润 (万 元 ) 72 569/55 941 49 265/31 405 73 967/71 619 100 600/100 599 
全 员 劳 动 生产 率 ( 元 /人 ) 355 822 249 608 369 503 466 185 
资本 保值 增值 率 (% ) 143. 05 125. 48 95.90 90.31 
总 资产 贡献 率 13.72 4.91 6.40 7.35 
ERD) 99. 89 122. 69 100. 00 100. 00 
质量 损失 率 (% ) 0.11 0. 02 0.07 
燃 机 产量 ( 台 /MW) 18/939 5/1 278 6/1 620 5/1 350 
燃 机 出 口 量 ( 台 /MW) 11/462 
燃 机 工业 产值 (万 元 ) 124 883 


注 : 杭 州 汽轮机 股份 有 限 公 司 生 产 燃 气 轮机 3 台 /77MW，。 


截止 到 2006 年 底 , 杭 锅 集团 公司 开发 生产 的 余热 锅炉 
产品 已 有 20 余 个 系列 100 多 个 品种 ,产品 广泛 应 用 于 我 国 
的 冶金 化 工 、 建 材 、 轻 工 、 城 建 、 电 力 等 行业 ,主要 包括 下 
级 了 级 .6B 系列 .40MW 级 中 低热 值 等 大 型 燃气 轮机 余热 
锅炉 ,以 及 垃圾 焚烧 锅炉 、 循 环流 化 床 锅炉 、 核 电 常 规 岛 电 
站 辅 机 及 火电 站 辅 机 等 。 

截止 到 2006 年 底 , 杭 锅 集团 公司 已 累计 完成 各 类 燃气 
轮机 联合 循环 余热 锅炉 共 141 台 ,其 中 9E 级 燃气 轮机 锅炉 
56 £ ,9F 级 燃气 轮机 锅炉 27 台 ,6B、5B 燃气 轮机 余热 锅炉 
33 台 ,FT 一 8 型 燃气 轮机 余热 锅炉 4 台 , 以 及 其 他 燃气 轮机 
余热 锅炉 21 台 。 

2006 年 , 杭 锅 集团 公司 生产 并 销售 各 类 燃气 轮机 余热 
锅炉 共计 18 台 ,其 中 9E 级 燃气 轮机 余热 锅炉 6 台 ,9F 级 燃 
气 轮机 余热 锅炉 8 台 ,6B 系列 燃气 轮机 余热 锅炉 4 台 。 

市 场 及 销售 2006 年 工业 燃气 轮机 行业 市 场 销售 成 绩 
相当 不 错 。 主 要 原因 是 2004 ~ 2005 年 国内 4 个 大 型 燃气 
轮机 制造 企业 利用 “ 打 捆 招标 ”和 “市 场 换 技 术 ” 方 式 分 别 
与 GE 公司 西门 子 公司 、 三 菱 公司 等 合作 生产 OF MIE 
级 .6B 级 等 不 同 级 别 的 燃气 轮机 ,并 取得 不 少 招标 计划 项 
目 , 因 此 ,国内 主要 制造 厂家 得 以 在 “十 一 五 ”开局 之 年 取得 
丰硕 成 果 。 

了 哈 动 股份 ( 含 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 公司 ) 在 2006 年 按 
合同 交 货 总 共 5 台 OFA 燃气 轮机 。 按 照 第 二 批 “ 打 捆 招 
标 ” 项 目 ,2006 年 投入 商业 运行 共 2 台 , 分 别 是 浙江 镇 海 和 
华能 南京 金陵 发 电 有 限 公 司 。 哈 动 股份 的 履约 能 力 得 到 了 





首 捆 \ 二 捆 项 目 广大 业主 的 广泛 认可 和 高 度 赞誉 。2006 年 
8 月 30 日 ,福建 晋江 项 目 在 晋江 草签 并 生效 。 福 建 省 的 晋 
LA ISH RA" TRHA” A, we 
需要 订购 10 OFA 燃气 轮机 及 联合 循环 发 电 装 置 (机 组 ) 。 
晋江 项 目 是 4 台 F 级 燃气 轮机 联合 循环 机 组 ,在 福建 市 场 
的 占有 率 为 40% ,其 余 60% 为 莆田 和 厦门 项 目 。 

上 汽 作为 同时 掌握 下 级 了 级 重型 燃气 轮机 制造 技术 
的 企业 ,截止 2006 年 底 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 共 赢得 13 台 
燃气 轮机 订单 ,其 中 下 级 SCTS—4000( V 94.3) 燃气 轮机 11 
台 , 分 别 供 给 华能 上 海 石 洞口 燃 机 发 电 有 限 公 司 、 河 南 郑 
州 . 河 南 中 原 、 浙 江 萧 山 和 厦门 东部 燃 机 电厂 ,其 中 华能 上 
海 石 洞口 燃 机 发 电 有 限 公 司 的 了 级 机 组 于 2006 年 7 月 已 
正式 投入 商业 运行 。 玉 级 SGT5 一 2000E( V94.2)2 台 ,供给 
北京 郑 常 庄 燃 机 电厂 ,该 项 目 为 燃气 轮机 热电 联 供 联合 循 
环 机 组 。 

东方 2006 年 总 共 销 售 5 台 M701F(F 级 ) BRAK 
机 ,其 功率 为 270MW x5 台 , 完 成 产值 5.05 亿 元 。 

2006 年 , 南 汽 集团 公司 面 对 国 内 燃气 轮机 电厂 (站 ) 和 
冶金 行业 等 用 户 市 场 的 环境 变化 ,认真 分 析 形 势 , 研 究 对 
策 , 落 实 措施 ,提高 营销 各 个 环节 的 服务 质量 和 反应 速度 ， 
使 网 络 交流 和 电站 产品 信息 更 加 通达 。2006 年 ,9E、6B、 
40MW 级 中 低热 值 等 多 种 型 号 燃气 轮机 市 场 销售 取得 了 骄 
人 的 业绩 ,总 共 销 售 18 台 /938. OMW, 其 中 :青海 格尔木 燃 
气 轮机 电站 1 台 ( 套 )9E 燃气 轮机 联合 循环 机 组 、 内 蒙 苏 里 
格 1 台 ( 套 )9E 燃气 轮机 联合 循环 机 组 、 出 口 尼日利亚 10 
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台 ( 套 )6B 燃气 轮机 、 出 口 苏丹 1 台 ( 套 )6B 人 燃气轮机、 济南 
钢铁 公司 2 台 ( 套 )40MW 级 中 低热 值 燃气 轮机 联合 循环 机 
组 .杭州 兰 天 天 然 发 电 有 限 公 司 ( 余 杭 )1 台 ( 套 )6B 燃气 轮 
机 联合 循环 机 组 .东莞 虎门 2 台 ( 套 )6B 燃气 轮机 联合 循环 
机 组 。 由 此 可 见 , 我 国 已 经 能 生产 9E 燃气 轮机 ,并 填补 了 
国内 除 6B8 了 级 以 外 的 %E 级 系列 重型 燃气 轮机 的 空白 。 

”2006 年 底 , 南 汽 集团 公司 还 与 中 国 海 洋 石油 公司 广东 
惠州 炼油 厂 签订 了 1 台 6B 级 燃气 轮机 发 电机 组 合同 ,这 说 
明 继 钢铁 . 煤 碳化 工 等 行业 之 后 OB 系列 燃气 轮机 首次 进入 
我 国 海洋 石油 领域 。 

2006 年 , 杭 汽 公司 首次 完成 了 3 台 M251S 型 BFG 
SOMW 等 级 燃气 轮机 联合 循环 装置 的 装配 ,并 已 出 厂 投 入 
运行 。 此 外 ,经 过 努力 又 签订 了 3 台 合 同 ,其 中 :为 张家港 
宏 呈 钢板 有 限 公司 制造 并 装配 2 台 M251S 型 燃气 轮机 ,为 
山西 太原 钢铁 集团 有 限 公司 装配 1 台 M251S 型 燃气 轮机 ， 
目前 正在 生产 制造 中 ,预计 可 于 2007 年 完成 ,投入 运行 。 

2006 年 ,杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 销售 为 我 国联 合 循环 
发 电 装置 配套 的 各 类 燃气 轮机 余热 锅炉 共计 18 台 , 其 中 6B 
燃气 轮机 余热 锅炉 4 台 ,9F 级 燃气 轮机 余热 锅炉 6 台 ,9F 
级 燃气 轮机 余热 锅炉 8 台 ,实现 产值 81 205. 58 万 元 。 

科技 成 果 及 新 产品 2006 年 ,燃气 轮机 行业 各 制造 企 
业 、 研 究 院 所 转 绕 了 级 了 级 .6B 级 的 引进 与 生产 进行 了 大 
量 科 研 和 国产 化 工作 。 与 此 同时 , 随 着 全 球 气 候 变 暧 ,无 论 
国外 还 是 国内 都 对 节能 和 环保 的 燃气 轮机 要 求 愈 来 愈 高 ， 
一 批 新 技术 、 新 产品 和 科研 成 果 有 力 推 动 了 企业 发 展 与 科 

哈 动 股份 在 引进 Ff 级 重型 燃气 轮机 的 基础 上 ,自主 创 
新 ;有 针对 性 地 对 关键 技术 进行 科研 攻关 ,并 二 次 开发 , 脖 
步 建 立 起 自己 的 设计 体系 。 近 几 年 的 研究 课题 是 :全 亚 音 
速 轴 流 压气 机 优化 设计 及 方法 、 压 气 机 跨 首 速 级 的 、 空 气 冷 
却 透 平 叶片 .燃气 轮机 联合 循环 系统 优化 技术 及 动态 特性 、 
开发 联合 循环 大 容量 等 级 余热 锅炉 、 轴 系 稳定 性 技术 等 方 
面 的 研究 ,目前 这 些 研 究 仍 在 进行 中 。 

上 汽 承担 了 国家 863 计划 中 的 “R0110 重型 燃气 轮机 ” 
的 研制 任务 。 该 项 目 为 110MW 等 级 重型 燃气 轮机 ,上 海 汽 
轮机 有 限 公司 负责 透 平 转子 轮 盘 及 其 所 属 零件 的 加 工 工 
艺 , 加 工 设备 为 公司 自主 研发 的 五 轴 联 动 铣 床 , 其 工作 面 间 
距离 公差 为 0.008mm , RAAN 0. 06mm ,通过 各 方面 的 
BAHT SEAT WRI CTE, AWIE FRE RR 
气 轮机 转子 轮 盘 的 轮 槽 提供 了 技术 保证 与 加 工 依据 。 

为 保证 燃气 轮机 科研 项 目 顺利 开展 ,上 汽 公 司 组 织 强 
有 力 班子 对 各 部 套 关 键 技 术 进 行 分 析 研 究 , 对 重点 部 件 及 
关键 技术 展开 科研 攻关 ,最终 攻克 了 大 型 球墨 铸件 油 淳 的 
工艺 流程 ;攻克 了 超 壁 厚 缸 体 单 丝 不 间断 焊接 的 工艺 难关 ; 
解决 了 静 叶 外 环 炊 蜡 加 工 等 方面 的 难题 。 上 汽 公 司 与 上 海 
发 设备 成 套 设 计 研 究 院 、 上 海 交 通 大 学 三 家 组 成 “燃气 轮机 
研发 中 心 ” 共 同 研发 燃气 轮机 及 其 辅助 系统 的 核心 技术 。 
此 外 ,上 汽 公司 还 与 清华 大 学 .中科院 等 有 关 单 位 共同 对 燃 
气 轮 机 核心 技术 进行 专 向 攻关 。 截 止 2006 年 底 , 上 汽 公 司 
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拥有 自主 知识 产权 的 燃气 轮机 水 洗 、 干 燥 系统 、 燃 气 轮机 本 
体 隔 热 通风 设备 、 润 滑 油 系 统 、 燃 料 系统 等 系统 设备 已 在 国 
内 燃气 轮机 装置 上 得 到 应 用 ,其 性 能 良好 ,得 到 用 户 的 肯 
定 。 

2006 年 , 南 汽 集团 公司 利用 自身 生产 的 6B 燃气 轮机 ， 
在 保持 原 机 型 的 压气 机 、 透 平 不 变 的 情况 下 ,重新 设计 燃烧 
系统 、 气 体 燃 料 系 统 、 控 制 系统 ,增加 用 于 防爆 的 氮气 吹 扫 
系统 ,改进 等 化 空气 系统 、 空 气 清 吹 系统 等 ,并 对 其 他 多 个 
系统 和 部 套 ( 件 ) 进 行 了 重新 设计 ,最 终 掌 握 了 4OMW 级 中 
低 值 燃气 轮机 的 燃料 系统 及 控制 .调试 技术 ,使 其 制造 和 产 
业 化 水 平 向 前 近 了 一 大 步 。 为 此 ,2006 年 南 汽 集团 公司 向 
江苏 省 科技 厅 申 报 了 40MW 等 级 中 低热 值 燃 气 轮机 的 产业 
化 项 目 ,8 月 该 项 目 通过 了 江苏 省 科技 厅 有 关 专 家 组 的 可 行 
性 论证 ,12 月 正式 与 省 科技 厅 签 订 产 业 化 合同 ,并 获得 财政 
资金 的 扶持 ,有 力 推动 了 40MW 级 中 低热 值 燃气 轮机 系列 
产品 的 技术 和 市 场 的 开发 ,为 燃气 轮机 在 节能 和 环保 领域 
中 的 应 用 提供 了 保障 。 . 

杭州 锅炉 集团 有 限 公司 的 科研 和 产品 开发 成 绩 不 斐 。 
FEF ACH SE 级 燃气 轮机 余热 锅炉 继续 垄断 国内 市 场 ,并 
出 口 东 南亚 。 成 功 开发 了 自然 循环 9F 级 燃气 轮机 余热 锅 
炉 ,形成 了 系列 产品 ,并 获得 浙江 省 科技 进步 二 等 奖 、 杭 州 
市 科技 进步 一 等 奖 、 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 二 等 奖 多 项 汞 


Bo 


杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 引 进 美国 N/E 公司 技术 开发 的 
OF 级 燃气 轮机 余热 锅炉 ,已 先后 在 张家港 、 杭 州 半 山 、 苏 州 
望 宫 电厂 投入 运行 ,并 通过 了 美国 GE 公司 性 能 考核 ,成 为 
GE 公司 全 球 分 包 商 ,产品 填补 了 国内 空白 。 

质量 及 标准 2006 年 ,全 国 燃气 轮机 标准 化 技术 委员 
&(SAC/TC259) 的 各 项 工作 进展 顺利 。 由 于 国家 标准 委 对 
标准 化 机 构 的 建设 和 管理 ,以 及 国家 标准 的 制订 、 修 订 和 和 管 
理 等 方面 的 方针 和 政策 有 些 变化 ,为 此 ,全 国 燃 机 标 委 会 积 
极 应 对 ,努力 跟 上 形势 变化 。2006 年 在 SAC/TC 259 秘书 处 
主持 下 ,等 同 采 标 ISO/TC192 国际 标准 制订 2 项 国家 标准 : 
DSR tp IS03977 一 3:2004(IDT) 制订 《燃气 轮机 采购 
第 3 部 分 :设计 要 求 》 国 家 标准 ,于 2006 年 10 月 在 审查 会 
议 上 全 委 审 查 通过 ,已 完成 报批 稿 上 报 , 预计 2007 年 将 发 
布 、 实 施 ;@) 等 同 采 标 I303977 一 8 :2002(IDT) 制订 《燃气 轮 
机 采购 第 8 部 分 :检查 、 试 验 、 安 装 和 调试 》 国 家 标准 ,于 
2006 年 10 月 审查 会 议 上 全 委 审 查 通过 ,已 完成 报批 稿 , 预 
计 2007 年 将 发 布 、 实 施 。 

2006 年 ,国标 委 下 达 了 4 个 轻型 燃气 轮机 国家 标准 修 
ITFA: GB/T 10490 一 1989《 轻 型 燃气 轮机 验收 试验 规 
Jy- GB/T 14100 一 93《 燃 气 轮机 验收 试验 》 整 合 修订 ;@) 
修订 GB/ T10489 一 89《 轻 型 燃气 轮机 通用 技术 要 求 》; Ol 
订 GB/T 13673 一 1992《 轻 型 燃气 轮机 辅助 设备 通用 技术 条 
件 》 ;二 修订 GB/T 10491 一 1989《 轻 型 燃气 轮机 成 套 设备 品 
声 值 及 测量 方法 》。 现 在 内、@ 两 项 计划 已 完成 征求 意见 稿 
阶段 ,预计 2008 年 可 完成 审查 、 上 报 报批 稿 和 报批 文件 。 

全 国 燃 机 标 委 会 根据 燃气 轮机 及 其 联合 循环 发 电 装 置 


行业 发 展 的 需要 ,结合 装备 制造 业 发 展 的 要 求 , 燃 机 标准 化 
工作 要 形成 以 企业 为 主体 ,以 企业 为 主 参 与 标准 化 和 国家 
标准 、 国 际 标准 制 、 修 订 的 新 机 制 。2006 年 调整 了 2007 年 
采 标 制订 计划 , 拟 用 2 年 时 间 完 成 :XX《 燃 气 轮机 采购 第 4 
部 分 :燃料 与 环境 》(IDT) (2007 ~ 2008 ) 。@《 燃 气 轮 机 采 
购 第 5 部 分 :在 石油 与 天 然 气 工 业 中 的 应 用 》( IDT) 
(2007 ~2008)。 此 外 ,自主 创新 制订 国家 标准 项 目 由 3 项 
改 为 2 项:(D《 大 型 联合 循环 机 组 的 汽轮机 规范 》( 与 全 国 汽 
轮机 标 委 会 联合 制订 )(2007 ~ 2008 ) ;@《 燃 气 轮 机 热力 性 
能 试验 》(2007 ~ 2009 ) 。 

2006 年 ,上 海 汽轮机 有 限 公 司 生产 加 工 的 所 有 燃气 轮 
机 部 件 均 采用 DIN EN, KUN, MUN 等 标准 对 原材料 、 加 工 
等 方面 进行 质量 控制 。 所 有 的 燃气 轮机 部 件 都 严格 按照 西 
门 子 公司 要 求 的 标准 进行 制造 ,并 由 西门 子 专 业 质 检 人 员 
进行 检查 ,全 部 指标 都 合格 后 方 可 出 三。 因此 ,9F、9E 级 燃 
气 轮机 机 组 的 整体 质量 安全 得 到 了 充分 的 保证 。 

2006 年 , 随 着 我 国 积极 引进 OF .9E、6B 等 级 的 燃气 轮 
机 国外 先进 技术 ,在 加 大 生产 力度 ,大 幅 提 高 产量 的 同时 ， 
国内 4 个 主要 燃气 轮机 大 型 制造 企业 都 十 分 注意 保证 产品 
质量 。 首 先是 采用 国际 标准 和 国外 先进 企业 标准 以 及 自行 
采 标 制订 的 国家 标准 等 组 织 生产 ,严格 把 住 各 个 检验 关口 ， 
落实 措施 ,保证 了 各 上 骨干 企业 的 燃 机 产品 质量 稳定 ,在 全 年 
生产 大 幅 增长 的 情况 下 ,没有 发 生 重 大 质量 事故 ,提高 了 国 
产 燃气 轮机 及 联合 循环 机 组 在 国内 外 用 户 中 的 信誉 ,也 提 
升 了 在 商务 贸易 谈判 中 的 竞争 力 。 

基本 建设 及 技术 改造 2006 年 ,国家 电力 建设 景气 度 
已 趋 缓 ,包括 5 万 kW 以 下 的 火电 机 组 和 电厂 (站 ) 将 要 面 
临 关 停 并 转 ,再 加 之 石油 、 天 然 气 燃料 价格 的 上 涨 和 短缺 ， 
使 燃气 轮机 的 发 展 受 到 一 定 影响 。 面 对 这 种 情况 ,国内 主 
要 燃气 轮机 制造 企业 ,仍然 想方设法 投资 扩大 再 生产 ,进行 
技术 改造 和 基本 建设 ,添置 或 更 新 急需 的 设备 ,提高 工艺 和 
检测 水 平 。 同 时 合理 调配 生产 要 素 ,充分 挖掘 设备 潜力 , 提 
高 关键 设备 的 效率 ,以 保证 燃气 轮机 产品 生产 上 升 一 个 新 
的 台阶 。 

2006 年 , 哈 动 股份 公司 围绕 OE 燃气 轮机 的 生产 ,开展 
的 基本 建设 和 技术 改造 取得 骄 人 成 绩 :也 蛤 动 股份 秦皇岛 
分 公司 出 海口 基地 的 二 期 主要 建筑 建 盖 已 经 完成 。 燃 气 轮 
机 总 装 与 试车 基地 仍 在 继续 建设 中 。 包 加 快 实现 燃气 轮机 
及 联合 循环 的 国产 化 步伐 ,实现 透 平 第 二 和 第 三 级 叶片 喷 
We TP EFE, ESL SHE PRA BBR KERR 
气 处 理 系统 、 静 人 态 起 动 系统 、 励 磁 系 统 、 转 子 等 部 件 的 国产 
化 制造 ,使 国产 化 率 超过 80% 。 图 发 挥 哈 动 股份 的 整体 优 
势 ,进一步 增加 技术 改造 和 技术 开发 的 投入 ,系统 掌握 9FA 
的 燃气 轮机 、 汽 轮机 ,发 电机 以 及 阿尔 斯 通 ( ALSTOM ) 余热 
锅炉 的 制造 技术 。@ 险 动 股份 公司 与 美国 GE 公司 、 南 京 汽 
轮 集 团 公 司 在 秦皇岛 合资 共同 组 建 了 重型 燃气 轮机 维修 服 
务 公司 ,解除 了 国内 外 用 户 的 后 顾 之 忧 。 该 公司 致力 于 为 
大 型 联合 循环 机 组 中 的 燃气 轮机 汽轮机、 发 电机 提供 技术 
支持 ,现场 安装 、 检 修 等 服务 。@@ 自 第 二 捆 项 目 后 , 哈 动 股 


份 在 9F 燃 机 的 压气 机 动静 叶片 .压气 机 和 饶 体 铸造 和 加 工 、 
透 平 生体 的 铸造 和 加 工 、 轴 承 座 、 天 然 气 调 压 站 、 控 制 系 统 
Mark VI 管道、 基础 预 埋 件 .CO, 消防 设备 、 燃 机 BOP 部 件 、 
控制 燃料 前 置 模块 等 设备 和 部 件 本 地 化 自主 化 制造 方面 的 
都 取得 了 突破 ,其 意义 可 见 一 斑 。 

2006 年 ,上 汽 投入 使 用 的 燃气 轮机 总 装 车 间 总 面积 约 
7 000m’ ,由 三 跨 组 成 ,为 全 封闭 控 温 (15%C ~ 28) 车 间 。 
整个 项 目 一 次 规划 、 分 二 次 改建 。 已 全 部 改建 成 36m 跨度 
的 燃气 轮机 总 装 和 转子 装配 区 域 : 该 跨 内 配置 350/80t、50/ 
2 x 8t,32/St 三 部 行车 ,最 大 起 吊 能 力 为 3530t, 共 有 3 个 燃气 
轮机 总 装 台 位 ( 台 位 可 以 伸缩 调整 以 满足 不 同 机 型 的 总 装 
要 求 ) ,一 个 汽轮机 总 装 台 位 ,一 个 转子 垂直 装配 台 位 ,总 计 
5 个 总 装 台 位 。 具 备 了 燃气 轮机 转子 、 部 套装 配 ( 静 止 部 件 
的 装配 ,如 静 叶 装 进 持 环 内 ) 和 总 装 , 年 装配 能 力 为 12 ~ 16 
台 ( 套 ) 重 型 燃气 轮机 。 

2004 年 11 月 23 日 ,由 上 海 电 气 集团 与 西门 子 (中 国 ) 有 
限 公司 共同 投资 5 500 万 欧元 合资 成 立 了 “上 海 西门 子 燃气 
轮机 部 件 有 限 公 司 ”。2006 年 4 月底, 合资 部 件 公 司 的 厂房 
已 竣工 投产 。 合 资 公司 将 根据 国产 化 进程 立即 启动 近 3 000 
万 欧元 的 设备 采购 计划 ,设备 种 类 近 40 种 ,包括 高 温 叶 片 激 
光 打 和 孔 机 、 等 离子 喷涂 和 气相 沉积 法 涂 层 等 专用 设备 。 

此 外 ,上 海 汽轮机 有 限 公司 根据 转让 协议 对 整个 联合 
循环 电站 系统 的 优化 设计 计算 机 程序 进行 了 技术 改造 。 针 
对 不 同 的 联合 循环 电厂 优化 配置 的 要 求 ,该 程序 可 以 完成 
各 种 工 况 下 的 热平衡 计算 ,以 此 为 基础 可 以 对 所 有 辅助 系 
统 设备 进行 选 型 和 配置 ,以 保证 机 名 系统 设备 相互 匹配 ,可 
以 对 整个 机 岛 的 管道 布置 和 各 设备 间 的 接口 要 求 进行 优化 
设计 ,特别 是 给 用 户 提供 了 余热 锅炉 有 关 参 数 的 最 佳 选择 ， 
从 而 保证 整个 机 组 的 技术 经 济 指标 达到 国际 先进 水 平 。 

2006 年 ,东方 在 燃气 轮机 制造 技术 取得 巨大 进展 时 , 仍 
然 不 放松 技术 改造 。 一 、 二 期 技 改 项 目 共 实施 了 10 A 
设备 的 采购 和 安装 ,已 有 7 台 设 备 调试 完成 并 投入 使 用 。 
此 外 ,该 公司 对 已 购买 的 联合 循环 电站 的 性 能 优 计算 程序 
经 过 了 认真 的 调试 及 性 能 优化 的 能 力 ,实现 了 检 制 系统 液 
压 部 件 及 电气 部 件 的 国产 化 。 

南 汽 集团 公司 结合 燃气 轮机 转子 国产 化 项 目 和 30 万 
kW 发 电机 组 生产 发 展 需要 ,对 技 改 项 目 统筹 规划 并 加 快 实 
施 ,2006 年 厂房 扩容 改造 主体 工程 完工 。 国 产 200t 双 梁 桥 
式 起 重 机 、 中 4.2m x 15m 大 型 数控 卧 式 车 床 , 以 及 进口 的 
5 000mm x 12 000mm x4 000mm 数控 龙门 铣床 、 由 2 500mm 

x2 000mm 数控 立 车 .中 2 200mm x 8 000mm 数控 四 车 等 完 

成 指标 订货 。 此 外 ,还 完成 了 2 跨 50t 风力 电机 厂房 的 主体 
改造 ,公司 技术 大 楼 装修 和 局 域 网 改造 ,实现 了 技术 人 员 集 
中 开放 式 办 公 。 在 进行 技术 改造 和 基本 建设 的 同时 ,注重 
扩建 生产 场地 ,添置 或 更 新 急需 设备 ,提高 工艺 和 检测 水 
平 , 改 善 厂区 绿色 环保 环境 ,企业 的 形象 和 生产 力 得 以 大 大 
提高 。 

【 撰 稿 人 :南京 燃气 轮机 研究 所 涂 庆 国 WHA: HR 
WA A He HLT R Br EB J 
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生产 发 展 情况 ”在 国民 经 济 持续 保持 快速 发 展 以 及 电 
力 工业 高 速 发 展 的 环境 下 ,大 型 水 电 设备 企 业 面 对 原材料 
价格 大 幅 上 涨 、 原 材料 供应 皮 张 ,生产 周期 短 、 新 产品 增多 、 


制造 难度 大 等 诸多 不 利 因 素 ,认真 贯彻 科学 发 展 观 ,克服 各 
种 困难 开拓 创新 ,不断 提高 自身 竞争 力 ,2006 年 行业 继续 时 
现 莲 勃 发 展 态 势 ,产销 运行 质量 和 经 济 效益 显著 提高 。 
2006 年 , 随 着 大 批 电力 项 目的 投产 发 电 , 电 力 供需 矛盾 
进一步 缓和 ,新 开工 的 常规 火电 项 目 明 显 减 少 ,而 大 型 水 电 
产品 市 场 继续 看 好 。 但 市 场 竞 争 仍 十 分 激烈 ,各 制造 厂家 
都 面临 交 货 期 紧 和 上 自身 生产 能 力 不 足 的 矛盾 。 据 对 大 型 水 
电 设备 行业 7 个 企业 的 统计 ,2006 年 完成 工业 总 产值 
1 150 081 万 元 ,完成 产品 销售 收入 1 118 975 万 元 。2006 年 
大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 主要 经 济 指 标 完成 情况 见 表 1。 


R1 2006 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 


企业 名称 a ie 

(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
东方 电机 股份 有 限 公司 455 344 122 943 469 808 92 479 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 508 929 126 219 480 864 35 589 
川 东风 电机 厂 有 限 公司 72 262 24 165 73 289 5 476 
昆明 电机 有 限 责任 公司 44 353 14 158 35 591 1 102 
重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 公 司 26 285 13 341 25 746 5 173 
南宁 发 电 设备 总 厂 25 302 3 248 17 365 51 
湖南 零 凌 恒 远 发 电 设备 有 限 公司 17 606 7 503 16 312 512 
合 计 115 0081 311 577 1 118 975 140 382 


产品 分 类 产量 据 对 7 个 企业 统计 ,2006 年 大 型 水 电 设 
备 行 业 生 产 水 电机 组 179 套 ,879. 6 万 kW ,完成 水 电 设备 产 
值 394 752 万 元 。2006 年 大 型 水 电 设 备 行 业主 要 企业 水 电 设 
备 产 量 产值 见 表 2。 


R2 2006 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 水 电 设备 产量 产值 






企业 名 称 











东方 电机 股份 有 限 公 司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
四 川 东 风电 机 厂 有 限 公 司 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公司 
昆明 电机 有 限 责任 公司 
南宁 发 电 设备 总 厂 

湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公 司 
合 计 394 752 


市 场 与 销售 2006 年 大 型 水 电 设 备 行业 主要 企业 水 
电 设备 销售 收入 见 表 3。 


RI 2006 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 水 电 设备 销售 收入 


国内 销 | 国外 销 
售 收入 | 售 收入 
(万 元 ) | (万 美元 ) |( 万 kW/ 台 ) 


204 758 |106 189.0| 23.4/3 
15 966.6| 29.2/4 
10 717.2| 17.6/16 
1 947.0| 1.2 


164 944 
111 592 
58 928 

18 790 

24 360 

15 197 

942 












东方 电机 股份 有 限 公 司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 
四 川 东风 电机 三 有限 公司 
昆明 电机 有 限 责任 公司 

兰州 电机 有 限 责任 公司 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 
责 字 发 电 设备 总 厂 

湖南 零 污 恒 远 发 电 设备 有 限 公司 
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东方 电机 股份 有 限 公 司 继续 坚持 “以 市 场 带 技 术 , 以 技 
术 促 市 场 " 的 营销 策略 ,国内 市 场 开拓 仍 取得 较 好 成 绩 , 签 
订 了 呼和浩特 4 x300MW 抽水 鞋 能 水 轮 发 电机 组 、 积 石 峡 3 
x340MW 水 轮 发 电机 等 合同 。2006 年 公司 国外 市 场 开拓 
成 效 显著 ,通过 与 四 川 东方 电力 设备 联合 公司 .中 国 重 型 机 
械 总 公司 、 山 东 电 力 建设 集团 公司 合作 ,签订 了 越南 邦 威 2 
x 160MW .越南 邦 杜 东 2 x43MW ,越南 达 门 2 x 48. 5MW 水 
轮 发 电机 组 和 印度 哈 苏 谷 达 6 x 600MW 汽 轮 发 电机 合同 ， 
其 中 邦 威 和 哈 苏 谷 达 是 我 国 目 前 出 口 的 单机 容量 最 大 的 水 
火电 项 目 。2006 年 国内 产品 销售 收入 444 525 万 元 ,其 中 
水 电 占 46.06% ,火电 占 49.96% ,产品 销售 情况 良好 ,水 火 
电 产 品 产销 率 达 到 100% 。 国 外 产品 销售 收入 25 283 万 
元 ,其 中 水 电 占 42.08% ,火电 占 57.92% ,水 电 产品 主要 销 
往 埃塞俄比亚 ,火电 产品 主要 销 往 印 度 。 

哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公 司 抓 住 国家 电力 持续 发 展 的 
契机 ,加 大 市 场 开 发 力度 ,水 电 抽水 著 能 机 组 及 巨型 水 轮 发 
电机 组 都 在 市 场 竞争 中 取胜 签约 ,全 年 签约 合同 总 额 达 到 
600 832.8 万 元 ,其 中 水 电 签约 额 26 170.2 万 元 。 水 电 签 约 
了 锦 屏 一 级 6 台 600MW 水 轮 发 电机 ;抽水 蓄 能 机 组 完成 了 
由 分 包 方 向 主 包 方 的 角色 转变 ,签约 了 薄 石 河 4 台 300MW 
项 目 ,标志 着 公司 在 抽水 鞭 能 机 组 国产 化 进程 中 迈 出 了 关 
键 一 步 。 外 贸 市 场 开发 形势 很 好 , 共 实 现 签约 额 3. 96 亿 元 
(人 民 币 ) ;水 电 签 约 了 缅甸 的 上 邦 朋 2 x70MW 和 瑞丽 江 扩 
机 2 x100MW 2 个 项 目 以 及 非洲 埃塞俄比亚 FAN 电站 2 x 
48.5MW 项 目 ,巩固 了 非洲 和 东南 亚 市 场 。 

四 川 东 风电 机 三 有 限 公 司 销售 保 持 良 好 的 发 展 态势 ， 
全 年 销售 水 轮 发 电机 组 96. 49 万 kW。 公 司 出 口交 货 值 首 
次 突破 1 亿 元 大 关 , 全 年 实际 完成 出 口交 货 值 1. 22 亿 元 。 
产品 出 日 巴基斯坦 土耳其. 越南、 蒙古 .阿富汗 、 印 度 、 印 度 


尼 西 亚 以 及 中 国 台湾 等 国家 和 地 区 。 

昆明 电机 有 限 责任 公司 主要 经 济 指标 创 历 史 最 好 水 
平 ,水 电 设备 签订 合同 金额 5 亿 元 。 水 力 发 电 产 品 的 国内 
销售 市 场 主要 集中 在 我 国 西南 地 区 ,市 场 份额 旦 上 升 趋势 ; 
水 力 发 电 设备 产品 的 国外 市 场 主要 为 印度 .美国 加拿大、 
越南 、 缅 何等 国家 。 

湖南 零 凌 恒 远 发 电 设备 有 限 公司 国内 销售 按 产品 类 别 
构成 如 下 :水 斗 式 水 轮 发 电机 组 , 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 , 混 
流 式 水 轮 发 电机 组 , 轴 流 式 水 轮 发 电机 。 国 外 市 场 方 面 : 
2006 年 出 口 加 拿 大 混流 式 水 轮 发 电机 组 2 组 ,容量 0.64 万 
kW; 出 口 伯 利 兹 混流 式 水 轮 发 电机 组 1 组 ,容量 0. 28 万 
kW; 出 口 美国 混流 式 水 轮 发 电机 组 2 组 ,容量 1. 56 万 kW; 
出 口 菲 律 宾 水 轮 发 电机 2 台 , 容 量 0.27 万 KW; 出 口 越南 混 
流 式 水 轮 发 电机 组 2 组 ,容量 0.5 万 kW。 

科技 成 果 及 新 产品 东方 电机 股份 有 限 公司 承担 的 国 
家 “十 五 ”重大 技术 装备 科研 攻关 项 目 一 一 三 峡 项 目 中 的 

“VGS 三 峡 水 轮 发 电机 组 研制 " ”三峡 水 轮机 转 轮 可 靠 性 
及 防 裂纹 研究 ”“ 三 峡 水 轮 发 电机 组 稳定 性 研究 "三 大 课 
题 于 2006 年 3 月 通过 了 国家 发 改 委 验收 。 该 项 目的 研制 
成 功 为 东方 电机 自主 研制 三 峡 右 岸 机 组 提供 了 强大 的 技术 
支持 。 

险 尔 尝 电机 三 有 限 责 任 公司 承担 的 国家 "十 五 ”重大 
技术 装备 研制 项 目 三 峡 水 轮 发 电机 组 研制 "中 的 九 大 专题 
已 经 完成 了 攻关 合同 指定 的 内 容 , 达 到 了 攻关 目标 ,并 已 在 
2006 年 2 月 通过 了 由 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 的 验收 。 对 
构 皮 滩 电 站 水 轮机 结构 的 设计 技术 开发 填补 了 公司 


600MW 级 大 型 水 轮机 自主 设计 的 空白 , 首 台 机 组 已 在 电站 
安装 完成 ,处 于 试 运行 阶段 。 在 三 峡 电站 右岸 水 轮 发 电机 
组 的 研制 方面 ,公司 自行 研制 了 世界 最 大 的 全 空冷 840MVA 
水 轮 发 电机 组 ,各 项 技术 性 能 指标 达到 其 至 超过 三 峡 左 尾 
机 组 水 平 , 首 台 机 组 已 在 电站 安装 完成 ,处 于 试 运行 阶段 。 

四 川 东 风电 机 厂 有 限 公 司 列 入 四 川 省 科研 及 新 产品 开 
发 项 目 共 9 项 ,包括 :大 型 灯泡 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 、 轴 流 
转 浆 式 水 轮 发 电机 组 .混流 式 水 轮 发 电机 组 、 冲 击 式 水 轮 发 
电机 组 ,TRT 同步 发 电机 及 无 刷 励 磁 系 统 、 风力 发 电机 、 永 
磁 式 电动 汽车 电机 、 水 轮机 大 直径 进 水 阀门 等 项 目 。 公 司 
全 年 完成 新 产品 开发 项 目 7 项 ,分 别 为 :4 万 kW 灯泡 贯 流 
式 机 组 .3 万 kW 四 喷嘴 冲击 式 水 轮机 、8 万 kW 混流 式 水 轮 
发 电机 组 ,4 万 kW 轴 流 式 水 轮 发 电机 组 3 万 KW 无 刷 励 磁 
汽 轮 发 电 、1 500kW 双 馈 异步 风力 发 电机 。 

昆明 电机 有 限 责任 公司 2006 年 完成 的 香格里拉 吉 沙 
水 电站 是 目前 国产 冲击 式 机 组 单机 容量 最 大 (60MW ) .路 
嘴 数 最 多 (6 WERE) 控制 系统 最 复杂 的 机 组 ,该 机 组 是 与 法 
国 ALSTON POWER HYDRO 公司 合作 完成 的 。 

湖南 零 凌 恒 远 发 电 设备 有 限 公司 研究 开发 的 大 中 型 灯 
泡 贯 流 式 机 组 项 目 被 列 为 省 级 科研 项 目 。 该 项 目 经 过 近 3 
年 的 努力 ,已 取得 初步 的 成 功 。 为 广东 广 宁 牛 蚊 水 电站 生 
产 的 2 组 GZ1250a—WP—340/SFWG5000—44/3640 灯泡 贯 
流 式 机 组 于 2006 年 8 月 正式 并 网 发 电 , 机 组 的 性 能 和 主要 
参数 达到 了 设计 要 求 ,运行 效果 良好 。2006 年 大 型 水 电 设 
备 行业 部 分 企业 新 产品 见 表 4。 


表 4 2006 年 大 型 水 电 设备 行业 部 分 企业 新 产品 





额定 转 轮 | 额定 
功率 直径 | 转速 发 电机 型 号 
(MW) (m) |(r/min) Caw) 


SFS700—80/19310 
SF300—52/13200 


东方 电机 股份 有 限 公 司 







HLD399—LJ—988 71 ~113 

































漫 湾 扩 机 HLD399—LJ—630 73.8 ~99.2 
SE CJ610—L—263/6 x24 595 ~620 
瓦屋 山 HLD358B—LJ—315 227 ~ 301 
波 夏河 HLD420a—LJ—465 59 ~67.1 
育 河 ZZD394 一 LH 一 580 13 ~32.5 
紫 兰 坝 GZ(836)—WP—535 8.1~19.9 
小 龙门 CZ(1180)—WS—650 3~6.4 

小 天 都 HLD381b—LJ—265 351.5 ~392.9 





GZ( 800) —WP—590 
GZ(881)—WP—630 


4.4~17.2 
3 ~14.75 





HLA743—LJ—175 






额定 水 头 87 





ERA HLA734—LJ—195 45 ~97.2 

阿 航 格 朗 HLAF3001 B—LJ—165 27 ~70 

三 道 桥 CAJ475—L—150/4 x11.5 | 485 ~498.8 

下 板 地 CAJ475—L—150/4 x11.5 

WFH HLAS5 1 —LJ—225 58 ~65 

A Fok OR HLA358D—LJ—190 230.6 ~241 
HLAF2053D—LJ—115 149 ~ 177 


CAJ475—L—160/4 x 15.5 |291.52 ~ 297.3 















SF140—16/5800 
SF130—18/6000 
SF110—44/12000 
SF60—52/9500 
SFWG34—44/6020 
SFWG13—8/1800 
SF80—14/5100 
SFWG37. 5—52/6500 
SFWG36—64/7050 








































SF21.5—14/3640 
SF25—16/4250 
SF10, 5—16/3250 
SF15—10/3250 
SF50— 14/4500 
SF24—22/4250 
SF35—12/3900 
SF15—8/2860 
SF12. 5—24/3250 



































ZZ550—LH-—265 
HLA551C—LJ—260 
ZZJK580—LH—330 





EFH 





昆明 电机 有 限 责任 公司 
云南 省 德 宏 州 梁 | HLA616 一 LJ 一 400 
WAS 
兰州 电机 有 限 责任 公司 





HLX180—LJ—208 106.5 ~ 139.3 





小 孤 山 HLX180—LJ—154 106.5 ~ 139.3 
金沙 峡 HLJF2511—LJ—208 69.9 ~84.2 
gyik HLJF2511—LJ—147 69.9 ~84.2 


威 后 HLLDO11—1J—165 





59.94 ~ 96. 34 





沙沙 坡 ZZA834 一 LH 一 300 18.6 ~22 

刘 家 峡 HLLD020 一 IJ 一 135 60 ~ 112. 16 
二 龙山 HLLDO11—LJ—215 54.77 ~ 68.3 
二 龙山 HLLDO1i—LJ—161 54.77 ~ 68.3 


ZDJP502—LH—333 
重庆 水 轮机 三 有 限 限 公司 
云南 龙马 HLA696—LJ—345 
RAL | HLASSI—LJ—365 
BBA | HIJF3041 一 LJ 一 290 
四 川 松林 河 洪 | HLAS42 一 1J 一 185 
四 川 甘孜 沙坪 | HLA855 一 LJ 一 203 
湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公 司 
云南 广 南 上 石 龙 


17 ~19 












质量 及 标准 ”东方 电机 股份 有 限 公 司 分 别 通 过 了 华 信 
技术 检验 有 限 公 司 的 IS02000 质量 管理 体系 年 度 审核 ,新 
时 代 公 司 军工 外 部 的 质量 体系 审核 . 岭 澳 业主 的 第 二 次 质 
保 审核 和 中 启 计量 体系 认证 中 心 四川 分 中 心 的 《测量 管理 
体系 》 认 证 审核 。 针 对 核电 、 军 工 \ 三 峡 等 重点 工程 和 特殊 
产品 ,公司 严明 质量 责任 ,实施 重点 管理 ,注重 基础 质量 管 
理工 作 , 推 行 全 员 参 与 ,持续 开展 卓有成效 的 QC 活动 及 争 
创 质量 信得过 班组 活动 ,全 年 共有 101 个 QC 小 组 .95 个 
“信得过 ”班组 进行 了 注册 。 公 司 生 产 的 东 电 有 牌 汽 轮 发 电 
机 、 大 中 型 水 轮 发 电机 组 均 已 贯彻 执行 有 关 国 际 标准 、 国 家 
标准 和 行业 标准 ,部 分 产品 按 标 书 要 求 ,直接 执行 相关 标 
准 ,与 外 商 合 作 生 产 的 产品 直接 执行 国际 标准 。 

哈尔滨 电机 广 有 限 责任 公司 以 质量 成 本 管理 .质量 考 
核 指标 为 突破 口 ,规范 质量 管理 工作 程序 ,质量 管理 日 趋 成 
熟 ` 科 学 。 以 三 峡 右 岸 水 轮 发 电机 组 和 大 型 火电 产品 等 重 
点 项 目 为 主线 ,加 强 设计 和 制造 能 力 , 以 及 加 大 材料 质量 控 
制 力度 ,顺利 攀登 新 高 ; 以 检验 职能 下 移 为 试点 ,消除 质量 
检验 过 程 中 的 薄弱 环节 ,探索 检验 体制 改革 的 新 路 子 ,建立 


48 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


转 轮 | 额定 HE 
水 轮机 型 号 am 直径 | 转速 发 电机 型 号 on (ky) 
(m) at (m) — (MW) 


18 ~31.12 12.50 
20.45 ~ 30. 04 11.46 
额定 水 尖 19.5] 14.09 












A 1 O [50-88 | 10.35] 1590 | 995 [sro sao | 19.0 | 10.5 [0 


( 续 ) 


0. 80 
0. 85 


2.65 SF12.5—24/4250 12.5 10.5 
2. 60 167 | SF10O—36/4250 10.0 10.5 
3.30 188 = | SF13. 5—32/5500 13.5 10.5 








SF40—16/4600 
SF22—12/3350 
SF20—20/4250 
SFIO—14/3250 
SF16—14/3450 
SF10—30/4250 
SF10—12/2860 
SF20—20/4250 
SF10. 5—16/3900 
SF12. 5—36/4250 


0.85 
0. 85 
0. 85 
0. 85 
0. 85 
0. 85 
0.85 
0.85 



































SF9S—28/7600 
SF35—42/7500 
SF17. 5—44/3500 
SF40—10/3700 
SF54—14/4200 



















高 素质 检验 群体 。 

四 川 东 风电 机 三 有 限 公 司 各 主要 质量 指标 均 完 成 计划 
要 求 , 公 司 产品 质量 总 体 受 控 , 产 品 及 零 部 件 质量 稳定 、 优 
良 ,全 年 无 重大 质量 事故 。 公 司机 械 加 工 废品 率 为 0.36% , 
比 上 年 下 降 0. 04 个 百分点 :铸铁 件 废品 率 为 2.58% ,与 上 
年 持平 ; 主 件 主 项 抽查 合格 率 为 91.41% ,与 上 年 持平 ; 焊 颖 
探伤 一 次 合格 率 为 93.96% , 比 上 年 上 升 0.11 个 百分点 。 

昆明 电机 有 限 责任 会 司 于 2006 年 3 月 通过 了 中 国 质 
量 认 证 中 心 云 南 评审 中 心 的 GB/T 19001 一 2000 质量 管理 
体系 标准 的 换 版 认证 工作 ,并 取得 认证 证 书 。 

重庆 水 轮机 三 有 限 责任 公司 2006 年 通过 了 中 国 质 量 
认证 中 心 对 公司 ISO9001: 2000 质量 管理 体系 的 监督 审核 。 
2006 年 6 月 、11 月 ,重庆 市 机 电 产 品 监督 检测 总 站 两 次 对 
公司 生产 的 HLAS42—LJ—185 水 轮机 、SFW1200 一 8/1430 
发 电机 进行 了 质量 抽查 ,其 主 件 主 项 合格 率 分 别 为 92. 1% 
和 97.2% ,达到 一 等 品 水 平 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 大 型 水 电 设备 行业 主 
要 企业 固定 资产 投资 情况 见 表 5。 


RS 2006 年 大 型 水 电 设 备 行 业主 要 企业 固定 资产 投资 情况 


企业 名 称 PA 7 = 

(万 元 ) 《万 元 ) (万 元 ) 

东方 电机 股份 有 限 公司 11 607 17 342 
哈 尔 演 电机 三 有 限 责 任 会 司 2 182 6 381 
四 川 东 风电 机 厂 有 限 公司 4 441 
昆明 电机 有 限 责 任 公司 789 
重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 会 司 1 837 
南宁 发 电 设 备 总 厂 685 169 
湖南 零 凌 恒 远 发 电 设备 有 限 公 司 576 659 


对 外 合作 ”东方 电机 股份 有 限 公司 于 2005 年 10 月 28 
日 与 法 国 热 蒙 股份 有 限 公 司 合资 组 建 “ 东 方 阿 海 法 核 泵 有 
限 责 任 公司 ” ,合资 公司 注册 资本 8 500 万 元 ,双方 均 以 现 
金 方 式 投 资信 股 ,各 占 50% 股份 ,预计 2007 年 建成 投产 , 设 
计 能 力 为 年 产 6 ~8 BRA FRARB RMA ER. Bk 
2006 年 底 公司 已 投资 2 337.5 万 元 。 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 引进 技术 项 目 三 项 :(D 引 
进 日 本 东芝 公司 百 万 千瓦 级 超 超 临 界 发 电机 制造 技术 ;@ 
引进 ALSTOM 公司 抽水 鞭 能 机 组 设计 制造 技术 ;引进 日 
本 东芝 公司 200MW 空冷 汽 轮 发 电机 制造 技术 。 第 中、@ 项 
已 基本 完成 技术 引进 ,依托 项 目 产品 正在 制造 中 ,第 地 项 已 
完成 技术 引进 , 尚 无 依托 项 目 。 

【拟稿 人 ;中 国电 器 工业 协会 陈 金 柱 、 大 型 水 电 设备 分 

会 王 金 华 ] 


生产 发 展 情况 ”2006 年 ,火电 设备 制造 行业 各 企业 面 
对 交 货 周期 短 , 新 产品 种 类 多 ,原材料 价格 上 涨 ,关键 合金 
钢材 料 供应 紧张 ,制造 工艺 难度 加 大 等 困难 条 件 , 加 强生 产 
组 织 与 协调 管理 ,充分 挖掘 内 部 潜力 ,增加 技 改 投 入 和 外 扩 
力度 ,又 一 次 创下 了 我 国 火 电 设 备 制造 史上 的 最 高 年 产 纪 
录 。 目 前 ,国内 生产 的 大 型 火电 设备 已 由 亚 临 界 参 数 向 60 
万 kW.、100 万 kW 超 临 界 和 超 超 临界 机 组 发 展 。30kW 60 
万 kW 机 组 已 能 够 批量 生产 ,30 万 kW 及 以 上 大 型 火电 机 
组 的 年 产量 已 占 全 部 火电 机 组 年 产量 的 75% 以 上 ,30 万 ~ 
60 万 kW 机 组 可 靠 性 稳步 提高 ,平均 等 效 可 用 系数 (EAF) 
大 于 92% 。 中 小 型 火电 设备 在 继续 巩固 国内 热电 联 产 机 组 
市 场 的 基础 上 , 亦 已 开发 余热 利用 、 生 物质 能 发 电机 组 等 多 
品种 中 小 型 火电 设备 ,并 重点 转向 国外 市 场 。 在 发 展 常规 
火电 的 同时 ,各 企业 纷纷 利用 引进 技术 ,开发 9E/9F 级 和 低 
热 值 侈 气 一 蒸汽 联合 循环 发 电机 组 、 百 万 千瓦 等 级 核电 设 
备 .2MW 及 以 下 风电 设备 ,以 及 光伏 发 电 设 备 等 新 技术 产 
ABs 


2006 年 ,由 于 电力 建设 的 持续 高 速 发 展 ,火电 机 组 年 净 





增 容量 达到 92 674MW , 比 上 年 增长 23.7% ;累计 火电 装机 
容量 达到 484 050MW , 占 总 装机 容量 的 77.82% ,供电 煤耗 
HEER 370g/kW -h 下 降 至 366g/kW，h。 与 此 相应 , 火 
电 设备 生产 发 展 速度 与 上 年 相 比 亦 义 有 了 新 的 增长 ,2006 
年 全 国 发 电 设 备 完成 总 产量 11 000 万 kW, 比 上 年 增长 
20% ,其 中 ,火力 发 电 设备 完成 产量 9 331.78 万 kW, 比 上 年 
增长 20. 62% 。 累 计生 产 电 站 锅炉 859 台 /346 404 t( 38 
汽 ) ,累计 生产 电站 汽轮机 864 台 /9 331.78 万 kW, Bite 
产 汽 轮 发 电机 837 台 /9 656.28 F kW, 2006 年 , 百 万 千瓦 
超 超 临 界 机 组 完成 4 台 , 其 中 , 首 台 安装 于 华能 玉环 电厂 (1 
号 机 组 ) ,于 10 月 13 日 成 功 并 网 发 电 。 国 内 首 台 30 万 kW 
空冷 机 组 亦 于 6 月 中 旬 在 内 蒙古 乌拉 尔 出 电厂 完成 168h 
试 运行 后 成 功 投 入 商业 运营 。 根 据 对 发 电 设备 行业 主要 企 
业 的 统计 ,2006 年 火电 设备 三 大 主机 制造 行业 的 工业 总 产 
值 达 919 亿 元 , 比 上 年 增长 23% ;工业 增加 值 187 亿 元 , 比 
上 年 增长 11% 。2006 年 行业 经 济 运行 星 现 产量 进一步 增 
长 ,容量 向 大 机 组 发 展 , 新 产品 超常 发 展 等 特征 。 但 是 ,一 
些 关 键 合 金 钢 材料 依赖 进口 ,导致 价格 上 涨 ,提高 了 设备 的 
制造 成 本 。 

上 海 汽轮机 有 限 公司 是 我 国 最 大 的 电站 设备 制造 企业 
之 一 。2006 年 ,公司 整体 经 济 运行 情况 良好 ,继续 保持 高 速 
发 展 的 势头 。2006 年 ,公司 汽轮机 产量 从 2005 年 的 2 200 
万 kW RA 3 200 万 KW ,实现 了 历史 上 的 又 一 次 飞跃 。 随 
着 生产 量 的 不 断 增 加 ,来 自 国外 的 采购 量 持续 增长 ,采购 费 
用 在 成 本 中 的 权重 日 趋 加 大 ,公司 充分 利用 企业 内 部 和 国 
内 合格 供应 商 的 资源 来 替代 国外 采购 ,最 大 限度 地 降低 了 
成 本 ,提高 了 毛利 率 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 通过 调整 内 部 工艺 布局 和 
产品 部 件 ,严格 评定 分 包 外 协 厂 家 业绩 ,有 效 提升 了 生产 能 
力 , 基 本 上 满足 了 用 户 的 要 求 。2006 年 ,完成 工业 总 产值 
1 107 162 万 元 , 比 上 年 增长 19. 54%; 主 营业 务 收 和 人 
1 229 133 万 元 , 比 上 年 增长 62. 83% ;电站 锅炉 产量 52 B/ 
68 977.2t( HA) /2 137.5 万 kW, 分 别 比 上 年 下 降 22. 39% 
和 增长 4.22% 和 1.1% 。 

2006 年 ,哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责任 会 司 继续 保持 平稳 发 
展 , 为 做 好 2007 年 的 生产 经 营 工 作 、 加 快 实现 公司 可 持续 发 
展 的 目标 商定 了 坚实 的 基础 。 公 司 加 大 生产 装备 的 改造 力 
度 , 不 断 提 高 装备 水 平 , 提 升 管理 环境 ,保证 了 全 年 生产 任务 
的 顺利 完成 。 全 年 完成 电站 汽轮机 产品 64 台 /2 009.7 万 
kW ,其 中 ,300MW 汽轮机 7 台 ,600MW 汽轮机 22 人 台 。 公 司 在 
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加 强 对 国内 供 货 厂 家 催 交 力 度 的 同时 ,积极 与 国外 供应 商 接 
触 , 寻 求 最 优 厂家 ,确保 了 原材料 的 有 效 供应 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公司 面 对 严峻 形势 ,一 方面 加 强 内 部 
计划 的 执行 与 考核 ,通过 工艺 流程 优化 .生产 路 线 再 造 等 技 
术 手 段 进 一 步 提升 企业 产能 , 另 一 方面 强化 外 部 资源 的 协 
调 管控 ,确保 生产 任务 进度 ,以 满足 市 场 需求 。2006 年 , 公 
司 工 业 总 产值 95. 52 亿 元 , 比 上 年 增长 26.70% ;销售 收入 
85.13 亿 元 , 比 上 年 增长 12. 06% ;完成 电站 锅炉 63 BY 
2 607.5 万 kW/87 360: (375) ,分 别 比 上 年 增长 14. 55% 、 
29. 76% .30.28% 。 其 中 ,300MW 锅炉 19 &, 600MW 锅炉 
29 台 。 同 时 ,公司 还 完成 外 高 桥 1 000MW 超 超 临界 锅炉 ， 
小 龙 漂 、 蒙 西 300MW 的 CFB , 石 洞口 HRSG 余热 锅炉 等 重 
点 项 目 。 生 产能 力 已 达到 2 000 万 kW 的 新 台阶 。 

东方 汽轮机 有 限 公司 在 需求 量 大 、 新 产品 多 、 交 货 周期 
紧 、 原 材料 等 上 游 产 品 供应 趋 紧 等 不 利 条 件 下 , 主要 生产 指 
标 再 创新 高 ,工业 总 产值 突破 百 亿 元 大 关 , 共 完成 电站 汽 轮 
机 78 台 、2 731.2 万 kW( 其 中 ,300MW 汽轮机 28 台 ， 
600MW 汽轮机 22 台 ) ,工业 汽轮机 产量 也 创下 了 49 台 的 
新 纪录 ,9F 级 重型 燃气 轮机 5 台 ,风力 发 电机 组 40 套 。 公 
司 的 汽轮机 产品 朝 着 高 参数 大 功率 机 组 发 展 , 百 万 千瓦 级 
机 组 实现 了 零 的 突破 ,60 万 kW 机 组 成 为 主力 机 型 ,30 万 
kW 及 以 下 机 组 比重 降低 ,燃气 轮机 产量 增长 ,风力 发 电机 
组 试制 成 功 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 2006 年 经 济 运营 状 
况 平稳 增长 ,运营 效益 明显 提高 , 净 资 产 收益 率 比 上 年 增长 
0. 64 个 百分点 ,总 资产 报酬 率 比 上 年 增长 2 个 百分点 。 公 
司 运营 质量 得 到 提升 ,总 资产 周转 率 比 上 年 增 速 0. 16 次 /a， 
流动 资产 周转 率 比 上 年 增 速 0. 21 次 /a。 公 司 仍 以 330MW 
及 以 下 火力 发 电机 组 .中 小 机 组 为 主导 产品 ,已 具备 年 生产 
7~9 台 330MW 汽 轮 发 电机 组 的 生产 能 力 , 目 前 已 积极 涉 
足 风电 领域 ,同时 承接 电站 改造 服务 。 全 年 完成 工业 总 产 
值 163 984 万 元 , 比 上 年 增长 2. 01% ,产品 销售 收入 达到 
15.4 亿 元 , 比 上 年 增长 8.68% 。 生 产 电 站 汽轮机 21 台 /397 
万 kW 汽 轮 发 电机 18 台 /355.5 H kW, 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 2006 年 完成 工业 总 产值 


171 978 万 元 , 比 上 年 减少 12% 、 主 营业 务 收 入 191 536 万 
元 , 比 上 年 增长 2% ;利润 总 额 17 062 万 元 , 比 上 年 减少 
13% ;电站 锅炉 产量 24 台 /3 800t( 燕 汽 )/84.4 万 kW, 分 别 
比 上 年 减少 60% 59% 10.5% 。 

中 国 长 江 动 力 公司 (集团 )2006 年 面 对 产 品 生产 周期 
短 、 交 货 急 等 诸多 不 利 因素 ,积极 采取 各 种 措施 ,提高 生产 
效率 ,扩大 生产 能 力 ,以 确保 按期 交 货 。2006 年 完成 工业 总 
产值 207 598 万 元 , 比 上 年 增长 10% , 主 营 业务 收入 106 560 
万 元 , 比 上 年 增长 7.64% ,全 年 累计 生产 电站 汽轮机 63 台 / 
353.8 万 kW, 汽 轮 发 电机 66 G/302.2 万 kW。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 针 对 2006 年 产品 构成 的 变 
化 ,根据 拖 动机 组 增加 、 给 水 泵 和 老 产 品 机 组 减少 的 情况 ， 
对 公司 内 部 资源 进行 有 效 整合 ,生产 线 以 计划 为 龙头 ,按照 
燃 机 、 百 万 千瓦 等 级 给 水 泵 等 产品 零 部 件 的 加 工 要 求 , 积 极 
采用 新 技术 .新 设备 .新 工艺 .新 刀具 ,采用 计算 机 管理 系统 
提升 生产 制造 系统 的 信息 化 水 平 ,为 完成 生产 任务 提供 了 
有 力 支 撑 。 全 年 累计 生产 电站 汽轮机 122 台 /119 F kW, tt 
上 年 增长 5.2% 和 22.3%。 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 2006 年 面 对 产 品 生产 周 
期 短 、 交 货 急 、 原 材料 采购 困难 等 诸多 不 利 因素 ,积极 采取 
各 种 措施 ,提高 生产 效率 ,扩大 生产 能 力 ,确保 按期 交 货 。 
2006 年 完成 工业 总 产值 192 157 万 元 , 比 上 年 增长 3.05% ; 
主 营 业务 收入 245 641 万 元 , 比 上 年 增长 22.37% ;利润 总 
额 17 938 万 元 , 比 上 年 增长 34.42% ;电站 锅炉 产量 198 台 / 
22 669 (ZA) ,分 别 比 上 年 减少 23.19% 和 13.77% 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2006 年 主要 产品 
产量 继续 保持 增长 态势 ,特别 是 燃气 轮 发 电机 组 和 50MW 
及 以 上 汽 轮 发 电机 组 占 比 进一步 提高 ,表明 公司 产品 结构 
调整 的 成 效 逐 步 显 现 。2006 年 完成 工业 总 产值 359 529 万 
元 , 比 上 年 增长 20.2% ;产品 销售 收入 358 247 万 元 , 比 上 
年 增长 19.8% ;生产 电站 汽轮机 82 台 /282. 22 万 kW, 汽 轮 
发 电机 103 台 /370. 15 万 kW, 燃气 轮机 18 4/93. 86 万 
kW, 

2006 年 火力 发 电 设备 制造 行业 主要 企业 生产 情况 及 经 
济 指标 见 表 1。 


表 1 2006 年 火力 发 电 设备 制造 行业 主要 企业 生产 情况 及 经 济 指标 


工业 总 产值 | 主 营业 务 利润 总 客 全 员 劳 动 电站 锅炉 /汽轮机 产量 
企业 名 称 ( 当年 价 》 收入 , FR ) 生产 率 He tg tae 

(万 元 ) (万 元 ) (元 /人 ) e (t) (H kW) 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 1 107 162 | 1 229 133 243 557 2 137.5 
AST ARAR 955 200 851 300 558 824 2 607.5 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 614 036 819 583 249 608 2 009.7 
东方 汽轮机 有 限 公 司 1 007 520 659 323 555 958 2 731.2 
上 海 汽轮机 有 限 公司 823 589 591 126 367 317 3 200.0 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 171 978 191 536 352 451 84.4 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 163 984 153 843 139 200 397.0 
南京 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 359 529 358 247 355 822 282.2 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 284 760 237 073 430 322 119.0 
无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 192 157 245 641 244 611 455. 1 
中 国 长 江 动 力 公司 (集团 ) 207 598 106 560 124 764 353.8 


so ， 中 国电 器 工业 年 鉴 





产品 分 类 产量 2006 年 ,火电 设备 行业 共生 产 100 万 
kW 等 级 的 电站 锅炉 3 台 、 电 站 汽轮机 4 台 、 汽 轮 发 电机 4 
台 ;60 万 kW 等 级 的 电站 锅炉 80 台电 站 汽轮机 76 台 、 汽 
轮 发 电机 70 台 ;30 万 kW 等 级 的 电站 锅炉 65 台 、 电 站 汽 轮 
机 70 台 、 汽 轮 发 电机 75 台 ;20 万 kW 等 级 及 以 下 的 电站 锅 
炉 711 台电 站 汽轮机 714 台 、 汽 轮 发 电机 688 台 。 

市 场 及 销售 2006 年 , 随 着 国内 电力 建设 速度 的 放 慢 ， 
对 火电 设备 市 场 的 需求 也 已 从 顶峰 向 下 滑坡 ,主要 企业 的 
. 累计 预 接 下 年 度 合同 量 已 减少 近 1/3, 目 新 一 轮 产 品 降价 竞 
争 日 趋 激烈 。 因 此 ,企业 纷纷 开拓 海外 新 市 场 ,开发 新 产品 
以 求 订单 量 的 基本 平衡 ,如 :上 海 电 气 与 越南 签订 的 广 宁 二 
期 2x30 万 kW 火电 机 组 ;东方 电气 和 哈 动 股份 联合 与 印度 
签订 的 6 x60 万 kW 火电 机 组 ;上 海 、 东方 和 哈尔滨 三 大 集 
团 与 印度 尼 西 亚 签订 为 其 建设 1 000 万 kW 火电 项 目的 工 
程 备 忘 录 等 。 为 了 藤 励 火电 机 组 出 口 ,2006 年 9 月 国家 发 
改 委 、 税 务 总 局 等 5 部 委 联 合 发 文 ,对 部 分 商品 调整 出 口 退 
税率 及 进口 关税 ,其 中 ,汽轮机 、 锅 炉 、 发 电机 等 产品 出 口 退 
税率 从 13% 提 高 到 17% 。 这 一 政策 的 实施 ,进一步 促进 了 
企业 拓展 海外 市 场 的 积极 性 。 

哈尔滨 锅炉 三 有 限 责 任 公司 针对 2006 年 电力 项 目 减 
少 、 竞 争 激烈 .价格 走势 下 降 的 情况 ,积极 调整 车 销 策略 ,加 
强 宣传 走访 ,提高 用 户 对 新 产品 的 认 知 度 。 公 司 成 功 拿 到 
了 国内 首 台 具有 自主 知识 产权 的 江西 分 宜 33 万 kW 循环 流 
化 床 锅炉 项 目 ; 中 标 国 内 首 台 瑞金 35 万 kW 超 临 界 锅炉 项 
目 ; 预 中 标 世界 首 台 云南 镇 雄 2 台 60 万 kW 起 临界 WW 火焰 
锅炉 项 目 ; 成 功 签 订 德 胜 电 厂 2 台 300MW 脱 硝 合 同 ,拓展 
了 产品 领域 。 在 国际 市 场 开 发 上 ,公司 签订 了 出 口 印度 6 
台 60 万 kW 锅炉 主机 及 高 加 项 目 合同 ,这 也 是 目前 我 国 单 
机 出 口 容 量 最 大 的 项 目 。 另 外 ,还 拿 到 巴西 1 台 35 万 kW 
和 越南 2 台 15 万 kW 锅炉 的 项 目 ,创造 了 哈 锅 历 史上 出 口 
订货 的 最 好 业绩 。 

上 海 汽 轮机 有 限 公司 2006 年 新 增订 货 量 50.7 亿 元 / 
2 3727 kW, 新 机 组 安装 服务 182 台 , 投 运 110 台 。 公 司 产 
品 结构 中 30 万 kW 以 上 机 组 占 年 度 电站 汽轮机 生产 总 量 的 
80% 以 上 ,小 机 组 的 生产 比例 继续 下 降 。 实 施 全 球 采 购 ,与 
日 本 、 韩 国 ` 英国 .意大利 等 国家 的 世界 一 流 公司 建立 了 国 
定 的 合作 伙伴 关系 ,同时 百 万 千瓦 级 超 超 临界 、 燃 气 轮机 逐 
步 纳 人 常规 化 生产 ,生产 能 力 逐 年 提升 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 2006 年 新 增订 货 量 122. 30 亿 
元 ,出 口交 货 值 3.41 亿 元 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 2006 年 积极 适应 市 场 变化 ， 
在 电站 汽轮机 和 给 水 泵 汽轮机 市 场 下 滑 的 情况 下 ,把 增 量 
目标 市 场 对 准 海外 ,以 及 近年 来 上 升 明 显 的 煤化 工 \ 石油 化 
工 市 场 ,成 效 显 著 。2006 年 承接 国内 合同 继续 呈 增 长 态势 ， 
全 年 新 增订 货 额 30 亿 元 ,出 口交 货 值 7 亿 元 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 面 对 2006 年 发 电 设备 
市 场 呈现 项 目 减 少 、 竞 争 激烈 价格 走低 的 趋势 ,积极 应 对 
市 场 形势 ,全 年 新 增订 货 额 67 亿 元 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 2006 年 电站 锅炉 新 增订 货 额 


3.69 亿 元 , 面 对 国 内 市 场 继续 下 降 , 公 司 积极 应 对 市 场 容量 
减少 和 国家 宏观 政策 的 双重 不 利 影响 ,调整 产品 结构 ,产品 
重点 转向 余热 锅炉 、 垃 圾 炉 、 脱 硫 装 置 等 环保 产品 以 及 相关 
节能 产品 ,符合 国家 产业 政策 。 

东方 汽轮机 有 限 公司 2006 年 十 分 重视 市 场 开 拓 , 年 内 
签订 百 万 千瓦 超 超 临界 、 燃 机 及 一 - 批 风 力 发 电机 组 合同 ,为 
公司 多 元 化 、 持 续 发 展 创造 了 条 件 。 受 市 场 影响 ,全 年 电站 
汽轮机 新 增订 货 量 26 亿 元 /1 077 万 kW ,订单 比 上 年 减少 。 
但 在 国际 市 场 上 ,公司 拿 到 了 目前 我 国 出 口 最 大 单机 功率 
的 6 台 60 万 kW 汽轮机 的 订单 ,2006 年 出 口 创 汇 达 2 600 
万 美元 。 全 年 共 投 运 机 组 76 台 /2 673.5 万 kW, 比 上 年 增 
长 73% 。 特 别 是 首 台 燃 机 、 首 人 台 百 万 千瓦 级 机 组 、 首 批 1.5 
MW 低温 风力 发 电机 组 的 成 功 投 运 ,标志 着 公司 的 燃 机 、 百 
万 千瓦 级 机 组 和 风电 的 开发 取得 了 成 功 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 2006 年 在 火电 设备 
市 场 竞争 加 剧 的 情况 下 ,实现 新 增订 货 目 标 8 亿 元 ,特别 是 
拿 到 310MW 空冷 机 组 .330MW 供 热 机 组 和 出 口 印 度 
330MW 机 组 订单 ,为 进一步 开拓 国内 外 300MW 等 级 机 组 
市 场 迈 出 了 坚实 的 一 步 。 在 风电 业务 方面 ,在 引进 技术 消 
化 吸收 的 同时 ,积极 参与 市 场 竞 标 ,取得 良好 的 市 场 宣传 效 
应 。 

无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 面 对 国家 控制 投资 规模 、 
整顿 清理 违规 电厂 项 目 等 不 利 因 素 ,经 过 一 年 的 努力 ,全 年 
共和 承接 锅炉 27 705. 34 t( 燕 汽 )/245 台 ,金额 约 20 多 亿 元 。 
其 中 包括 1 台 200MW(670tVh) 超 高 压 大 型 循环 流 化 床 锅炉 
订单 ,4 台 9F.2 台 9E.2 台 6B 全 系列 燃气 轮机 余热 锅炉 订 
单 ,11 台 秸 秆 直 燃 锅炉 订单 (其 中 包括 国家 三 个 示范 工程 
中 的 两 个 ), 与 日 本 IH 公司 签订 的 TOSO 项 目 250MW 
(800th) 亚 临 界 煤 粉 锅炉 全 套 受 压 部 件 制造 合同 ,与 美国 
CLECO 公司 签订 的 2 台 330MW 亚 临 界 循环 流 化 床 锅炉 主 
要 受 压 部 件 制造 合同 等 ,实现 了 历史 性 突破 。 公 司 在 拓展 
国外 市 场 方面 ,全 年 出 口 销售 收入 为 770 万 美元 ,其 中 销 往 
印度 尼 西 亚 和 印度 2 个 国家 ,销售 额 约 占 公司 全 年 出 口 销 
售 收入 总 额 的 50% ;外 贸 出 口 订单 完成 约 2 亿 和 多 元 , 约 占 订 
单 总 量 的 11% 。 

中 国 长 江 动 力 公 司 ( 集 团 )2006 年 全 年 累计 承接 订单 
15 亿 元 ,新 增订 单 10 亿 元 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 2006 年 累计 合同 
新 增订 单 24 亿 元 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”按照 国家 振兴 装备 制造 业 的 战略 
决策 ,火电 设备 制造 企业 围绕 新 产品 的 开发 、 技 术 引 进 和 生 
产 进行 了 大 量 科 研 工 作 , 取 得 了 一 批 具有 一 定 国 际 先 进 水 
平 的 科研 成 果 和 新 产品 。 尽 管 一 批 成 果 的 取得 有 力 地 推动 
了 行业 的 发 展 与 科技 进步 ,但 是 ,国内 企业 在 引进 国外 先进 
技术 的 同时 ,在 自主 开发 方面 仍 面临 着 3 大 核心 难题 :(1) 
个 别 引进 技术 的 产品 设计 技术 尚未 掌握 。(2 ) 部 分 关键 合 
金 钢 型 材 及 大 型 铸 锻 件 仍 依赖 进口 。(3 ) 部 分 核心 部 件 和 
辅 机 以 及 配套 件 也 依赖 进口 。 这 暴露 出 我 国 在 引进 技术 的 
消化 吸收 、 产 业 配 套 能 力 以 及 核心 技术 掌握 方面 ,号 需 加 强 
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科研 投入 和 政策 扶持 ,特别 是 一 些 基 础 性 的 试验 研究 、 行 业 
共性 技术 难题 的 攻克 上 更 需 加 大 科研 经 费 的 投 人 和 科学 合 
理 的 规划 及 政策 支持 。 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 紧 紧 围 绕 院 的 发 展 战 略 
MAK At EF ,通过 市 场 开 发 和 新 产品 研发 ,推进 技术 
创新 ,机 制 创新 和 管理 创新 ,使 该 院 在 科研 、 经 营 等 方面 取 
得 了 明显 的 成 果 , 为 新 一 轮 发 展 竟 定 了 基础 。 在 科研 及 新 
产品 开发 方面 :QD 负责 和 承担 的 《60 万 kW 超 临 界 火电 机 组 
成 套 设备 研制 》 项 目 中 的 课题 和 专题 通过 了 国家 级 验收 。 
(Q)* 高 压 大 功率 变频 调 速 装置 "~ “发 电机 组 寿命 和 广义 可 
靠 性 设计 与 分 析 技 术 研 究 ” 纳 入 科技 部 863 项 目 计 划 ; 完 成 
国家 发 改 委 重 大 专题 “大 型 空冷 汽轮机 研制 ”立项 工作 ; 
“ 超 临 界 空冷 机 组 技术 经 济 可 行 性 研究 ” 纳 人 国家 重大 装备 
研制 计划 ;“ 锅 炉 受 压 元 件 寿命 在 线 监测 装置 研制 ”获得 了 
科技 部 科研 院 所 专项 立项 。 怨 在 技术 成 果 转 化 方面 ,积极 
贯彻 国家 振兴 装备 制造 业 的 战略 方针 ,通过 准确 的 市 场 定 
位 ,增加 新 产品 的 研发 投入 ,加 快 新 产品 的 研发 速度 ,实现 
了 高 压 变频 以 及 核电 电气 贯穿 件 两 大 产品 的 技术 成 果 的 产 
业 化 。 同 时 ,DCS 系统 在 2 x60 万 kW 机 组 自 启 停 APS 项 
目 上 也 取得 技术 性 突破 。 雹 积极 发 挥 创新 优势 ,加 强 新 技 
术 的 应 用 和 投入 ,在 生物 质 能 发 电 领 域 取得 了 重大 突破 , 承 
接 了 我 国 第 一 台 生 物质 发 电 宿 迁 项 目的 成 套 技术 及 工程 设 
计 和 中 电 洪 泽 生 物质 发 电 总 包工 程 项 目 。 包 在 获奖 与 申请 
专利 方面 :2006 年 该 院 被 评 为 上 海 市 专利 示范 企业 ,通过 了 
上 海 市 知识 产权 示范 培育 企业 的 评审 , 完成 了 知识 产权 保 
护 条 例 草 案 的 制订 ,全 年 该 院 申报 专利 13 项 ,其 中 发 明 专 
利 8 项 ,是 专利 申请 最 多 的 一 年 。 该 院 的 “大 型 空冷 汽轮机 
设计 技术 研究 与 产品 研制 "获得 上 海 市 科学 技术 进步 一 等 
奖 ， 高 压 变频 调 速 装置 " “电站 锅炉 排 烟 温 度 程控 装置 ”2 
项 获得 上 海 市 科学 技术 进步 三 等 奖 电站 风机 和 水 泵 及 电 
动机 状态 检修 专家 系统 " 获 中 国 机 械 工业 科学 技术 二 等 奖 。 

2006 年 ,北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 执行 “十 一 
五 ”战略 规划 ,为 实现 300MW 等 级 机 组 系列 化 ,加 大 科技 投 
入 ,加 快 技术 创新 ,全 年 共 完 成 合同 产品 技术 准备 36 项 、 科 
研 项 目 19 项 。 完 成 了 300MW 抽 凝 式 、330MW 单 抽 供 热 
式 、350MW/360MW 凝 汽 式 、 小 汽轮机 驱动 给 水 泵 式 汽轮机 
以 及 350MW/360MW 发 电机 的 方案 设计 及 评审 工作 。 升 展 
了 多 项 科研 工作 ,包括 高 压 静 叶片 叶 栅 吹风 试验 、 示 级 叶片 
动 频 试验 技术 准备 、 排 汽 装置 受 力 分 析 、350MW KERTI 
方案 设计 及 软件 购置 聘请 外 部 专家 对 330MW 定子 线 棒 试 
制 进 行 鉴定 评审 .330MW EMA RGRAY HRS, 
为 提高 产品 竞争 力 创 造 了 条 件 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 2006 年 完成 了 首 
台 国 产 化 率 31.32% 的 OE 燃 机 试制 ,6 月 21 日 顺利 通过 了 
3 000r/ min 全 速 空 载 性 能 测试 。 在 IGCC 方面 ,公司 与 有 关 
研究 院 所 合作 ,为 充 州 矿 务 局 研制 的 我 国 首 套 OB IGCC 联 
合 循环 发 电 设备 于 3 月 份 投入 商业 运行 。 在 余热 利用 方 
面 ,公司 积极 开发 水 泥 生 产 线 上 的 余热 利用 9 100kW 低温 
低压 汽 轮 发 电机 组 ,并 于 7 月 下 旬 在 海螺 集团 宁国 水 泥 厂 
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5 000t 水 泥 生 产 线 上 成 功 并 网 发 电 。 在 新 能 源 方面 ,公司 与 
国内 唯一 具有 风电 自主 知识 产权 的 新 疆 金 风 科技 公司 合作 
开发 风电 设备 ,完成 了 2 台 1.5MW 直 驱 式 风力 发 电机 定子 
的 试制 。 

无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 在 科技 成 果 及 新 产品 方 
面 :中 通过 TOSO 项 目的 技术 开发 ,完成 了 自主 开发 的 
670Wh、480t/h、460t/h、450tVh 等 大 型 煤 粉 锅炉 新 产品 设计 
方案 。@ 加 快 了 具有 自主 知识 产权 的 秸秆 锅炉 开发 进程 ， 
完成 了 河北 晋 州 75tVh 秸秆 锅炉 的 设计 开发 任务 ,形成 了 
35t/h 中 压 、75tWh 中 压 次 高 压 、110th 高 温 高 压 秸秆 锅炉 系 
列 产 品 开发 研制 的 工作 体系 。(38 月 1 日 ,公司 与 美国 Fos- 
ter Wheeler 公司 正式 签订 200 ~ 300MW 大 型 循环 流 化 床 锅 
炉 技 术 转 让 许可 证 协议 ,通过 引进 技术 的 消化 吸收 ,已 具备 
自行 设计 200 ~300MW 大 型 循环 流 化 床 锅炉 的 能 力 。 轧 消 
化 和 吸收 了 引进 CMI 公司 的 立 式 余热 锅炉 技术 ,启动 了 9E 
级 .9F 级 余热 锅炉 的 设计 工作 。 目 前 ,公司 9E 级 的 余热 锅 
炉 设 计 已 进入 施工 图 设计 阶段 。(B@480th 超 高 压 带 中 间 再 
热 循 环流 化 床 锅炉 的 新 产品 通过 了 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 
和 中 国电 力 企 业 联合 会 联合 组 织 的 技术 鉴定 。 

2006 年 ,东方 汽轮机 有 限 公 司 全 年 投入 技术 开发 经 费 
14 262 万 元 , 比 上 年 增长 19. 48%, 占 主 营 业务 收入 的 
2.16% 。 公 司 积极 进行 新 产品 研制 ,加 快 新 产业 开发 , 走 
“多 电 并 举 ,自主 创新 ”的 发 展 道路 。 燃 气 轮机 的 国产 化 率 
得 到 提高 , 燃 煤 汽轮机 完成 了 百 万 千瓦 级 机 组 的 试制 ,风力 
发 电机 组 形成 了 批量 供 货 能 力 。 

LERNI ARAR 2006 年 重大 技术 装备 研制 及 重 
大 技术 攻关 项 目 进 展 情况 :中 公司 承担 科教 兴 市 项 目 “ 百 万 
千瓦 级 超 超 临界 火力 发 电机 组 研制 ”中 的 10 个 子 课题 ,已 
陆续 完成 ;“ 百 万 等 级 压 水 堆 核 电站 主要 设备 及 材料 研制 ” 
中 的 5 个 子 课题 , 现 已 进入 项 目 后 期 ,预计 2007 年 完成 。 
@@ 列 人 和 人 国家、 部、 省 (市 ) 级 科研 项 目 (863)“ 超 超 临 界 发 电 
机 组 技术 选 型 研究 ”已 基本 完成 ,国家 发 改 委 项 目 “ 引 进 
300MW CFB 锅炉 关键 技术 及 计算 软件 的 消化 吸收 ”于 2006 
年 6 月 份 完成 。 图 新 产品 的 试制 .生产 、 鉴 定 情况 :2005 年 
开始 进行 600MW 超 临 界 压力 直流 锅炉 的 新 产品 试制 生产 ， 
目前 的 第 1.2 台 锅 炉 在 江苏 镇 江 电 厂 三 期 运行 ,2006 年 完 
成 了 新 产品 鉴定 。 

哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 重大 技术 装备 研制 及 重 
大 技术 攻关 项 目的 进展 情况 :中 完成 了 国家 重大 技术 装备 
研制 项 目 《600MW 空冷 汽轮机 研制 及 优化 项 目 资金 申请 报 
告 ) 修 改 稿 及 经 费 预算 ,并 已 通过 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 
的 专家 评审 及 中 介 机 构 评估 ,获得 国家 发 改 委 批 准 ,被 列 人 
国家 高 技术 产业 发 展 项 目 计 划 ; 完 成 了 国家 技术 装备 研制 
项 目 《600MW 超 临 界 火 电机 组 成 套 设 备 研制 ?中 专题 验收 
评估 工作 ;完成 了 国家 技术 装备 研制 项 目 超 临界 课题 预 验 
收 及 相关 工作 ;完成 了 《600MW 超 临界 汽轮机 》 申 报国 家 火 
炬 计划 申报 书 及 可 研 报 告 。 项 目 已 通过 国家 级 火炬 计划 项 
目 评 审 ,被 评 为 2006 年 国家 火炬 计划 项 目 。@ 完 成 了 联合 
循环 机 组 大 型 空冷 机 组 、 超 超 临 界 火 电机 组 及 核电 机 组 的 


设计 、 生 产 工作 。 

上 海 汽轮机 有 限 公 司 重大 技术 装备 研制 及 重大 技术 攻 
FIR A :D1 000MW 级 大 型 超 超 临 界 火电 机 组 汽轮机 研发 。 
人 @ 百 万 千瓦 级 核电 汽轮机 技术 研究 。 呈 超 超 临 界 参数 下 考 
虑 汽 流 激 振 的 轴 系 计算 方法 和 特性 研究 。 亿 超 超 临界 汽 轮 
机 高 温 部 件 及 转子 材料 应 用 性 能 的 研究 。 公 司 汽轮机 技术 
及 产品 已 进入 高 速 全 面 发 展 的 阶段 ,为 满足 不 同市 场 区 域 
顾客 对 清洁 环保、 高 效 汽轮机 的 需求 ,目前 正在 设计 和 制 
造 的 机 型 多 达 40 多 种 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 在 科技 成 果 及 新 产品 方面 取得 
了 可 喜 的 成 绩 ,特别 是 在 节能 、 环 保 新 产品 开发 和 应 用 方面 
得 到 了 市 场 的 认可 :WD“ 城 市 生活 垃圾 焚烧 成 套 技术 与 设 
备 " 课 题 (863 课题 ) 已 通过 验收 ,2006 年 获 浙江 省 科技 进步 
二 等 奖 。 该 课题 以 开发 研制 完全 拥有 自主 知识 产权 的 、 完 
全 国产 化 的 二 段 往复 炉 排 式 垃圾 焚烧 炉 为 核心 ,研究 开发 
城市 生活 垃圾 焚烧 成 套 技 术 及 设备 ,课题 包括 8 个 子 项 。 
@ 在 成 功 研发 2 000vd 水 泥 窒 余热 锅炉 的 基础 上 ,开发 成 
功 具 有 自主 知识 产权 的 5 000d 纯 低 温水 泥 窑 余热 锅炉 并 
通过 了 技术 鉴定 ,2006 年 获 浙江 省 科技 进步 三 等 奖 。 该 产 
量具 有 很 好 的 环保 节能 效果 ,是 目前 我 国 最 大 的 水 泥 窑 纯 
低温 余热 锅炉 ,产品 填补 了 国内 空白 。(3) 人 研发 的 新 产品 
一 一 220th 全 人 烧 高 炉 煤 气 锅炉 在 2006 年 已 进入 全 面 收 获 
阶段 ,相当 于 每 年 可 节约 标 煤 14 万 t, 又 避免 了 上 千 吨 So, 
的 排放 。 至 2006 年 底 , 公 司 总 共 销 售 30 余人 台 ,市 场 占有 率 
在 90% 以 上 。 除 此 之 外 ,公司 加 大 新 产品 开发 力度 ,加 快 产 
品 结构 调整 ,开发 一 系列 节能 、 环 保 综合 利用 新 产品 :与 美 
E N/E 公司 合作 开发 了 9F 级 燃气 轮机 余热 锅炉 、9E RA 
然 循 环 燃气 轮机 余热 锅炉 、1 000MW 超 超 临 界 除 氧 器 及 水 
箱 ,75th 秸秆 生物 质 锅炉 、150Wh 于 熄 焦 余 热 锅 炉 .600MW 
超 临界 高 低 加 热 器 等 10 种 新 产品 。 

中 国 长 江 动 力 公司 (集团 ) 在 新 产品 开发 方面 :开发 的 
150MW 起 高压 汽轮机 在 内 蒙 乌 兰 电厂 成 功 投 运 ,目前 , 公 
司 已 有 4 台 超 高 压 机 组 投入 运行 。 此 外 ,公司 根据 市 场 需 
求 , 还 开发 了 6 ~ 150MW 热电 联 供 汽 轮机 ,以 及 150MW 以 
下 空冷 汽轮机 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 2006 年 进一步 加 强 技 术 开 
发 力度 ,新 产品 开发 进一步 加 快 。 研 制 了 青岛 60MW 发 电 
用 汽轮机 ;依靠 引进 技术 ,开发 超 超 临界 机 组 用 给 水 泵 汽 轮 
机 以 及 燃 机 等 新 产品 ,为 进一步 抢占 市 场 创 造 条 件 。 公 司 
全 年 科研 经 费 投 入 近 亿 元 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 在 科技 成 果 及 新 产品 方 
面 :QD 重大 技术 装备 研制 及 重大 技术 攻关 项 目 进 展 情况 : 承 
担 了 “引进 300MW CFB 锅炉 技术 消化 吸收 "课题 之 专题 
“引进 300MW CFB 锅炉 关键 部 件 设计 制造 技术 ”, 并 在 “3 引 
进 300MW CFB 技术 资料 及 计算 软件 消化 吸收 ”专题 中 承担 
“大 型 CFB 锅炉 相关 设计 标准 和 性 能 设计 软件 消化 ”和 “不 
同 煤 质 大 型 CFB 锅炉 设计 方法 ”两 项 分 专题 ,2006 年 已 完 
成 3 项 课题 的 相关 研究 内 容 , 正 在 验收 阶段 ;国家 重大 技术 
装备 研制 项 目 “H 型 布置 200MW CFB 锅炉 及 外 置换 热 器 的 


结构 设计 研究 ”研制 工作 2006 年 已 全 部 结束 ,正在 验收 阶 
段 。@ 列 人 国家 、 部 .省 (市 ) 级 科研 项 目 进 展 情况 :国家 
863 课题 “ 超 超 临 界 燃 煤 发 电 技 术 研 究 ” 一 一 子 课题 “ 超 超 
临界 锅炉 选 型 技术 研究 ”和 “ 超 超 临界 锅炉 关键 技术 研究 ” 
于 2006 年 6 月 初 顺利 通过 了 国家 验收 ;在 “十 一 五 "时 期 国 
家 “863” 计 划 中 ,承担 的 “1 000MW 超 超 临界 褐 煤 锅炉 关键 
技术 研究 ”正在 进行 中 ;承担 的 省 科技 计划 项 目 “ 大 型 燃 机 
联合 循环 电站 快速 启动 和 频繁 启 停 余热 锅炉 适应 能 力 的 研 
究 ”“ 核 电 蒸汽 发 生 器 焊接 工艺 技术 研究 “核电 燕 发 器 、 
稳 压 器 设计 制造 关键 技术 研究 ”“1 000MW 超 超 临 界 锅 
炉 关 键 技 术 研 究 ” 正在 进行 中 。@ 新 产品 的 试制 .生产 、 鉴 
定 情况 :完成 了 1 000MW 超 超 临界 PM 煤 粉 分 离 器 HG 一 
2953/27.46—YM1 锅炉 、 烧 贫 煤 旋 流 燃 烧 器 、 四 分 仓 空气 
项 热 器 的 研制 .9FA 等 级 余热 锅炉 、Z960Y 一 20 BLA A I PB 
DN175/DN225 等 6 项 新 产品 已 试制 。 在 科技 成 果 方 面 , 公 
司 与 有 关 研 究 院 所 联合 开发 的 《循环 流 化 床 (CFB) 锅炉 关 
键 技术 的 自主 研发 及 应 用 》 以 及 与 清华 大 学 等 联合 开发 的 
《循环 流 化 床 锅炉 本 体 和 动态 仿真 关键 技术 的 研究 及 产业 
化 ) 荣 获 2006 年 度 国 家 科技 进步 二 等 奖 ;《135MW 循环 流 
化 床 锅炉 》 荣 获 中 国 机 械 工业 联合 会 2006 年 度 科 学 技术 二 
等 奖 ;《 合 成 氮 废 热 锅炉 研制 ) 荣 获 哈尔滨 市 科技 进步 二 等 
奖 ;《 水 煤 浆 气 化 炉 炉 体 研制 ) 荣 获 中 国 石油 和 化 学 工业 协 
会 科技 进步 三 等 奖 。 

质量 及 标准 ” 随 着 技术 进步 与 市 场 竞 争 的 日 趋 激 烈 ， 
用 户 对 产品 质量 的 要 求 也 越 来 越 高 ,各 企业 在 质量 管理 方 
面 都 采取 了 强 有 力 的 措施 。 在 积极 引进 国外 先进 技术 的 同 
时 ,也 积极 采用 国外 先进 标准 ,并 逐步 转化 为 企业 标准 。 
2006 年 火电 设备 制造 行业 主要 骨干 企业 均 通 过 了 1S09001 
质保 体系 认证 ,部 分 企业 通过 15014000 环境 体系 认证 。 
2006 年 火电 设备 行业 有 3 个 企业 获得 国家 名 有 牌 产品 称号 : 
青 汽 和 南 汽 的 热电 联 产 汽轮机 , 杭 汽 的 工业 汽轮机 。 全 国 一 
锅炉 压力 容器 标准 化 技术 委员 会 和 全 国 汽轮机 标准 化 技术 
委员 会 根据 行业 发 展 和 技术 进步 的 要 求 , 按 计划 完成 “水 管 
锅炉 受 压 元 件 强度 计算 ”等 9 项 国家 标准 的 制 修订 ,其 中 汽 
轮机 3 项 ,锅炉 6 项 ,以 及 8 项 行业 标准 的 制 修订 ,其 中 汽 
轮机 5 项 ,锅炉 3 项 ,还 参与 了 钢 标 委 的 “锅炉 钢板 ”等 3 项 
材料 标准 的 制 修订 。 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 利 用 行业 中 的 优势 和 地 
位 ,积极 开展 核电 领域 的 标准 研究 和 ASME 核电 标准 的 番 
译 转化 工作 ,为 政府 的 行业 管理 工作 提供 技术 支持 ,并 积极 
建立 与 政府 ,行业 组 织 的 沟通 渠道 ,参加 了 国家 振兴 机 械 制 
造 业 “关于 制定 国民 经 济 重 点 领域 装备 技术 政策 的 若干 规 
定 ” 的 制定 编写 ,参加 了 由 国防 科 工 委 主 持 的 “核电 标准 体 
系 建设 ' 十 一 五 ' 规划 ”的 编制 工作 ,组 织 机 械 制 造 行业 申 
报 了 “核电 厂 核 承 压 设备 制造 标准 化 研究 ”、“ 核 岛 主 设备 
及 其 他 承 压 设备 材料 标准 的 分 析 研究 ”两 项 研究 项 目 ,完成 
了 "核电 厂 常 规 岛 汽轮机 设计 制造 规范 ”等 26 个 核电 标准 
的 立项 申报 工作 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 在 产品 质量 和 质保 体系 方 


行业 概况 + 53 





面 : 通 过 了 华 信 公司 、 新 时 代 中 心 质量 管理 体系 的 监督 检 
查 , 同 时 ,还 通过 了 国防 科 工 委 军 工 产品 武器 装备 科研 生产 
许可 证 取证 审核 ,A 级 锅炉 制造 许可 证 换 证 审核 .国家 核 安 
全 局 及 核 设备 安全 与 可 靠 性 中 心 民用 核 承 压 设备 制造 许可 
证 换 证 审核 等 ,质量 保证 能 力 得 到 了 各 方 认可 。“ 超 超 临界 
锅炉 P122 材料 焊接 质量 攻关 QC 小 组 ”和 “提高 马鞍 型 焊 
机 焊 缝 一 次 合格 率 QC 小 组 ”双双 荣获 2006 年 度 全 国 机 械 
工业 优秀 质量 管理 小 组 成 果 二 等 奖 , 并 同时 获得 “全 国 机 械 
工业 质量 管理 小 组 ”称号 。 目 前 ,公司 主导 产品 主要 采用 国 
际 标准 和 国内 标准 以 及 国外 先进 公司 的 标准 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 2006 年 通过 了 ISO9000 质 
量 体 系 认 证 ,并 积极 宣 贯 6S 管理 模式 ,企业 面貌 获得 改观 ， 
进一步 提高 了 公司 质量 管理 体系 水 准 。 产 品 采 用 国际 标准 
和 国内 标准 及 用 户 提出 的 特殊 技术 规范 。 

上 海 汽 轮机 有 限 公 司 按照 上 海 电 气 集团 部 署 ,确定 了 
2006 年 质量 工作 要 点 :推进 品牌 战略 ,强化 过 程控 制 , 追 求 
卓越 绩效 。 围 绕 这 一 质量 方针 和 质量 目标 ,公司 以 提高 产 
品质 量 意识 为 当务之急 ,加 强 质量 宣传 和 控制 ,改进 和 完善 
对 生产 过 程 中 的 产品 质量 控制 。 通 过 开展 各 种 形式 的 质量 
改进 活动 ,确保 了 质量 管理 体系 的 有 效 运 行 。2006 年 ,通过 
了 环境 管理 体系 审核 .以 及 质量 和 职业 健康 安全 管理 体系 
审核 。 在 引进 国外 先进 技术 的 同时 ,积极 做 好 国外 标准 和 
技术 规范 等 技术 文件 的 转化 。 

哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责任 公司 2006 年 通过 了 中 国 新 
时 代 质 量 认证 中 心 的 军品 第 2 次 .民品 第 3 次 监督 审核 , 同 
时 ,还 通过 了 华 信 技术 检验 有 限 公 司 的 质量 管理 体系 复评 
审核 。2006 年 ,公司 被 评 为 “全 国 机 械 工 业 质 量 管理 小 组 
活动 推进 优秀 企业 ” 。 一 分 厂 技术 组 QC 小 组 荣获 全 国 “ 五 
一 "劳动 奖状 。 借 助 技 术 引 进 和 技术 合作 ,公司 积极 采用 国 
外 先进 国家 标准 以 及 国际 标准 方面 ,目前 采用 的 国外 标准 
有 美国 西屋 公司 和 GE 公司 、 日 本 三 菱 公司 等 有 关 技 术 标 
准 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 2006 年 初 通过 了 ASME“S”、 
“U” 钢 印 及 授权 证 书 换 证 审核 ;还 通过 了 第 二 方 一 一 GE、 
N/E 供 方 资格 评审 ,公司 已 具备 GE、N/E 锅炉 压力 容器 制 
造 资格 。 目 前 ,公司 主导 产品 基本 采用 国际 标准 和 国内 标 
准 以 及 国外 先进 公司 的 标准 。 其 中 ,大 型 电站 辅 机 采用 法 
国 CODAP、ALSTOM 公司 标准 ;大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 采用 
美国 N/E 公司 标准 等 。 

东方 汽轮机 有 限 公 司 通过 了 GB/T 19001 一 ISO 9001 质 
量 体 系 认 证 和 ASME 取证 ,取得 了 一 、 二 类 压力 容器 设计 、 
制造 许可 证 。2006 年 ,在 产品 在 制 量 大 、 加 工 周 期 紧 的 情况 
下 ,严格 按 质 保 体 系 生 产 ,降低 质量 损失 率 ,确保 产品 质量 。 
同时 ,公司 积极 采用 国外 先进 标准 不 断 提 高 产品 技术 含量 。 

上 海 锅炉 三 有 限 公 司 2006 年 结合 企业 发 展 目标 ,从 资 
质 体 系 建设 全 力 推进 “军工 "产业 发 展 。 在 完成 保密 认证 的 
基础 上 ,启动 了 “武器 装备 科研 生产 许可 证 ”的 取证 工作 ,并 
于 年 底 前 完成 取证 审核 工作 ,使 公司 顺利 进入 到 武器 装备 
科研 生产 行业 。 同 时 ,公司 进一步 完善 质量 保证 体系 ,严格 
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控制 产品 质量 ,全 年 共 为 66 个 电厂 (122 台 锅 炉 ) 提供 技术 
支持 ,共有 50 台 锅 炉 一 次 通过 水 压 试验 ,47 套 机 组 一 次 通 
过 168h 试 运行 ,通过 率 均 达到 100% ,顾客 满意 度 达到 91.6 
分 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 修订 并 宣 贯 质量 体系 
和 压 容 体系 文件 ,完善 二 级 质量 管理 文件 ,通过 曝光 台 和 叔 
查 快讯 ,加 快 内 外 部 质量 问题 反馈 ,提高 处 理 的 效率 ,实现 
质量 信息 共享 。 完 成 S09001 质量 体系 的 年 度 流动 内 审 工 
作 。 采 取 工 艺 整 顿 “ 三 结合 ”, 汽 ,发 、 辅 330MW 机 组 首 批 
78 个 整顿 项 目 已 基本 完成 ,取得 了 明显 效果 。 采 取 多 种 拱 
施 提 升 质量 管理 水 平和 产品 实物 质量 ,内 损 率 由 2005 年 的 
0.09% 下 降 至 2006 年 的 0.06% , 压 容 产品 焊接 一 次 合格 率 
达到 99% 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2006 年 通过 了 中 
国 检验 认证 中 心 对 公司 质量 管理 体系 的 现场 监督 审核 , 公 
司 质量 管理 体系 持续 有 效 , 评 定 公 司 质量 管理 体系 符合 要 
求 。 主 要 产品 采用 国家 标准 ,出 口 产品 根据 用 户 需 要 采用 
相关 的 国际 标准 ,燃气 轮机 产品 采用 美国 GE 公司 的 质量 和 
技术 标准 。 

中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 2006 年 通过 了 GB/T 
19001 一 ISO 9001 质量 体系 认证 复核 。 

无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 以 出 口 产品 为 契机 ,全 面 
提升 产品 质量 。 通 过 了 A 级 锅炉 制造 许可 证 换 证 内 审 、 
ISO 9001 质 量 管理 体系 内 审 和 年 度 监督 审核 ,ISO 14001, 
OHSAS18001 环境 安全 体系 内 审 和 年 度 监督 审核 及 换 证 。 
公司 根据 国际 标准 和 实际 情况 对 设计 、 工 艺 、 原 材料 .焊接 、 
探伤 等 重点 要 素 的 管理 在 体系 文件 中 作 了 严格 的 规定 , 修 
订 和 完善 了 相应 的 程序 文件 。 对 不 符合 项 进行 原因 分 析 ， 
采取 切实 有 效 的 纠正 措施 ,使 质量 体系 在 运行 中 不 断 得 到 
完善 和 改进 ,有 效 地 保证 了 产品 质量 。 公 司 通过 了 美国 
ASME 总 部 组 织 的 ASME 换 版 换 证 和 上 海 质 审 中 心 进 行 的 
体系 复查 。 为 了 达到 国际 同行 业 的 水 平 ,公司 瞄准 国际 上 
锅炉 制造 业 的 先进 企业 ,引进 了 德国 铀 弯 机 、 意 大 利 新 卷 板 
机 、 瑞 士 直 读 光谱 仪 、 林 肯 二 氧化 碳 焊 机 ,日 本 20 头 大 型 膜 
式 壁 焊接 生产 线 等 设备 。 目 前 全 公司 焊接 自动 化 程度 已 达 
到 90% 以 上 ,基本 实现 了 焊接 自动 化 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 ,火电 设备 制造 行业 完 
成 的 基建 及 技术 改造 项 目 投资 额 比 上 年 有 所 回落 。 各 企业 
在 市 场 需求 高 速 增长 的 形势 下 ,坚持 企业 做 精 做 强 的 原则 ， 
加 快 投资 优势 项 目 ,使 企业 具有 差异 化 竞争 优势 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公司 2006 年 W 火焰 燃烧 技术 引进 项 
月、 起 临界 锅炉 生产 配套 技 措 项 目 已 基本 完成 ,完成 的 技术 
改造 项 目 有 : 膜 式 CO, 焊 机 (更 新 )10 人 台 、 集 箱 埋 弧 焊 机 头 3 
套 、 金 相 显微镜 (更 新 )1 台 等 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 2006 年 坚持 以 内 涵 为 
主 的 方针 ,避免 育 目 的 能 力 扩张 。 通 过 外 协 等 手段 ,生产 能 
力 和 效率 明显 提高 ,生产 成 本 有 所 降低 , 现 已 完成 了 数 项 国 
家 重点 技术 改造 项 目 。 

东方 汽轮机 有 限 公司 2006 年 继续 加 大 固定 资产 投入， 


进行 了 基本 建设 和 技术 改造 。 通 过 基本 建设 ,基础 设施 和 
工作 环境 大 大 改善 ;通过 技术 改造 ,加 速 了 设备 更 新 ,其 设 
备 的 数量 增加 ,质量 提升 ,加 工 能 力 得 到 了 增强 ,加 工 水 平 
进一步 提高 。 国 家 重点 投资 项 目 进 展 顺 利 ,国家 财政 债券 
技 改 项 目 " 通 过 了 国家 竣工 验收 重型 燃 机 国产 化 技 改 项 
A” 如 期 完成 ( 待 国家 正式 验收 ) 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 2006 年 燃 机 转子 
国产 化 项 目 ,已 经 国家 发 疏 委 论证 ,审批 并 下 达 投 资 计划 ， 
发 电机 重型 厂房 西 接 改造 工程 主体 按期 完工 并 交付 使 用 。 
自 筹资 金 完 成 了 2 跨 风 电厂 房 的 主体 改造 ,完成 了 技术 大 
楼 装修 和 局 域 网 改造 等 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 2006 年 基本 建设 主要 集中 
在 内 部 环境 整治 ,通过 一 年 多 的 环境 整治 和 推行 6S TH, 
改变 了 过 去 “ 脏 、 乱 、 差 ”的 现象 ,公司 面貌 焕然 一 新 ,员工 的 
作业 环境 得 到 了 较 大 的 改善 ,提高 了 公司 的 信誉 度 和 竞争 
力 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 2006 AEE AR BEA BU. OH 
旋 鳍 片 管 固定 资产 投资 项 目 。 投 资 9 250 万 元 ,新 建 螺旋 铺 
片 管 生产 车 间 11 429m ,进口 4 条 螺旋 鳍 片 管 绕 制 机 及 新 
增 螺 旋 鱼 片 管 绕 制 机 的 配套 设备 。 项 目 完成 后 形成 年 产 螺 
旋 鳍 片 管 2 万 t 以 上 的 能 力 ,将 成 为 我 国 螺 旋 鱼 片 管 的 最 大 
生产 基地 。@ 大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 技术 引进 及 国产 化 轩 
定 资产 投资 项 目 。 投 资 9 645 万 元 新 建 863m 余热 锅炉 
组 装 及 辅助 建筑 ,配套 建设 电 、 水 、 气 等 公用 动力 设施 ,新 增 
大 型 燃 机 余热 锅炉 模块 的 关键 生产 设备 。 项 目 建成 达 产 
后 ,可 形成 年 产 9F 级 余热 锅炉 16 台 ( 套 ) 的 能 力 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 2006 年 积极 搞 好 基 
本 建设 ,推进 技术 改造 项 目 实施 ,努力 提升 公司 竞争 力 。 为 
执行 公司 “十 一 五 ”规划 ,合理 调整 工艺 布局 ,完成 了 下 料 车 
间 的 搬迁 以 及 风电 装配 车 间 工 艺 布局 调整 。 

哈尔滨 锅炉 三 有 限 责 任 公司 2006 年 完成 技术 改造 投 
资 约 4 000 万 元 。 其 中 ,锅炉 阀门 试验 系统 的 技术 改造 列 人 
国家 重点 技术 改造 项 目 ,该 项 目 总 投资 1 000 万 元 ,至 2006 
年 底 完成 投资 900 万 元 ,目前 已 基本 具备 最 终 调试 条 件 。 
完成 技 措 技 改 280 项 ,重点 项 目 有 : 窄 滚轮 架 和 液压 胀 管 
机 、 电 磁 加 热 装 置 深 孔 销 改造 .核电 专用 清洁 室 、 大 口径 管 
热 丝 TIG 焊 机 、 高 低温 连续 炉 和 缝隙 炉 、 蠕 变 持 久 试验 机 、 
拉力 试验 机 等 。 

上 海 汽轮机 有 限 公司 随 着 新 产品 新 技术 的 发 展 ,产品 
的 质量 相应 提高 ,为 此 公司 加 大 基建 及 技术 改造 的 投 人 , 旺 
现 投 资 额度 大 \ 项 目 数量 多 、 建 设 周 期 紧 等 特点 。3 年 来 , 共 
投入 近 5 亿 元 资金 ,分 批 实施 装备 更 新 项 目 ,共计 更 新 设备 
180 多 台 。 先 后 引进 具有 当年 代 先 进 水 平 的 数控 铣床 、 数 控 
叶片 型 面 铣床 .叶片 加 工 中 心 等 50 余 台 高 加 工 精度 、 高 效 
率 的 数控 设备 。 重 点 投资 项 目 有 重型 燃 机 总 装 车 间 的 建 
设 , 该 项 目的 投产 已 具备 年 总 装 8 台 重 型 燃气 轮机 的 能 力 。 
另外 ,高 速 动 平衡 设备 改造 项 目的 完成 ,满足 了 百 万 千瓦 等 
级 超 超 临 界 汽轮机 低压 转子 超速 动 平衡 试验 的 要 求 ; 汽 轮 
机 车 间 新 建 的 100t 跨 厂 房 和 配置 的 6 台大 型 设备 项 目 ， 


2007 年 相继 进入 设备 交 货 、 安 装 调试 .交付 使 用 阶段 ,形成 
生产 能 力 后 将 满足 60 万 kW 以 上 等 级 机 组 的 低压 内 外 缸 、 
高 中 压 外 饶 、 低 压 转子 、 主 汽 门阀 这 的 生产 要 求 ,可 以 缓解 
生产 瓶颈 压力 ,降低 外 协 采 购 量 。 

无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 2006 年 加 大 基建 及 技术 
改造 的 投入 ,年 内 完成 的 项 目 有 :人 中 完成 了 大 型 卷 板 机 的 搬 
迁 , 满 足 了 250 ~ 300MW 机 组 锅炉 简 壳 的 热 卷 工艺 要 求 。 
@) 余 热 锅炉 模块 制造 基地 一 一 梅村 新 三 全 面 竣 工 , 引 进 的 
两 条 韩国 鳍 片 管 生产 线 安装 调试 结束 ,正式 进入 生产 阶段 。 
(完成 了 容器 车 间 探 伤 室 防 辐射 改造 ,管子 车 间 单 肋 板 屋 
顶 改造 工程 。 加 完成 了 2 200t 水 压 机 的 大 修改 造 ;完成 了 
吊 运 横梁 、 蛇 形 管 吊 架 、 膜 式 壁 单 台 横梁 等 一 批 工装 的 制造 
安装 任务 ;配合 出 口 产 品 的 制造 ,相继 完成 了 膜 式 壁 车 间 20 
头 和 8 头 拼 排 焊接 生产 线 的 接 长 改造 .抛光 机 的 接 长 改造 、 
除尘 装置 的 技术 改造 、 余 高 磨 平 机 料 架 的 制作 安装 调试 、 管 
子 36m 路 强 送 装置 安装 调试 等 工作 。 

中 国 长 江 动 力 公 司 (集团 )2006 年 共 完 成 技 措 设备 项 
目 80 项 ,184 台 套 ,投资 近 500 万 元 ,为 提升 生产 能 力 提供 
了 有 力 保障 。 

管理 与 改革 2006 年 ,火电 设备 制造 企业 加 快 管理 及 
改革 力度 ,通过 技术 引进 、 合 资 、 合 作 等 方式 ,激发 企业 活 
力 , 使 企业 得 到 进一步 持续 发 展 和 壮大 。 行业 整合 与 重组 、 
合资 与 并 购 开 始 显 现 ,4 月 ,阿尔 斯 通 和 武汉 锅炉 集团 有 限 
公司 共同 签署 《股份 收购 协议 》《 股 东 协 议 》 等 文件 ,由 阿 
尔 斯 通 从 武 锅 手中 收购 15 147 万 法 人 股 ,成 为 占 51% 的 控 
股 股东 ;6 月 ,阿尔 斯 通 与 北京 重型 电机 厂 共同 出 资 组 建 由 
阿尔 斯 通 控 股 60% 的 合资 企业 北 重 阿 尔 斯 通 ( 北 京 ) 电 气 
设备 有 限 公 司 ,成 为 继 东 方 电气 、 哈 电 集 团 . 上 海 电 气 “ 三 大 
动力 ”之 后 的 又 一 个 大 型 火电 机 组 制造 企业 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公司 2006 年 与 美国 福 斯 特 ' BBA 
司 达 成 技术 转让 协议 ,引进 其 600MW 等 级 以 上 超 超 临 界 锁 
炉 “ 双 "火焰 燃烧 技术 , 盾 补 了 该 公司 在 此 项 技术 上 的 空白 ; 
组 建成 立 了 技术 研发 中 心 ,大 力 推进 新 技术 研发 与 高 端 材 
料 研究 工作 。2006 年 ,有 3 项 管理 成 果 获 得 上 海 市 国资 委 

东方 汽轮机 有 限 公 司 2006 年 在 改制 方面 取得 了 新 进 
展 , 整 体 改制 设立 的 “东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公 司 ” 
和 “东方 电气 集团 东 汽 投资 发 展 有 限 公 司 ”, 于 2006 年 12 
月 28 日 正式 挂牌 运行 ,实现 了 由 “工厂 制 ”向 “公司 制 ” 的 
转变 。 完 成 了 峨眉 半导体 材料 三 (所 ) 国有 产权 的 划 转 、 整 
合 工作 ,使 公司 涉足 太阳 能 原材料 产业 ,为 进军 太阳 能 及 可 
再 生 能 源 领域 商定 了 基础 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 狠 抓 3 项 制度 落实 及 推行 6S 
TE. FRB. ABR RES ER LS 
辆 集中 停放 等 工作 。 公 司 结合 环境 整治 、 现 场 改 造 , 引 进 OS 
管理 模式 。 自 2006 年 6 月 进行 试点 以 来 ,通过 全 员 参 与 ， 
6S 工作 取得 实效 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 2006 年 在 管理 与 改 
革 方 面 :@ 成 功 完成 了 2MW 风电 机 组 的 技术 引进 ,并 已 基 
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本 完成 了 引进 技术 资料 翻译 和 人 员 培 训 工 作 。@ 加 快 推进 
信息 化 建设 。 完 成 了 PLM 项 目 所 有 系统 配置 ,数据 准备 、 
物料 编码 等 基础 工作 ;EIP 项 目 工 作 流 和 办 公 系 统 升 级 等 6 
大 模块 的 开发 和 实施 工作 ;运用 Hyperion 全 面 预算 管理 软 
件 完成 了 2007 年 预算 报表 编制 ,反馈 分析 及 培训 工作 ，; 
ERP 一 财务 销售 物流 (FMS) 模 块 项 目 开 始 实 施 。@ 基 础 管 
理工 作 得 到 加 强 。 完 成 了 人 力 资源 管理 体系 设计 ,实施 OS 
管理 ,关爱 员工 ,加 强 企业 形象 宣传 ,切实 构建 和 谐 企业 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 2006 年 在 管理 与 改革 方 
面 情 况 :Q 也 技术 引进 和 合资 合作 情 况 。 公 司 与 三 萎 公 司 在 
1 000MW 超 超 临 界 锅炉 .600MW 超 超 临界 锅炉 上 继续 保持 
技术 支持 与 合作 。@ 企 业 管理 的 改进 、 提 高 状况 。 公 司 信 
息 化 建设 继续 深化 ,办 公 自 动 化 系统 (0A) PDMS 三 维 设计 
软件 应 用 、 计 算 机 辅 设计 (CAD) 、 辅 助 工 艺 编制 (CAPP)、 考 
勤 、 原 材料 管理 、 财 务 管理 、 成 本 管理 等 系统 的 集成 应 用 , 实 
现 了 信息 在 一 定 范围 内 的 共享 。 公 司 被 全 国企 业 信息 化 工 
作 领 导 小 组 办 公 室 授予 “2006 年 中 国企 业 信 息 化 百 强 奖 ”， 
是 同行 业 中 唯一 获 此 荣誉 的 企业 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 2006 年 积极 推进 
精细 化 管理 工作 ,开展 提高 产品 清洁 度 、 规 范 现场 管理 、 整 
顿 清理 库房 等 专项 活动 ,使 内 外 环境 有 较 大 改观 ;举办 了 中 
层 干部 精细 化 管理 学 习 班 ,邀请 专家 讲课 ,组 织 内 部 交流 ， 
赴 行 业 厂 家 学 习 , 对 提高 干部 思想 认识 和 执行 力 起 到 一 定 
作用 。 围 绕 管理 出 效益 这 一 课题 ,公司 在 提高 材料 利用 率 、 
采购 价格 监控 应 收 账 款 清 欠 、 技 术 革 新 、 节 水 节 电 等 方面 
采取 新 举措 , 收 到 较 好 成 效 。 

哈尔滨 汽轮机 三 有限 责任 公司 在 管理 与 改革 方面 :人 
技术 引进 和 合资 合作 情况 。2006 年 ,继续 加 强 与 东芝 、 三 
& CE 等 国外 知名 企业 的 技术 合作 。@ 产 业 结构 调整 与 产 
权 改 革 情 况 。 根 据 公 司 发 展 与 生产 经 营 的 需要 ,对 部 分 业 
务 职 能 进行 了 调整 ,将 原 风 电 办 公 室 更 名 为 工业 透 平 工程 
公司 ,成 立 了 工艺 技术 研究 室 等 。 在 人 员 结 构 调整 方面 , 公 
司 开发 和 科学 配置 现 有 人 力 资 源 , 严 格 控 制 用 工 总 量 ,采取 
多 种 用 工 方式 ,积极 推进 人 才 队 伍 建设 。 在 员工 中 推行 主 


任 师 评 定制 度 ,并 进行 动态 考核 ,最 大 限度 地 发 挥 优秀 员工 
的 潜能 。 凶 企业 管理 的 改进 、 提 高 状况 。 加 强 对 财务 工作 
的 管理 ,不 断 完 善 成 本 管理 的 手段 ,进一步 加 大 对 ABCS 系 
统 的 推广 应 用 和 二 次 开发 的 力度 ,为 提高 成 本 核算 效率 和 
准确 性 提供 了 有 力 保障 。 根 据 实际 发 展 需要 ,及 时 组 织 对 
规章 制度 及 部 门 职责 范围 的 制 修订 工作 ,并 强化 规章 制度 
的 执行 ,保证 了 规章 制度 的 指导 性 和 可 操作 性 ,实现 了 各 项 
工作 的 制度 化 程序 化 规范 化 。 

无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 2006 年 全 面 推 行 SS 管 
理 ,对 提升 企业 形象 和 管理 水 平 发 挥 了 重要 作用 。 加 强 对 
员工 的 培训 工作 ,全 年 组 织 技术 管理 人 员 出 国 培训 6 批 共 
33 人 次 ,各 条 线 专业 培训 1 624 人 次 。 通 过 培训 , 现 有 高 级 
技工 112 人 , 比 上 年 增长 33% ;技师 33 人 , 比 上 年 增长 
191% ;高 级 技师 2 人 ,员工 队伍 素质 得 到 较 大 提高 。 另 外 ， 
还 完成 了 2007 ~ 2010 年 4 年 发 展 战略 规划 的 编制 工作 。 

中 国 长 江 动 力 公司 (集团 ) 在 改革 与 改制 上 ,正在 与 西 
门 子 就 双方 成 立 合资 公司 事宜 进行 谈判 。 在 公司 结构 调整 
上 ,目前 ,企业 已 将 学 校 .医院 等 后 勤 单位 成 功 剥 离 ,正在 准 
备 推进 辅 业 产权 制度 改革 工作 。 

[ 撰 稿 人 :上 海 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 院 郑 健 富 “ 审 稿 
人 :上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 张 瑞 】 


生产 发 展 情况 2006 年 ,全 国 新 增发 电机 组 容量 再 创 
历史 新 高 ,主机 产业 带动 了 下 游 电站 辅 机 行业 的 发 展 。 重 
点 辅 机 企业 仍 继续 向 好 ,但 电站 辅 机 行业 产销 稳 中 上 略 有 回 
落 。2006 年 部 分 电站 辅 机 制造 企业 经 济 指标 见 表 1。 


RI 2006 年 部 分 电站 辅 机 制造 企业 经 济 指标 


全 部 职工 工业 销售 工业 
企业 名 称 AB 总 产值 收入 增加 值 
(A) (万 元 ) (万 元 ) (AHI) 


上 海 重型 机 械 厂 有 限 公司 


中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 


上 海 动力 设备 有 限 公司 
豪 顿 华工 程 有 限 公司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 
北京 电力 设备 总 厂 

菲 达 集团 有 限 公 司 

上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公司 
上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 
环球 阀门 集团 有 限 公司 
兰州 电力 修造 厂 
扬州 电力 修造 厂 
西安 电力 机 械 厂 


56 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


347 526 


252 803 
173 860 
171 978 
188 861 
128 653 


83 853 
71 519 
25 400 
21 594 
17 832 
14 874 


257 442 
473 600 
252 558 
176 666 
171 126 
160 715 
138 643 
122 000 
71 118 
24 120 
20 512 
17 276 
15 420 





HE JA 
Pen ba 费用 备注 
(万 元 ) (万 元 ) 


销售 税金 及 附加 


2006 年 电站 辅 机 企业 生产 要 素 配 置 趋 于 合理 , 产 出 压 
力 有 所 缓解 ;企业 利用 社会 资源 的 能 力 提高 ,外 扩 、 外 协 的 
管理 水 平 继续 提升 。 

北京 电力 设备 总 厂 创 造 了 企业 发 展 史 上 的 产 出 新 高 ， 
生产 系统 为 企业 市 场 开 拓 与 合同 履约 提供 了 最 大 的 支持 。 
该 厂 通 过 挖掘 内 部 产能 ,根据 市 场 对 产 出 的 要 求 ,合理 制订 
生产 计划 ;加 强生 产 过 程 的 调度 .协调 .组织 ,强化 了 生产 的 
均衡 性 ;通过 严格 计划 执行 ,保证 了 计划 的 严肃 性 和 产 出 的 
稳定 性 ; 积极 协调 .平衡 公司 内 部 的 水 电 汽 风 、 试 验资 源 的 
合理 使 用 ,提高 了 综合 产 出 效率 。 生 产 系 统 以 市 场 为 导向 
不 断 进行 职能 组 织 的 调整 ,优化 企业 的 资源 配置 ,利用 国内 
外 两 种 资源 形成 “大 市 场 .大 生产 ”的 开放 式 资 源 配 置 格局 ， 
提高 了 产 出 能 力 , 为 市 场 开拓 与 合同 履约 提供 了 最 大 的 支 
持 。 

上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 2006 年 生产 中 速 磨 煤 机 240 
台 ,其 中 带 分 离 器 的 24 台 ; 生 产 钢 球 魔 140 台 ,其 中 双 进 双 
出 钢 球 磨 120 余 台 。 上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公 司 全 年 产 出 
给 水 泵 组 304 台 ( 套 ) BARA es 100 £, AER 292 f, 
阀门 153 台 ,焊接 材料 12 400t。 主 营 产品 产量 创 企 业 历 史 
新 高 ,满足 了 市 场 需求 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公司 全 年 产 出 
辅 机 31 套 , 其 中 : 300MW 机 组 高 压 加 热 器 13 套 、 除 氧 器 3 
套 ,600MW 机 组 高 压 加 热 器 13 套 、 低 压 加 热 器 2 E. KA 
司 加 强 计划 的 统筹 与 协调 ,及 时 发 现 计划 执行 过 程 中 各 环 
节 出 现 的 问题 ,解决 计划 执行 不 到 位 的 问题 ,在 成 本 管理 
上 ,由 事后 控制 转 为 事前 控制 。 扬 州 电力 设备 修造 厂 主 要 
产品 生产 过 程 中 ,逐步 导入 机 电 可 靠 性 分 析 技 术 ,提高 产品 
无 故障 时 间 。 该 三 全 年 产 出 阀门 电动 装 署 .电动 执行 机 构 
25 589 台 , 比 上 年 下 降 18% ; 产 出 耐 磨 铸件 1 160t, 比 上 年 
下 降 16% , 

兰州 电力 修造 三 在 板 线 车 间 完 成 了 第 二 条 锯齿 线 生 产 
线 ,提高 了 产能 。 同 时 还 进一步 优化 了 生产 组 织 方式 ,降低 
了 生产 成 本 。 具 体 是 加 大 外 省 工程 就 地 就 近 的 外 扩 量 ,组 
织 施工 人 员 到 现场 安装 组 部 套件 ,降低 了 运输 费用 ,节约 了 
成 本 ;还 创新 了 生产 管理 机 制 ,适时 调整 生产 计划 ,在 生产 
项 目 组 之 间 引 人 竞争 机 制 ,提高 了 劳动 效率 ,缩短 了 生产 周 
期 。 上 海 鼓风机 三 有 限 会 司 产 出 电站 环保 脱硫 风机 SO 台 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 重点 工程 取得 显著 成 绩 。 公 
司 承担 的 神华 天 津 煤 炭 码 头 项 目 是 一 个 系统 复杂 、 技 术 难 
度 大 的 非 电力 系统 的 最 大 总 承包 工程 ,输送 系统 年 设计 能 
力 3 500 H t, BK 16km, 经 过 两 年 努力 提前 实现 投产 。 公 
司 管道 工程 部 ,水 处 理工 程 部 .物料 工程 部 承担 的 中 国 华电 
集团 会 司 山东 邹 县 7 号 机 组 (1 000MW) 几 个 专业 工程 也 高 
质量 .安全 地 提前 完成 了 工程 进度 ,投入 运行 。 该 公司 在 环 
保 脱 硫 项 目 上 完 碟 了 9 个 项 目 17 台 300MW 以 上 机 组 的 烟 
气 脱硫 总 承包 工程 ,实现 了 技术 、 质 量 和 业务 的 全 面 突破 。 

加 大 外 扩 、 外 协 的 管理 ,利用 社会 资源 提高 产能 。 电 站 
辅 机 行业 的 重点 企业 订单 仍 相对 较 多 , 交 货 工期 紧 ,任务 
重 。 在 此 情况 下 ,大 多 数 企 业 均 调整 生产 组 织 方式 ,利用 社 
会 资源 ,提高 产 出 能 力 。 北 京 电 力 设 备 总 厂 加 强 外 部 供应 


链 管理 ,充分 利用 社会 资源 ,扩大 产能 。 落 实 精 细 化 管理 ， 
确定 成 本 控制 目标 : 面 对 严 峻 的 成 本 压力 ,企业 从 产品 设 
计 、 材 料 采 购 .期 间 费 用 和 降 耗 节能 等 多 方面 人 手 ,采取 各 
种 措施 降低 成 本 费用 。 突 出 物资 采购 管理 关键 环节 ,充分 
利用 网 上 物资 采购 平台 ,扩大 供应 商 数量 ,提升 供应 商 质 
量 ;严格 贯 彻 按 质 比 价 原则 ,增强 物资 采购 的 透明 度 ,充分 
发 挥 企业 纪检 监察 和 审计 的 监督 职能 ,规范 物资 采购 、 外 
协 外 扩 、 运 输 委 托 等 行为 。2006 年 ,该 厂 生产 性 物资 采购 总 
量 达 到 8. 34 亿 元 ,通过 网 上 竞价 采购 比例 达到 85. 16% 。 
合格 供应 商 数量 由 年 初 350 个 发 展 到 目前 的 409 个 。 

到 2006 年 12 月 31 日 止 ,扬州 电力 修造 厂 实 现 连续 安 
全 无 事故 99 963 天 。 中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 出 台 了 《 关 
于 加 强 安 全 生产 现场 检查 和 考核 的 规定 》《 质 量 安全 环境 
责任 考核 办 法 》《 建 设 工 程 安 全 和 环境 管理 规定 》《 特 种 
设备 安全 管理 规定 ?等 7 个 相关 制度 ,由 公司 领导 带 队 成 立 
了 6 个 现场 安全 检查 组 ,深入 重点 工地 和 6 个 加 工 现场 进 
行 专项 安全 检查 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 安全 工作 推行 安 
全 质量 标准 化 ,通过 了 国家 一 级 安全 质量 标准 化 企业 评审 。 
上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 取得 机 械 行 业 安全 质量 标准 化 二 
级 企业 的 资质 。 

市 场 及 销售 电站 辅 机 行业 市 场 空间 减少 ,电站 辅 机 
重点 企业 的 新 增 市 场 订 货 额 继续 缩小 ,但 尚未 出 现 大 幅 回 
落 , 仍 属 正常 的 态势 。 

电站 辅 机 市 场 总 量 减少 ,竞争 加 剧 ,价格 有 较 大 回落 ; 
寻求 新 市 场 ,确保 企业 持续 发 展 成 为 企业 思考 的 战略 问题 。 
五 种 辅 机 产业 集中 度 、 制 造 企业 的 市 场 信誉 及 产品 品质 基 
本 得 到 用 户 及 市 场 的 认可 。 上 海 电力 修造 总 三 有 限 公 司 面 
对 电站 辅 机 市 场 总 量 下 降 , 市 场 竞 争 加 剧 的 形势 ,加 强 4 个 
方面 的 市 场 调 研 , 一 是 加 强 对 电站 工程 成 套 总 承包 项 目的 
调研 ;二 是 加强 对 特大 型 机 组 配套 给 水 泵 组 的 调研 ;三 是 加 
强 对 电源 点 建设 .电网 建设 潜在 市 场 的 调研 ;四 是 加 强 对 电 
力 区 域 性 投资 方向 和 国内 新 能 源 结构 的 调研 。 在 把 握 总 体 
市 场 需求 的 基础 上 , 细 分 目标 市 场 ,锁定 关键 客户 。 在 市 场 
推广 中 ,该 公司 坚持 以 科技 品牌、 优质 去 赢得 客户 ;以 服 
务 、 价 格 、 信 誉 去 争取 订单 ;重点 是 做 好 300MW .600MW 大 
容量 高 参数 机 组 配套 给 水 泵 的 市 场 ;给 水 有 泵 市 场 中 标 率 达 
60% 。 该 公司 主 营 产 品 实现 市 场 订货 额 8. 6 亿 元 。 

上 海 重型 机 械 广 有 限 公 司 电源 建设 放 缓 ,市 场 空间 缩 
小 ,加 上 国外 配套 件 供 货 周 期 长 ,制约 了 供 货 进 度 ,其 主要 
产品 磨 煤 机 市 场 订货 受到 影响 的 情况 下 ,采取 措施 压缩 供 
货 周期 , 磨 煤 机 交 货 期 已 缩短 到 6 ~ 12 个 月 。 在 新 的 市 场 
形势 下 ,积极 调整 产品 结构 、 开 拓 新 的 市 场 ,全 年 承接 中 速 
FER SLT) ALi 205 台 , 其 中 带 分 离 器 的 36 台 ; 承 接 钢 球 
EM 台 。 该 公司 制造 的 配套 1 000MW 机 组 的 中 速 麻 煤 机 
( 带 分 离 器 的 ) ,中 标 华能 浙江 玉环 电厂 项 目 ,24 台 在 2006 
年 底 通 过 验收 ,并 投入 运行 。 北 京 电 力 设 备 总 厂 在 市 场 开 
拓 上 实现 了 多 项 历史 性 突破 :一 是 与 国电 浙江 北仑 三 期 工 
程 正式 签订 了 2x1 000MW 机 组 12 台 磨 煤 机 合同 ,实现 了 
ZGM 型 中 速 磨 煤 机 装备 单机 百 万 机 组 ;二 是 与 中 国 大 唐 集 
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团 公 司 合作 自主 开发 蒸汽 管 式 干 燥 机 ,蒸汽 管 式 干燥 机 属 
于 煤 液化 工程 的 配套 设备 ,目前 国内 尚 无 同类 产品 运行 记 
录 ; 三 是 与 山东 电力 咨询 院 签订 了 8 台新 型 偶合 器 订货 合 
同 ;四 是 该 厂 40 000kVA/66kV 并 联 电 抗 器 作为 国内 容量 最 
大 的 同类 并 联 电抗 器 ,中 标 西 宁 变 电站 项 目 。 兰 州 电力 修 
造 厂 调整 营销 策略 ,积极 修复 电 除 生 右 产品 市 场 ,在 困难 的 
情况 下 ,承接 除尘 器 合同 19 项 ,金额 20 020 Ac. HRA 
合 除 竺 器 、 阴 极 顶 部 电磁 振 打 及 与 外 方 合作 的 CFB 脱硫 技 
术 等 新 产品 ,也 有 了 依托 的 工程 项 目 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 在 市 场 开拓 上 取得 新 突破 ， 
风电 开发 近 出 了 可 喜 的 步伐 。 公 司 与 上 海 电 气 集团 合资 成 
立 了 上 海 电气 设备 有 限 公 司 ,定位 于 风电 工程 的 技术 咨询 、 
风电 场 设计 和 风电 工程 总 承包 ,2006 年 签订 相关 业务 合同 
10 个 。 在 核电 领域 和 城市 污水 处 理 BOT 项 目 上 ,也 取得 突 
Wo 10 H 19 日 ,签订 了 岭 澳 核 电站 二 期 (单机 1 000MW ) 
凝结 水 精 处 理 合同 ,核电 市 场 的 开拓 ,确立 了 公司 在 凝结 水 
行业 的 龙头 地 位 ;同年 8 月 ,成 功 获得 了 BOT 污水 处 理 项 目 
一 一 石家庄 淖 沱 河 BOT 污水 处 理 项 目 。 该 公司 还 成 功 地 
培育 了 “ 冷 , 热 . 电 三 联 供 ” 业 务 , 并 取得 新 的 市 场 份额 。 继 
成 功 实 施 北 京 中 关 村 商城 项 目 、 广 东 粤 新 项 目 后 ,9 ARS 
订 了 重庆 香港 城 “ 三 联 供 ” 项 目 ,拥有 了 国内 行业 市 场 领 先 
的 优势 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公司 全 年 承接 辅 机 项 目 21 套 。 其 
中 :300MW 机 组 高 压 加 热 器 9 套 、 除 氧 器 3 套 ,600MW 机 组 
高 压 加 热 嚣 5 套 , 凝 气 器 2 套 ,1 000MW 机 组 高 压 加 热 絮 2 
套 , 合 同 金额 2.6 亿 元 。 该 公司 全 年 完成 辅 机 销售 32 E., 
其 中 :300MW 机 组 高 压 加 热 器 9 套 、 除 氧 器 3 套 ;600MW 机 
组 高 压 加 热 器 11 套 、 除 氧 器 4 套 、 凝 气 器 2 套 、 低 压 加 热 器 
1 套 ;1 000MW 机 组 除 氧 器 2 套 , 实 现 销售 额 近 2.4 亿 元 。 
豪 顿 华工 程 有 限 公 司 的 主导 产品 市 场 仍 为 电力 行业 ,并 随 
国家 对 环境 保护 要 求 的 日 益 提 高 ,公司 在 环保 行业 所 占 的 
市 场 份额 也 逐年 增加 。 在 电力 行业 ,公司 的 主 营 产 品 取 得 
了 配套 1 000MW 机 组 的 业绩 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 承 
接 订 单 260 499 万 元 ,其 中 “五 大 件 ” 订 单 222 544 万 元 , 非 
电站 项 目 订 单 27 593 万 元 ,电厂 改造 、 服 务 、 备 件 项 目 9 007 
万 元 。 承 接 外 高 桥 三 期 百 万 千瓦 级 超 超 临界 燃 煤 机 组 中 的 
高 压 加 热 器 、 低 压 加 热 器 、 凝 汽 器 和 一 体 化 除 氧 器 等 辅 机 设 
备 , 以 及 岭 澳 二 期 百 万 千瓦 级 核电 辅 机 、 岭 省 二 期 核 容器 和 
秦山 二 期 一 回路 核 容器 等 项 目 。 

电源 建设 的 高 峰 已 过 ,电力 装备 市 场 下 滑 ,已 是 总 趋 
势 ,开拓 非 电力 行业 市 场 ,是 电站 辅 机 企业 的 重要 选择 。 部 
分 电力 辅 机 企业 的 主 营 产 品 不 仅 适用 于 电力 行业 ,还 可 进 
军 非 电力 行业 市 场 , 稍 做 设计 改动 ,开发 出 的 新 产品 ,就 可 
进入 新 的 市 场 领域 。 上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 销售 新 型 矿井 
风机 27 & ,实现 备件 销售 5 000 万 元 。 豪 顿 华工 程 有 限 公 
司 在 中 国 的 钢铁 行业 占据 较 大 的 市 场 ,继续 保持 烧结 风机 
产品 的 主导 地 位 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 承 接 神华 “ 煤 制 
油 ” 项 目 5 个 包 的 33 BRE. 

环球 阀门 集团 有 限 公 司 致力 于 营销 体系 的 建设 ,在 国 
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内 拥有 100 多 个 销售 网 点 的 基础 上 ,将 继续 建立 以 省 城 和 
主要 工业 城市 为 中 心 ,以 地 级 城市 为 重点 ,以 县 级 城市 为 辐 
射 的 三 级 分 销 体系 和 服务 网 络 。 还 致力 于 建成 国内 立 门 行 
业 最 具 规 模 和 最 为 完善 的 营销 服务 体系 ,以 便 对 市 场 信息 
和 用 户 需求 做 出 快速 反应 ,为 广大 用 户 提 供 高 品质 的 产品 
和 便捷 的 售 前 、 售 中 、 和 售后 服务 ,真正 做 到 “让 用 户 满意 ”、 全 
方位 .全 过 程 的 超 值 服 务 。 

坚持 走出 去 的 战略 ,扩大 企业 市 场 空间 。 中 国 华 电工 
程 (集团 ) 公 司 积极 开拓 海外 市 场 , 继 印 度 尼 西亚 INDORA- 
MA 和 印度 拉 玛 公司 阿 萨 汉 项 目 之 后 ,总 承包 公司 又 签署 拉 
法 基 印 尼 水 泥 厂 自 备 电 厂 (2 x 16MW ) 工 程 总 承包 合同 和 
运营 合同 。 北 京 电 力 设备 总 厂 的 电力 辅 机 和 电力 电器 产品 
出 口 订货 与 上 年 同期 相 比 , 均 实 现 较 大 增长 。 中 速 磨 煤 机 
全 年 累计 出 口 60 台 , 合 同 总 金额 2. 06 亿 元 ,为 年 计划 的 
206% 。 其 中 与 山东 电 建 总 公司 再 度 合作 出 口 印度 36 台中 
速 磨 煤 机 ,合同 金额 创 国内 同类 设备 单 笔 出 口 合同 之 最 。 
该 厂 电 器 产品 出 口 订货 2 876 万 元 。 上 海 鼓风机 三 有 限 公 
司 实现 出 口 568 万 美元 。 上 海 动力 设备 有 限 公司 签订 印度 
Beira) 2 台 300MW 机 组 , 配 2 套 高 压 加 热 器 , 共 6 a; 
2 套 低 压 加 热 器 , 共 8 台 ; 签 订 马 来 西亚 MUKAH 2 x135MW 
燃 煤 机 组 工程 的 专用 高 压 加 热 器 等 订货 合同 。 上 海 电 力 修 
造 总 三 有 限 公 司 在 国际 市 场 开拓 上 ,重点 做 好 300MW 机 组 
以 下 给 水 泵 组 的 各 种 形式 的 出 口 , 先 后 签订 了 出 日 马 来 西 
亚 、 伊 郎 越南、 印度、 巴基斯坦 等 国电 站 的 出 口 项 目 ,合同 
总 额 2 亿 元 。 该 公司 还 积极 参加 东盟 博览 会 和 印度 的 电力 
展览 会 ,扩大 国际 市 场 上 的 影响 力 。 

科技 成 果 及 新 产品 电站 辅 机 企业 大 多 是 依托 市 场 带 
动 新 产品 开发 ,在 中 央 “ 树 立 科 学 发 展 观 ”的 方针 指导 下 , 电 
力 发 展 趋 于 平缓 ,电站 辅 机 重点 企业 依据 国家 产业 政策 , 进 
行 了 相应 的 产品 结构 调整 。 企 业 加 大 了 新 技术 及 新 产品 的 
研发 投入 ,在 消化 吸收 引进 技术 的 基础 上 ,更 加 注重 技术 创 
新 ,更 加 追求 拥有 自主 知识 产权 的 企业 发 展 之 路 。 

企业 更 加 注重 自主 创新 ,加 大 新 技术 和 新 产品 的 开发 
力度 。 上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 共 投 人 研发 费用 15 157 万 
元 , 占 销售 收入 的 7.4% 。 完 成 新 产品 开发 17 项 ,完成 新 工 
艺 、 新 技术 研究 54 项 。 公 司 研发 项 目 主要 包括 电站 超 临 界 
机 组 的 磨 煤 机 、 治 金 轧钢 产品 新 技术 、 中 高 压 电 站 转子 、 大 
型 钴 锻件 材料 、 船 用 和 铸 锻 件 产 品 、 核 电 技术 产品 、 大 型 挤 压 
机 等 。 上 海 动 力 设备 有 限 公司 围绕 “三 大 战役 ” ,做 好 百 万 
千瓦 级 火电 机 组 和 核电 机 组 燃气轮机 项 目的 辅 机 新 品 开 
发 :完成 上 海外 高 桥 百 万 千瓦 级 超 超 临界 机 组 单列 高 压 加 
热 器 一 体 化 除 氧 器 的 研发 工作 。 该 公司 自主 设计 研制 的 
岭 澳 二 期 百 万 千瓦 级 核电 的 高 压 加 热 器 、 低 压 加 热 器 、 除 氧 
器 是 目前 国内 最 大 容量 的 核电 辅 机 。 这 些 项 目的 实施 , 标 
志 着 该 公司 已 具备 百 万 千瓦 级 核电 辅 机 的 设计 制造 能 力 。 
针对 核电 项 目 新 标准 、 新 材料 ,公司 组 织 人 力 完 成 了 180 台 
中 的 25 台 设 备 的 研制 ,提高 了 公司 核电 设备 的 设计 制造 技 
术 水 平和 核 文化 意识 。 依 照 国家 “十 一 五 ”期 间 将 大 力 发 展 
煤 液 化 设备 的 新 能 源 政 策 ,为 实现 了 煤 液 化 项 目 上 零 的 突 


破 , 以 国产 化 替代 进口 设备 ,公司 投资 1 200 万 元 与 大 专 院 
校 . 设 计 院 合作 ,进行 煤 液 化 关键 技术 的 研究 。 通 过 项 目 科 
技 攻关 ,掌握 了 煤 液化 关键 设备 国产 化 研制 技术 ,具备 了 煤 
制 油 设备 的 设计 制造 能 力 ,建立 设计 体系 和 标准 体系 。 针 
对 公司 产品 所 用 中 厚 板 材 增 量 , 公 司 通过 攻关 掌握 了 罕 间 
阶 埋 弧 焊 焊接 工艺 ,提高 了 接头 的 焊接 质量 。 该 公司 还 进 
行 了 高 压 加 热 器 液压 胀 管 工艺 的 研究 ,通过 上 胀 管 试 验 ,从 工 
艺 评定 到 产品 试制 ,获取 了 宝贵 的 数据 ,这 项 研究 工艺 的 成 
功 填补 了 公司 的 空白 ,同时 ,解决 了 高 压 加 热 器 生产 的 瓶 
颈 。 公 司 自行 设计 并 制造 的 环保 项 目 给 水 加 热 器 水 压 试验 
用 水 设备 研制 成 功 ,此 设备 一 天 制 水 80m 左右 ,可 足 量 提 
供 公 司 试验 用 水 ,用 水 成 本 由 原来 每 年 120 万 元 下 降 至 80 
万 元 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 继 研 发 的 660MW 超 超 临界 机 
组 高 压 加 热 器 在 江苏 省 望 齐 电 厂 投 入 运行 后 ,又 完成 国 华 
宁海 电厂 1 000MW 超 超 临界 机 组 高 压 加 热 器 的 研制 。 这 
些 研制 适应 了 市 场 的 需求 ,又 使 高 压 加 热 器 关键 技术 与 国 
际 先 进 水 平 保持 同步 ,在 国内 同类 产品 中 保持 技术 领先 。 
北京 电力 设备 总 厂 加 快 技 术 改 进 和 技术 升级 步伐 。 全 面 展 
JF ZGM145G 型 磨 煤 机 石灰石 湿 磨 和 ZGM 型 试验 磨 的 设 
计 工 作 。 该 厂 第 一 台 10MW 汽轮机 完成 了 研制 工作 ; 百 万 
千瓦 机 组 封闭 母线 完成 了 型 式 试 验 ; 新 产品 蒸汽 管 式 干燥 
机 完成 了 样机 图 纸 设计 、 试 制 和 模拟 试验 ,已 进入 整体 工程 
设计 阶段 。 该 厂 全 年 投入 研发 费用 803 万 元 , 比 上 年 增加 
10. 6% 。 西 安 电力 机 械 厂 面 对 技 术 人 员 年 龄 结构 老化 ,后 
MATIZ ,新 产品 开发 面临 诸多 困难 的 情况 下 ,调动 技术 
人 员 的 积极 性 ,完成 了 单 驱 动 DTM380 系列 钢 球磨 煤 机 的 
研制 ,ZGM178 型 中 速 磨 煤 机 的 研制 ,RY920 一 No. 17. 5D 热 
一 次 风机 的 开发 ,以 及 500kV 大 截面 导线 输电 线路 电力 金 
具 的 开发 。 上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 制订 了 《科技 创新 激励 
机 制 》, 对 技术 人 员 的 职责 考核 内 容 和 方法 及 激励 等 做 了 
明确 的 规定 。 公 司 技术 中 心 的 技术 人 员 ,其 工资 独立 于 公 
司 薪 柄 体系 之 外 ,由 岗位 工资 、 续 效 工 资 \. 科 技 创新 奖励 三 
部 分 组 成 。 公 司 成 立 了 科技 创新 评价 小 组 对 项 目的 创新 类 
型 .创新 程度 、 技 术 水 平 . 技 术 难 度 \ 市 场 预 期 和 经 济 效益 6 
个 方面 进行 综合 评分 ,以 实施 考核 和 奖励 。 这 种 激励 机 制 
激发 了 技术 人 员 的 创新 积极 性 ,增加 了 他 们 的 收入 , 留 住 了 
人 才 。 中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 经 过 不 懈 的 努力 ,争取 到 
在 国电 南 自 和 国电 机 械 设 计 研 究 院 分 别 设立 “中 国 华 电 集 
团 公司 电气 及 热 控 技术 研究 中 心 "、“ 中 国 华电 集团 公司 动 
力 技术 研究 中 心 ”。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 物料 输送 部 依托 神华 项 目 , 研 
究 开发 的 无 人 值守 自动 堆 料 控制 系统 技术 已 见 成 效 ,典型 胶 
带 机 计算 选 型 项 目 已 通过 中 国 华电 集团 公司 的 验收 ;大 型 印 
船 机 及 120m 直径 圆 形 料 场 项 目 基 本 完成 ;大 型 胶带 机 动态 
分 析 软 件 项 目 基 本 完成 。 该 公司 管道 部 围绕 超 超 临界 机 组 
开展 的 P92 材料 应 用 开发 项 目 进 展 顺 利 , 其 中 :焊接 接头 研 
究 成 果 已 应 用 于 邹 县 7 号 机 组 (1 OOOMW) ;依托 山西 朔 州 工 
程 开 展 了 空冷 机 组 大 直径 负 压 排 气 管道 的 系统 设计 。 


菲 达 集团 有 限 公 司 实施 科技 创新 项 目 38 项 , 投入 研发 
费用 6 397 万 元 , 占 年 销售 收入 的 4.73%。 其 中 :国家 级 火 
炬 项 目 “ 循 环 半 干 法 烟 气 脱硫 装备 研究 "在 2006 年 4 月 21 
日 通过 了 省 级 验收 ;浙江 省 重大 科技 攻关 项 目 ”300MW 机 
组 湿式 石灰 石 / 石 灰 石 法 烟 气 脱硫 装置 "在 12 月 27 日 通过 
了 省 级 验收 ;省 级 新 产品 “1 OOOMW 超 超 临界 机 组 电 除 尘 
器 ?11 月 28 日 在 华能 玉环 电厂 通过 了 168h 试 运行 ;省 级 新 

品 “300MW 机 组 燃 煤 电 站 高 效 布袋 除尘 器 ”在 12 月 投入 
工业 运行 ;“600MW 超 临 界 机 组 配套 电 除尘 器 ”和 上 一 年 的 
新 产品 “300MW 机 组 湿式 石灰 石 /石灰 石 法 烟 气 脱硫 装置 ” 
在 8 月 23 日 通过 了 省 科技 厅 组 织 的 专家 鉴定 。 对 600MW 
机 组 的 电 除尘 器 ,专家 鉴定 意见 认为 : “该 产品 采用 阴极 侧 
部 传动 .顶部 机 械 振 打 技术 ,提高 了 清 灰 效果 ;采用 不 同 电 
场 下 的 不 同 极 配 形式 ,有 利于 高 比 电 阻 、 细 粒 径 粉尘 的 收 
集 ; 设 计 的 阻 流 加 导 流 型 式 气 流 分 布 装 置 ,提高 了 气流 分 布 
均匀 性 ;其 导 流 式 热 风 吹 扫 装 置 ,可 防止 瓷 套 结 灰 ;在 灰 斗 
中 增设 了 气 化 装置 和 板式 电 加 热 器 ,可 防止 结 句 凝 灰 。 产 
品 除尘 效率 高 ,单位 钢 耗 低 ,技术 有 创新 ,属国 际 先进 水 
平 ” 对 300MW 机 组 的 脱硫 装置 ,专家 鉴定 意见 认为 :“ 该 产 
品 在 吸收 塔 内 设置 棱 栅 型 气流 分 布 装置 ,使 进入 吸收 塔 后 
的 烟 气 在 塔 截面 上 分 布 更 均匀 ;在 吸收 塔 内 的 入口 烟 道中 
增设 预 喷 淋 ,有 效 地 减少 了 烟 道 的 结 垢 ;在 入 口 烟 道 的 顶 
端 ,设置 倾角 的 翼 板 ,可 有 效 防 止 壁 流 液 进入 烟 道 ; 开 发 了 
器 壁 沟 流 液 收 集 及 再 分 布 装置 ,提高 了 塔 的 单元 吸收 效率 。 
产品 技术 上 有 创新 ,属国 际 先 进 水 平 ”。 

上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公 司 正确 把 握 电 站 锅炉 给 水 泵 
组 的 国产 化 率 与 加 强 同 外 商 合 作 的 关系 ,实施 高 端 技 术 的 
消化 创新 ,完成 了 600MW 超 临 界 机 组 苏 尔 寿 电 动 泵 系列 、 
气动 泵 系列 的 国产 化 ;注重 不 同 产品 间 交 叉 市 场 联动 效应 ， 
完成 了 600MW 超 临 界 机 组 最 小 流量 阀 及 密封 水 调节 阀 、 旁 
路 减 压 阀 的 开发 和 市 场 销 售 。 同 时 积极 开发 核电 市 场 的 给 
水 泵 产品 ,完成 了 巴基斯坦 C2 常规 岛 FK2E39M MAKR 
的 设计 开发 ;完成 了 百 万 千瓦 级 核 二 级 有 泵 低压 安 注 泵 的 样 
机 设计 ,为 企业 申请 核 二 级 资质 做 好 准备 。 在 开发 电网 市 
场 产 品 方面 , 为 “世博 会 ”动迁 ,启动 了 耐克 森 电 缆 接头 产 
品 、 高 压 电器 柜 产 品 等 。 | 

豪 顿 华工 程 有 限 公司 成 立 压 缩 机 事业 部 ,并 在 威海 生 
产 基地 建设 新 厂房 ,在 中 国生 产 、 组 装 豪 顿 著名 的 螺杆 、 活 
塞 以 及 隔膜 式 压缩 机 和 鼓风机 。 该 系列 产品 将 被 广泛 应 用 
于 石油 ,化 工 以 及 城市 污水 处 理 行业 。 环 球阀 门 集团 有 限 
公司 在 5 月 ,被 认定 为 国家 级 高 新 技术 企业 。 公 司 继 续 加 
大 对 新 产品 开发 .新 技术 运用 的 力度 ,全 年 投入 研发 费用 
500 多 万 元 。 该 公司 自主 研发 的 50H,J963Y 一 420PI 型 核 2 
级 电动 中 间 引 漏 截 止 闹 和 32H,J962Y 一 16PI 型 核 2 级 电动 
波纹 管 截止 阀 , 通 过 了 专家 鉴定 。 其 技术 属国 内 领先 ,达到 
国外 同类 产品 先进 水 平 ,并 且 具 备 批量 生产 能 力 和 良好 的 
市 场 前 景 ,成 为 首 批 真 正 跨 和 人 核电 陪 门 领域 的 民营 企业 。 
该 公司 对 部 分 产品 和 工装 夹具 进行 了 技术 改造 和 技术 升 
级 ,在 不 断 优化 产品 性 能 的 基础 上 ,更 加 注重 环保 要 求 。 
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上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 根据 国家 能 源 战略 的 调整 , 积 
极 开 发 第 三 代 核 电 技术 的 关键 装置 一 一 高 温 堆 氮气 风机 ， 
以 作为 企业 未 来 发 展 的 技术 储备 (属国 家 16 项 重大 科技 专 
项 ) 。 随 着 国家 环保 要 求 的 提高 ,公司 正 积极 发 展 电站 环保 
脱硫 风机 ,并 推进 国产 化 工作 ( 属 上 海 电 气 集团 重点 发 展 方 
向 ) 。 该 公司 积极 拓展 非 电 力行 业 市 场 , 依 据 煤炭 行业 新 的 
安全 标准 ,在 技术 上 改进 和 完善 矿井 风机 ( 属 煤 炭 行业 发 展 
方向 ) ;瞄准 汽车 行业 国产 自主 品牌 建设 工程 ,积极 开发 汽 
车 风 洞 风机 ,争取 抢占 这 一 新 型 领域 的 制高点 (属国 内 首 
创 ) ;准备 在 引进 消化 吸收 的 基础 上 ,力争 拓展 冶金 行业 大 
型 工业 风机 项 目 。2006 年 该 公司 规划 实施 了 科研 项 目 12 
个 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 完成 2SA8 系列 和 派生 系列 智能 
型 电动 执行 机 构 的 研制 ,通过 了 电磁 兼容 性 试验 。 完 成 了 
DZH 系列 核 系列 级 电动 执行 机 构 首 型 号 研制 ,通过 了 机 械 
老化 、 热 老化 辐射 老化 、 振 动 老化 及 抗震 试验 。 开 发 的 大 
力 EAD 软件 产品 取得 登记 证 书 。 该 企业 全 年 投入 研发 费 
用 635 万 元 , 占 年 销售 收入 的 3.67%。 

通过 消化 吸收 国外 先进 技术 ,实现 自主 创新 。 上 海 动 
力 设 备 有 限 公司 消化 西门 子 技术 ,完成 了 外 高 桥 百 万 千瓦 
级 超 超 临 界 机 组 凝 汽 器 的 自行 设计 工作 。 杭 州 锅炉 集团 有 
限 公 司 立足 自我 研发 以 及 与 国外 著名 公司 进行 技术 合作 ， 
通过 消化 吸收 ,实现 自主 创新 。 目 前 ,公司 具备 了 独立 设计 
不 同 压力 等 级 不同 容量 的 燃 机 余热 锅炉 、 除 氧 器 、 凝 气 器 、 
高 压 加 热 器 .低压 加 热 器 等 产品 。 公 司 已 全 面 掌握 了 余热 
锅炉 和 大 型 电站 辅 机 的 制造 工艺 和 安装 .调试 的 能 力 。 兰 
州 电力 修造 三 全 年 投入 研发 费用 110 万 元 , 占 年 销售 收入 
的 5.4% 。 该 厂 开 发 的 电 布袋 式 复合 除尘 器 以 山西 灵 石 电 
厂 项 目 为 依托 ,与 23MW 机 组 配套 运行 ,排放 浓度 只 有 
30mg/m , 远 远 低 于 国家 排放 标准 。 该 厂 阴 极 顶 部 电磁 振 打 
一 新 型 电 除尘 器 在 阜新 工程 运行 稳定 ;与 德国 RAGAR 公司 
合作 签订 了 靖 远 电厂 200MW 机 组 脱硫 项 目 合 同 。 中 国 华 
电工 程 (集团) 公司 与 美国 GRAVER 公司 合作 开发 了 
1 000MW 超 超 临 界 直流 空冷 机 组 的 高 端 凝结 水 精 处 理 技 
术 ; 与 国内 知名 大 学 和 研究 单位 合作 攻关 ,解决 了 国内 核电 
厂 凝 结 水 精 处 理 系统 出 水 硫酸 根 离子 严重 超标 难题 ;依托 
分 县 、 潍 坊 工 程 项 目 , 掌 握 了 电厂 中 水 回 用 石灰 石 处 理 系统 
的 关键 技术 ;通过 消化 吸收 国外 先进 技术 ,开发 出 用 于 市 政 
污水 和 中 水 处 理 的 高 效 澄清 沉淀 池 和 V 型 滤 池 设备 和 技 
术 。 该 公司 环境 保护 部 在 引进 消化 MET 技术 ,并 结合 已 投 
运 脱 硫 项 目 实际 运行 情况 ,在 湿 法 脱硫 技术 方面 ,设立 了 吸 
收 塔 反应 模型 和 优化 吸收 塔 烟 气 流 场 模拟 两 个 课题 ;结合 
北京 热电 工程 的 脱 硝 项 目 开展 了 SCR 法 烟 陪 硝 技 术 研 究 。 

上 海 动力 设备 有 限 公 司 承 担 的 6 个 科教 兴 市 攻关 项 目 
( 超 超 临 界 高 压 加 热 器 、 低 压 加 热 器 研制 、 超 超 临界 凝 汽 器 
研制 . 超 超 临 界 除 氧 器 和 水 箱 研制 、 百 万 千瓦 级 核电 站 辅 机 
研制 \ 煤 制 油 容器 类 设备 研制 、 煤 制 油 换 热 设备 研制 ) 如 期 
高 质量 完成 项 目 验 收 ,得 到 上 级 公司 专家 好 评 。 

在 国内 外 交流 上 ,浙江 省 经 济 贸易 委员 会 在 4 AAR 
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了 核 2 RRL SEES A, 国家 核 安 全 局 .中 国 机 
械 工业 联合 会 、 上 海 核 工程 研究 设计 院 、 核 工业 第 二 研究 设 
计 院 、 三 门 核电 有 限 公 司 等 公司 的 领导 考察 了 环球 阀门 集 
团 有 限 公司 。11 月 ,该 公司 参加 了 在 荷兰 举行 的 世界 阀门 
博览 会 和 在 北京 举行 的 中 国 国际 阀门 展览 会 。 中 国 大 唐 集 
团 公 司 .中 国 国电 集团 公司 .中 国 华电 集团 公司 领导 先后 考 
察 了 环球 阀门 集团 有 限 公 司 ,美国 泰克 等 国外 先进 阀门 企 
业 也 视察 了 该 公司 。 

保护 自主 知识 产权 意识 增强 ,科技 成 果 申 请 或 获得 专 
利 项 目 增 加 。 菲 达 环 保科 技 有 限 公 司 年 内 申报 并 受理 专利 
项 目 17 项 。 其 中 :发 明 专利 4 项 、 实 用 新 型 专利 13 项 。 
2006 年 1 月 17 日 ,集团 公司 被 浙江 省 知识 产权 局 、 经 贸 委 
授予 “浙江 省 专利 示范 企业 ”称号 。10 月 19 日 ,浙江 省 科 
技 厅 发 文 设立 “浙江 省 环保 装备 科技 创新 服务 平台 ”13 个 ， 
菲 达 公司 为 其 中 有 之 一 。 扬 州 电力 设备 修造 厂 获得 5 项 专 
利 授 权 , 完成 了 《 压 水 核电 厂 阀 门 电 动 装置 标准 》( EJ/ 
T1022) 的 修订 。 上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 申请 发 明 专 利 8 
项 , 获 上 海 市 科技 成 果 奖 1 项。 上海 重 型 机 械 厂 有 限 公司 
通过 引进 国外 带 分 离 器 的 中 速 磨 机 技术 ,经 消化 吸收 ,将 技 
术 转 化 到 原 中 速 磨 煤 机 上 ,取得 数 项 发 明 专利 ,开拓 了 新 市 
场 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 申请 专利 16 项 、 其 中 发 明 专 利 
2 项 ,实用 新 型 专利 14 项 ;授权 发 明 专 利 1 项。 中国 华 电工 
程 (集团 ) 公 司 提出 专利 申请 12 项 ,其 中 :用 于 市 政 污水 和 
中 水 处 理 的 高 效 澄清 沉淀 池 和 V 型 滤 池 设备 和 技术 已 申请 
专利 。 

企业 创新 取得 成 果 , 获 取 的 各 类 奖项 增加 。 中 国 华 电 
工程 (集团 ) 公 司 在 中 国 华电 集团 公司 2006 年 度 科技 进步 
奖 评选 中 ,物料 部 的 “长 距离 ,高 带 速 曲线 带 式 输送 机 的 开 
发 研制 ”杭州 院 的 “ 蓄 冰 空调 系统 集成 技术 ”, 国电 南 自 的 
“SG750 系列 750kV 继 电 保 护 装置 "3 项 技术 获 一 等 奖 ,其 
中 :前 2 个 项 目 还 获得 了 2006 年 中 国电 力 科 技 进 步 二 等 
奖 。 杭 州 院 获 得 浙江 省 科技 进步 二 等 奖 1 项 ,还 获得 发 明 
专利 4 项 和 实用 新 型 专利 5 项 。 中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 
被 中 国 华电 集团 公司 评 为 “科技 管理 先进 集体 ”。 西 安 电力 
机 械 广 研制 的 单 驱 动 DTM380 系列 钢 球磨 煤 机 获得 2006 
年 度 陕西 电力 公司 科技 进步 三 等 奖 。2006 年 10 月 12 日 ， 
菲 达 环保 科技 有 限 公司 的 标准 JB/T 5910—2005 电 除 尘 器 
被 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 授予 该 公司 “中 国标 准 创 新 
贡献 三 等 奖 ”。9 月 30 日 ,该 公司 的 “ 菲 达 集团 有 限 公 司 技 
术 中 心 " 在 国家 发 改 委 等 部 ( 委 ) 的 联合 公告 中 ,被 国家 认 
定 企业 技术 中 心 ( 第 十 三 批 ) 。 

综 上 所 述 ,电站 辅 机 与 电站 三 大 主机 在 技术 研发 与 创 
新 上 存在 着 较 大 的 差距 。 一 是 在 资源 、 经 济 、 规 模 等 要 素 上 
的 差 中 ,反映 在 研发 能 力 上 ,电站 辅 机 企业 能 力 严 重 不 足 ; 
二 是 在 享受 国家 关注 度 及 优惠 产业 政策 上 的 差距 ,国家 重 
主机 , 轻 辅 机 是 不 争 的 事实 ;三 是 主机 与 辅 机 的 技术 研发 差 
距 , 将 造成 辅 机 制造 和 品质 上 的 差距 。 以 上 种 种 ,将 给 电站 
机 组 运行 的 稳定 性 、 效 率 性 、 安 全 性 带 来 隐患 。 重 主 轻 辅 的 
现象 应 引起 重视 ,国家 在 产业 政策 、 进 出口 政策 等 方面 应 对 


电站 辅 机 行业 给 予 倾斜 和 支持 ,以 缩小 主 辅 机 行业 的 差距 。 

质量 及 标准 2006 年 ,电站 畏 机 企业 的 市 场 订 单 减少 ， 
但 机 组 单机 容量 增 大 ,参数 提高 ,特别 是 对 节能 降 耗 以 及 产 
品质 量 对 机 组 运行 的 可 靠 性 .安全 人 性、 稳定 性 提出 更 高 的 要 


求 。5 种 电站 辅 机 的 运行 质量 已 纳 人 国家 电力 运行 可 靠 性 
年 度 报告 , 且 参 与 统计 的 台 ( 套 ) 逐年 增加 ,也 越 来 越 引起 社 
会 的 关注 。2006 年 5 种 火电 机 组 辅助 设备 可 用 系数 与 运行 
系数 变化 情况 见 表 2。 


表 2 2006 ES 种 火电 机 组 辅助 设备 可 用 系数 与 运行 系数 变化 情况 














可 用 系数 
提高 率 
(% ) 


辅 机 名 称 






(% ) 
磨 煤 机 -1.04 
AKR 0.35 
送 风 机 -0.32 
引 风 机 -0.44 
高 压 加 热 器 0.03 


数据 来 源 :《 电 力 可 靠 性 管理 简报 150 期 》。 


经 过 市 场 的 考验 ,各 企业 的 质量 意识 明显 增强 ,电站 辅 
机 产品 质量 总 体 上 升 ,但 也 有 波动 。 据 统计 ,200MW 火电 
机 组 的 5 种 辅助 设备 可 用 系数 逐年 提高 , 磨 煤 机 的 可 用 系 
数 已 高 于 全 国 200MW 及 以 上 容量 机 组 磨 煤 机 平均 水 平 。 
300MW 火电 机 组 (目前 仍 是 主力 机 组 ) 的 5 种 辅助 设备 可 
用 系数 有 和 较 大 提高 , 且 国 产 设备 占 72% 。5 种 设备 可 用 系 
数 分 别 高 于 全 国 200MW 及 以 上 容量 机 组 5 种 辅助 设备 平 
均 水 平 的 0.36% 、0.26% 0. 19% .0.17% 和 0.26% ,相当 于 
每 台 年 可 用 小 时 分 别提 高 了 31. 54、22. 78.16. 64、14. 89 和 
22.78h。500MW 火电 机 组 的 5 种 辅助 设备 可 用 系数 有 所 波 
动 。 磨 煤 机 、 引 风机 可 用 系数 分 别 上 升 0. 38% .0. 78% , 相 
当 于 每 台 年 可 用 系数 增加 33. 29 .68.33h。 给 水 泵 、 送 风机 、 
高 压 加 热 器 分 别 下 降 0. 13% .0.18% #3. 63% ,相当 于 每 台 
年 可 用 系数 减少 11. 3915.77 和 317.99h。600MW 火电 机 
组 的 5 种 辅助 设备 的 可 用 系数 与 2005 年 相 比 , 磨 煤 机 、 给 
水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 分 别 下 降 1. 32% 、 
0.80% .0.99% .0.90% 和 1.35% 。 其 中 : 磨 煤 机 、 高 压 加 热 
器 下 降幅 度 较 大 ,主要 是 由 于 非 计划 停 运 时 间 增 加 。 
700MW 火电 机 组 的 5 种 辅助 设备 可 用 系数 分 别 比 2005 年 
EF 1.94% 1. 27% 3.35% 1. 16% 和 0. 60% , 2006 年 ， 
从 中 国电 力 企 业 联合 可 靠 性 管理 中 心 发 布 的 可 靠 性 指标 来 
看 ,国产 磨 煤 机 、 给 水 泵 的 可 用 系数 分 别 比 进口 设备 高 出 
1.11% 0.01% ,国产 送 风 机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 的 可 用 系 
数 分 别 低 于 进口 设备 的 0.08% 0.09% 和 0.15% 。 

加 强生 产 过 程 中 的 质量 控制 ,持续 提高 产品 品质 。 上 
海 动力 设备 有 限 公 司 实物 质量 统计 数据 : 焊 妖 一 次 合格 率 
99.46% ,水 压 试验 一 次 合格 率 97.58% ,高 压 加 热 器 可 靠 性 
指标 为 94.72% ;其 中 军品 焊 甸 一 次 合格 品 率 为 99.8% ,水 
压 试 验 一 次 合格 率 为 100% ,产品 交 验 一 次 合格 品 率 
100% 。 无 损 检 测 射 线 底 片 合格 率 为 95% 以 上 , 评 片 正确 率 
98% 以 上 。 为 确保 核电 产品 的 质量 ,公司 编制 了 产品 制造 
工艺 文件 ,14 份 焊工 考核 规程 ; 核 级 、 非 核 级 焊接 材料 采购 
规范 书 14 份 ; 核 级 、 非 核 级 焊接 材料 验收 规程 18 项 ,对 20 
多 项 焊接 工艺 作 了 评定 。 制 订 了 核电 项 目 质保 大 网 及 专用 
管理 程序 43 份 ,检验 试验 规程 18 份 ; 按 产品 台数 编制 了 质 
量 计 划 。 北 京 电力 设备 总 三 进一步 完善 产品 质量 的 过 程控 








运行 系数 
相当 于 单 台 设备 (年 ) 分 别提 高 


年 非 计 划 停 运 
小 时 减少 


年 计划 停 运 
的 小 时 降低 
(运行 小 时 ) 


9.76 
34.03 
25.31 


制 ,加 强 新 产品 的 质量 检验 和 监控 ,严格 控制 产品 外 形 外 观 
质量 ,规范 产品 标牌 ,进一步 提高 了 产品 品质 。 上 海 电力 修 
造 总 厂 有 限 公司 针对 外 购 、 外 协 质量 事故 增多 的 情况 ,重新 
评审 .规范 供 货 方 的 资质 ,对 十 多 个 质量 事故 频 发 的 供 货 方 
进行 整改 复评 ,同时 ,取消 了 20 多 个 不 合格 的 供 货 商 。 该 
公司 严 把 材料 .配套 件 的 人 库 关 ; 严 格外 购 、 外 协 件 的 入 库 
验收 ,加 强 对 分 包 单位 的 管理 ,以 上 措施 降低 了 不 合格 品 的 
发 生机 率 , 保 持 了 产品 质量 的 总 体 稳定 。 兰 州 电力 修造 厂 
加 强 对 外 扩 件 的 质量 控制 ,采取 监 造 、 现 场 检 查 和 验收 等 方 
式 ,外 扩 件 平均 合格 率 基本 达到 考核 指标 。 其 电 除尘 器 主 
件 、 主 项 合格 率 平均 达到 95% 以 上 。 上 海 动力 设备 有 限 公 
司 对 35 个 核 分 供 货 商 进行 严格 评审 ,建立 核电 生产 的 外 部 
供应 链 ,使 供应 商 基本 能 满足 采购 和 生产 的 要 求 ;制订 “ 压 
力 容器 零 部 件 分 包 质量 控制 实施 办 法 " ,明确 分 包 单位 的 工 
作 职 责 ,与 分 包 单位 的 法 人 代表 签订 质量 承诺 ;外 协 产品 飞 
行 检查 和 日 常 检查 相 结合 ,编制 《外 协 质量 控制 管理 办 法 》， 
修订 《外 协 质量 考核 条 例 》, 加 大 对 外 协 产品 的 质量 控制 . 监 
督 检查 的 力度 ,对 发 现 的 质量 问题 , 除 督促 其 认真 整改 外 ， 
同时 按 条 例 规定 实施 质量 处 罚 。2006 年 完成 飞行 检查 17 
次 ,对 8 个 存在 严重 质量 问题 的 单位 进行 了 索赔 、 停 产 、 整 
顿 及 取消 供 方 资格 的 处 罚 。 

完成 质量 体系 文件 复审 ,强化 实物 质量 控制 。 杭 州 锅 
炉 集团 有 限 公司 .中国 华电 工程 (集团 ) 公 司 、 上 海 重型 机 械 
TARAR 环球 阀门 集团 有 限 公司 .北京 电力 设备 总 厂 、 
上 海 动力 设备 有 限 公司 、 上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公司 .西安 
电力 机 械 三、 兰州 电力 修造 厂 .扬州 电力 设备 修造 厂 等 相继 
完成 了 IS09001: 2000 版 质量 管理 体系 的 年 度 复审 和 内 部 
审核 。 环 球阀 门 集团 有 限 公 司 还 通过 了 IS014001、 
OHSAS18001 等 管理 体系 的 复 检 , 同 时 还 通过 了 国家 免检 产 
品 的 复 检 。 该 公司 严格 控制 原材料 关 ,建立 和 完善 质量 标 
准 ,使 产品 质量 保持 稳定 。 上 海 重型 机 械 厂 有 限 公司 设置 
了 质量 控制 专职 管理 处 ,下 设 10 个 检验 站 ,对 公司 产品 制 
造 的 全 过 程 进 行 质量 控制 ;设置 质量 保证 专职 管理 部 门 , 负 
责 公司 的 质量 体系 运行 .质量 统计 、 质 量 活动 .资格 许可 证 、 
产品 创 名 牌 等 归口 管理 工作 。 该 公司 质量 部 门 对 可 追溯 的 
“ 装 箱 和 装 箱 质量 卡 ” 进 行 改进 ,使 包装 水 平和 装 箱 质量 得 
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到 提高 。 针 对 合同 履约 中 的 质量 和 赔偿 问题 进行 综合 协 
调 , 建 立 了 质量 责任 追究 制度 ,使 产品 质量 得 到 控制 。 同 
时 ,加 大 对 外 协 、 外 扩 件 的 质量 控制 ,建立 了 质量 责任 追究 
制度 。 兰 州 电力 修造 厂 修订 了 《质量 考核 奖惩 办 法 》《 质 
量 信 息 管理 办 法 》《 质 量 损失 统计 规定 》 等 文件 ,规范 了 质 
量 损失 的 统计 方法 ,加 强 了 对 质量 责任 的 考核 。 对 生产 过 
程 的 实物 质量 ,加强 了 安装 质量 的 控制 和 监督 ;同时 完善 了 
锯齿 工艺 调整 、 钢 支柱 优化 等 工艺 文件 。 据 统计 ,该 厂 的 除 
尘 器 除尘 效率 达到 95. 83% , HE 2004 年 和 2005 年 分 别提 高 
15.83% 和 15.06% 。 北 京 电 力 设 备 总 厂 统 一 主 业 质量 管理 
体系 和 评审 控制 ,加 大 了 质量 管理 体系 的 内 审 频 率 和 力度 。 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 获 得 了 德国 TUV 公司 认证 的 
ISO9001 质量 管理 体系 认证 证 书 。 上 海 重 型 机 械 厂 有 限 公 
司 还 完成 了 GJB/Z90014 二 轮换 证 , 核 质 量 体 系 三 轮换 证 。 

企业 信用 意识 增强 ,努力 树立 企业 形象 。 上 海 动力 设 
备 有 限 公司 荣获 国家 安全 质量 标准 一 级 企业 称号 。 其 岭 澳 
工程 核 承 压 设备 制造 质量 体系 通过 了 国家 环保 总 局 北方 核 
与 辐射 安全 监督 站 的 核 安 全 综合 性 监督 检查 。 在 品牌 建设 
上 ,公司 生产 的 300MW、600MW 高 压 加 热 器 和 低压 加 热 器 
已 连续 12 年 获得 “上海 名 牌 产品 ”称号 。 公 司 技术 部 QC 
小 组 发 表 的 题 为 《提高 凝 汽 器 管 板 钻 筷 一 次 合格 率 》 的 QC 
成 果 荣 获 2006 年 全 国 机 械 工业 优秀 质量 管理 小 组 活动 成 
果 二 等 奖 。 北 京 电力 设备 总 厂 人 围 “ 中 国 机 械 500 强 ” 和 
“北京 企业 100 强 ”。 菲 达 环 保科 技 有 限 公司 的 “ 菲 达 有 牌 ” 
电 除 尘 器 、 上 海 重 型 机 械 厂 有 限 公 司 的 HP 磨 ,北京 电 力 设 
备 总 厂 的 “三 圆 牌 ”ZGM 型 磨 煤 机 分 获 2006 年 “中 国名 牌 
产品 ? 称 导 。 上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 的 HP 型 中 速 磨 煤 
机 已 被 推荐 为 “2006 年 上 海 名 牌 产品 ” 和 人选 “2006 年 度 上 
海 名 牌 产品 100 强 ”。 兰 州 电力 修造 厂 积 极 做 好 售后 服务 
和 用 户 回访 工作 ,用 户 满意 度 指数 达到 87 ,委托 第 三 方 满意 
度 调查 结果 大 于 90。 电 除尘 器 仍 保持 了 “全 国电 力行 业 用 
户 满意 产品 ”的 称号 。 该 厂 对 已 获 名 牌 产品 的 电 除 尘 器 进 
行 了 复审 申报 工作 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 人 围 “ 中 国 机 
械 500 强 ”。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 对 已 获 浙 江 省 名 牌 产 品 的 NG 
牌 余热 锅炉 进行 复审 ,并 争取 向 行业 名 牌 产品 发 展 。 西 安 
电力 机 械 厂 用 户 满意 度 指数 达到 80, 

企业 的 资质 意识 增强 。 上 海 动 力 设 备 有 限 公 司 完成 了 
AL、A2 压力 容器 制造 许可 证 审核 换 证 工作 。 杭 州 锅炉 集团 
有 限 公 司 现 持 有 美国 工程 师 协 会 颁发 的 ASME 动力 锅炉 
(S) 和 压力 容器 (U) 产 品 钢印 及 授权 证 书 ;国内 最 高 等 级 的 
A 级 锅炉 制造 许可 证 和 Al + A2 级 压力 容器 制造 许可 证 。 
该 公司 还 具有 锅炉 安装 2 级 ,修理 ,改造 I 级 资质 和 经 浙江 
省 出 人 境 检验 检疫 局 认可 的 金属 材料 实验 室 。 扬 州 电力 设 
备 修造 厂 的 HAF003 核 质 量 体 系 实施 良好 ,2006 年 多 次 通 
过 核 级 产品 用 户 审核 验收 。 浙 江 菲 达 环保 科技 有 限 公司 于 
3 月 10 日 取得 国家 建设 部 颁发 的 环境 工程 (废气 ) 专项 工 
程 设计 甲 级 证 书 ;7 月 19 日 ,公司 的 了 型 电 除 尘 器 和 工 型 袋 
式 除 尘 器 获得 中 国 环保 产业 协会 颁发 的 环境 保护 产品 认证 
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书 。 菲 达 公 司 还 在 5 月 通过 了 IS014000: 2000 环境 管理 体 

电站 辅 机 运行 中 存在 的 问题 。 在 5 种 电站 辅 机 中 , 因 
磨 煤 机 造成 计划 停 运 前 3 位 的 原因 是 : 漏 粉 . 磨 损 、 振 动 。 
因 给 水 泵 造成 计划 停 运 前 3 位 的 原因 是 :磨损 .断裂 ,温度 
高 。 因 送 风机 造成 计划 停 运 前 3 位 的 原因 是 :磨损 .断裂 、 
温度 高 。 因 引 风 机 造成 计划 停 运 前 3 位 的 原因 是 : 渔 度 高 、 
振动 大 .断裂 。 因 高 压 加 热 器 造成 计划 停 运 前 3 位 的 原因 
是 :漏水 .其 他 爆 漏 、 冲 蚀 。 

管理 及 改革 面 对 电 力 发 展 的 新 形势 ,电力 辅 机 制造 
企业 加 强 了 财务 管理 、 成 本 控制 和 管理 信息 化 建设 。 加 强 
企业 基础 管理 。 上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 以 管理 出 效益 的 
理念 ,成 立 了 以 董事 长 为 组 长 的 基础 管理 整改 领导 小 组 ,并 
颁发 了 《加 强 基础 管理 ,改进 成 本 核算 的 整改 方案 》, 围绕 提 
出 的 目标 和 整改 措施 ,扎实 工作 ,取得 了 一 定 的 成 效 。 该 公 
司 在 管理 上 主要 做 了 三 项 工作 :一 是 提高 了 基础 管理 职责 、 
管理 规定 .管理 表 式 和 业务 流程 的 控制 能 力 ,手工 开标 你 步 
转向 电 算 化 ;二 是 抓 最 基础 的 “二 据 一 单 ” 工 作 , 培 育 规范 意 
识 , 开 展 精细 管理 ;三 是 做 好 相关 制度 的 联动 修订 和 共同 推 
进 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 对 保安 后 勤 系统 实现 全 部 社会 
化 管理 ,分 流 原 有 部 门 职工 50 余人 。 

加 强 财务 管理 和 成 本 控制 。 兰 州 电力 修造 厂 加 强 监管 
职能 ,通过 对 经 济 合 同和 承担 的 经 济 责任 ,对 责任 人 进行 审 
计 , 开 展 专 项 效能 监察 ,加 强 对 主要 原材料 、 重 要 设备 及 配件 
采购 .基建 项 目 招标 等 专项 工作 实施 过 程 中 的 可 控 和 在 控 ， 
提高 了 管理 效率 。 该 厂 加 强 内 部 成 本 管理 ,采取 措施 降低 采 
购 成 本 ,降低 运输 成 本 和 包装 成 本 ,建立 预算 卡 制度 ,提高 材 
料 利 用 率 ,提倡 增收 节 支 ,有 效 地 控制 了 成 本 。 上 海 动力 设 
备 有 限 公 司 加 强生 产 过 程 中 的 成 本 控制 ,以 技术 提升 降低 成 
本 ,让 管理 降低 成 本 ,全 年 降低 成 本 总 额 1. 28 亿 元 。 原 材料 
库存 从 高 峰值 2.7 亿 元 降 到 1.6 亿 元 。 全 年 材料 利用 率 总 体 
提高 2% 左 右 。 公 司 成 立 价 格 评审 委员 会 和 价格 审核 小 组 ， 
原材料 .设备 等 全 部 实行 比价 采购 。 北 京 电 力 设备 总 厂 面 对 
严峻 的 成 本 压力 ,从 产品 设计 `、 材 料 采购 .期 间 费 用 和 降 耗 节 
能 等 多 方面 人 手 , 采 取 各 种 措施 降低 成 本 费用 。 突 出 物资 采 
购 管理 关键 环节 ,充分 利用 网 上 物资 采购 平台 ,扩大 供应 商 
数量 ,提升 供应 商 质量 ;严格 贯彻 比 质 比价 原则 ,增强 物资 采 
购 的 透明 度 ,充分 发 挥 企 业 纪检 ,监察 和 审计 的 监督 职能 , 规 
范 物 资 采购 、 外 协 外 扩 、 运 输 委托 等 行为 。 上 海 电力 修造 总 
厂 有 限 公 司 在 年 度 预 算 管 理 的 基础 上 ,控制 财务 费用 ,加 强 
成 本 预算 管理 ;实施 统筹 安排 资金 ,加 强 资金 动态 平衡 管理 ; 
严格 财务 制度 ,降低 资金 风险 ,发 挥 资金 的 最 大 效益 。 全 年 
仅 贷款 2 000 万 元 ,就 满足 了 全 年 12 亿 元 销售 额 的 资金 需 
求 ,提高 了 资金 的 运行 质量 。 

加 大 货款 回收 考核 ,缓解 企业 资金 压力 。 造 成 企业 资 
金 压 力 的 重要 因素 是 货款 的 拖欠 ,为 缓解 这 一 压力 ,电站 畏 
机 企业 均 加 强 了 欠 款 的 催 讨 工作 。 上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 
公司 加 大 货款 回收 刚性 考核 力度 ,强化 目标 ,实施 动态 考 
核 。 特 别 是 两 年 以 上 欠 款 的 催 讨 ,压缩 应 收 账 款 余额 ,全 年 


完成 资金 回收 9.8 亿 元 ,回收 到 期 质保 金 4 250 万 元 。 随 着 
产能 的 大 幅 提高 ,北京 电力 设备 总 厂 严格 执行 预算 制度 ,加 
大 资金 集中 统一 管理 力度 ,增强 了 对 事业 部 的 资金 管理 和 
财务 监控 能 力 ; 加 大 对 完工 产品 货款 和 一 年 以 上 应 收 账 款 
清理 的 考核 力度 ,制定 了 细致 全 面 的 清 欠 计划 ,纳入 效能 监 
察 管理 ;多 渠道 .多 种 形式 融通 资金 ,增加 信贷 保函 额度 ,最 
大 限度 地 保障 了 生产 经 营 必要 资金 的 到 位 。 上 海 鼓风机 厂 
有 限 公 司 加 大 对 货款 回收 的 考核 力度 ,一 方面 由 业务 员 来 
催 讨 , 另 一 方面 通过 组 织 专业 队伍 对 两 年 以 上 陈 款 催 讨 , 同 
时 ,还 通过 中 介 机 构 对 老 债 和 难度 较 大 的 债 款 进 行 催 讨 ,多 
方位 出 击 ,以 最 大 限度 降低 企业 货款 损失 ,半年 内 收回 欠 款 
560 万 元 。 上 海 动 力 设备 有 限 公 司 成 立 催 款 办 公 室 ,实施 催 
讨 项 目 专人 认领 制 ,全 年 应 收 账 款 完 成 110 639 万 元 。 

企业 信息 化 建设 加 强 。 杭 州 锅 炉 集团 有 限 公 司 运用 
IPDM 信息 管理 系统 ,建立 了 合同 .运营 、 企 业 标 准 、 成 品 发 
货 、 劳 动人 事 管理 等 信息 管理 系统 。 通 过 先进 的 管理 手段 ， 
将 公司 内 外 的 信息 及 时 、 准 确 地 传达 到 各 个 层面 ,为 企业 的 
生产 经 营 服务 。 扬 州 电力 设备 修造 厂 在 8 月 开始 实施 ERP 
管理 系统 ,同时 成 立 物资 管理 中 心 。 北 京 电力 设备 总 厂 把 
ERP 试点 项 目 作为 “十 一 五 ”企业 信息 化 建设 的 重点 项 目 ， 
已 经 完成 系统 的 调研 .方案 设计 和 人 员 培 训 , 进 入 系统 导入 
阶段 ;进一步 深化 了 网 上 物资 采购 平台 的 应 用 ,进一步 开发 
和 完善 总 厂 自动 化 办 公 系统 、 统 计 管理 信息 系统 .人 力 资 源 
管理 信息 系统 及 其 应 用 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 信息 化 管 
理 从 实行 ERP 管理 向 实行 SAP 优化 ,推进 企业 管理 数字 
化 网络 化 。 公 司 90% 以 上 的 电脑 连 人 网 络 ,管理 人 员 都 可 
应 用 网 络 公文 实现 信息 化 管理 和 业务 ERP 管理 。 

企业 加 大 人 力 资源 的 开发 与 管理 。 北 京 电力 设备 总 厂 
完善 分 配 机 制 , 强 化 年 薪 制 .专家 津贴 制 等 多 种 分 配 形式 的 
绩效 考核 ,稳步 提高 职工 收入 ;人 事 管理 基本 形成 了 条 块 结 
合 、 突 出 岗位 责 权利 的 动态 管理 体系 ; 积极 推进 学 习 型 企 
业 、 职 工 建设 ,建立 教育 培训 体系 ,加 大 了 职工 培训 力度 。 
上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 司 从 岗位 设置 ,建制 调整 ,人 才 开 
发 ,评价 激励 等 方面 加 强人 力 资源 的 开发 与 管理 。 针 对 产 
出 任务 繁重 ,通过 社会 招聘 ,内 部 挖潜 , 余 缺 调剂 ,退休 聘 
用 ,补充 高 速 劳务 用 工 等 措施 ,降低 了 劳务 成 本 ,解决 了 劳 
动力 缺口 ,缓解 了 矛盾 。 为 了 更 大 发 挥 人 才 的 积极 性 ,评审 
出 “企业 学 科 带 头 人 ”7 名 “工种 带头 人 ”6 和 名。 扬州 电力 
设备 修造 厂 让 职工 分 享 企业 发 展 的 成 果 , 职 工 平均 年 收入 
比 上 年 增长 8.5% 。 

上 海 重型 机 械 厂 有 限 公 司 积极 引进 国外 技术 专家 ,着 
手 开 发 大 型 铸 锻 件 材料 。 兰 州 电力 修造 厂 举 办 中 层 以 上 干 
部 质量 体系 标准 培训 班 和 新 一 轮 的 TOM 质量 知识 培训 班 ， 
举办 焊工 操作 学 习 班 。 上 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 发 挥 科技 带 
头 人 的 作用 ,成立 以 科技 带头 人 为 项 目 负责 人 的 项 目 组 ,对 
项 目 从 研发 到 市 场 推广 全 权 负 责 。 新 老 结合 ,建立 企业 科 
技 创新 团队 ,专门 成 立 以 资深 工程 师 为 首 的 工作 室 , 组 织 科 
技 创新 项 目的 开展 落实 ,通过 项 目 实施 实现 了 对 年 轻 技术 
人 员 和 新 进 厂 大 学 生 的 培养 。 上 海 动力 设备 有 限 公 司 构 


建 、 完 善 的 权 责 体系 , 即 LOA 权限 政策 ,对 工作 的 职权 范围 
和 责任 范围 予以 制度 界定 ,从 而 推进 精细 化 管理 。 《制造 性 
企业 的 全 面 风 险 管理 /课题 获 上 海 市 管理 现代 化 创新 成 果 
二 等 奖 。 

环球 阀门 集团 有 限 公司 与 深圳 市 新 全 系 管理 咨询 公司 
合作 ,就 战略 规划 、 规 划 化 管理 .人力 薪酬 、 市 场 营销 四 个 模 
块 进 行 管理 咨询 。 确 定 了 公司 的 战略 定位 ,对 核心 流程 进 
行 了 优化 ,规范 了 目标 体系 考核 和 人 力 薪 酬 管理 ,制订 了 市 
场 营 销 战略 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”电力 建设 呈 下 降 趋 势 ,企业 固 
定 资产 投入 相应 审 愤 。 采 用 内 部 挖潜 、 调 配 生 产 要 素 , 挖 气 
设备 潜力 ,提高 关键 设 备 的 利用 效率 成 为 企业 首选 。 

技 改 投入 ,用 于 调整 产品 结构 ,提高 产 出 能 力 。 上 海 重 
型 机 械 厂 有 限 公 司 从 企业 持续 发 展 及 产品 结构 调整 出 发 ， 
对 企业 技术 能 级 和 工艺 装备 能 力 进 行 了 较 大 规模 的 提升 和 
技术 改造 。 全 年 完成 技术 改造 投资 44 950 万 元 ,其 中 :有 列 
人 上 海 市 重点 技 改 项 目的 热 加 工 产 能 扩大 工程 ,在 年 内 完 
工 了 冶炼 浇铸 及 动能 改造 和 新 建 回 火炉 车 间 等 项 目 , 并 投 
人 试 生产 。 

兰州 电力 修造 三 完成 技 改 投资 436 万 元 ,其 中 用 于 设 
备 大 修 资金 17 万 元 ,大 修 设 备 9 台 ; 用 于 更 新 设备 资金 283 
万 元 ,更 新 设备 76 台 。 谤 顿 华 工程 有 限 公 司 在 威海 成 立 压 
缩 机 事业 部 ,并 投资 建设 新 的 压缩 机 工厂 ,生产 、 组 装 察 顿 
的 各 类 压缩 机 和 或 风 机。 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 全 年 完成 
技 改 、 基 建 投资 2 733 万 元 ,其 中 : 技 改 投资 2 512 万 元 、 基 
建 投资 222 万 元 。 技 改 项 目 主要 用 于 螺旋 鱼 片 管 的 生产 和 
大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 引进 及 国产 化 项 目 等 ;基建 投资 主 
要 用 于 厂房 .设备 维修 和 改造 。 

北京 电力 设备 总 厂 加 大 对 技术 改造 和 基础 建设 的 投资 
力度 ,全 年 累计 完成 投资 额 1 744 万 元 。 完 成 了 厂 变 电站 增 
容 、 燃油 热处理 炉 、 电 器 产品 型 式 试 验 等 项 目 ,有 针对 性 地 
解决 了 制约 生产 的 关键 环节 。 为 切实 改善 职工 的 生活 、 工 
作 环 境 和 质量 , 共 投 资 465 万 元 。 扬 州 电力 设备 修造 厂 完 
成 技 改 11 项 ,投入 资金 628 万 元 。 

上 海 动力 设备 有 限 公司 新 投入 技 改 资金 2 051 万 元 ,其 
中 :更 新 资金 471 万 元 ;完成 固定 资产 交接 2 295 万 元 。 
2006 年 技 改 工作 重点 放 在 做 好 已 投产 项 目的 完善 工作 上 ， 
加 强项 目 管理 ,发 挥 投资 效益 。 新 添 进口 3 轴 数 控 销 床 , 提 
高 管 板 钻 孔 能 力 ;将 老 车 间 改 造 为 核电 清洁 车 间 , 已 投入 使 
用 ;实现 不 锈 钢 容器 专业 化 生产 ;林肯 自动 焊 机 和 焊接 架 、 
落 锤 试验 机 、 焊 缝 磨 铀 机 、U 型 管 热处理 炉 、 接 管 镍 基 堆 焊 
机 、 电 汗 带 极 堆 焊 机 、10t 变 位 机 、 氨 检 漏 仪 和 抽 真 空 机 组 等 
相继 投入 使 用 。 该 公司 尽 可 能 盘活 存量 资产 ,利用 闲置 三 
房 ,改造 成 物流 仓储 、 办 公 场 所 ,减少 了 公司 在 外 储存 物资 
的 费用 。 改 造 了 公司 最 大 的 生产 车 间 一 一 容器 车 间 的 压力 
容器 水 压 试验 作业 场地 ,安装 了 3 只 数字 电视 监控 系统 的 
摄像 设备 ,能 全 过 程 、 全 方位 、 多 角度 的 监视 压力 容器 水 压 
试验 ,能 有 效 控制 操作 人 员 的 安全 数据 。 在 原材料 仓库 场 
地 经 规划 设计 、 施 工 \ 设 备 安 装 、 调 试 等 ,历经 5 个 月 ,改建 
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成 核电 车 间 ,拥有 3 500m 的 生产 场地 和 110 m 的 生产 畏 
助 用 房 , 符 合 高 质量 、 高 清洁 度 的 生产 环保 等 要 求 ,是 公司 
专业 化 核电 生产 车 间 。 目 前 已 投入 岭 澳 、 秦 山 等 核电 产品 
的 生产 。 

上 海 电力 修造 总 三 有 限 公 司 围绕 “上 海 世博 会 ” 迁 建 工 
程 “按期 \ 安 全 不 停产 ”的 总 目标 ,实现 了 旧 厂 拆迁 与 新 厂 
建设 两 不 误 。 目 前 ,35kV 降 压 站 土建 竣工 ,进入 调试 阶段 ， 
7 个 主要 单 体 建筑 土建 工程 初步 完工 ,辅助 建筑 都 进入 施工 
阶段 。 新 区 三 房 规模 初步 显现 。 西 安 电 力 机 械 厂 由 于 资金 
紧张 ,没有 进行 大 的 基本 建设 项 目 ,而 是 集中 有 限 的 资金 对 
主要 设备 进行 了 大 修 和 项 修 。 中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 在 
资金 并 不 富裕 的 情况 下 , 仍 挤 出 一 定 资金 ,投入 天 津 制 造 基 
地 二 期 工程 建设 。 

环球 阀门 集团 有 限 公 司 投资 新 建 的 滨海 园区 工业 园 进 
人 施工 阶段 ,预计 将 于 2008 年 完工 ,同时 环球 第 三 期 高 科 
技工 业 园 进入 实地 勘测 和 基建 阶段 。 根 据 SS 管理 标准 对 
生产 车 间 进 行 了 全 新 的 改造 ,实现 了 以 流程 作业 的 区 域 生 
产 布局 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 会 陈 元 新 、 频 
静 良 】 


生产 发 展 情况 2006 年 ,我 国电 动工 具 行 业 再 创 佳 
绩 , 各 项 指标 均 创 历 史 新 高 ,为 “十 一 五 ”规划 的 实施 开 了 
好 局 。 据 对 电动 工具 行业 55 个 企业 统计 ,2006 年 生产 电动 
工具 8 587.8 万 台 , 比 上 年 增长 13.3% ,总 产值 144.74 亿 
元 。 全 年 销售 8 188.5 万 台 , 比 上 年 增长 8.4% ,其 中 外 销 
7 844.2 万 台 , 占 总 销量 的 95. 8% ,外 销 金额 120. 95 亿 元 。 
2006 年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2006 年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 


数量 

企业 数 55 
总 产量 8 587. 80 
总 销量 其 中 : 8 188. 50 

外 销量 7 844.20 

外 销 金 额 120.95 
总 产值 144.74 
实现 利润 元 9.94 
上 交 税 收 元 4.02 
成 本 总 额 元 133. 58 
国定 资产 原价 元 48. 50 
固定 资产 净值 30. 11 
流动 资产 元 59.05 


40 219 
178.95 


职工 人 数 
生产 面积 
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据 海关 总 署 统计 ,2006 年 我 国 出 口 各 类 电动 工具 
19 239 万 台 、 零 部 件 36 275t, 电 动工 具 及 零 部 件 共 出 口 创汇 
359 625.6 万 美元 。 由 于 列 人 年 度 统计 的 企业 仅 55 个 ,还 
有 许多 未 统计 到 的 单位 也 有 相当 数量 的 内 销 产品 ,估计 全 
年 的 内 销售 量 在 6 000 万 台 左 右 。2006 年 电动 工具 总 销售 
量 大 约 为 25 020 万 台 , 比 上 年 增长 11.2 %。 综观 2006 年 
各 项 数据 ,我 国 的 电动 工具 产量 逐年 增长 ,指标 年 年 创新 ， 
仍 保持 生产 大 国 和 出 口 大 国 地 位 。 

产品 分 类 产量 2006 年 ,电动 工具 产量 最 大 的 仍 为 砂 
磨 类 工具 , 占 总 量 的 31. 1% , 比 上 年 增长 9.7% ,其 中 角 向 
磨 光 机 的 产量 大 幅 增长 ,产量 为 1 752. 8 万 台 , 比 上 年 增长 
43% ;木工 类 工具 产量 为 1 921. 1 万 台 , 占 总 量 的 20.4% , 比 
上 年 增长 36.7% ,增幅 居 第 2 位 (其 中 电 圆 饮 产 量 巨 增 , 比 
上 年 增长 162.4% ,产量 为 318.3 万 台 )。2006 年 电动 工具 
行业 大 类 产品 产 、 销 情况 见 表 2。 


表 2 2006 年 电动 工具 行业 大 类 产品 产 、 销 情况 
FA) (% ) (AB) 
2 082. 5 
19.4 
560.7 


1 314.3 
641.3 
















金属 切削 类 工具 
砂 磨 类 工具 
装配 类 工具 
建筑 类 工具 
木工 类 工具 
电池 式 工 具 
其 他 类 工具 


电动 工具 产品 品种 繁多 ,根据 2006 年 55 个 生产 企业 
数据 统计 ,有 角 疝 磨 光 机 、 砂 光 机 曲线 锯 等 16 个 产品 产量 
超过 百 万 台 ,共计 6 854.6 万 台 , 占 总 产量 的 79.9% 。2006 
年 电动 工具 行业 产量 超过 百 万 台 的 电动 工具 产品 见 表 3。 


表 3 2006 年 电动 工具 行业 产量 超过 百 万 台 的 电动 工具 产品 
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砂 光 机 
曲线 锯 
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剪 枝 机 
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电 链 锅 
园林 工具 
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市 场 及 销售 根据 行业 年 报 统计 ,2006 年 电动 工具 销 
售 8 188.5 万 台 , 销 售 收 入 155 亿 元 。 其 中 出 口 7 844.2 万 
台 , 交 货 值 120. 95 亿 元 。55 个 企业 中 销售 收入 超过 亿 元 的 
有 30 个 ,销售 收入 超过 10 亿 元 的 有 4 个 ,其 中 销售 收入 最 
AKERA I) BLE PR wl ,达到 27. 46 亿 元 。2006 


年 电动 工具 行业 销售 收入 超 亿 元 企业 见 表 4。 
表 4 2006 年 电动 工具 行业 销售 收入 超 亿 元 企业 





销售 收入 总 产值 总 产量 
ty y 
全 (万 元 ) ( 台 ) 
百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 274 570 279 687 15 000 000 
江苏 金 易 电动 工具 集团 有 限 公司 208 580 208 580 15 600 000 
牧 田 (中 国 ) 有 限 公司 155 863 155 863 1 090 208 
南京 德 朔 实业 有 限 公 司 102 197 102 197 5 900 000 
上 海 正 峰 工 业 有 限 公司 80 000 10 000 1 438 000 
永康 市 正大 实业 有 限 公司 68 214 50 257 5 496 265 
浙江 博大 电器 有 限 公 司 46 765 46 788 . 3 600 911 
铁 鲫 电动 工具 有 限 公 司 45 982 47 213 3 284 357 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 45 603 46 493 3 810 000 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 41 900 42 800 1 561 135 
浙江 三 锋 工具 制造 有 限 公 司 41 700 41 700 2 870 000 
宁波 中 强 电 动工 具有 限 公 司 40 000 40 000 2 500 000 
宁波 协 城 电 动工 具有 限 公司 33 558 33 558 2 610 000 
永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公 司 32 797 33 188 2 217 882 
上 海 锐 奇 工具 有 限 公司 26 014 34 500 2 580 000 
浙江 意 达 电器 有 限 公 司 21 469 21 469 2 024 000 
博世 电动 工具 ( 中国) 有限 公司 20 518 105 294 3 833 979 
弘 大 集团 有 限 公 司 19 366 23 170 2 178 977 
浙江 立 邦 电器 有 限 公 司 18 230 16 618 1 044 776 
扬州 金 力 电动 工具 有 限 公司 18 003 18 003 1 763 388 
浙江 伦 达 实业 有 限 公司 17 696 16 990 940 000 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 15 953 53 343 1 290 491 
宁波 天 抒 实 达 工 具有 限 公 司 15 853 16 063 1 401 371 
浙江 武义 工 力 电 器 有 限 公 司 14 407 13 449 2 660 613 
浙江 省 永康 电动 工具 厂 13 466 13 276 1 505 305 
常州 合力 电气 有 限 公 司 12 442 12 442 739 360 
上 海龙 牌 电动 工具 有 限 公 司 12 283 12 283 603 048 
宁波 阳 明 电动 工具 有 限 公司 10 832 11 842 230 000 
浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 10 799 10 799 761 409 
浙江 永 辉 工具 制造 有 限 公 司 10 005 10 005 948 000 
2006 年 ,电动 工具 整 机 出 口 量 比 上 年 增长 4.1% , 交 货 减少 ,但 交 货 值 比 上 年 增长 4.6% 。2006 年 电动 工具 及 零 
值 比 上 年 增长 17.3% ;电动 工具 零 部 件 出 口 量 比 上 年 稍 有 部 件 进 出 口 情 况 见 表 5。 
表 5 2006 年 电动 工具 及 零 部 件 进出 口 情况 
出 
AA 
总 H 359 625.6 
手持 式 各 种 电 销 16.0 6 545.4 128 535.7 
手持 式 链 锯 0.5 241.4 10 135.4 
手持 式 电 锯 21 738.0 2 660.1 57 295.4 
手持 式 砂 磨 工具 12.3 4 707.9 64 124.7 
手持 式 电 出 0.2 349.9 5 539.1 
手持 式 其 他 工具 20.2 4 734.3 75 324.1 
手持 式 产品 合计 21 787.2 19 239.0 340 954.2 
链 锯 零件 718.0(t) 1 591.6(t) 957.9 
其 他 零件 8 246.0(t) 34 683.2(t) 17 713.5 





2006 年 ,我 国 出 口 的 电动 工具 仍 以 手持 式 各 种 电钻 和 
手持 式 砂 磨 工具 为 主 , 占 出 口 量 的 38.5% ,2 种 产品 共 出 口 
11 253.3 万 台 , 比 上 年 增长 2. 0% 。 其 他 手持 式 工 具 出 口 
4 734.3 万 台 , 比 上 年 增长 9.1% 。 

我 国 的 电动 工具 和 零 部 件 销 往 世界 上 173 个 国家 或 地 
区 , 整 机 出 口 的 主要 地 区 仍 以 欧洲 、 北 美洲 为 主 ,两 个 地 区 
共 进 口 我 国电 动工 具 14 646.6 万 台 , 比 上 年 的 14 437. 8 万 


台 增 加 了 208.9 万 人 台 。 进 口 我 国电 动工 具 零 部 件 的 主要 地 
区 依然 是 北美 洲 和 亚洲 , 两 个 地 区 共 进 口 零 部 件 
25 140. 38t, 金 额 12 968. 72 万 美元 ,分 别 占 总 量 的 69. 3% 
和 69.5% ;但 是 与 上 年 相 比 ,进口 数量 和 成 交 金 额 有 所 下 
降 , 分 别 比 上 年 减少 7.9% 和 6.5% ,从 上 年 数据 进一步 分 
析 发 现 北 美洲 减少 了 18.8% 和 20.9% , 而 亚洲 地 区 却 上 升 
了 75% 和 6.1% ,看 来 周边 地 区 趋势 向 好 。 销 往 其 他 地 区 
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的 电动 工具 、 零 部 件 的 进口 量 基 本 保持 平稳 。2006 年 销 往 各 地 区 的 电动 工具 和 零 部 件 统 计 见 表 6。 
表 6 2006 年 销 往 各 地 区 的 电动 工具 和 零 部 件 统计 


UES 7367.7 
sal 37.7 


2006 年 , 按 国家 计 , 美 国 、 德 国 . 英 国 仍 是 我 国电 动工 具 及 40.3% 。 俄 罗斯 的 进口 量 和 成 交 金 额 大 幅 增 长 ,分 别 比 
输出 国 的 前 3 位 ,3 个 国家 共 进 口 整 机 7 418. 1 万 台 ,成 交 上 上 年 增长 78.3% 198.6% ,应 引起 业内 关注 。2006 年 进口 
金额 144 915.5 万 美元 , 占 我 国 出 口 总 量 和 金额 的 38. 6% 我 国手 持 式 工具 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 见 表 7。 


RT 2006 年 进口 我 国手 持 式 工具 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 
a 
美国 


2 
澳大利亚 | 俄罗斯 
8 581.1 | 8410.7 
395.1 


2 |? zZ | 8 
德国 英国 荷兰 比利时 | 加 拿 大 | 法 国 日 本 
98 191.9 | 25 306.0 | 21 417.6 | 17 998.3 | 17 141.7 | 16 209.0 | 10 597.7 | 8 803.1 
4771.6 | 1495.7 | 1150.9 | 1129.0 | 1058.3 718.4 | 625.7 | 437.9 


2006 年 ,我 国 出 口 手 持 式 工 具 零 部 件 36 274. 8t ,金额 年 进口 我 国手 持 式 工 具 零 件 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 见 
达 18 671.3 万 美元 。 其 他 国家 或 地 区 基本 保持 平稳 。2006 表 8。 


表 8 2006 年 进口 我 国手 持 式 工具 零件 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 


| 


美国 | 中 国 香港 | 日 本 德国 英国 印度 | 中 国 台湾 | 荷兰 | 俄罗斯 
4874.9 | 2857.7 | 2136.6 | 864.2 789.9 772.8 613.0 | 420.4 | 236.2 
11 875.4 | 4094.1 | 2789.9 |1859.8 |1644.8 | 1294.6 028.2 | 939.6 | 494.4 


1 
从 表 8 看 ,美国 虽 居 首 位 ,但 是 进口 量 及 交易 额 不 如 上 比 上 年 增长 14% , 电 饮 比 上 年 增长 8.4% , 电 刨 出 上 年 增长 
年 ,降幅 分 别 为 18.4% 和 21.0% ,而 荷兰 却 比 上 年 大 幅 增 ”0.3% 。2006 年 进口 我 国手 持 式 电 销 的 国家 或 地 区 前 10 名 
长 ,数量 增长 145. 4% .金额 增长 116.6% 进口 翻番 应 高 度 排序 见 表 9。2006 年 进口 我 国手 持 式 链 饮 的 国家 或 地 区 前 
重视 。2006 年 ,电动 工具 出 口 的 几 个 主要 产品 中 ,增幅 最 大 10 名 排序 见 表 10。2006 年 进口 我 国手 持 式 电 锅 的 国家 或 
的 是 链 锯 , 比 上 年 增长 55.2% ;最 小 的 是 电 蚀 ,下 降 8. 9% , 地 区 前 10 名 排序 见 表 11。2006 年 进口 我 国手 持 式 砂 磨 工 
交 货 值 的 增幅 依次 为 : 链 锯 比 上 年 增长 90.6% ,其 他 类 工具  ” 具 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 见 表 12。2006 年 进口 我 国手 
比 上 年 增长 25.7% , 砂 磨 类 工具 比 上 年 增长 17.7% ,电钻 持 式 电 侧 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 见 表 13。 


RI 2006 年 进口 我 国手 持 式 电钻 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 


s | # fos joe fot |e foe 

兰 英国 比利时 | 加 拿 大 | 芬兰 法 国 俄罗斯 
32 628.9 | 9493.1 | 8252.2 | 7528.2 | 6469.9 | 6505.2 | 5509.1 | 3664.6 | 3550.3 
1559.5 | 438.2 | 424.8 | 340.3 326.5 232.5 188.9 184.4 | 242.2 


















国 别 或 地 区 
金额 (万 美元 ) 
数量 (万 台 ) 

















国 别 或 地 区 
金额 (万 美元 ) 
数量 (1) 

















国 别 或 地 区 
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表 10 2006 年 进口 我 国手 持 式 链 句 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 














1 
美国 
2 877.3 
55.8 





2 
德国 
2 100.3 
48.2 





3 
法 国 
567.3 
12.0 





4 5 7 
比利时 日 本 意大利 | 俄罗斯 荷兰 : 
563.2 397.2 312.1 266.5 260.3 215.8 
15.9 12.0 9.0 7.6 8.1 
























国 别 或 地 区 
金额 (万 美元 ) 
数量 (万 台 ) 























RI 2006 年 进口 我 国手 持 式 电 锯 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 






国 别 或 地 区 
金额 (万 美元 ) 
数量 (万 台 ) 


加 拿 大 
3 401.6 
130.7 


比利时 俄罗斯 
3023.7 | 2742 | 2286.6 | 1566.0 | 1409.6 | 1408.5 
142.4 164.7| 130.0 72.7 83.8 
















22 616.2 
869.3 


3 129.8 
185.9 
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表 12 2006 年 进口 我 国手 持 式 砂 磨 工具 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 


sj sf 7 js | 2 


ee | a [| 2 | 3 | 4 
国 别 或 地 区 美国 德国 比利时 荷兰 
金额 (万 美元 ) 13 614.4 | 4625.2 | 4154.7 | 3 525.9 
数量 {万 台 ) 874.2 380.3 261.6 311.5 

表 13 

T 
国 别 或 地 区 美国 印度 尼 西 亚 ”德国 英国 
金额 (万 美元 ) 798.7 613.9 354.5 340.8 
数量 (万 台 ) 28.6 40.9 24.5 20.3 


2006 年 ,我 国电 动工 具 平 均 出 口 价格 为 17. 72 
美元 / 台 , 比 上 年 增长 12.6% 。 其 中 出 口 澳大利亚 平均 价格 
最 高 ,为 22.24 美元 / 台 , 比 上 年 增长 19.3% 。2006 FRE 
电动 工具 出 口 各 地 区 的 平均 价格 见 表 14。 


表 14 2006 年 我 国电 动工 具 出 口 各 地 区 的 平均 价格 
(单位 :美元 / 台 ) 
比 上 年 增长 ( 免 ) 





2006 年 ,纳入 行业 年 报 统计 的 55 个 企业 中 ,出 口交 货 
值 超 千 万 元 的 有 37 个 , 占 统计 数 的 67.3% , 超 亿 元 的 企业 
有 22 个 , 占 统计 数 的 40% 。2006 年 电动 工具 出 口交 货 值 


超 亿 元 企业 见 表 15. 
表 15 2006 年 电动 工具 出 口交 货 值 超 亿 元 企业 


出 口交 货 值 | 出 口 量 
(Az) 


274 570 























百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 


江苏 金 易 电 动工 具 集团 有 限 公司 208 580 |15 600 000 
牧 田 ( 中国) 有 限 公 司 155 863 1 090 208 
上 海 正 峰 工业 有 限 公 司 78 000 1 239 500 
永康 市 正大 实业 有 限 公司 68 214 8 105 869 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 45 603 3 810 000 
宁波 中 强 电动 工具 有 限 公司 40 000 40 000 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 35 870 1 410 000 
宁波 协 城 电 动工 具有 限 公 司 33 558 2 610 000 
浙江 三 锋 工 具 制 造 有 限 公司 33 280 2 200 000 
浙江 意 达 电器 有 限 公 司 21 469 2 024 000 
浙江 博大 电器 有 限 公司 21 051 846 384 
铁 鲫 电动 工具 有 限 公 司 17 466 1 195 053 
博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公司 16 089 | 927 647 
福建 日 立 工 机 有 限 公 司 15 214 218 667 
永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 15 138 | 11 470 086 
浙江 武义 工 力 电器 有 限 公 司 14 386 2 100 812 


常州 合力 电气 有 限 公司 12 442 739 360 





3 038.4 





俄罗斯 | FZ 
2 138.8 
168.4 


加 拿 大 | 波兰 
2 081.8 
147.0 


2 111.0 
112.3 


1 205.9 


224.9 125.6 





2006 年 进口 我 国手 持 式 电 刨 的 国家 或 地 区 前 10 名 排序 


5 


7 
俄罗斯 | 荷兰 法 国 


比利时 芬兰 
334.5 297.9 259.3 182.1 137.5 
20.7 24.0 17.1 14.1 11.2 
( 续 ) 
口 口 
企业 名 称 出 口交 货 值 oy 
A 
浙江 省 永康 电动 工具 厂 992 208 
宁波 阳 明 电动 工具 有 限 公 司 210 000 
弘 大 集团 有 限 公 司 1 592 936 
浙江 永 辉 工具 制造 有 限 公 司 948 000 





从 2001 ~ 2006 年 的 行业 统计 数据 看 ,电动 工具 行业 正 
以 稳健 的 步伐 不 断 发 展 ,其 中 ;总 产量 年 平均 增长 13. 0% ， 
总 产值 年 平均 增长 14. 4% , 总 销量 年 平均 增长 12. 3% ,出 
口 量 年 平均 增长 13. 3% ,出 口交 货 值 年 平均 增长 13.2%, 
总 产量 走势 .总 产值 走势 .总 销量 走势 .出 口 量 走势 、 出 口 
交 货 值 走势 分 别 见 图 1 图 2、 图 3、 图 4.、 图 5。 
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5 出 口交 货 值 走势 


科技 成 果 及 新 产品 由 上 海 电 动工 具 研 究 所 下 属 上 海 
宝 庆 通 用 电工 有 限 公司 和 上 海松 宝 科 技 发 展 有 限 公 司 研制 
的 电磁 发 射 在 线 检测 技术 和 数据 比 对 方法 研究 、300MHz 
检测 系统 KRM 一 300 抗 扰 度 组 合 试验 仪 KRM 一 200 电源 
模拟 于 扰 器 .HCM 一 1 型 基于 虚拟 仪器 的 谐 波 分 析 仪 、 
ECM 一 0501 型 表面 电位 计 、GRT 一 05 一 00 型 接地 电阻 测试 
仪 HL600 一 0601 型 回路 电阻 测试 仪 .SBA 一 C051 型 大 气 离 
子 测试 仪 .SBR 一 0202 型 超 高 绝缘 电阻 测试 仪 、 MEGA— 
0601 型 数字 高 压 兆 欧 表 ,于 2006 年 12 月 在 上 海通 过 了 专 
家 技术 鉴定 。 鉴 定 会 由 上 海 市 经 济 委 员 会 组 织 召 开 , 来 自 
上 海 市 计量 测试 技术 研究 院 、 全 国 无 线 电 于 扰 标准 化 技术 
委员 会 、 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 `、 上 海 交 通 大 
学 上 海 大 学 、 上 海 电 气 集团 有 限 公司 、 中 国电 器 工业 协会 
电动 工具 分 委 会 .华东 电力 试验 研究 院 、 上 海 技术 监督 局 
质量 监督 检验 技术 研究 院 、 上 海 市 环境 检测 中 心 等 专家 ， 
认真 审查 了 技术 文件 和 有 关 资 料 ,听取 了 用 户 报 告 ,观看 了 
仪器 现场 演示 。 专 家 们 对 该 批 具 有 “国内 先进 "、“ 国际 先 
进 ” 水 平 的 仪器 设备 给 予 极 高 的 评价 ,鉴定 委员 会 一 致 同意 
通过 鉴定 ,并 希望 尽快 实行 产业 化 ,以 满足 客户 需求 。 

2006 年 ,电动 工具 行业 55 个 企业 的 年 报 统计 中 ,有 11 
个 企业 开发 了 新 产品 , 占 统计 企业 的 20% , 且 当 年 产生 效益 ， 
成 绩 显著 。2006 年 电动 工具 行业 新 产品 开发 情况 见 表 16。 


表 16 2006 年 电动 工具 行业 新 产品 开发 情况 


浙江 三 锋 工具 制造 有 限 公 司 电 链 锯 ,\ 电 锤 、 角 向 磨 光 机 等 1 281 000 12 905 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 Fe ae He gS 个 品 483 000 12 500 
百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公 司 电动 扳手 1 136 000 5 157 
永康 市 正大 实业 有 限 公 司 CU. AE AROS 160 072 4 123 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 型 材 切割 机 等 71 346 2 374 
宁波 协 城 电动 工具 有 限 公司 曲线 锯 EAL BY Ge 40 247 2 040 
浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 -| RREFEN EAN 63 645 1 988 
常州 合力 电气 有 限 公 司 砂轮 机 底座 装置 等 56 000 1 054 
广东 电动 工具 厂 有 限 公司 He Ae 810 389 
德州 市 电动 工具 厂 水 气 两 用 销 4 810 137 


四 川 华 昌 机 械 通讯 工业 有 限 公司 


直流 电动 螺丝 刀 


质量 及 标准 2006 年 2 月 14~19 日 ,国际 电工 委员 会 
IEC 61F MT3/MT4 标准 维护 组 会 议 在 德国 法 兰 克 福 举 行 。 
上 海 电动 工具 研究 所 科研 处 处 长 .高 级 工程 师 、 全 国电 动工 
具 标 准 化 技术 委员 会 副 秘 书 长 刘 江 ,南京 录 峰 国际 贸易 有 
限 公 司 检测 站 主任 、 高 级 工程 师 、 全 国电 动工 具 标 准 化 技术 
委员 会 委员 陈 勤 代 表 中 国 出 席 会 议 。 会 议 就 IEC SC61 所 
“管辖 "的 三 大 系列 标准 IEC 60745 手持 式 电动 工具 、IEC 
61029 可 移 式 电 动工 具 、IEC 60335 园林 工具 系列 标准 进行 
整合 与 修订 。 会 议 采 纳 了 我 国 代表 的 多 个 提案 ,从 而 提高 
了 我 国 在 IEC 电动 工具 标准 领域 的 地 位 和 影响 力 ,也 意味 
着 我 国 实质 性 参与 IEC 国际 电动 工具 标准 的 修订 进入 了 新 
的 阶段 。 

2006 年 5 H 14 ~18 日 ,全 国电 动工 具 标 准 化 技术 委员 
会 五 届 二 次 会 议 在 上 海 市 召开 。 出 席 会 议 的 代表 有 38 人 ， 
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其 中 委员 36 人 。 全 国电 动工 具 标 委 会 主任 .上 海 电动 工具 
研究 所 所 长 刘 世 昌 主 持 了 会 议 ,并 作 了 “标准 化 引领 企业 发 
展 "的 讲话 。 会 议 完成 了 9 项 国家 标准 和 3 项 行业 标准 送 
审 稿 的 审查 任务 。 

2006 年 10 月 31 日 至 11 月 2 日 ,国际 电工 委员 会 IEC 
TC61F 技术 委员 会 SC61F 手持 式 电动 工具 安全 分 技术 委员 
会 年 会 首次 在 上 海 召 开 ,同时 还 举行 了 WT3 .MT4 维护 组 会 
议 。 此 次 会 议 由 全 国电 动工 具 标 准 化 技术 委员 会 上海 电 
动工 具 研 究 所 主办 。 来 自 中 国 、 英 国 、 德 国 .美国 .日 本 、 瑞 
典 . 瑞 士 ,加 拿 大 .荷兰 .丹麦 的 27 名 代表 出 席 。 我 国有 上 
海 电动 工具 研究 所 的 刘 江 、 南 京 德 塑 实业 有 限 公司 的 陈 勤 、 
收 田 (中 国 ) 有 限 公司 周 远 、 百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公 司 曹 振 
华 , 福 建 日 立 工 机 有 限 公 司 林 建华 .苏州 安 固 电 器 有 限 公司 
GEESI SWX 人 EC/61F 三 大 系列 标准 整合 的 技术 问 


题 及 相应 第 二 部 分 的 修订 问题 展开 讨论 ,并 决定 成 立 第 五 
维护 组 ,负责 起 草 和 修订 可 移 式 电动 工具 的 安全 标准 。 

全 国电 动工 具 标 准 化 委员 会 五 届 三 次 会 议 审 议决 定 ， 
对 《手持 式 电动 工具 的 安全 第 二 部 分 : 电 刨 的 专用 要 求 》、 
《电气 器 具 电 磁场 的 测量 方法 和 评估 》 等 33 项 国家 标准 和 
行业 标准 进行 修订 ,其 中 有 21 项 将 在 2007 年 完成 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 纳入 年 报 统计 的 55 个 

企业 中 , 44 个 企业 进行 了 固定 资产 投资 ,总 金额 9. 51 亿 
元 ,其 中 :技术 改造 2.03 亿 元 。 有 20 个 企业 当年 固定 资产 
投资 超过 500 万 元 。2006 年 电动 工具 行业 部 分 企业 固定 资 
产 投资 情况 见 表 17。 


R17 2006 年 电动 工具 行业 部 分 企业 固定 资产 投资 情况 


固定 资产 | 其 中 :技术 
投资 
(万 元 ) 


20 435 


















南京 德 朔 实业 有 限 公 司 
博世 电动 工具 ( 中国 ) 有 限 公 司 
牧 田 (中 国 ) 有 限 公 司 


江苏 金 易 电动 工具 集 园 有 限 公司 9 000 
百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公 司 

上 海 锐 奇 工具 有 限 公司 2 000 
浙江 和 恒 友 机 电 有 限 公 司 

四 川 华 昌 机 机 通讯 工 业 有 限 公 司 595 
福建 日 立 工 机 有 限 公 司 

三 锋 工 具 制 造 有 限 公 司 1 200 
铁 狠 电 动工 具有 限 公 司 1 500 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公 司 1 600 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 1 550 


宁波 天 邦 实 达 工具 有 限 公司 





( 续 ) 


固定 资产 ， | 其 中 :技术 
投资 改造 投资 
(万 元 ) (万 元 ) 


235 





企业 名 称 


浙江 立 邦 电 器 有 限 公司 
上 海 锋利 电动 工具 有 限 公司 
宁波 阳 明 电动 工具 有 限 公司 
永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 
浙江 省 永康 电动 工具 厂 
江苏 国 强 工 具有 限 公司 
【 扎 稿 人 :上 海 电 动工 具 研 究 所 刘 江 j 
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生产 基本 情况 ”2006 年 ,大 型 电机 行业 面 对 市 场 宏观 
调控 和 原材料 价格 飞涨 等 不 利 因素 , 虽 经 积极 推进 精细 管 
理 , 狠 抓 产品 质量 ,落实 各 项 基础 工作 ,有 效 提高 企业 的 综 
合 能 力 ,积极 开拓 国内 外 市 场 ,但 行业 总 体形 势 仍 是 高 开 低 
走 , 增 速 逐步 减缓 。 据 对 大 型 电机 行业 7 个 企业 的 统计 ， 
2006 年 生产 大 型 电机 897.5 万 kW (主要 指 中 心 高 710mm 
及 以 上 的 大 型 交流 电机 和 电 枢 直径 在 423mm 及 以 上 的 大 
中 型 直流 电机 ) 。2006 年 大 型 电机 行业 主要 企业 主要 经 济 
指标 完成 情况 见 表 1。 


表 1 2006 年 大 型 电机 行业 主要 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 


企业 名 称 2 二 a 

(万 元 ) (万 元 ) (AIL) (万 元 ) 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 508 929 480 864 35 589 
东方 电机 股份 有 限 公司 455 344 122 943 469 808 92 479 
上 海 电 气 集 团 上 海 电机 厂 有 限 公司 221 966 61 664 220 927 29 857 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 163 984 153 843 3 961 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 122 081 36 059 127 852 20 156 
沈阳 电机 股份 有 限 公 司 113 023 23 056 100 140 210 
兰州 电机 有 限 责 任 公司 66 959 20 000 61 628 587 


1 652 286 


A it 


产品 分 类 产量 ”哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 2006 年 
生产 大 中 型 交 直 流 电 机 100.31 万 kW, 

东方 电机 股份 有 限 公 司 2006 年 大 中 型 交流 电机 97 台 
22.9 万 kW。 

上 海 电气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 开发 大 容量 电机 以 
适应 国家 大 型 钢铁 .煤矿 等 行业 的 需要 ,同时 将 压力 转化 为 
动力 ,加 大 力度 开发 环保 型 电机 产品 。 

沈阳 电机 股份 有 限 公 司 主要 产品 为 中 心 高 355 ~ 1 000 
mm 的 高 压 交 流 电动 机 ,服务 于 电力 石油 化工. 治 金太 山 、 
煤炭 建材 、 轻 工 等 行业 的 国家 重点 工程 ,为 水 泵 、 鼓 风机 、 引 
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风机 压缩 机 、 轧 钢 机 、 粉 碎 机 等 机 械 设 备 配套 。2006 年 大 型 
电机 行业 部 分 企业 大 中 型 电机 产量 产值 见 表 2。 


R2 2006 年 大 型 电机 行业 部 分 企业 大 中 型 电机 产量 产值 


97 22.90 
2 456 480.99 
100.31 















东方 电机 股份 有 限 公司 
上 海 电气 集团 上 海 电机 三 有 限 公 司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 










山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 

沈阳 电机 上 股份 有 限 公司 

兰州 电机 有 限 责任 公司 

合 计 
注 ; 表 内 统计 数据 为 中 心 高 710mm 及 以 上 的 大 型 交流 电机 和 电 枢 直径 

423mm 及 以 上 的 大 中 型 直流 电机 。 


市 场 及 销售 ”由 于 国民 经 济 持续 稳定 发 展 ,大 中 型 电 
机 市 场 发 展 较 快 ,但 市 场 竞 争 更 为 激烈 。 行 业 各 企业 采取 
有 效 措施 ,降低 管理 费用 和 提高 售后 服务 质量 ,稳定 巩固 老 
市 场 ,积极 开发 新 用 户 , 同 时 不 断 加 强国 外 市 场 的 开发 力 
度 , 使 得 大 中 型 电机 市 场 呈现 稳定 发 展 的 势头 。 

上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 主要 产品 是 交 直 流 
电机 和 汽 轮 发 电机 ,对 外 销售 有 了 大 幅度 的 增长 ,产品 由 出 
DER .印度 等 国 开 始 向 欧美 市 场 进军 。 

兰州 电机 有 限 责 任 公司 不 断 加 强国 外 市 场 的 开发 力 
BE ,加 强 巴基斯坦 和 越南 的 驻 外 点 市 场 的 开拓 力度 ,取得 较 
好 成 绩 , 2006 年 公司 完成 自 营 出 口 1 342 万 元 ,出 口 创汇 达 
171. 83 万 美元 。2006 年 大 型 电机 行业 部 分 企业 大 型 交 直 
流 电机 销售 收入 见 表 3。 


RI 2006 年 大 型 电机 行业 部 分 企业 
大 型 交 直 流 电 机 销售 收入 


售 收入 | 售 收入 | ”数量 
(万 元 ) |( 万 美元 )|( 万 kW/ 台 ) 
东方 电机 股份 有 限 公司 


上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 |136 612 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 

兰州 电机 有 限 责任 公司 


合 计 


科技 成 果 及 新 产品 ”东方 电机 股份 有 限 公 司 2006 年 
共 完 成 新 产品 18 项 ,其 中 交流 电机 有 唐山 钢铁 用 的 
BPT6000 一 12 和 柳州 钢铁 用 的 BPT7000—16 等 。 完 成 了 亚 
洲 单 机 容量 最 大 的 .世界 第 二 大 的 桥 拱 57MW 贯 流 式 机 组 
的 技术 开发 ,使 公司 在 该 机 型 的 业绩 处 于 同行 领先 地 位 。 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 承接 国内 最 大 容量 、 高 转 
速 同 步 电 动机 的 开发 ,完成 了 4 级 16 000kW 同步 电动 机 、 
粗 轧机 配套 电机 、30 万 kW RARER A4. 2.12 级 电机 等 16 
项 新 产品 的 开发 。 

上 海 电 气 集团 上 海 电 机 三 有 限 公 司 加 大 新 产品 开发 、 
研制 和 工艺 攻关 力度 ,成 功 开发 了 一 批 新 产品 。 其 中 主要 






















29.274 


2.87/61 
32. 0/65 
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项 目 如 下 :QDTAKW9 000kW 20P 10kV 增 安 型 无 刷 励磁 同 
步 电 动机 是 上 海 市 科教 兴 市 重大 产业 攻关 项 目 , 此 电机 为 
国内 最 大 的 煤 制 油 成 套 设备 开发 ,替代 进口 , 且 前 已 完成 试 
制 ; 仿 用 于 国电 北 仓 三 期 2 x 1 OOOMW 超 临界 机 组 的 
2 900kW 6P 试验 凝 矢 电机 ,过 去 这 类 电机 都 是 进口 ; 
@@1.25MW 和 1.5MW 二 种 规格 大 容量 的 双人 馈 调 速 异步 风力 
发 电机 ,这 类 电机 运行 工 况 亚 劣 ,无 论 设计 和 制造 都 有 很 大 
难度 ,通过 预 投 试制 积累 了 经 验 ;@ 用 于 “上 海地 面 交 通 工 
FLY b>” HY YB630 一 8 1 200kW 8P 大 型 汽车 风 洞 电机 ; 
QYGF 高 炉 鼓 风机 机 组 系列 电机 ,是 企业 独立 自主 开发 的 
产品 ,是 上 海 市 科教 兴 市 项 目 。YGF 系列 电机 的 成 功 开发 
和 应 用 ,结束 了 这 类 电机 依赖 进口 的 局 面 , 可 以 与 GE、SIE- 
MENS, ABB 等 公司 同 台 竞争 ;大 功率 YCH 系列 异步 电动 
机 ,是 石化 行业 催化 裂化 装置 用 配套 电机 ,是 企业 独立 自主 
开发 的 可 节能 降 耗 环保 产品 ,有 和 较 广 泛 的 市 场 前 景 ;COSTM 
系列 高 压 三 相 感 应 电动 机 ,是 引进 消化 日 本 TMEIC 技术 的 
优化 系列 产品 ,具有 效率 高 .起 动 电流 低 、 品 声 低 、 振 动 小 、 
可 靠 性 高 等 优点 ,荣获 “上 海 节能 环保 博览 会 ”节能 环保 产 
品 和 技术 银 奖 。 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 全 年 共 开 发 28 个 汽 轮 发 
电机 和 44 个 电动 机 新 产品 ,其 中 获 山东 省 机 械 工业 系统 科 
技 进 步 奖 12 项 。 共 申报 专利 24 项 ,并 已 有 3 项 实用 新 型 专 
利得 到 授权 。 

沈阳 电机 股份 有 限 公 司 完成 了 YA3300 一 2/1180 6kV 
国内 最 大 容量 的 增 安 型 高 速 三 相 异 步 电 动机 、YKK1120 一 
10—W 5 000kW 10kV IP54 新 系列 最 大 中 心 高 的 脱硫 装置 
配套 电动 机 、TAW3200 一 18/2600 10kV 增 安 型 防爆 无 刷 励 
磁 同 步 电 动机 、BPT710 一 6 900 kW 恒 功 率 变 频 调 速 同 步 电 
动机 、YD355 一 4/6/8/12 变 极 调 速 电动 机 、YKK800 一 11 一 6 
周围 布 管 型 异步 电动 机 等 新 产品 的 开发 设计 任务 。 完 成 了 
YRBKS710 一 6/12 1000/500kW 10kV 隔 爆 型 高 压 绕 线 电机 
的 技术 储备 。 全 年 共 完 成 重大 新 产品 11 项 ,其 中 填补 公司 
空白 9 项 ,填补 国家 空白 2 项 。 在 开展 创 名 牌 产 品 活 动 中 ， 
公司 的 TK、TDMK、TM 系列 大 型 三 相 异 步 电 动机 获得 辽宁 
省 名 牌 产品 称号 。 

兰州 电机 有 限 责任 公司 完成 的 主要 新 产品 有 :MW 级 
双 馈 异步 风力 发 电机 、4 500kW 无 刷 同步 电动 机 .900kW 三 
相 立 式 同步 变频 电动 机 、2 500kW 三 相逢 型 异步 电动 机 、 
40 000kW 大 型 三 相 立 式 水 轮 发 电机 、100kW/415VY 超 高 转 
差 率 三 相 异 步 电 动机 、1 500kW 三 相 恋 频 调 速 电动 机 、 风 机 
用 大 转动 惯量 异步 电动 机 、5 600kW 三 相 绕 线 型 异步 电动 
机 、280 中 心 高 船用 小 Y 异步 电动 机 等 31 项 新 产品 。 公 司 
MW 级 双人 馈 异步 风力 发 电机 (0.75 ~2MW ) 被 国家 科技 部 、 
商务 部 、 国 家 质 检 总 局 、 国 家 环保 总 局 评 为 “国家 重点 新 产 
品 *"。2006 年 大 型 电机 行业 部 分 企业 新 产品 见 表 4。 


表 4 2006 年 大 型 电机 行业 部 分 企业 新 产品 





东方 电机 股份 有 限 公 到 

BPT7000—16 50/100 96.2 2.5 

BPT4200—12 50/120 95.9 2.5 140.0 
BPTL1200—8 140/420 95.2 2.5 24.2 
BPT6000—12 50/100 4 2.5 169.0 
BPT6500—16 48/125 .8 2.5 138.0 
BPT3000—8 125/375 .6 2.3 53.8 
BPT4500—8 300/800 .6 2.3 37.3 
BPT4200 一 12 60/145 .7 2.5 113.5 
YKK8004—8 745 5 2.0 21.5 
YKS12000—4 1495 3 2.1 38.0 
ZZ2150—400 500 .7 2.0 52.0 
ZZ1800 一 950 100/300 .9 2.0 70.0 
ZZ990 一 360 650/965 .1 2.0 12.5 
ZZ2150 一 1250 140/300 .7 2.5 115.0 
Z560 一 2 1 000 1.6 6.8 





哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 


























































T16000—4/1800 16 000 10 1 050 1 500 

TBP5500—4/1500 5 500 1.71/1.74 1 006/1 012 1 000/1 500 3] 
TBP1600—4/1400 1 600 0.6 1 595.5 390/1 200 24 
TBP3000—20/3150 3 000 1.5 2 x 600. 3 58 55 
TBP7500—16/3280 7 500 1 473.1 . 40/85 250 
TBP3000—30/2860 3 000 331.4 170/220 30 
YLH4500—4 4 500 514 1 488 37 
YBPS000—2 5 000 542 1 500/2 600 33 
YBP900—12 700 1 008/733 580/690 25 
YLKK1400—12/1430 1 400 180 494 95.5 19 















¥LKS2900—16/18 3 000/2 100 410/331 372/331 95.5/94.8 



















YKK1000—8 4 500 742 

Z1350/300 2 360/3 000 630/800 0 ~ 800 22.1 
800 ~ 1 000 

ZF1500/330 3 300 1000 600 16.8 

ZKJ3100/600 2 300 800 43.93 . 72.5 





ZKJ2500/570 1 700 52. 52 
上 海 电气 集团 上 海 电机 厂 有 限 公司 
TAKW9000 一 20 
























300 








YLKS1400—20 298 46.5 
ZD180/35 380/740 32.1 
YKK1120—12 498 46.0 
ZD215/45 250/550 49.0 
YFSS450—4 1 800 5.9 
YLKS710—6 995 15.8 
TM500—1800 1 491 8.9 
TM500—1600 2 976 8.7 


TM190—630L 
兰州 电机 有 限 责 任 公司 
YLSK 3600—16/2150 





423 






TLSK 900 一 1271730 25 
TFW2300—10/1430 22 
TMW4500—30/3250 585 
TMW4500-—30/2900 52 
YRKK880—4 20 
Y1TQ710—12 14 


YTM800—10 
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YKK900 一 8 60Hz 
YKK800 一 10 60Hz 
YPTQ800—4 
YTM800—6 
YKK900—10 
YR1000—10 
YRKK900—10 
ZLC4907390 


质量 及 标准 ”东方 电机 股份 有 限 公 司 按照 “严明 责任 ， 
持续 改进 ,追求 用 户 满 意 ,树立 一 流 品 牌 ” 的 质量 工作 方针 ， 
全 面 推进 质保 体系 建设 ,产品 质量 持续 提高 。 公 司 注重 基 
础 质量 管理 工作 , 推行 全 员 参 与 ,持续 开展 齐 有 成 效 的 QC 
活动 及 争 创 质量 信得过 班组 活动 ,全 年 共有 101 个 QC 小 
组 ,95 个 “信得过 ”班组 进行 了 注册 。 针 对 公司 质量 问题 的 
“常见 病 、 多 发 病 ”, 确定 了 4 项 公司 级 质量 攻关 项 目 , 编 制 
了 《质量 改进 计划 》。 坚 持 开展 用 户 走 访 活动 ,注重 与 用 户 
的 沟通 ,多 方面 收集 产品 质量 信息 。 

上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 通 过 了 华 信和 技术 检 
验 有 限 公 司 的 质量 管理 体系 第 五 周期 的 换 证 复审 ,质量 管 
理 体系 符合 GB/T 19001—2000idtISO9001 : 2000 的 要 求 。 
2006 年 公司 完成 了 全 面 质 量 管 理 推进 计划 ,完成 了 多 项 质 
量 改进 项 目 。 同 时 加 强 对 产品 供 方 管理 ,整顿 和 完善 供 方 
oe ,提高 质量 监控 能 力 。 严 格 执行 采购 、 外 协 供 方 红 黄牌 
警告 撤 点 制度 ,2006 年 共计 实施 警告 12 次 ,红牌 撤 点 通知 3 
次 ,对 多 家 供 方 进行 了 质量 索赔 。 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 进一步 健全 质量 考核 办 
法 ,开展 以 “用 户 在 我 心中 ”为 主题 的 质量 月 活动 ,通过 了 质 
量 体 系 认证 复查 ,形成 了 良好 的 质量 控制 机 制 ,牢固 树立 了 
“以 顾客 为 关注 焦点 ”的 服务 理念 ,保证 了 公司 产品 质量 稳 
E ,提高 了 产品 的 市 场 信誉 度 和 顾客 满意 度 。 公 司 还 积极 
开展 群众 性 质量 管理 活动 ,举办 了 公司 QC 成 果 发 布 会 ， 
2006 年 有 两 项 成 果 获 得 “省 优秀 QC 成 果 奖 ”。 

沈阳 电机 股份 有 限 公 司 在 “开发 创新 ,以 质 取胜 ,竭诚 
服务 ,持续 改进 ”的 质量 方针 指导 下 ,坚持 以 深入 贯彻 
IS09001: 2001 版 标准 为 中 心 ,以 质量 改进 攻关 为 主题 ; 以 提 
高 产品 可 靠 性 为 突破 口 , 以 强化 责任 制 的 考核 落实 为 重点 
的 质量 管理 工作 指导 思想 ,积极 开展 质量 管理 工作 。 具 体 
表现 为 ,监督 审核 一 次 性 顺利 通过 。 

兰州 电机 有 限 责任 公司 2006 年 初 顺利 通过 了 中 国 船 级 
社 质 量 认证 中 心 的 ISO 9001 质量 管理 体系 年 度 审核 。2006 
年 10 月 通过 了 北京 军 友 诚信 质量 认证 有 限 公司 
GJB9001 A—2001 质量 管理 体系 认证 审核 ,并 取得 了 认证 证 
书 。 公 司 先后 接受 了 北京 206 所 西安 军 代 局 等 单位 的 第 二 
方 审核 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 基 
本 建设 和 技术 改造 项 目 投资 6 635.6 万 元 ,其 中 基本 建设 投 
资 321 万 元 ,外 购 设备 804 万 元 。2006 年 公司 技术 改造 项 
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目 完成 率 达到 97% ,完成 的 主要 技术 改造 项 目 有 :@D 完 成 了 
电机 事业 部 试验 站 的 扩建 改造 ,使 交 直 流 电 机 的 很 多 项 试 
验 数据 在 电机 出 厂 前 可 以 确定 ,同时 为 交 直 流 电 机 的 设计 
提供 了 很 多 宝贵 的 数据 。@ 完 成 了 冷 作 分 厂 的 埋 弧 焊 机 的 
改造 ,解决 了 分 厂 焊 接 瓶 颈 问题 。 图 万 能 实验 机 、 超 声波 探 
伤 仪 等 设备 的 投入 使 用 ,使 计量 测试 中 心 的 测试 水 平 上 了 


一 个 新 台阶 。@ 无 氧 退火 炉 的 投入 使 用 ,解决 了 线圈 分 厂 
mek BKB, QA AALS AA A E 
HEIJER., ORAARTFRE EHR, PARK 
发 分 厂 400t 吊车 紧张 问题 得 以 缓解 。 

上 海 电 气 集 团 上 海 电机 厂 有 限 公 司 近年 来 加 大 了 国定 
资产 的 投入 ,2006 年 公司 基本 建设 及 技术 改造 项 目 完成 1.2 
亿 元 ,新 增 固定 资产 达 8 694. 2 万 元 。 技 术 改 造 项 目 主要 
有 :大 型 电站 及 重点 项 目 关键 辅 电 机 生产 配套 技术 改造 项 
目 ;引进 转轴 加 工 中 心 等 设备 专项 ;VPI 设备 改造 ;轴承 分 厂 
设备 改造 等 ,为 今后 的 生产 发 展 莫 定 了 基础 。 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 继续 加 大 基本 建设 与 技术 
改造 投入 力度 ,全 年 完成 基本 建设 和 技术 改造 投资 共计 
10 939 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 4 406 万 元 ,技术 改造 投资 
6 533 万 元 ,完成 项 目 近 百 项 。 以 山东 省 出 台 支 持 企业 技术 
中 心 建设 政策 为 契机 ,努力 争 创 国家 级 企业 技术 开发 中 心 。 
新 建 14 000m’ 研发 中 心 大 楼 的 前 期 准备 工作 已 经 完成 ， 
2007 年 1 月 开始 基础 施工 。 

兰州 电机 有 限 责 任 公 司 2006 年 已 完成 投资 2 412 万 
元 ,先后 购置 了 数控 超 高 压 水 射流 切割 机 ,数控 激光 切割 
机 、 中 5m x4m 立 车 数控 落 地 铣 镑 床 、 数 显 回转 工作 台 、VPI 
真空 浸 漆 钠 等 急需 设备 。 年 初 计划 投资 1 200 万 元 的 
4 900m 的 风电 装配 车 间 已 接近 收尾 。 

管理 与 改革 东方 电机 股份 有 限 公司 系统 开展 全 员 培 
训 , 努 力 提 升 职工 素质 。 公 司 “ 创建 世界 一 流 发 电 设备 企业 
的 全 员 培 训 " 项 目 荣获 第 十 三 届 全 国企 业 管 理 现代 化 创新 
成 果 一 等 奖 。 

上 海 电气 集团 上 海 电机 三 有 限 公 司 不 断 强化 绩效 考 
核 ,对 考核 指标 不 断 完 善 。 公 司 对 核心 产业 中 非 核 心 部 分 
继续 加 大 改制 力度 ,突出 核心 主 业 。 对 一 些 简 单 劳 动 .简单 
金 加 工 等 低 附 加 值 工 种 进行 转移 ,如 :对 金属 结构 件 分 厂 等 
先行 分 厂 进行 转制 ,实施 全 经 销 方 式 ,使 企业 集中 力量 做 好 
核心 产业 。 

沈阳 电机 股份 有 限 公 司 正 在 进行 体制 改革 ,沈阳 电机 





股份 有 限 公司 改制 方案 》《 沈 阳 电 机 股份 有 限 公司 职工 安 
置 方案 》 职 代 会 已 经 通过 ,正在 准备 挂牌 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 陈 金 柱 \ 大 型 电机 分 会 王 
金华 ] 


机 地 出 台 了 一 系列 实 观 调控 政策 措施 ,有 效 地 避免 了 经 济 
运行 由 偏 快 转向 过 热 ,经 济 社会 发 展 实现 了 “十 一 五 ”的 良 
好 开局 。 在 此 大 环境 下 ,全 年 行业 产销 继续 保持 增长 ,尤其 
是 出 口 电机 、 高 压 电机 增 速 较 快 ,同时 行业 利润 保持 了 稳步 
增长 ;行业 会 员 单 位 有 12 个 企业 的 产品 获得 了 “中 国名 牌 
产品 ”称号 ;全 行业 经 济 效 益 综合 指数 达到 164.9, 比 上 年 上 
Ft 23.7 ,为 历史 新 高 ;行业 产销 规模 扩大 ,效益 提升 是 企业 
直接 努力 挖潜 增 效 的 结果 。 

据 对 中 小 电机 行业 56 个 企业 的 统计 ,2006 年 工业 总 产 
值 达到 272.05 亿 元 , 比 上 年 增长 23. 1% ;产品 销售 收入 达 
到 268. 61 亿 元 , 比 上 年 增长 23. 1% ;实现 利润 15.99 亿 元 ， 
比 上 年 增长 31.0% 。2006 年 中 小 电机 行业 56 个 企业 主要 
经 济 指标 见 表 1。2006 年 中 小 电机 行业 经 济 效 益 综合 指数 
By 20 名 企业 见 表 2。 


生产 发 展 情况 2006 年 ,国民 经 济 继续 保持 平稳 较 快 
发 展 。 针 对 经 济 运行 中 的 突出 问题 ,国家 审时度势 不 失 时 


表 1 2006 年 中 小 电机 行业 56 个 企业 主要 经 济 指标 



























序号 指标 和 名称 单位 2006 年 2005 年 
1 | 工业 总 产值 2 720 456 2 210 730 509 726 23.1 
2 | 工业 增加 值 ( 含 应 交 增 值 税 ) 649 857 566 678 83 179 14.7 
3 | 工业 销售 产值 2 693 647 2 158 799 534 848 24.8 
4 | 产品 销售 收入 (不 含 税 ) 2 686 147 2 182 281 503 866 23.1 
5 | 货款 实际 回收 额 2 722 622 2 354 429 368 193 15.6 
6 | 产品 销售 成 本 2 185 724 1 775 503 410 221 23.1 
7 | 产品 销售 费用 121 703 106 021 15 682 14.8 
8 | 产品 销售 税金 及 附加 (不 含 应 交 增 值 税 ) 15 503 11 353 4 150 36.6 
9 | 管理 费用 207 897 174 786 33 111 18.9 
10 | 财务 费用 35 525 30 922 4 603 14.9 
11 | 其 中 :利息 支出 33 197 28 293 4 904 17.3 
12 | 其 他 业务 利润 24 886 19 221 5 665 29.5 
13 | 利润 总 额 159 857 122 048 37 809 31.0 
14 | 平均 流动 资产 1 631 224 1 424 297 206 927 14.5 
15 | 期 末 资 产 总 额 2 647 432 2 269 913 377 519 16.6 
16 | 期 末 负 债 总 额 1 714 969 1 514 379 200 590 13.2 
17 | 期 末 产 成 品 存货 238 676 216 089 22 587 10.5 
18 | 期 未 应 收 账 款 净 额 432 597 362 998 69 599 19.2 
19 | 期 末 应 付 账 款 371 623 316 825 54 798 17.3 
20 | 本 年 订货 总 量 ( 含 上 年 为 当年 订货 数 ) 11 278 9 879 1 398 14.2 
21 | 从 业 人 员 劳 动 报酬 149 147 133 384 15 763 11.8 
22 | 从 业 人 员 平 均 人 数 72 531 74 982 -2 451 -3.3 
23 | 应 交 增 值 税 91 613 77 418 14 195 18.3 
24 | 平均 资产 总 额 2 442 258 2 123 474 318 784 15.0 
25 | 期 末 所 有 者 权益 861 631 705 091 156 540 22.2 
26 | 工业 中 间 投 入 2 155 768 1 709 238 446 530 26.1 
表 2 2006 年 中 小 电机 行业 经 济 效 益 综 合 指数 前 20 名 企业 
总 资产 贡献 率 资产 保值 增值 率 产品 销售 率 经 济 效益 综合 指数 
(% ) (% ) (% ) (% ) 










1 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 374.2 
2 | PERSEA LERI ARAR] 353.1 
3 | 大 连天 元 电机 有 限 公 司 303.4 
4 | 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 285.5 
5 | 杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 272.6 
6 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 268.9 
7 | 无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 
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(% ) 





江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 
浙江 大 速 ( 上 海 力 超 ) 电 机 股份 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

六 安江 淮 电机 有 限 公司 

浙江 中 龙 电机 股份 有 限 公司 

山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 

南阳 防爆 集团 有 限 公 司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 

中 国 长 江 航 运 集团 电机 六 

浙江 永 发 机 电 有 限 公 司 
衡水 电机 上 股份 有 限 公 司 

浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 

上 海南 洋 电 机 有 限 公司 


2006 年 ,共有 25 个 便利 企业 的 增加 值 、 销 售 收入 、 回 款 总 
额 .利润 总 额 、 人 均 收 入 .所 有 者 权益 6 项 指标 实现 同时 增长 。 
2006 年 中 小 电机 行业 56 个 企业 主要 指标 变化 情况 见 表 3。 


表 3 2006 年 中 小 电机 行业 56 个 企业 主要 指标 变化 情况 


人 总 
ALR 占 企业 总 数 
增长 47 

















比例 (% ) 


工业 总 产值 84.0 
销售 收 人 86.0 
工业 增加 值 79.0 
销售 成 本 率 43.0 
货款 回收 总 额 75.0 
BA Ey AE BK FS ) 91.0 
亏损 企业 7.1 
人 均 收 人 86.0 
期 末 所 有 者 权益 75.0 
产 成 品 63.0 
负债 总 额 73.0 
应 收 账 款 净 额 64.0 
应 付 账 款 


利润 总 额 超过 2 000 万 元 


产品 分 类 产量 ”2006 年 ,小 型 交流 电动 机 产量 比 上 年 
增长 13.4% ,大 中 型 交流 电动 机 产量 比 上 年 增长 18. 5% 。 
2006 年 有 12 个 企业 的 产量 超过 400 万 kW。 出 口 量 达 到 
1 822.4 万 kW, 比 上 年 增长 26.7% ,共有 16 个 企业 出 口 产 
量 增加 , 占 企 业 总 数 的 29% 。2006 年 中 小 电机 行业 56 个 
企业 的 产品 产量 见 表 4。 
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34 2006 年 中 小 电机 行业 56 个 企业 的 产品 产量 


2006 年 | 2005 年 增长 
(J kW) 


小 型 交流 电动 机 
大 中 型 交流 电动 机 |4 394.3 |3 708.1 
一 般 交 流 发 电机 563.41-142.5 | -25.3 
直流 电动 机 
在 总 产量 中 :出 口 产品 | 1 822.4 | 1 438.5 
市 场 及 销售 2006 年 ,在 向 前 飞 奔 的 中 国 经 济 大 形势 
下 ,中 小 型 电机 行业 企业 想方设法 排除 困难 、 超 越 自 我 , 抵 
御 了 主要 原材料 价格 高 位 波动 的 影响 ,刷新 了 行业 各 项 经 
济 指标 。 
据 对 中 小 电机 行业 56 个 企业 的 统计 ,2006 年 中 小 电机 
全 年 产品 销售 收入 达到 2 686 147 万 元 , 比 上 年 增长 
23.1% ;出 口 额 达到 288 669 万 元 , 比 上 年 增长 32.9% ;销售 
收入 突破 10 亿 元 的 企业 有 10 个 。 产 品 销售 有 增 有 减 ,高 
压 电机 增 速 明显 ,达到 27.5% ;小 型 交流 电动 机 平稳 增长 ， 
全 年 增 速 维 持 在 13.4% ;直流 电机 同比 减产 3.6% ;一 般 交 
流 发 电机 产量 降幅 高 达 25. 3%。2006 年 中 小 电机 行业 销 
售 情况 见 表 5。2006 年 中 小 电机 行业 产品 销售 收入 前 10 
名 企业 见 表 6。 


表 5 2006 年 中 小 电机 行业 销售 情况 











产品 销售 总 收入 (不 含 税 ) 
其 中 ;电动 机 收入 
发 电机 收入 
总 收入 中 :出 口 收 入 
产品 销售 总 量 
其 中 :电动 机 销售 量 
发 电机 销售 量 
总 销量 中 ;出口 销售 量 
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2 686 147 
2 082 694 
117 421 
288 669 






2 182 281 
1 731 812 


503 865 

350 882 

106 761 10 660 10.0 
217 285 71 384 32.9 
10 950 9 702 1 247 12.9 
10 484 9 124 1 360 14.9 
430 514 — 84 -16.3 
1 753 1 393 











表 6 2006 年 中 小 电机 行业 产品 销售 收入 前 10 名 企业 






销售 收入 (万 元 ) 
308 603 
260 000 
220 927 
153 939 
147 756 
130 972 
115 586 
113 190 
101 080 
100 140 













甲 龙 控股 集团 公司 
湘潭 电机 集团 公司 : 
上 海 电气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 
中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 

西安 西 玛 电机 集团 有 限 公 司 

山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

章 乒 海尔 电机 有 限 公 司 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 


2006 年 ,电机 产品 的 主要 原材料 价格 总 体 走势 上 扬 , 成 
本 压力 形势 严峻 。 为 消化 成 本 压力 ,防止 企业 间 无 序 竞争 ， 
中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 于 2006 年 3 月 19 日 在 
浙江 台州 召开 了 “中 小 型 电机 行业 水 平价 实施 方案 研讨 


会 。 


会 议 认 为 近 几 年 电机 行业 在 发 展 过 程 中 由 于 “90 中 准 
价 ” 的 价格 体系 已 不 适应 ,造成 售 价 与 成 本 倒挂 的 现象 , 阻 
碍 了 行业 的 进一步 发 展 ,给 民族 电机 工业 和 电机 产品 出 口 
造成 了 潜在 危害 。 会 议 建议 从 产品 标准 着 手 , 结 合 电机 节 
能 ,提高 电机 技术 质量 水 平 ;以 发 展 的 眼光 ,提倡 价值 .品牌 
的 竞争 ,并 努力 推广 至 全 国电 机 行业 企业 形成 共识 。 

会 上 16 个 电机 制造 企业 还 向 全 国 中 小 型 电机 制造 企 
业 发 出 倡议 ;废除 “90 FR HED” ,实施 “行业 水 平价 ”。 经 中 
小 型 电机 分 会 五 届 二 次 理事 会 讨论 决定 ,在 全 行业 推行 实 
施 “ 行 业 水 平价 ”。 为 逐步 建立 和 推行 新 的 电机 价格 体系 ， 
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(a) 





维护 电机 行业 发 展 的 共同 利益 ,确定 了 “行业 水 平价 ”推进 
方案 : 

(1) 重 申 废 止 以 “90 中 准 价 ”为 基础 的 价格 体系 ,尽快 
执行 “行业 水 平价 ”; 

(2) 为 了 推行 “行业 水 平价 ” ,行业 企业 每 年 第 4 季度 
将 本 企业 电机 产品 销售 价格 报 至 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 
电机 分 会 

(3) 每 年 年 初 由 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 发 
布 当年 电机 销售 的 “行业 水 平价 ”, 并 在 行业 会 议 等 有 关 场 
合 加 大 宣传 力度 ; 

(4) 在 经 营 活动 中 ,行业 企业 不 再 以 “90 中 准 价 ”为 基 
准 回 客商 报价 ,应 以 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 发 
布 的 当年 电机 销售 的 “行业 水 平价 ”为 依据 ,根据 本 企业 生 
产 经 营 的 实际 成 本 上 下 浮 一 定 的 比例 作为 企业 报价 ,使 电 
机 行业 的 报价 方式 和 其 他 行业 趋 于 一 致 ; 

(5) 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 要 加 大 “行业 
水 平价 "指导 和 督察 的 力度 ,承担 起 行业 监管 的 责任 ; 

(6) 为 了 行业 的 发 展 ,行业 企业 必须 从 长 计 议 ,坚决 不 
搞 低 价 亚 性 竞争 ,提倡 价值 .品牌 的 竞争 ; 

(7) 行 业 企 业 应 自 党 履行 “中 小 型 电机 分 会 行规 行 
约 " “中 小 型 电机 产品 生产 、 销 售 过 程 的 行业 会 约 ”, 以 行 
业 发 展 为 己任 ,为 民族 电机 工业 的 振兴 发 展 做 出 贡献 。 

由 此 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 于 2006 年 5 
月 18 日 颁布 了 2006 年 普通 三 相 异 步 电 动机 行业 水 平价 ， 
并 希望 广大 用 户 配 合 执 行 。2006 年 普通 三 相 异 步 电 动机 行 
业 水 平价 见 表 7。 


表 7 2006 年 普通 三 相 异 步 电 动机 行业 水 平价 


型 号 AENT | as | 行业 水 平价 (元 ) || as 。 | 行业 水 平价 (元 ) 


801 一 2 160M 一 4 
802 一 2 160L—4 
801 一 4 160M 一 6 
802 一 4 160L—6 
90S—2 160M1—8 
90L 一 2 160M2 一 8 
90S—4 1601—8 
90L—4 180M 一 2 
90S 一 6 180M 一 4 
90L—6 180L—4 
100L—2 180L—6 
100L1—4 180L—8 
100L2—4 200L1 一 2 
100L—6 200L2—2 
112M—2 200L—4 
112M—4 200LI 一 6 
112M—6 200L2—6 
132Si—2 200L—8 
132522 225M 一 2 
132S—4 225S—4 
132M—4 225M—4 
132S- 6 225M—6 
132M1—6 225S 一 8 
132M2—6 225M—8 





280S 一 2 
280M 一 2 
280S—4 
280M—4 
280S—6 
280M—6 
280S—8 
280M—8 
3155—2 
315M—2 
315L1—2 
31512—2 
315S—4 
315M—4 
315L1—4 
315L2—4 
315S—6 
315M—6 
315L1—6 
31512—6 
315S—8 
315M—8 
315L1—8 
315L2—8 


12 631 
13 440 
12 868 
15 001 
11 182 
12 542 
10 672 
13 015 
23 005 
25 858 
29 140 
31 556 
23 026 
25 839 
28 174 
31 542 
21 676 
23 885 
27 037 
31 079 
19 217 
22 712 
25 281 
29 207 
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1325—8 
132M—8 
160M1—2 
160M2—2 
160L—2 


与 此 同时 ,中 小 型 电机 行业 企业 积极 遵守 行规 ,灵活 调 
整 产品 结构 ,从 而 维护 了 行业 的 整体 利益 和 健康 发 展 。 

2006 年 ,在 国民 经 济 继续 实施 宏观 调控 的 作用 下 ,各 企 
业 竞 相 控 掘 和 发 挥 旦 身 优 势 参 与 激烈 的 市 场 竞 争 。 南 阳 防 
焊 集 团 有 限 公 司 结合 自身 优势 ,积极 进行 产品 结构 调整 和 
生产 要 素 整 合 ,认真 贯彻 执行 “实施 名 牌 战 略 , 优 化 业务 流 
程 ,坚持 科学 发 展 ,稳步 提高 效益 ”的 企业 方针 ,坚持 差异 化 
经 营 战略 ,克服 了 重重 困难 ,取得 了 可 喜 成 绩 。 在 防爆 电机 
需求 比 上 年 减缓 ,价格 下 降 的 形势 下 ,首先 调整 产品 结构 来 
保持 平均 售 价 的 相对 稳定 ;其 次 通过 外 部 协作 ,提高 了 生产 
能 力 ,保持 了 发 展 速 度 ;其 三 ,加 强 内 部 管理 ,实施 降低 成 本 
工程 和 挑战 零 缺陷 项 目 等 ,降低 了 内 部 消耗 ,提高 了 产品 质 
量 ,为 公司 平稳 、 刍 康 发 展 打 好 基础 。 通 过 一 系列 工作 的 实 
施 ,2006 年 南阳 防爆 集团 公司 各 项 经 济 指标 继续 保持 快速 
的 增长 ,全 年 完成 产量 445 万 kW, 比 上 年 增长 17.7% ;完成 
产值 11. 1 亿 元 , 比 上 年 增长 14% ;实现 利润 6 689 万 元 , 比 
上 年 增长 25.7% 。 实 现 出 口 创 汇 1 264 万 美元 ,其 中 防爆 
电机 出 口 创汇 额 384 万 美元 , 占 行业 防爆 电机 出 口 创汇 总 
mH 96% 。 同 时 公司 经 多 年 来 的 国际 市 场 开 拓 , 具 有 自主 
知识 产权 的 CNE 品牌 防爆 电机 及 高 压 电 机 的 出 口 亦 逐步 
走向 成 熟 , 这 标志 着 公司 产品 在 国际 市 场 的 认 知 度 在 逐步 
提升 。 

截止 2006 年 12 月 15 日 ,湘潭 电机 下 属 的 电机 事业 部 
肾 计 完成 商品 产值 96 000 万 元 , 比 上 年 增长 47% ,容量 421 
万 kW, 比 上 年 增长 64% 。 面临 交付 期 短 、 新 产品 多 等 难题 ， 
电机 事业 部 将 工作 定位 在 “优化 流程 ,精益 生产 ,满足 用 户 ， 
响应 市 场 ”" 这 一 主线 上 。 一 年 来 ,通过 全 体 员工 不 懈 的 努 
力 ,每 月 完成 产值 均 在 8 000 万 元 左右 ,先后 完成 了 13 台 防 
爆 电机 和 40 台 交 一 交 变 频 电机 等 新 产品 的 制造 任务 。 
2006 年 底 ,试制 完成 的 H900 隔 爆 型 电机 ,是 我 国 目前 最 大 
中 心 高 的 防爆 电机 ,有 力 地 确保 了 新 市 场 的 进一步 开拓 , 形 
成 了 企业 新 的 经 济 增长 点 。 

2006 年 ,卧龙 工业 电机 事业 部 着 力 解决 基础 管理 、 现 场 
管理 和 质量 管理 等 薄弱 环节 ;注重 推进 技术 创新 ,相继 自制 
了 定子 线圈 整形 机 、 外 转子 电机 出 厂 检验 台 、 单 臂 吊 设备 
等 ,提高 了 生产 效率 ,降低 了 劳动 强度 ;改进 工艺 ,缩短 了 电 
机 油漆 干燥 时 间 , 提 高 了 外 观 质量 。 同 时 ,进一步 抓 好 新 产 
品 开 发 及 市 场 化 建设 ,电梯 用 无 齿 虑 引 机 已 基本 形成 全 方 
位 系列 加 工 工艺 ,减少 了 外 协 件 , 产 品 销售 量 比 上 年 增长 4 
售 ; 成 功 开发 的 单 相 调 速 环保 型 空调 电机 已 进入 批量 销售 ， 
有 效 地 提高 了 新 产品 的 获 利 能 力 。2006 年 , 销 出 商品 比 上 
年 增长 43. 12% ,销售 收入 比 上 年 增长 39. 59% ,实现 利润 
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行业 水 平价 (元 ) 
20 910 
24 539 
27 207 
28 702 
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315M—10 
315L1—10 
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比 上 年 增长 38% ;到 11 月 末 , 外 贸 出 口 额 已 完成 年 计划 的 
106.2% , 比 上 年 增长 91% ,企业 经 营 呈 现 快速 增长 态势 。 

2006 年 9 月 15 日 , 泰 罕 科技 向 联合 国 维和 部 队 提 供 了 
2.01 亿 元 的 发 电机 组 ,成 为 国内 机 电 产 品 首 家 批量 出 口 联 
合 国 的 企业 ,也 是 国产 品牌 在 联合 国 同类 采购 中 首次 胜出 。 
泰 豪 科 技 旗下 的 泰 罕 特 电 主 营业 务 中 的 水 轮 发 电机 和 风力 
发 电机 在 内 等 清洁 能 源 发 电机 产品 的 生产 和 销售 也 取得 突 
破 ,2006 年 ,清洁 能 源 发 电机 合同 额 为 6 450 万 元 , 比 上 年 
增长 89.70% 。 更 值得 关注 的 是 ,截至 2006 年 11 A 20H, 
泰 豪 科 技 发 电机 及 机 组 产品 年 出 口 额 突破 1 000 万 美元 。 
公司 产品 出 口 创 汇 增 长 不 仅 体 现在 出 口 额度 上 ,而 且 出 口 
国度 较 多 ,遍布 中 东 、 东 南亚 、 非 洲 、 欧 洲 等 地 区 。 

湖北 省 钟祥 市 新 宇 机 电 制 造 有 限 公司 凭借 技术 创新 和 
品牌 优势 不 断 挤 进 新 领域 .占领 新 市 场 ,产品 畅销 全 国 各 
地 ,同时 出 口 日 本 、 印 度 、 赞 比 亚 等 国家 和 地 区 。2006 年 , 公 
司 振 动 电机 占 国内 振动 电机 市 场 份 额 的 30% 左 右 。 

西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公司 在 建设 “质量 效益 型 ” 
企业 目标 的 指导 下 , 紧 紧 围绕 公司 的 “加 强 管理 、 保 证 质量 ， 
降低 成 本 、 提 高 效益 ,深化 改革 、 执 行 支撑 ”的 经 营 方 针 , 一 
年 内 实施 了 新 厂 建设 和 整体 搬迁 、 工 艺 变革 和 恢复 生产 、 五 
项 整顿 和 收购 新 股 等 重大 举措 ,创造 了 电机 行业 发 展 史 上 
的 奇迹 。 克 服 了 资金 异常 紧张 .原材料 大 幅 涨 价 、 企 业 整体 
搬迁 等 不 利 因素 的 影响 ,继续 实施 “市 场 多 元 化 ,产品 多 样 
化 "的 战略 方针 ,2006 年 NEMA 电机 订货 量 突破 200 万 美 
元 ,直流 电机 突破 150 万 美元 ,高 压 电 机 突破 100 万 美元 ; 
出 口 总 额 超过 1 200 万 美元 ,高 压 电 机 、 直 流 电 机 的 出 口 比 
例 明 显 增 加 ,出 口 产品 结构 明显 改善 。 

淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 在 市 场 动荡 多 变 , 市 
场 项 目 需求 和 社会 国定 资产 投资 总 量 减少 的 客观 条 件 下 ， 
公司 各 经 营 单位 不 等 不 靠 ,在 精心 维护 老 配 套 市 场 的 同时 ， 
眼光 重点 采 紧 了 招标 项 目 和 新 市 场 的 开拓 ,并 采取 有 效 措 
施 ,加 大 货款 回收 力度 ,压缩 库存 ,两 项 资金 占用 都 有 不 同 
程度 下 降 , 产 销 率 累计 平均 超过 100% 。 公 司 把 铁路 领域 外 
市 场 作为 主攻 方向 ,力争 路 内 减少 路 外 补 ,经 过 一 年 的 努 
力 , 路 外 市 场 销售 额 达 6 998 万 元 , 创 历史 最 高 水 平 ;同时 抓 
住 市 场 机 遇 ,不 断 拓 宽 产 品 领 域 ,YR800 ~ YR1600 电机 批量 
生产 ,在 水 泥 设备 市 场 领 域 取 得 了 良好 业绩 。 

中 国 北 车 集团 永 济 电 机 厂 通过 引进 技术 消化 吸收 与 自 
主创 新 并 举 ,大 大 提高 了 市 场 竞争 力 。2006 年 公司 在 铁道 
部 招标 的 机 车 市 场 ,内 燃 机 车 电机 市 场 占有 率 为 37.5% 、 电 
力 机 车 电机 的 市 场 占有 率 为 38.8% ;在 铁道 部 外 招标 的 机 
车 市 场 占有 率 为 43% ,出 口 机 车 电机 市 场 占有 率 为 78% 。 


公司 的 石油 钻井 电机 达 160 个 品种 规格 已 逐步 替代 美国 
GE 电机 ,成 为 国内 油田 电机 的 主要 供应 商 ,市 场 占有 率 保 
持 在 85%。 公 司 还 其 先后 自主 研发 了 600/125kW、660/ 
180kW、750kW、800kW、1 000kW 异步 风力 发 电机 及 1. 5MW 
双 馈 风力 发 电机 ，2006 年 销售 风力 发 电机 42.9 万 kW, 风 
力 发 电机 市 场 占有 率 达 72% , 居 国 内 第 一 。 

2006 年 ,电机 行业 出 口 一 方面 受到 人 民 币 升值 的 负面 
影响 ,同时 国家 对 鼓励 出 口 的 高 科技 产品 等 提高 了 出 口 退 
税率 ,又 为 中 小 电视 出口 带 来 了 奖 机 。 行 业 企业 克服 了 原 
材料 价格 持续 上 涨 的 巨大 压力 ,出 口 电机 产销 始终 保持 强 


劲 的 增长 势头 ,全 年 中 小 型 交流 电动 机 出 口 1752.7 kW, 
比 上 年 增长 25. 8% ;出 口 收入 28.9 亿 元 , 比 上 年 增长 
32.9% 。 近 年 来 电机 国际 市 场 需求 旺盛 ,处 于 高 增长 阶段 。 
随 着 电机 产品 国外 市 场 的 进一步 拓展 ,中 小 型 电机 在 出 口 
数量 、 品 种、 产品 档次 ,创汇 额 上 将 会 有 重大 突破 ;行业 上 下 
形成 共识 :改变 目前 我 国电 机 出 口 不 利 局 面 的 根本 措施 在 
于 加 强 自主 研发 .调整 出 口 产品 结构 、 提 高 出 口 产品 的 技术 
附加 和 值 和 打造 国际 品牌 。2006 年 中 小 电机 出 口 额 前 10 名 
企业 见 表 8。 


表 8 2006 年 中 小 电机 出 口 额 前 10 名 企业 


Ht 
af 


企业 名 称 


浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 
无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 

山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 

北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公司 


衡水 电机 股份 有 限 公司 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公 司 

西安 曲 玛 电机 集团 有 限 公司 
淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公 司 


为 整体 提升 我 国 中 小 电机 的 技术 竞争 力 ,更 好 地 指导 
和 帮助 企业 应 对 国外 技术 壁垒,2006 年 6 月 6 日 ,商务 部 在 
北京 召开 了 首 批 19 个 “出 口 商 品 技术 服务 中 心 ”成 立 大 会 。 
“出 口中 小 电机 技术 服务 中 心 ”作为 首 批 19 个 “出 口 商品 技 
术 服 务 中 心 " 之 一 ,设立 在 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 
限 公司 ,其 主要 职能 包括 5 个 方面 :一 是 制订 出 口 市 场 技术 
准 人 条 件 ,编制 《出口 商 品 技术 指南 》 并 负责 维护 更 新 ;二 是 
组 织 开 展 相关 技术 评议 、 服 务 与 咨询 工作 ;三 是 提炼 《应 对 
国外 技术 壁垒 的 重点 发 展 技术 目录 》 ,建立 出 口 商品 技术 竞 
争 力 监测 体系 ;四 是 负责 出 口 市 场所 要 求 的 技术 标准 、 认 证 
体系 衔接 ,并 开展 相应 的 推广 与 服务 ;五 是 配合 做 好 我 国 技 
术 法 规 、 标 准 和 合格 评定 程序 的 制订 和 推广 工作 。 由 中 国 
电器 工业 协会 牵头 ,上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 
负责 广州 电 占 科学 研究 院 参与 制订 完成 的 《出 口中 小 电机 
技术 指南 3》 已 于 2005 年 11 月 正式 发 布 。 

科技 成 果 及 新 产品 2006 年 ,钟祥 市 新 宇 机 电 制 造 有 
限 公司 坚 持 自 主创 新 ,注重 高 技术 、 高 水 平 开发 适销 对 路 、 
填补 国内 空白 和 具有 自主 知识 产权 的 新 产品 。 其 中 公司 开 
发 设计 制造 的 国家 火炬 计划 项 目 VLB 型 户外 隔 爆 振动 电 
机 通过 了 潮 北 省 经 贸 委 组 织 的 鉴定 验收 , 沫 获 国 家 重点 新 
产品 证 书 。 产 品 隔 爆 性 能 良好 ,使 用 寿命 长 ,主要 技术 性 能 
参数 在 细 长 结构 隔 爆 振动 电机 方面 处 于 国内 领先 水 平 , 适 
FA I% 14 组 别 可 燃 性 气体 与 空气 形成 的 爆炸 性 混合 物 
的 场所 ,可 替代 进口 产品 。 通 过 湖北 省 科技 厅 组 织 鉴定 的 
新 产品 侧 板 式 VBCB 系列 三 相 异 步 振动 电机 系 国 内 首创 、 
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出 口 创汇 额 出 口 销售 量 
(万 美元 ) (A kW) 





出 口 国家 或 地 区 


澳大利亚 德国、 西班牙 意大利 等 欧洲 国家 
欧洲 美国、 日本、 印度、 韩国 .南非 ,新加坡 
欧洲 、 中 东 地 区 、 南 非 、 韩 国 、 东 南亚 等 
北美 南美 .欧洲 、 江 大利 亚 、 韩 国 、 日 本 
北美 欧洲 、 东 南亚 、 澳 大 利 亚 

北美 

韩国 .西班牙 德国 \ 意 大 利 \ 美 国 等 

美国 ,澳大利亚 

欧洲 亚洲、 中 东 

欧盟、 澳大利亚 ,埃及 等 


大 梁 的 方式 ,采用 附 壁 式 安装 方式 ,利用 振动 设备 侧 板 直接 
激 振 ,是 一 种 动力 与 振动 合 二 为 一 的 新 型 激 振 源 , 获 国家 实 
用 新 型 专利 。 

南阳 防爆 集团 有 限 公司 的 YBUD 系列 掘进 机 用 陋 爆 型 
三 相 异 步 电 动机 通过 了 省 级 鉴定 , 获 南 阳 市 科技 进步 一 等 
奖 。 产 品 是 我 国 煤矿 中 型 断面 煤 及 半 煤 岩 巷 道 的 掘进 机 械 
化 最 理想 的 电动 机 ,适用 于 煤矿 有 瓦斯 爆炸 的 危险 场所 。 
产品 具有 人 恒 功 率 、 效 率 高 堵 转 电流 小 , 墙 转 转 矩 大 、 过 载 能 
力 强 、 噪 声 低 \ 振 动 小 、 温 升 裕 度 大 、 性 能 好 、 隔 爆 结构 合理 、 
使 用 安全 可 靠 、 外 形 美 观 、 使 用 维护 方便 等 优点 。 该 电动 机 
从 根本 上 改善 了 煤矿 据 进 机 因 电 动机 不 能 正常 工作 而 带 来 
的 影响 ,提高 了 掘进 机 的 工作 能 力 ,其 性 能 达到 了 国际 先进 
水 平 。 公 司 为 中 国 神华 煤 制 油 有 限 公司 工业 化 生产 规模 的 
100 万 va 煤 直 接 液化 项 目 装 置 制造 的 TAW8800kW 一 20P 
增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动机 ,用 于 拖 动 由 美国 进口 的 往复 
式 压缩 机 ,其 容量 是 当前 世界 上 同类 产品 中 最 大 的 ,填补 了 
国内 空白 。 产 品 研制 完成 并 通过 了 包括 用 户 在 内 的 全 国 范 
围 内 电机 方面 的 专家 评审 ,产品 优良 的 性 能 受到 了 与 会 专 
家 的 一 致 好 评 ,产品 已 交付 用 户 。TAW6400 一 30/3250 同步 
电动 机 列 和 中 石化 科研 项 目 ,项 目 正 按 计 划 顺 利 实施 。 
YFKS 系列 高 压 大 容量 三 相 异 步 电 动 /发 电机 为 2006 年 度 
国家 重点 新 产品 项 目 通过 了 省 级 鉴定 ,产品 达到 国内 领先 
水 平 ;该 产品 通过 能 量 转 化 ,能 够 使 石化 行业 的 可 用 流失 能 
量 再 利用 ,也 能 够 大 大 减少 重油 催化 裂化 尾气 的 排放 , 属 
于 国家 推广 的 节能 、 环 保 项 目 。 

淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 开 发 的 SRM160 一 315 


独家 生产 ,该 产品 改变 了 传动 振动 器 安装 于 振动 设备 支撑 
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开关 磁 阻 电动 机 获 山东 省 科技 进步 二 等 奖 。 该 产品 高 效 、 
节能 、 无 级 调 速 、 调 速 范围 广 ,具有 操作 人 简单、 参数 设置 方 
便 、 外 围 接口 齐全 、 可 扩展 性 强 等 优点 ,适合 在 通用 场合 进 
行 大 面积 的 推广 应 用 。 其 中 SRD10 系列 开关 磁 阻 电动 机 调 
速 系统 通过 了 山东 省 科学 技术 厅 鉴 定 ,技术 水 平 达到 国际 
先进 水 平 。 

2006 年 12 月 22 日 ,上 海 电气 集团 上 海 电机 厂 有 限 公 
司 承 担 的 科教 兴 市 重大 产业 科技 攻关 项 目 煤 液化 重大 装备 
创新 研制 的 子 项 目 “120t 往复 式 压缩 机 配套 电机 TAKW 
9 000kW 20P 10kV 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 ”的 研制 通 
过 了 市 级 机 构 专 家 组 的 鉴定 验收 。 该 科技 攻关 项 目 对 电机 
的 系统 、 定 子 线圈 、 阻 尼 绕 组 等 结构 进行 了 创新 设计 ,电机 
可 采用 全 压 起 动 ,自行 开发 了 计算 软件 ,形成 了 新 的 制造 工 
艺 ,是 具有 自主 产权 的 创新 成 果 。 经 过 在 样机 上 全 面 测 试 ， 
性 能 指标 达到 美国 NEMA 标准 要 求 ,处 于 国内 领先 水 平 。 
该 公司 引进 国际 先进 水 平 的 TMEIC 电机 设计 制造 技术 二 
次 开发 的 重大 攻关 项 目 , 列 人 了 上 海 市 科教 兴 市 重大 产业 
科技 攻关 “1 000MW 级 大 型 超 超 临 界 火电 机 组 研发 ”的 子 
项 目 。 该 项 目 共 包括 TMEIC 主 绝缘 国产 化 研究 等 7 项 科研 
课题 和 新 系列 电机 开发 及 样机 试制 等 ,项 目 组 成 功 借助 
ANSOFT - EM 大 型 仿真 软件 ,先后 攻克 了 TMEIC 电磁 和 结 
构 开 发 等 多 项 关键 技术 ,取得 了 配套 的 关键 工艺 成 果 , 其 中 
发 明 创造 了 12 项 相关 专利 技术 。 该 项 目 顺利 通过 了 中 科 
院 院 士 汪 耕 等 专家 组 的 鉴定 验收 。 

西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公司 的 N 系列 高 效率 三 相 
异步 电动 机 、TFZPW100KVA 一 KSS 一 TH 型 中 频 无 刷 同 步 发 
电机 、YTP160M2 一 2A(B) 制 动 风 机 电动 机 ,在 2006 年 5 月 


21 日 ,通过 了 省 级 新 产品 鉴定 。 

2006 年 中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 已 完成 国家 重点 火炬 
计划 项 目 “ZS60 系列 轧机 用 直流 电动 机 ”的 研制 。 该 系列 
电机 能 保证 电机 在 整个 调 速 范 围 内 做 到 无 火花 瞬 态 换 向 ， 
在 技术 人 参数、 性 能 、 可 靠 性 方面 ,高 于 国内 同类 电机 水 平 , 达 
到 进口 GE 轧机 电机 的 水 平 ,解决 了 国产 轧机 电机 可 靠 性 差 
的 缺陷 ,为 轧机 电机 的 发 展商 定 了 坚实 的 基础 。 该 三 还 完 
成 了 山西 省 科技 攻关 计划 项 目 " 直 接 转 失控 制 道 变 嚣 装置 
的 研究 ”。 

质量 及 标准 2006 年 690V 及 以 下 中 小 电机 、 小 功率 
电机 进入 “中 国名 牌 产品 评价 目录 ” ,按照 中 国名 牌 产品 推 
荐 委员 会 的 申报 程序 ,各 企业 通过 地 方 质 检 局 上 报 了 申报 
资料 。 行 业 企 业 中 有 无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 、 山 东 华 力 电 
机 集团 股份 有 限 公 司 西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公 司 .河北 
电机 股份 有 限 公 司 、 衡 水 电机 股份 有 限 公 司 、 江 苏 大 中 电机 
股份 有 限 公 司 安徽 腕 南 电 机 股份 有 限 公 司 、 浙 江 金 龙 电机 
股份 有 限 公 司 等 8 个 企业 的 中 小 型 电动 机 、 泰 罕 科 技 股 份 
有 限 公司 、 兰 州 电机 有 限 责任 公司 等 2 个 企业 的 中 小 型 发 
电机 ,卧龙 控股 集团 有 限 公 司 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 
司 等 2 个 企业 的 小 功率 电机 荣获 “中 国名 有 牌 ”产品 称号 。 

同时 ,为 构筑 中 小 电机 行业 品牌 金字 塔 ,2006 年 全 行业 
开展 中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信 产 品 ” 推 介 活 动 ,行业 企 
业 积极 响应 , 共 评 选 出 无 锡 华 达 电 宙 有 限 公 司 等 7 个 企业 
的 27 种 产品 为 全 国 中 小 型 电机 行业 “质量 可 信 产 品 ”。 获 
2006 年 全 国 中 小 型 电机 行业 “质量 可 信 产 品 ” 企 业 名 单 见 
表 9。 









申报 产品 名 称 、 规 格 
Y2(63 ~355) 
Y2A(56 ~ 132) 
Y2 - ODP( 160 ~ 355) 
HJN(80 ~ 355) 


Y¥(80 ~ 630) 及 其 派生 规格 
Y2(80 ~400) 及 其 派生 规格 


表 9 获 2006 年 全 国 中 小 型 电机 行业 “质量 可 信 产 品 企业 名 单 
T 
1 三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
— 三 相 异 步 电动 机 
2 西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公司 三 相 异 步 电 动机 
直流 电动 机 








直流 电动 机 
高 压 三 相 异 步 电 动 
三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
变频 调 速 电动 机 
变 极 多 速 电动 机 





六 安江 淮 电 机 有 限 公司 
LA 3 
NL 


广东 省 东莞 电机 有 限 公司 


G SG 





三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 


78 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


高 压 三 相 异 步 电 动机 


ZA( 100 ~450) 及 其 派生 规格 
Z(355 ~710) 及 其 派生 规格 


Y、YKK(355 ~ 800) 及 其 派生 规格 
Y(80 ~315) 
Y2(80 ~315) 
YVP(80 ~315) 
YD(80 ~280) 

Y .YKK (355 ~ 630) 

Y(80 ~315) 
Y2(63 ~280) 
YFD(80 ~ 280) 
YSJ(132 ~280) 
Y—W 及 YWF(80 ~ 315) 





序号 企业 和 名称 
5 天 津 市 起 重 电 机 厂 
| ' 金牛 


6 北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公司 


3 


7 乳 出 市 力 久 特种 电机 有 限 公司 


2006 年 ,中 小 电机 行业 有 12 个 企业 被 授予 国家 免检 产 
品 资格 (包括 到 期 复评 的 单位 ) ,他 们 是 :卧龙 控股 集团 有 限 
公司 WOLONG 牌 中 小 电机 (YY2、YS、 YC. YU YY YEL 系 
列 及 其 派生 系列 电机 ) 、 微 电机 (QD、ZW、YYW 、YDK、YSK、 
YS、YC、YU、YY、YL 系列 及 其 派生 系列 电机 ) ,浙江 金龙 电 
机 股份 有 限 公司 锦 龙 牌 (H56 一 H355 ) 三 相 异 步 电 动机 ,上 
海南 洋 电 机 有 限 公司 南洋 牌 直流 、 交 流 电 机 (24 系列 、 变 频 
调 速 电机 ) ,浙江 大 速 电 机 股份 有 限 公 司 大 速 牌 1kW 一 
315kW 电动 机 ,浙江 中 龙 电机 股份 有 限 公司 中 龙 ( 图 形 ) 
TNYC 系列 Y2 系列 电动 机 ,浙江 永 发 机 电 有 限 公 司 永 发 牌 
Y 系列 三 相 异 步 电 动机 (H80 ~ H315) ,山东 华 力 电机 集团 
股份 有 限 公 司 华 力 ( 图 形 ) 三 相 异 步 电 动机 (0. 12 ~ 
1200kW) ,山东 开元 电机 有 限 公司 密 州 牌 Y 系列 电动 机 (80 
~355 PLAS) , 汝 博 牵 引 电 机 集团 股份 有 限 公 司 渤海 牌 了 
系列 及 派生 系列 三 相 异 步 电 动机 ,德州 恒 力 电机 有 限 责 任 
公司 HengLi( Æ JÉ ) Y—H , YZ—H, JZ2—H, YB—H 系列 船 
HZR EDU, BELLE A OL (SEA) A RAAE 
利 KAIJIELI AR Y., Y2., MS, YC. MC 系列 电动 机 (0.75 ~ 
400kW) ,西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公 司 西 玛 牌 三 相 异 步 电 
动机 。 

2006 年 铜价 大 幅 上 涨 ,为 降低 成 本 行业 中 出 现 一 些 企 
业 采 用 铝 线 作为 电机 绕组 材料 的 现象 。 中 小 型 电机 分 会 以 
中 电 协 中 秘 (2006 ) 041 号 文 《 关 于 行业 中 铝 线 作为 电机 绕 


起 重 及 冶金 设备 用 三 相 异 步 电 动机 


三 相 蜡 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
三 相 异 步 电 动机 
电磁 调 速 电动 机 
变频 调 速 电动 机 


( 续 ) 


申报 产品 名 称 、 规 格 
YZ.YZR(112 ~400) 


Y(80 ~315) 

Y2(63 ~355) 

SJ(Z)Y 注塑 机 专用 系列 (132 ~ 280) 
NEMA 标准 高 效 系列 (140 ~ 470) 
Y(80 ~315) 

YCT(112 ~355) 

YVP(80 ~315) 





组 材料 的 调查 次》 下 发 给 行业 中 40 余 家 电机 制造 骨 于 企 
业 , 了 和 解 行业 中 一 些 电 机 制造 企业 采用 铅 线 作为 电机 绕组 
材料 的 情况 及 其 企业 对 此 的 看 法 和 建议 。 

行业 中 骨干 企业 普遍 认为 :虽然 近年 来 铜 线 价格 持续 
上 涨 ,但 作为 中 小 型 电机 的 品牌 企业 秉承 “质量 第 一 、 用 户 
至 上 ”的 宗旨 ,对 于 电机 制造 育 目 节 料 甚至 “以 次 充 好 、 以 假 
充 真 "的 现象 持 理性 态度 。 行 业内 骨干 企业 呼吁 ,反对 一 切 
生产 和 销售 铝 线 电机 的 行为 ,应 明令 禁止 使 用 铝 线 生产 电 
机 。 节 能 与 环保 是 我 国 基本 国策 ,电机 能 效 指标 的 限定 和 
提高 是 大 势 所 趋 ,这 将 有 利于 营造 和 谐 社会 和 造福 子孙 后 
代 。 以 铝 代 铜 是 技术 倒退 ,违反 国家 产业 政策 ,不 利于 中 小 
电机 行业 健康 发 展 。2006 年 7 月 24 ~25 日 在 上 海 召 开 的 
“ 铝 线 电动 机 CCC 强制 认证 研讨 会 "上 ,中 小 型 电机 分 会 明 
确 表 示 在 中 小 电机 行业 以 铝 代 铜 是 不 可 取 的 。 

2006 年 ,在 上 级 主管 部 门 的 领导 和 支持 下 ,经 过 标 委 会 
全 体委 员 顾问 、IEC 专家 标准 制 修订 参加 单位 的 共同 努 
FY ,在 推进 国际 标准 的 转化 、 加 速 行业 产品 标准 的 制 修 订 步 
伐 、 面 向 市 场面 向 企业 等 方面 作 了 大 量 工作 ,取得 了 较 大 的 
成 绩 。2006 年 已 完成 上 报 的 国标 见 表 10。2006 年 已 完成 
上 报 的 行 标 见 表 11。2006 年 已 完成 上 报 的 协会 标准 见 表 
12。2006 年 申报 行 标 修 订 项 目 见 表 13。2006 年 批准 发 布 
的 标准 见 表 14。 上 报 2007 年 国标 计划 项 目 见 表 15, 


表 10 2006 年 已 完成 上 报 的 国标 
序号 项 目 名 称 


《等 效 负 载 和 全 加 试验 技术 一 间接 法 确定 旋转 电机 温 升 》 


《 单 速 三 相 笼 型 感应 电动 机 起 动 性 能 》 
《旋转 电机 整修 规范 》 
《变频 器 供电 笼 型 感应 电动 机 设计 和 人 性 能 导 则 》 


Rn ta 本 


《旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 成 型 绕组 的 试验 规程 多 因子 功能 性 评定 SOMVA 1lSkV 及 以 下 电机 绝缘 结构 的 热电 综合 应 力 耐久 性 》 
《旋转 电机 绝 绿 结构 功能 性 评定 成 型 绕组 试验 规程 绝缘 结构 热机 械 耐久 性 评定 》 


表 11 2006 年 已 完成 上 报 的 行 标 


序号 


项 目 名 称 


l 《低压 电机 绝缘 结构 寿命 快速 试验 评定 方法 ( 步 进 应 力 法 )》 


2 《 恒 压 刷 握 》 


行业 概况 79 


oo uoaoununhvrn =l Ý 
中 


pk —_ 
= | 


80 ° 


( 续 ) 


序号 项 目 名 称 
3 《电机 用 刷 握 尺寸 》 
4 《电机 磁极 线圈 及 磁场 绕组 硬 间 绝缘 试验 规范 》 
5 《交流 低压 电机 成 型 绕组 焉 间 绝 缘 试 验方 法 及 限 值 》 
6 《小 型 单 相 异步 电动 机 起 动 元 件 通用 技术 条 件 》 
7 《YLB 系列 深井 水 泵 用 三 相 异 步 电 动机 》 
8 《YR3 系列 (1P23) 三 相 蜡 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 160 ~ 355) ) 
9 《整体 凸 极 式 无 剧 三 相交 流 同步 发 电机 技术 条 件 》 


10 《三 相 异 步 振动 电机 技术 条 件 ( 激 振 力 0.6 ~210kN) ) 
表 12 2006 年 已 完成 上 报 的 协会 标准 
序号 项 目 名 称 
1 《中 小 电机 用 聚 酯 绑扎 带 》 
2 《中 小 电机 用 了 级 DMD 技术 条 件 》 
表 13 2006 年 申报 行 标 修订 项 目 
序号 项 目 名 称 


三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 第 1 部 分 Y2 系列 (IP54) 三 相 异 步 电动 机 (机 座 号 63 ~355) 
Y 系列 (1P23) 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 160 ~ 355) 

YCJ 系列 齿轮 减速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 71 ~ 280) 

YCTD 系列 电磁 调 速 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 100 ~ 315 ) 

YCT 系列 电磁 调 速 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 112 ~355) 

YD 系列 (了 P 44) 变 极 多 速 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~280) 

YE] 系列 (IP 44) 电 磁 制 动 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~ 225 ) 

Y ~ 下 系列 防腐 蚀 型 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~315 ) 

YH 系列 (也 御 ) 高 转 差 率 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 80 ~ 280) 

IJ 系列 力矩 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 

YL 系列 双 值 电容 单 相 异步 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~ 132) 

YR 系列 (IP44) 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 132 ~ 315 ) 

13 Y-W KY ~ WE 系列 户外 及 户外 化 学 防腐 蚀 型 三 相 异 步 电 动机 技术 条 ( 机 座 号 80 ~315) 
14 Y 系列 (IP44) 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 80 ~355) 

15 小 型 平面 制 动 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 


表 14 206 年 批准 发 布 的 标准 


标准 名 称 
GB/T 17948. 2 一 2006 旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 ” 散 绕 绕组 试验 规程 ”变更 和 绝缘 组 分 替代 的 分 级 
GB/T 17948. 3 一 2006 旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 ”成 型 绕组 试验 规程 50OMVA、15kV 及 以 下 电机 绝缘 结构 热 评定 和 分 级 
GB/T 17948. 4 一 2006 旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 ”成 型 绕组 试验 规程 50MVA、15kVY 及 以 下 电机 绝缘 结构 电 评定 
GB/T 20111. 1 一 2006 电气 绝缘 结构 热 评定 规程 第 1 部 分 :总 要 求 低压 
GB/T 20112 一 2006 电气 绝缘 结构 的 评定 与 鉴别 
GB/T 20113 一 2006 电气 绝缘 结构 (EIS) 热 分 级 
GB/T 20114—2006 普通 电源 或 整流 电源 供电 直流 电机 的 特殊 试验 方法 
GB/T 4942. 1 一 2006 旋转 电机 整体 结构 的 防护 等 级 (IP 代码 ) 一 分 级 
GB/T 20137 一 2006 三 相逢 型 异步 电动 机 损耗 和 效率 的 确定 方法 
GB/T 20138 一 2006 电器 设备 外 过 对 外 界 机 械 碰 接 的 防护 等 级 (IK 代码 ) 
GB/T 20139 一 2006 电气 绝缘 结构 一 对 已 确定 等 级 的 散 绕 绕 组 绝缘 结构 进行 组 分 调整 的 热 评定 方法 
GB/T 20161 一 2006 变频 器 供电 的 笼 型 感应 电动 机 应 用 导 则 
GB/T 10069. 1 一 2006 旋转 电机 陈 声 测定 方法 及 限 值 第 1 部 分 :旋转 电机 噪声 测定 方法 (替代 GB《T 10069. 1 一 1988 ,GB/T 10069. 2—1988) 
GB 10069. 3 一 2006 旋转 电机 了 品 声 测定 方法 及 限 值 第 3 部 分 :噪声 限 值 
GB 1971 一 2006 旋转 电机 线 端 标志 与 旋转 方向 
GB 14711 一 2006 中 小 型 旋转 电机 安全 要 求 
JB/T 6316 一 2006 74 系列 直流 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 100—450) 
JB/T 7592—2006 ZBL4 系列 (IP44 ) 直流 电动 机 技术 条 件 ( 机 着 号 100—180) 
JB/T 7595—2006 ZSLA 系列 (IP23S) 直流 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 100—160) 
JB/T 10634 一 2006 中 小 型 第 型 三 相 异 步 电 动机 接线 盒 
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RAS 上 报 2007 年 国标 计划 项 目 





序号 项 目 名 称 
1 旋转 电机 第 20 一 1 部 分 :控制 电动 机 一 一 步 进 电动 机 

2 旋转 电机 用 天 然 石墨 电 居 一 一 基本 特性 

3 旋转 电机 第 26 部 分 :不 平衡 电压 对 三 相 感 应 电动 机 性 能 的 影响 
4 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电 动机 绝缘 规范 

5 高 效 纺织 专用 电动 机 技术 要 求 

6 高 效 永 磁 纺织 专用 同步 电动 机 技术 要 求 

7 变频 电机 用 冷却 风机 通用 规范 

8 高 效率 三 相 异 步 电动 机 技术 要 求 

9 变频 器 供电 三 相 笼 型 感应 电动 机 试验 方法 

10 永 磁 同 步 电动 机 试验 方法 

11 电机 磁极 线圈 及 磁场 绕组 三 间 绝缘 试验 规范 

12 交流 低压 电机 成 型 绕组 否 间 绝缘 试验 规范 

13 高 压 电机 绝缘 结构 耐 热 性 评定 方法 

14 交流 电机 定子 成 型 线圈 耐 冲击 电压 水 平 

15 直流 电机 电 枢 绕组 压 间 绝缘 试验 规范 

16 旋转 电机 噪声 测定 方法 及 限 值 ”第 3 部 分 : 噪声 限 值 

17 .| 旋转 电机 电压 型 变频 器 驱动 旋转 电机 用 I 型 电气 绝缘 结构 的 鉴定 和 型 式 试验 
18 变频 器 供电 的 笼 型 感应 电动 机 应 用 导出 

19 交流 低压 电机 散 报 绕组 臣 间 绝缘 ”第 1 部 分 :试验 方法 

20 "交流 低压 电机 散 嵌 绕组 压 间 绝缘 ”第 2 部 分 :试验 限 值 

21 高 效 三 相 永 磁 同 步 电动 机 技术 规范 


基本 建设 及 技术 改造 2006 年 3 A 21 日 利 莱 森 玛 电 
机 科技 (福州 ) 有 限 公 司 在 福建 省 福州 市 举行 了 新 厂 疯 基 仪 
式 , 一 期 投资 4 亿 元 ;新 厂 主 要 生产 交流 发 电机 、 蜡 步 电 动 
机 、 密 封 电 机 、 自 同步 电动 机 齿轮 箱 、 刀 闸 等 产品 ;新 厂 投 
产后 ,年 销售 收入 可 达 10 亿 元 以 上 。 

2006 年 9 月 ,我 国 铁路 干线 电力 机 车 牵引 电机 和 变 压 
器 制造 龙头 企业 一 一 株洲 南车 电机 股份 有 限 公司 ,在 湖南 
株洲 国家 高 新 技术 开发 区 田 心 高 科技 工业 园 举行 了 隆重 的 
竣工 投产 典礼 。 株 洲 南 车 电机 新 基地 总 投资 近 4.5 亿 元 ， 
占 地 面积 15 万 m ,制造 设备 先进 、 管 理 模式 科学 .主要 生产 
轨道 交通 设备 .风力 发 电 设备 、 工 业 特 种 电机 三 大 产品 。 新 
基地 投产 后 ,公司 产能 提高 近 1.5 倍 ,年 产 电 机 可 达 430 万 
kW ,销售 收入 可 超过 10 亿 元 。 

2006 年 11 月 3 日 ,ABB 在 上 海 闵行 区 隆重 举行 ABB 
高 压 电 机 有 限 公司 的 开业 庆典 。ABB 独资 工厂 占 地 13 500 
m ,将 在 中 国 本 地 化 生产 具有 国际 先进 技术 水 平 的 ABB 高 
压 电机 产品 。ABB 高 压 电 机 有 限 公 司 投产 后 ,其 产品 将 不 
仅仅 提供 给 本 地 市 场 ,还 将 作为 ABB 高 压 电机 在 全 球 化 的 
制造 基地 之 一 ,外 销 ABB 全 球 各 地 的 市 场 。 目 前 ,该 工厂 
具有 年 产 2 000 台 输 出 功率 达 3MW 的 高 压 模块 化 感应 电 
机 的 生产 能 力 。 今 后 产品 系列 还 将 不 断 扩 大 ,涵盖 大 部 分 
ABB 的 电动 机 及 发 电机 系列 ,可 为 化 工 \ 石油 和 天 然 气 、 发 
电 、 船 舶 、 制 浆 、 造 纸 、 水 泥 、 采 矿 、 冶 金 和 水 处 理 等 设备 制造 
领域 提供 从 100kW 到 70MW 的 高 压 电 机 产品 。 

2006 年 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 固定 资产 投资 4 167 万 
元 ,其 中 基本 建设 投资 1 567 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 2 600 
万 元 。 其 大 型 防爆 电机 和 防爆 风机 技术 改造 国债 项 目 ,新 





增设 备 17 台 ( 套 ) ,目前 改造 已 完成 正在 进行 验收 ,可 形成 
大 型 石化 装备 配套 用 大 中 型 电机 150 万 kW 和 40 台 防 爆 风 
机 的 年 生产 能 力 。 

西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公 司 近 年 来 先后 投资 25 000 
多 万 元 ,其 中 2006 年 投资 12 565 万 元 。 在 国家 级 西安 经 济 
技术 开发 区 购 地 200 000m ,建设 了 堪 称 国内 一 流 的 现代 化 
工业 园区 ,通过 技术 优化 和 设备 更 新 ,充分 借鉴 国内 外 同行 
业 先 进 技术 和 先进 工艺 ,以 技术 进步 为 先导 ,以 增加 专机 、 
数控 设备 、 自 动 化 生产 线 为 重点 ,实现 了 产业 技术 升级 ， 
2006 年 6 月 完成 了 企业 的 搬迁 改造 。 新 建 的 联合 厂房 , 面 
积 为 6.4 万 m ,安装 了 全 国 一 流 的 电机 生产 装配 喷漆 线 , 新 
购置 了 65 000 x5 000mmVPI 设备 ,2 套 大 型 复合 真空 浸 漆 
烘 干 向 及 电机 下 线 、 接 线 和 试验 传输 线 , 电 机 自动 装配 线 、 
天 然 气 预 烘 和 烘 干 喷漆 线 等 自动 线 , 近 30 台数 控 卧 式 车 
床 ,4 台 专 用 数控 立 车 .电机 专用 键 槽 钳 等 专用 机 床 和 气动 
平 直 机 、 压 绝 压 弯 机 。JR 转子 线圈 制造 采用 释 包 或 卷 包 工 
艺 , 形 成 了 产品 工艺 专业 化 的 生产 模式 ,使 制造 技术 、 工 艺 
装备 达到 国内 或 国际 先进 水 平 ,并 建成 了 试验 能 力 达 10 000 
kW 的 综合 试验 站 ,在 全 国 中 小 电机 行业 处 于 领先 地 位 。 目 
前 企业 具有 自主 生产 H1250 异步 电动 机 、TL2000 一 48/3250 
10kV 立 式 同步 电动 机 、H1000 直流 电机 等 大 型 产品 的 生产 
能 力 。 工 业 园 建成 达 产 后 ,年 生产 能 力 可 达 1 074 万 kW , 企 
业 的 整体 工艺 装备 水 平 达到 国内 外 先进 水 平 。 

中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 2006 年 固定 资产 投资 9 206 
万 元 ,其 中 基本 建设 投资 5 873 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 
3 333 万 元 。 公 司 承 担 的 国家 重点 技术 改造 项 目 一 时 速 
200km 动车 组 及 大 功率 交流 机 车 电 传 动 装置 技术 引进 消化 
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吸收 和 国产 化 技术 改造 项 目 ,新 增 工 艺 和 试验 设备 、 计 算 机 
软件 和 公用 设施 200 台 ( 套 ) ,通过 国产 化 技术 改造 ,可 形成 
年 产 交 流传 动 内 燃 、 电 力 机 车 配套 牵引 电机 4 500 台 .年 产 
交流 传动 内 燃 、 电 力 机 车 和 动车 组 配套 变 流 器 1 100 Gah 
车 组 配套 充电 机 500 台 的 生产 能 力 ;项 目 建成 达 岗 后 ,年 新 
增 销 售 收入 14 亿 元 、 新 增 利润 5 500 万 元 。 

对 外 合作 ”2006 年 6 月 6 日 ,江苏 大 中 电机 股份 有 限 
公司 和 陕西 航天 动力 高 科技 股份 有 限 公司 正式 联姻 ,两 公 
司 共同 出 资 7 800 万 元 成 立 江 苏 航 天 动力 机 电 有 限 公 司 。 
新 公司 将 依托 陕西 航天 动力 公司 的 液 力 、 液 压 技 术 , 特 种 泵 
技术 , 光 机 电 一 体 化 技术 ,专业 化 研究 生产 高 压 直 流 电 机 系 
列 产品 ,2010 年 可 形成 10 亿 元 的 产值 。 

2006 年 10 月 31 日 ,ABB 与 江西 泰 豪 科技 股份 有 限 公 
司 签署 了 合作 协议 ,共同 投资 建立 南昌 ABB RRENA 
限 公司 ,合营 公司 注册 资本 500 万 美元 , 泰 豪 科技 占 49% 股 
权 ,ABB 占 51% 股 权 。 公 司 将 生产 用 于 船舶 和 应 急 发 电机 
组 的 低压 交流 发 电机 ,并 于 2007 年 1 月 1 日 正式 投入 运营 。 

南阳 防爆 集团 有 限 公 司 引进 的 德国 LDW 公司 高 压 异 
步 封 闲 式 普 通 型 和 增 安 型 电动 机 技术 ,已 基本 完成 消化 吸 
收 设计 过 程 ,可 形成 2 个 系列 .9 个 型 号 的 系列 产品 。 预 计 
该 项 目 实施 完成 后 ,产品 的 市 场 份额 可 达 60 万 kW 以 上 , 实 
现 销售 收入 1.5 亿 元 ,利税 2 250 万 元 。 

淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 凭借 多 年 的 生产 、 研 
发 .制造 和 管理 经 验 等 优势 ,在 项 目 招 投标 中 从 众多 竞争 者 
中 脱颖而出 ,于 2006 年 4 月 与 全 球 风 电 业 排名 第 二 的 西 班 
牙 歌 美 总 公司 签订 了 合作 生产 850kW 风力 发 电机 的 协议 ， 
成 为 歌美 锌 公司 在 西班牙 本 土 以 外 唯一 的 电机 供应 商 。 公 
司 已 成 功 完成 四 台 样 机 的 试制 ,产品 性 能 指标 均 达 到 西 班 
牙 歌 美 况 公司 的 要 求 ,为 2007 年 批量 生产 黄 定 了 坚实 的 基 
础 。 

西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公司 从 德意志 联邦 共和 国 
LDW 公司 引进 了 直流 电机 (DC) 、 高 压 交流 电机 (AC) 专 有 
技术 。 此 项 技术 的 引 人 将 填补 国内 多 项 空白 ,同时 对 促进 
公司 产品 的 转型 市场 占 有 率 的 提升 .企业 效益 的 增加 、 企 
业 技 术 实 力 的 增强 ,具有 重要 的 现实 意义 。2006 年 公司 还 
收购 了 新 乡 鼓风机 厂 ,成 立 西 安西 玛 企业 集团 新 乡 市 鼓 风 
HU AERAR ,企业 的 经 营 领域 扩大 到 风机 、 环 保 设备 的 制 
造 、. 销 售 、 修 理 , 以 及 模具 五 金工 具 、 家 用 电器 的 加 工 制造 ; 
标志 着 西 玛 发 展 史 上 首次 跨行 业 对 外 扩张 获得 成 功 。 

中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 与 阿尔 斯 通 、 日 立 、 东芝、 
EMD 西门 子 等 5 个 公司 签订 了 7 项 技术 引进 合同 ,其 中 长 
客 阿尔 斯 通 动车 主 辅 变 流 器 大 同 阿尔 斯 通电 力 机 车 牵引 
电机 、 主 变 流 器 正在 进行 样机 试制 ;长 客 阿尔 斯 通 动车 充电 
机 ` 牵 引 电 机 、 四 方 日 立 动车 牵引 电机 开始 批量 供 货 ;大 连 
东芝 电力 机 车 电机 已 完成 国产 化 的 能 力 ,累计 供 货 264 台 。 
通过 对 引进 技术 的 消化 吸收 及 形成 国产 化 ,公司 的 自主 研 
发 能 力 不 断 提高 ,公司 已 成 为 我 国 铁路 电 传动 系统 产品 的 
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专业 化 生产 基地 。 
[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 曹 莉 敏 
审 稿 人 :中 国电 颖 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 陈 伟 华 ] 


生产 发 展 情况 ”2006 年 中 国电 机 行业 虽然 遭遇 人 民 币 
持续 升值 ,原材料 价格 大 幅 上 扬 , 贸易 壁 又 加强, 一些 下 游 
行业 发 展 放 缓 等 诸多 不 利 因素 的 影响 ,但 是 各 企业 厂家 坚 
持 优化 产品 结构 ,加 强 产品 质量 管理 ,加 快 新 产品 的 开发 ， 
不 断 进 行 技术 革新 ,节约 成 本 ,行业 发 展 依 然 保 持 稳 步 增 长 
势头 。 

在 统计 的 37 个 行业 企业 中 ,2006 年 实现 工业 总 产值 、 
销售 收入 和 利润 同步 增长 的 企业 有 :广州 微型 电机 三 有 限 
公司 北京 敬业 电工 集团 \ 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 
司 、 卧 龙 控股 集 园 有限 公司 等 19 家 企业 ,上 古 统计 总 数 的 
51% 。 亏损 的 企业 有 4 家, 占 统计 总 数 的 10% 。 

2006 年 分 马力 电机 行业 经 济 效 益 指标 见 表 1。2006 年 
分 马力 电机 行业 主要 生产 企业 经 济 指标 匈 表 2。2006 年 分 
马力 电机 行业 经 济 效 益 单 项 指标 前 5 名 企业 见 表 3。 


表 1 2006 年 分 马力 电机 行业 经 济 效 益 指 标 


“esa 
标准 值 平均 值 


11.60 
119.90 
79. 67 
2.29 

26. 18 

49 656. 35 
97.71 















总 资产 贡献 率 
资本 保值 增值 率 
资产 负债 率 

流动 资产 周转 率 
成 本 费用 利润 率 











工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
工业 增加 值 

产品 销售 收入 
利润 总 额 

年 末 资 产 总 额 
流动 资产 平均 余额 
职工 平均 人 数 
工程 技术 人 员 
全 员 劳 动 生产 率 


1 349 342 
250 455 

1 270 318 
96 275 

1 034 021 
642 293 
913 
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表 3 2006 年 分 马力 电机 行业 经 济 效益 单项 指标 前 $ 名 企业 


总 资产 贡献 率 (% ) 10.7( 标 准 值 ) 成 本 费用 利润 率 (% ) 
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1 | 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 51.20 无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公 司 17.55 

2 | 佛山 市 南海 南洋 电机 电器 有 限 公 司 48.45 交 东 电机 集团 股份 有 限 公司 17.36 

3 | 浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公 司 43.96 卧龙 控股 集团 有 限 公司 13.75 

4 | 後 庆 市 壹 劲 力 电机 有 限 公司 36.16 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 12. 40 

5 | 浙江 京 马 电机 有 限 公司 29.75 常州 市 永安 电机 有 限 公司 10. 89 
资本 保值 增值 率 (% ) 120( 标准 值 ) 全 员 劳 动 生产 率 ( 元 /人 ) 16 500 ( 标准 值 ) 

1 | 津 市 市 朝 宏 油泵 有 限 公司 276.92 浙江 京 马 电 机 有 限 公司 472 668 

2 | 杭州 富生 电器 有 限 公 司 248. 45 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 242 495 

3 | 禾 庆 市 力 佳 电机 有 限 公司 198.21 杭州 富生 电器 有 限 公 司 196 864 

4 | 佛山 市 南海 南洋 电机 电器 有 限 公 司 196. 36 浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 148 889 

5 | 江苏 微 特 利 电 机 制造 有 限 公 司 166. 02 ETH TH AA HRA RA] 146 153 
流动 资产 周转 率 ( 次) 1.5( 标 准 植 ) 产品 销售 率 (%) 96 ( 标准 值 ) 

1 | 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 12.37 津 市 市 朝 宏 油 泵 有 限 公司 110 

2 | 肇庆 市 中 宝 机 电 设备 实业 有 限 公 司 7.99 中 山 市 电机 电器 有 限 公司 104.07 

3 | 浙江 京 马 电机 有 限 公 司 5.74 开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公司 102. 32 

4 | 浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 5.62 北京 敬业 电工 集团 100. 83 

5 | 开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公司 5.34 浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 100. 68 

产品 分 类 及 产 、 销 量 2006 年 分 马力 电机 行业 各 主要 机 、 交 、 直 流 电 机 的 增幅 相对 较 小 。 
产品 的 产销 量 呈 现 大 幅 增 长 ,其 中 泵 电机 、 吸 油烟 机 、 换 气 根据 对 37 家 行业 企业 的 统计 ,2006 年 分 马力 电机 行业 


扇 、. 风扇 电 机、 单 、 三 相交 流 异 步 电机 的 增幅 较 大 , 直流电 ”产品 分 类 产量 与 销量 见 表 4。 


表 4 2006 年 分 马力 电机 行业 产品 分 类 产量 与 销量 


2006 年 2005 年 2006 年 产量 2006 年 2005 年 2006 年 销量 
产品 名 称 产量 产量 比 上 年 增长 销量 销量 比 上 年 增长 
(Fifi) (万 台 ) (% ) (万 台 ) (%) 

1 757.0 1 679.4 35.1 
5 110.6 4 662.2 18.9 
336.9 348.9 43.0 
878.4 869.4 29.1 
124.9 123.5 321.8 
740.3 731.3 19.3 
1 272.1 1 205.7 111.9 
10 220.2 9 620.3 31.9 






















单 、 三 相交 流 异 步 电 机 
空调 用 电机 、 冰 箱 用 电机 

Be Te SAL BRAT st .风扇 电机 
洗衣 机 ( 含 脱 水 ) 电 机 
ARAL 

直流 电机 、 交 、 直 流 电 机 
其 他 电机 


合 计 































市 场 及 销售 2006 年 分 马力 电机 市 场 需 求 依然 处 于 稳 ”使 电机 企业 的 盈利 能 力 有 所 降低 ,但 电机 销售 额 依然 保持 
步 增长 阶段 ,统计 的 37 个 企业 工业 总 产值 (当年 价 ) 稳步 增长 势头 。 
1 349 342 万 元 ,产品 销售 收入 1 270 318 万 元 ,实现 利润 2006 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 10 名 企业 见 
96 275 万 元 。2006 年 国家 的 宏观 调控 力度 加 大 ,人 民 币 汇 %5, 2006 年 分 马力 电机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 见 表 6。 
率 调整 ,出 口 退税 的 额度 降低 ,对 电机 出 口 企业 造成 影响 ， 2006 年 分 马力 电机 行业 主要 产品 出 口 情 况 见 表 7。 


表 5 2006 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 10 名 企业 


































广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 387 681 || 卧龙 控股 集团 有 限 公司 
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2 | 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 315 571 || 广东 感 灵 电机 制造 有 限 公 司 16 704 
3 | 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 |143 400 | 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 | 10 219 
4 | 浙江 京 马 电机 有 限 公 司 杭州 富生 电器 有 限 公 司 56 326 || 浙江 奥 力 电 机 股份 有 限 公司 5 422 
5 | 杭州 富生 电器 有 限 公司 浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公 司 55 373 || 浙江 京 马 电机 有 限 公司 4 971 
6 | 浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 江苏 微 特 利 电机 制造 有 限 公司 42 692 || 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 | 4 100 
7 | 江苏 微 特 利 电 机 制造 有 限 公司 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 | 35 383 || 杭州 富生 电器 有 限 公 司 2 651 
8 | 上海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 广东 宝 力 电器 有 限 公 司 33 885 || 闽 东 电机 集团 股份 有 限 公 司 2 331 
9 | 广东 宝 力 电器 有 限 公司 常州 市 永安 电机 有 限 公 司 25 000 || 常州 市 永安 电机 有 限 公 司 2 200 
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表 6 2006 年 分 马力 电机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 
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企业 名 称 
广东 威 灵 电 机 制造 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
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杭州 富生 电器 有 限 公司 

浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 
常州 市 永安 电机 有 限 公司 

湖南 跃进 机 电 有 限 责 任 公司 
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出 口 额 (万 美元 ) | 比 上 年 增长 (多 ) 





主要 产品 
空调 电机 洗衣 机 电机 直流 电机 等 
单 相 交流 异步 电机 
空调 电机 、 洗 衣 机 电机 、 风 肩 电机 等 
单 相 交流 异步 电机 
风扇 电机 、 其 他 电机 
空调 电机 冰箱 电机 
空调 电机 、 三 相交 流 寞 步 电 机 
单 相 交流 异步 电机 
单 相 交流 异步 电机 
单 相交 流 异 步 电 机 、 消 电机 


表 7 2006 年 分 马力 电机 行业 主要 产品 出 口 情况 (36 个 企业 ) 
(不 含 卧 龙 控股 集团 有 限 公司 ) 






2005 年 出 口 





2006 年 出 口 
(if) 
113.9 
811.8 


(万 台 ) 
单 .三 相交 流 异 步 电机 
空调 电机 .冰箱 电机 
吸油 烟 机 换气扇 、 风 遍 电 机 
洗衣 机 ( 含 脱水 ) 电 机 

直流 电机 、 交 、 直 流 电 机 
其 他 电机 

合 H 





无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公 司 2006 年 生产 单 相交 流 蜡 步 
电机 20 万 台 ,销售 20 万 台 ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 
9.9% ,利润 增长 12. 1% 。 

上 海 浦 江 电 机 厂 2006 年 生产 三 相交 流 异 步 电机 3 035 
& ,销售 3 071 f, RRL 2 560 台 ,销售 2 582 台 ,与 上 
年 相 比 工业 销售 产值 增长 35.2% 。 

广东 威 腕 电机 制造 有 限 公 司 2006 年 累计 生产 电机 
4 474.43 万 台 , 销 售 4 310.05 万 台 , 出 口 920. 59 万 台 , 其 中 
空调 电机 ,吸油 烟 机 风扇 电 机 和 直流 电机 的 生产 、 销 售 有 
较 大 提高 ,而 洗衣 机 电机 的 生产 、 销 售 略 有 降低 。 公 司 克 服 
了 种 种 困难 ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 21.4% ,利润 增 
长 142% 。 

宝应 电器 厂 2006 年 销售 5 700 万 台 热 保护 器 ,2 480 台 
温 控 器 ,工业 销售 产值 达 17 800 万 元 ,产品 出 口 到 欧洲 、 非 
洲 、 南 美 等 国家 和 地 区 。 

比 庆 市 过 动力 电机 有 限 公司 2006 年 销售 单 相 交流 异 
步 电 机 4 941 台 , 三 相交 流 异 步 电 机 21 470 台 , 与 上 年 相 比 
工业 销售 产值 增长 62% ,利润 增长 238.5% 。 

南京 南 微 电 机 有 限 公司 2006 年 生产 电机 13. 65 万 台 ， 
与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 2.9% 。 

威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 2006 年 生产 单项 交流 
异步 电机 43.73 万 台 , 三 相交 流 异步 电机 17.34 万 台 , 与 上 
年 相 比 工业 销售 产值 增长 20% ,利润 增长 15% 。 

开平 市 三 威 微 电机 有 限 公司 2006 年 生产 单 相交 流 异 
步 电 机 5.8 万 台 , 生 产 泵 用 电机 21 万 台 , 与 上 年 相 比 工业 
销售 产值 增长 6% ,利润 增长 245.5% 。 

中 山 市 电机 电器 有 限 公司 2006 年 累计 生产 电机 91.7 
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比 上 年 增长 金额 
(%) (万 美元 ) 










2005 年 出 口 





比 上 年 增长 
(万 美元 ) 
1 583.2 
4 410.0 
1 713.9 
3 485.5 
152.4 
15 695.8 
27 040.9 


4 416.0 
7 520.0 
2 051.6 
5 382.5 
193.7 
3 257.9 
22 821.7 


178.9 
70.5 
19.7 
54.4 
27.1 

-79.2 




















万 台 , 与 上 年 相 比 工业 销售 产值 减少 9.4% 。 

湖南 跃进 机 电 有 限 公 司 2006 年 累计 生产 电机 9 万 台 ， 
与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 3% ,利润 减少 39.19% 。 

青龙 满族 自治 区 普 林 沈 威 电机 制造 有 限 公司 正在 改制 
组 建 ,未 正常 生产 。 

浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 2006 年 度 累 计生 产 电 机 
603 万 台 , 出 口 美国 \ 日 本 85 万 台 , 与 上 年 相 比 工业 总 产值 
增长 34.1% 。 

海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公司 2006 RIERA EH 
27. 8 万 台 , 与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 41.4% ,利润 增长 
177.3% 。 

佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 2006 年 与 上 年 相 
比 工 业 销 售 产 值 增长 4.4% ,利润 减少 74.3% 。 

宁波 华 动 电机 制造 有 限 公司 2006 年 累计 生产 吸油 烟 
HL RAE HL 55.6 万 台 , 与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 
67.2% ,利润 增长 122.2% 。 

常州 市 永安 电机 有 限 公司 2006 年 累计 生产 电机 520 
万 台 , 出 口 欧美 30 万 台 , 比 上 年 增长 20% ,出 口中 东 2 万 
台 , 比 上 年 增长 100% ,工业 销售 产值 达 25 000 万 元 。 

广东 宝 力 电器 有 限 公 司 2006 年 累计 生产 电机 224. 5 
万 台 , 与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 2% ,利润 减少 94% 。 

上 海 日 用 一 有 捷 汽 车 电气 有 限 公 司 2006 年 累计 生产 
电机 240 万 台 , 与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 2% ,利润 减 
少 94% 。 

佛山 市 南海 区 天 洋 电机 制造 有 限 公司 2006 年 生产 三 
相交 流 异步 电机 13.4 万 台 , 与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 
2.7% ,利润 增长 110.4% 。 


卧龙 控股 集团 有 限 公 司 2006 年 完成 总 产值 320 927 万 
元 ,所 生产 类 型 电机 产值 全 线 增长 ,其 中 三 相交 流 异 步 电 机 
与 新 增产 业 的 增长 最 为 明显 ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增 
长 50.6% ,利润 增长 60.6% 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 2006 年 生产 单 相交 
流 异步 电机 57 万 台 , 相 比 上 年 有 较 大 幅度 的 上 升 。 但 直流 
电机 停止 生产 ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 15.8% ,利润 
减少 13.9% 。 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 2006 年 生产 各 类 电机 573 万 
台 , 实 现 工业 总 产值 5 亿 元 ,销售 4.1 亿 元 ,创利 税 3 500 万 
元 ,出 口 创 汇 960 万 美元 ,分 别 比 上 年 增长 19% 、49%、 
56% 12.9% .80.50% , 2006 年 ,公司 重点 对 现 有 客户 群 进 
行 梳理 ,发 展 优良 客户 ,不 断 拓展 海外 市 场 ,出 口 创汇 明显 
增长 。 主 导 产 品 制冷 压缩 机 电机 以 CFC 替代 改造 为 契机 ， 
无 刷 直 流 电机 、 高 效 电 机 等 节能 型 产品 销量 明显 增长 ,国内 
的 市 场 占有 率 得 到 提高 , 永 磁 直流 电机 等 小 功率 电机 凭借 
较 高 品质 优势 在 国内 市 场 占据 了 高 端 市 场 ,保持 10% 的 销 
售 增长 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 2006 年 生产 各 类 电机 734 万 
台 , 所 生产 类 型 电机 产值 全 线 增 长 ,包括 空调 电机 ` 洗 衣 机 
电机 、 吸 油烟 机 所 机、 风扇 电机 ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 
增长 164.4% ,利润 增长 24.1% 。 

闽 东 电机 (集团 ) 股份 有 限 公司 2006 年 生产 单 相 交流 
异步 电机 8.9 万 台 ,出 口 缅甸 .马来西亚 6 017 台 , 与 上 年 相 
比 工 业 销 售 产 值 增长 7% ,利润 增长 330% 。 

佛山 市 南海 南洋 电机 电器 有 限 公司 2006 年 累计 生产 
电机 10 万 人 台 , 与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 1 507.7% , 利 
润 增长 2 600% 。 

北京 敬业 电工 集团 2006 年 生产 电机 $.9 万 台 , 所 生产 
类 型 电机 产值 全 线 增长 ,其 中 三 相交 流 异 步 电 机 增长 
113% ,增长 最 为 明显 。 出 口 欧美 的 电机 达 3.9 万 台 , 增 长 
69.6% ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 0.1% ,集团 成 功 所 
5 AR « 

北京 富 特 盘 式 电 机 有 限 公 司 2006 年 生产 各 类 电机 2.2 
万 台 , 所 生产 类 型 电机 产值 全 线 增长 ,包括 三 相交 流 异步 电 
机 、 吸 油烟 机 电机 ,风扇 电机 、 泵 电机 。 出 口 韩 国 的 电机 有 
1 025 台 ,与 上 年 基本 持平 ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 
15.8% ,利润 增长 99% 。 

广州 微型 电机 三 有 限 公司 2006 年 生产 单 相 交流 异步 
电机 1.3 万 台 ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 51. 3% ,利润 
增长 20% 。 

津 市 市 朝 宏 油 泵 有 限 公 司 2006 年 与 上 年 相 比 工业 销 
售 产值 增长 166% RHG HA. 

沈阳 大 明 电 机 有 限 公司 2006 年 生产 各 类 电机 与 上 年 
基本 持平 ,出口 电 机 达 5S 700 台 , 增 长 14% ,与 上 年 相 比 工 
业 销 售 产值 增长 2.6% ,利润 增长 3.1% 。 

江门 市 东 申 大 电机 有 限 公 司 2006 年 生产 各 类 电机 265.4 
万 台 , 出 口 印尼 的 交 直 流 电机 达 59 万 台 , 比 上 年 增长 131.492 , 
与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 51.3% ,利润 增长 20% 。 


河北 五 洲 集 团 有 限 公司 2006 年 生产 电机 105 万 台 ,出 
口 美国 .加 拿 大 11.5 万 台 , 比 上 年 减少 91.9% ,与 上 年 相 比 
工业 销售 产值 减少 21% 。 

江苏 微 特 利 电机 制造 有 限 公 司 2006 年 生产 各 类 电机 
276 万 台 , 其 中 空调 电机 生产 274 万 台 , 所 生产 类 型 电机 产 
值 全 线 增长 ,出 口 欧 美 9 400 台 , 比 上 年 增长 74% ,与 上 年 
相 比 工业 销售 产值 增长 42.3% ,利润 增长 54. 8% 。 

肇庆 市 力 佳 电 机 有 限 公 司 2006 年 生产 各 类 电机 9 万 
台 ,出 口中 国 香港 及 中 国人 台 湾 3 50 台 ,与 上 年 相 比 工业 销 
售 产值 减少 3% JAMS AA 

福安 市 闽 东 安 波 电 器 有 限 公 司 2006 年 累计 生产 电机 
63 万 台 ,出 口 欧美 .东南 亚 等 50 多 个 国家 和 地 区 电机 42. 8 
万 台 , 与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 10. 33% ,利润 增长 
132.3% 。 

佛山 市 南海 盐 步 永 成 电机 厂 2006 年 累计 生产 电机 3.9 
AG ,与 上 年 相 比 工业 销售 产值 增长 13% 。 

歼 庆 市 中 宝 机 电 设备 实业 有 限 公 司 2006 年 累计 生产 
电机 5.3 万 台 , 工 业 销售 产值 达 1 023.7 万 元 。 

科技 成 果 及 新 产品 行业 大 部 分 企业 能 重视 新 产品 、 
新 成 果 的 开发 和 应 用 ,并 以 市 场 需求 为 导向 不 断 研制 开发 
科技 含量 较 高 的 新 产品 ,已 获得 了 较 好 的 经 济 效 益 。 

福安 市 闽 东 安 波 电器 有 限 公 司 的 切割 机 前 盖 甩 小 盘 获 
得 实用 新 型 专利 。 

江苏 微 特 利 电 机 制造 有 限 公 司 的 高 效 电 机 受到 国外 用 
PRK. 

中 山 市 电机 电器 有 限 公司 开发 了 风机 产品 的 改良 系 
列 ,满足 了 市 场 需求 。 

宝应 电器 厂 研 发 了 全 新 双 金 属 温 控 器 、 第 二 代 航 空 短 
路 器 、 新 型 塑 沉 断路 器 。 

常州 市 永安 电机 有 限 公 司 开发 了 汽车 发 电机 用 电机 
110W.150W 两 种 。 

秘 庆 市 中 宝 机 电 设 备 实 业 有 限 公 司 开发 了 燃油 泵 电动 
机 、 木 工 机 械 电 动机 、ZYT124C 系列 永 磁 直流 电动 机 。 

杭州 富生 电器 有 限 公司 完成 了 产品 数据 库 系统 以 及 压 
缩 机 电机 生产 线 的 自动 控制 两 个 项 目 , 获 得 了 全 自动 转子 
精 加 工 生产 线 、 双 头 锦 平衡 块 机 、 校 直 机 等 6 项 实用 新 型 专 
利 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 2006 年 累计 开发 新 产品 42 
项 ,其 中 列 人 国家 星火 计划 2 项 。 

闽 东 电机 (集团 ) 股份 有 限 公 司 研发 了 “EC 大 功率 汽油 
发 电机 组 ”“M 系列 铝 壳 电动 机 "“XYTG Ski oh BBC AE 
同步 电动 机 ”。 

卧龙 控股 集团 有 限 公司 共 受理 授权 专利 31 项 ,获得 成 
效 显 著 的 科技 成 果 14 项 ,技术 革新 27 项 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 研发 新 产品 24 项 ,其 
中 最 大 项 目 直流 无 刷 电机 及 滚 简 实 现 了 当年 投产 。 

北京 富 特 盘 式 电 机 有 限 公 司 的 XDS 型 真空 泵 用 极 式 
调 速 电机 获 北京 市 科学 技术 委员 会 颁发 的 “科学 进步 三 等 
奖 " 和 分 马力 电机 协会 颁发 的 “科学 技术 成 果 ” 证 书 。 
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上 海 日 用 一 有 捷 汽 车 电气 有 限 公 司 开 发 了 新 产品 22 
项 ,8 项 已 投入 批量 生产 。 

广东 宝 力 电器 有 限 公 司 的 新 品 有 新 型 吹风 机 ` 五 头 风 
Bi. 

威海 恒 大 电机 (和 集团) 有限 公司 完成 了 YC、YL BLS 
代 铜 的 改制 工作 。 

质量 及 标准 上 海 日 用 一 有 捷 汽 车 电气 有 限 公 司 获得 
“ 全国 质量 效益 型 先进 企业 "“ 国 家 级 安全 质量 标准 化 机 
械 制 造 企业 ”称号 ,制订 了 一 项 行业 标准 。 

广州 微型 电机 厂 有 限 公 司 充实 质量 检验 队伍 ,增添 进 
厂 检验 手段 ,完善 质量 检测 守则 和 检验 记录 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 完成 了 1S09001: 2000 
换 证 工作 ,有 71 种 材料 通过 ROHS 认证 ,完成 了 3 项 产品 
系列 标准 的 修订 及 备案 ,起 草 完成 了 2 项 军用 电机 产品 标 
准 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 全 面 开 展 标准 化 管理 ,取得 了 
标准 化 良好 行为 AA 级 证 书 ,并 积极 参加 行 标 与 国标 的 制 
订 工 作 ,使 用 国际 标准 使 产品 质量 取得 了 质 的 飞 既 。 

国 东 电机 (集团 ) 股份 有 限 公 司 通过 了 ISO9001 : 2000 
质量 体系 认证 ,修订 了 MSC 系列 三 项 异步 电机 、ML 系列 单 
相 异 步 电 动机 等 8 项 企业 标准 。 

浙江 束 马 电机 有 限 公司 的 京 马 牌 小 功率 电机 被 评 为 中 
国名 牌 产 品 。 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 的 富生 牌 小 功率 电机 获 2006 
年 度 国家 免检 产品 称号 ,通过 了 18010012 体系 认证 。 

牧 庆 市 中 宝 机 电 设 备 实 业 有 限 公司 通 过 了 3C、UL、 
CSA. ROHS 年 审 和 ISO9001: 2000 的 年 审 。 

常州 市 永安 电机 有 限 公司 在 推行 TS16949 和 ISO 
14000: 2000 标准 。 

中 山 市 电机 电器 有 限 公 司 通过 改造 ,顺利 通过 了 客户 
ROHS 验 上 ,公司 的 40% 产品 符合 ROHS 指令 。 

EKT JERIA RAR 5 系列 产品 获得 CE 认证 。 

福安 市 浆 东 安 波 电 器 有 限 公 司 通过 了 出 口 产 品 国家 免 
检 审 核 。 

开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公司 实施 了 ISO9001: 2000 标 
准 , 并 获得 了 中 质 协 的 认证 证 书 。 

威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 的 YL、Y、YC、YS、YC2 
五 系列 小 功率 电机 ( 铝 绕 组 ) 取 得 了 3C 证 书 , 文 宝 牌 小 功率 
电机 获得 了 “中 国名 牌 " 称 号 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 行业 大 部 分 企业 根据 自 
身 实际 情况 和 市 场 发 展 方向 ,扩大 或 改造 厂房 ,增添 所 需 设 
备 或 更 新 改造 现 有 设备 ,为 企业 的 生产 发 展 提供 更 有 利 的 
条 件 。 

福安 市 阁 东 安 波 电器 有 限 公 司 投资 2 500 多 万 元 添加 
成 品 生产 线 3 条 ,增加 数控 车 床 5 台 , 建 设 大 电机 生产 线 1 
条 ,增加 压铸 机 (2001)1 台 ,增加 表面 处 理 2 段 自动 喷漆 生 
产 线 1 条 ,添置 仓库 货架 。 

肇庆 市 力 佳 电机 有 限 公司 投入 48 万 元 改造 冲压 车 间 ， 
购 进 冲床 .100N/m 测 功 机 、 变 频 器 及 附属 设备 。 


江苏 微 特 利 电机 制造 有 限 公司 建设 典 线 车 间 3 层 大 
楼 ,缓解 了 公司 配置 较 紧 的 局 面 。 

江门 市 东 申 大 电机 有 限 公司 投入 26 万 元 购 入 全 自动 
数控 转子 绕 线 机 2 台 。 

中 山 市 电机 电器 有 限 公 司 投 入 50 万 元 用 于 仓库 、 
ROHS 车 间 改 造 和 购 进 运输 车 辆 。 

杭州 富生 电器 有 限 公司 投资 8 500 万 元 建成 200 万 台 
无 氟 制 冷 压 缩 机 生产 线 , 引 进 高 速 冲床 .全 自动 绕 拱 生产 
线 \ 压 缩 机 电机 定子 退火 炉 等 设备 ,新建 标准 厂房 
30 000m ,新 建 办 公 大 楼 7 500m’ ,完成 研发 中 心 的 更 新 改 
造 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 投资 3 577 万 元 实施 YEN 空调 
塑封 电机 技 改 项 目 。 

净 东 电机 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 投资 170 万 元 改造 了 生 
产 厂房 ,添置 真空 浸 漆 等 设备 。 

耻 龙 控股 集团 有 限 公 司 投入 14 915 万 元 建设 卧龙 机 电 
工程 项 目 ,投入 4 951 万 元 建设 年 产 100 万 kW 中 高 压 电 机 
项 目 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 投入 资金 462 万 元 购 
置 72 台 套 牛 产 .办 公 、 检 测 设备 ,扩建 实习 工厂 等 。 

广州 微型 电机 厂 有 限 公司 引进 全 套 真 空 浸 漆 设备 ,全 
Æ MTS 一 I 电机 测试 系统 、1 台 CNC 一 6135G 数控 车 床 ,改造 
试制 工场 和 喷涂 车 间 厂 房 , 增 加 噪音 测试 室 。 

津 市 市 朝 宏 油 泵 有 限 公 司 投资 10 万 元 进行 油泵 机 这 
成 型 工艺 技 改 。 

威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公 司 投资 3 000 万 元 建成 使 
用 面积 15 000 m 的 综合 大 楼 ,投资 5 000 万 元 完成 恒 大 工 
业 园 四 期 工程 主体 。 

企业 结构 调整 ”广州 微型 电机 厂 有 限 公司 完 成 不 动产 
更 名 手续 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 进行 了 改制 ,中 环 天 
虹 参 股 整体 重组 改制 两 个 公司 ,其 中 德 科 公 司 实 现 中 外 合 
资 工商 注册 ,4 个 厂 独立 核算 ,自负 盈亏 ,天 微 公司 破产 , 彻 
底 解 决 历史 遗留 问题 。 

【 撰 稿 人 :广州 电 咒 科 学 研究 院 吴 展 HAA NB, 
器 科学 研究 院 周 修 源 ] 


生产 发 展 情况 随 着 世界 微 电 机 的 生产 、 供 应 基地 逐 
步 转移 到 中 国内 地 ,使 得 我 国 微 电 机 企业 的 数量 增多 产量 
增 大 出口 量 大 增 。 市 场 需 求 旺盛 和 地 理 优 势 使 沿海 地 区 
的 企业 发 展 尤为 迅速 ,目前 长 江 三 角 浏 、 珠 江 三 角 洲 、 环 潮 
海湾 地 区 是 我 国 微 电 机 行业 的 重要 生产 和 出 口 基地 。 中 国 
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内 地 约 1 000 多 个 微 电 机 制造 企业 ,广东 、 浙 江 和 江苏 的 企 
业 数 量 占 全 国 的 80% 。 其 中 浙江 是 生产 微 电 机 、 配 套 零 部 
件 和 电机 用 永 磁 材 料 企业 最 多 的 省 份 。 

全 球 约 70% 的 微 电 机 在 中 国 (包括 香港 ,台湾 地 区 ) 生 
产 ,主要 出 口 产品 大 部 分 属于 玩具 电动 机 、 音 响 电 动机 和 家 
用 电器 电机 ,中 国 具 有 相当 大 的 出 口 潜力 。 

我 国 微 电机 行业 整体 研发 水 平 与 国外 相 比 差距 较 大 ， 
其 根本 原因 在 于 企业 还 没有 成 为 真正 创新 的 主体 , 产 、 学 、 
研 结合 不 理想 。 大 多 企业 基本 以 仿制 为 主 ,从 而 导致 技术 
含量 高 的 产品 进口 数量 大 于 出 口 数 量 。 政 府 提 出 建设 创新 
型 国家 ,作为 国民 经 济 的 重要 基础 性 产业 , 微 电 机 行业 不 仅 
要 做 世界 微 电 机 的 加 工 基地 ,更 要 整合 产 、 学 、 研 力量 ,加 速 
提高 自主 研发 能 力 ,以 创立 自主 知识 产权 核心 技术 为 目标 ， 


逐步 打造 世界 级 的 微 电 机 技术 研发 平台 。 
根据 微 电 机 分 会 收集 的 行业 重点 企业 统计 数据 ,2006 
年 微 电 机 行业 工业 总 产值 比 上 年 增长 34.42% ,工业 销售 产 
值 比 上 年 增长 33.78% ,出 口交 货 值 比 上 年 增长 38. 30% , 
工业 增加 值 比 上 年 增长 21. 56% ,产品 销售 收入 比 上 年 增长 
31.28% ,利润 总 额 比 上 年 增长 50.41% ,流动 资产 年 平均 余 
额 比 上 年 增长 8. 26% 。2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 主 营 
业务 收入 及 增长 情况 见 表 1。2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 
工业 总 产值 及 增长 情况 见 表 2。2006 年 微 电 机 行业 重点 企 
业 工 业 增 加 值 及 增长 情况 见 表 3。2006 年 微 电 机 行业 重点 
企业 总 资产 贡献 率 见 表 4。2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 资 
产 负债 率 见 表 5。2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生 
产 率 见 表 6。2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 综合 指数 见 表 7。 


表 1 2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 主 营 业务 收入 及 增长 情况 


企业 名 称 


卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

河北 电机 股份 有 限 公 司 

横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 
贵州 华 烽 电 器 有 限 公 司 

上 海 金 陵 雷 戈 勃 劳 贫 特 电 机 有 限 公司 
山东 山 博 集团 

北 微微 电机 厂 

浙江 尤 永 特 电 机 有 限 公司 
梅州 送 和 电器 有 限 公司 

浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 

大 连 大 显 精密 轴 有 限 公 司 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 
深圳 龙 德 科技 有 限 公 司 

浙江 琦 星 电 子 有 限 公 司 


主 营业 务 收 入 


《万 元 ) (万 元 ) 


308 603 
56 195 
30 464 
22 396 
20 272 


20 010 
15 536 


15 085 
14 982 
10 986 
9 778 
9 010 
8 519 
6 200 
6 000 





表 2 2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 工业 总 产值 及 增长 情况 


企业 名 称 


卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

河北 电机 上 股份 有 限 公司 

横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 
贵州 华 烽 电器 有 限 公司 

上 海 金 陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公司 
山东 山 博 集 团 

浙江 尤 奈 特 电 机 有 限 公 司 
梅州 嘉和 电器 有 限 公司 

北 微微 电机 厂 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 
浙江 利 丰 电 徐 股份 有 限 公司 

大 连 大 显 精密 轴 有 限 公司 

深圳 龙 德 科技 有 限 公司 

浙江 琦 星 电 子 有 限 公 司 





工业 总 产值 
320 927 
58 000 
31 507 
25 500 
21 103 
19 893 
17 577 
15 017 


11 815 
9 719 
9 607 
9 600 
6 512 
6 200 
6 100 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
51.0 
9.0 
20.0 
22.0 
16.0 
10.0 
6.0 
-7.0 
67.0 
-0.8 
22.0 
20.0 
13.0 
20.0 
100.0 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
53 
21 


行业 概况 、 
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表 3 2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 工业 增加 值 及 增长 情况 


企业 名 称 


卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

河北 电机 股份 有 限 公司 
”湖南 科 力 电机 股份 有 限 公 司 
贵州 华 烽 电器 有 限 公司 

横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 
山东 山 博 集团 

大 连 大 显 精密 轴 有 限 公 司 

上 海 金陵 和 雷 蕊 过 劳 仇 特 电机 有 限 公 司 
梅州 嘉和 电器 有 限 公司 

MTL LAR REL OLA RZ 

浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 
深圳 龙 德 科 技 有 限 公司 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 
北 微微 电机 厂 

苏州 电讯 电机 厂 有 限 公司 


表 4 2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 总 资产 贡献 率 


总 资产 页 献 率 
(% ) 
25.26 
24.40 
22. 69 
19.43 
18.17 
17.33 
14.40 
13.44 
10.72 
10.09 
8.99 
8.54 
6.79 
6.49 
5.59 
5.54 
5.44 
5.14 
4.91 


































桂林 华晨 特种 电机 发 展 公司 
浙江 尤 奈 特 电 机 有 限 公司 
横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 
浙江 琦 星 电子 有 限 公司 
北京 和 利 时 电机 技术 有 限 公司 
梅州 嘉和 电器 有 限 公司 

天 津 安全 电机 有 限 公 司 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 
苏州 电讯 电机 三 有 限 公司 
成 都 精密 电机 厂 

湖北 三 环 微 特 电机 有 限 公司 
山东 巨 源 机 械 有 限 公司 

天 津 万 特 机 械 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 
深圳 龙 德 科技 有 限 公司 
山东 山 博 集团 

北 微微 电机 厂 

浙江 利 丰 电 斑 股份 有 限 公司 


RS 2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 资产 负债 率 





湖北 三 环 微 特 电机 有 限 公 司 
北 微微 电机 三 

深圳 龙 德 科技 有 限 公司 

天 津 万 特 机 械 有 限 公 司 
山东 山 博 集团 

浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公 司 
河北 电机 上 股份 有 限 公司 
山东 巨 源 机 械 有 限 公司 

舟 出 市 天 一 电器 有 限 公 司 
天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 


88.25 
83.35 
81.08 
76.31 
71.76 
71.46 
68. 60 
64.92 
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工业 增加 值 


《万 元 ) 《万 元 ) 





企业 名 称 


贵州 华 烽 电 器 有 限 公司 

浙江 琦 是 电 子 有 限 公司 

横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 

卧龙 控股 集团 有 限 公司 
梅州 嘉和 电器 有 限 公 司 

苏州 电讯 电机 厂 有 限 公司 

湖南 科 力 电机 股份 有 限 公 司 

LYE Se BR BR Bh oF FF A BUA PR ZS 
成 都 精密 电机 厂 

天 津 安全 电机 有 限 公司 





2006 年 比 上 年 增长 


(%) 
21 


表 6 2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生产 率 


企业 名 称 
大 连 大 显 精密 轴 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 
天 津 万 特 机 械 有 限 公司 
北京 和 利 时 电机 技术 有 限 公 司 
横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 
浙江 尤 奈 特 电 机 有 限 公司 
山东 山 博 集团 
桂林 华晨 特种 电机 发 展 公 司 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 
ES ae BS Se ARH BL RA 
湖北 三 环 微 特 电 机 有 限 公司 
贵州 华 烽 电 器 有 限 公司 
苏州 电讯 电机 三 有 限 公司 
天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 





(单位 :元 /人 ) 


全 员 劳 动 生产 率 
176 255 
145 089 

92 874 
90 000 
89 347 
67 847 
55 652 
49 655 
44 528 
44 062 
42 828 
41 610 
41 537 
39 241 
35 511 


表 7 2006 年 微 电 机 行业 重点 企业 综合 指数 






















卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
桂林 华晨 特种 电机 发 展 公司 

大 连 大 显 精密 轴 有 限 公司 

横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 
MLL AR FH OLA RZ 
北京 和 利 时 电机 技术 有 限 公司 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公 司 
浙江 琦 星 电 子 有 限 公司 

天 津 万 特 机 械 有 限 公 司 

河北 电机 股份 有 限 公 司 
Se AH ae RZ] - 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 
苏州 电讯 电机 三 有 限 公司 
深圳 龙 德 科技 有 限 公 司 
贵州 华 烽 电器 有 限 公 司 

天 津 安全 电机 有 限 公 司 
成 都 精密 电机 厂 

北 微微 电机 厂 
山东 山 博 集团 

湖北 三 环 微 特 电机 有 限 公司 


科研 成 果 及 新 产品 


2.22 
2.10 
1.89 
1.86 
1.59 
1.54 
1.38 
1.35 
1.27 
1.21 
1.17 
1.10 
1.00 
0.97 
0.96 
0.95 
0.88 
0.87 


北京 和 利 时 电机 技术 有 限 公 司 研 
制 成 功 新 一 代 交 流 伺 服 系 统 , 驱 动 器 采用 32 位 DSP ,可 适用 
多 种 现场 总 线 ,具有 更 高 的 动态 响应 、 控 制 精度 以 及 智能 化 
控制 等 特性 , 如 动态 增益 调整 、 负 载 观测 等 。 电 机 外 径 为 


40 ~ 130mm ,功率 为 50 ~4 000W。 公 司 开发 的 智能 化 低压 
无 刷 伺 服 系统 一 一 蜂鸟 系列 ,驱动 模块 采用 24 ~ 48V( DC) 
输入 ,可 以 提供 250W 的 连续 功率 和 500W NEEDE. 无 
刷 伺 服 电机 配 绝对 编码 器 ,从 14 位 升级 到 16 位 ,功率 为 
20 ~250W ,40/60 机 座 号 。 

贵州 华 烽 电器 有 限 公 司 在 轮椅 电动 机 构 方 面 , DG 一 
110、DG 一 110A 两 个 型 号 已 形成 批量 供 货 ,并 出 口 美国 、 英 
国 德 国 ,出 口 额 8 394 万 元 。 在 汽车 风 窗 洗涤 器 类 产品 方 
面 ,立项 开发 30 项 ,开发 成 功 6 项 ,其 中 2 项 已 申请 专利 。 
在 航空 电器 类 产品 方面 ,立项 开发 6 项 ,并 已 全 部 完成 。 同 
时 完成 了 无 刷 电 机 的 鉴定 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 进一步 加 快 技术 改造 
和 产品 结构 优化 升级 。 完 成 了 投入 开发 资金 最 大 的 直流 无 
刷 电 机 及 深 简 项 目 ,实现 了 当年 投入 ,当年 见效 。, 全 年 实施 
品牌 战略 ,新 品 开发 投入 401 万 元 ,研发 新 产品 24 项 ,技术 
含量 不 断 上 升 。 产 品 主要 有 直流 无 刷 电 机 及 滚筒 、 距 射 泵 、 
ASR SPRL, BLP MRR CN Ae, W 
制 了 力矩 陀螺、 导 引 、 旋 变 四 大 类 多 种 规格 的 军品 ,并 提供 
了 样机 。 

横店 集团 联 宜 电机 有 限 公 司 本 年 度 共 开发 新 产品 202 
项 ,其 中 10 项 产品 通过 省 级 新 产品 鉴定 ,1 项 产品 的 性 能 指 
标 达 到 国际 先进 水 平 ,9 项 达 国 内 领先 水 平 。 产 品 先后 纳入 
国家 火炬 计划 项 目 、 国 家 重点 新 产品 项 目 、 国 家 星火 计划 项 
目 ,并 全 部 通过 CCC、CE UL 认证 。 

大 连 大 显 精 密 轴 有 限 公 司 的 微型 精密 轴 20% 以 上 出 


口 ,并 与 西门 子 、 法 雷 奥 、 博 世 等 多 个 企业 合作 开发 新 产品 。 

浙江 尤 奈 特 电机 有 限 公司 主 要 生产 电动 滑板 车 和 电动 
休闲 车 用 电机 及 其 微 特 电机 ,其 中 出 口 电动 滑板 车 用 电机 
16 万 台 ,出 口交 货 值 815 万 元 。 

上 海 金陵 雷 蕊 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公司 的 主要 产品 为 分 
马力 电机 和 微 电 机 两 大 类 ,年 产量 达 70 万 台 以 上 ,出口 电 机 
占 销 售 量 的 55% ,其 中 出 口 北美 的 电机 占 总 出 口 量 的 90% 
以 上 。 本 年 度 主要 开发 新 品系 列 有 :木工 机 械 系 列 电 机 、 汽 
车 保养 机 械 系列 电机 和 燃油 泵 系列 电机 。 

浙江 琦 星 电子 有 限 公 司 申报 的 伺服 控制 系统 研发 成 果 ， 
分 别 获 浙 江 省 科学 技术 奖 和 人 台州 市 科技 进步 奖 。 

舟山 天 一 电器 有 限 公 司 完 成 了 干 湿式 一 3 吸尘器 电机 
的 新 品 开 发 。 

由 江汉 石油 机 械 厂 与 中 国 石 油 共 同 完 成 的 直线 电机 抽 
油 机 通过 了 国家 科技 部 专家 组 专项 验收 。 直 线 电 机 应 用 于 
抽 油 机 ,通过 直线 运动 的 电机 动 子 直 接 驱 动 抽 油 杆 往 复 运 
动 ,大 大 提高 了 整 机 的 系统 效率 ,明显 高 于 传统 机 型 ,产能 效 
果 显 著 。 该 项 目 首 次 研制 出 大 功率 低速 永 磁 同 步 直线 电机 
抽 油 机 ,对 采油 装备 的 发 展 具 有 重要 的 意义 。 

江苏 瑞安 特 机 械 有 限 公司 与 清华 大 学 联合 承担 的 “十 
五 ”科技 攻关 项 目 一 一 大 推力 长 行程 .高 精度 机 床 用 直线 
电机 问世 ,该 产品 具有 完全 自主 知识 产权 ,实现 了 机 床 制造 
业 的 革命 ,推动 了 中 国 机 械 制 造 业 的 发 展 。 

成 都 精密 电机 厂 研 制 成 功 的 3 000Nm 正弦 波 永 磁 交流 
力气 电机 , 力 能 指标 、 速 度 精度 .位置 精 度 均 达 到 设计 要 求 。 

安徽 天 源 科技 股份 有 限 公司 与 安徽 大 学 经 过 科技 攻关 ， 
研发 生产 出 符合 汽车 生产 商 需 要 的 高 性 能 永 磁铁 氧 体 材料 ， 
产品 品质 达 国 际 领先 水 平 。 国 内 一 大 型 汽车 制造 企业 已 开 
始 订购 ,标志 着 我 国 结束 了 不 能 批量 生产 汽车 电机 用 高 性 能 
永 磁 铁 氧 体 材料 的 历史 。 

中 国 兵器 装备 集团 公司 成 功 研制 出 为 数控 系统 配套 的 
全 数字 交流 伺服 驱动 器 ,该 产品 广泛 应 用 于 纺织 造纸、 冶金 
等 设备 制造 行业 。 

中 国 科 学 院 电工 所 与 哈尔滨 泰 宣 电 气 有 限 公司 签订 合 
作协 议 ,共同 开发 国家 重大 产业 技术 项 目 一 一 新 型 节 电 型 直 
线 电机 轨道 交通 系统 ,届时 我 国 的 地 铁轨 道 交 通 系统 将 可 以 
完全 实现 国产 化 ,可 显著 降低 地 铁 建设 投资 成 本 ,填补 我 国 
直线 电机 驱动 轨道 交通 方面 的 空 日 。 

管理 及 改革 ”卧龙 控股 集团 有 限 公司 微 电 机 事业 部 强 
化 规范 化 管理 ,积极 应 对 高 成 本 挑战 ,加 快 推进 由 粗放 型 经 
Bll PHBA BRE AMAA RR EE 
转变 ,使 县 利水 平 大 幅度 增长 。 从 2006 年 3 月 起 ,公司 逐步 
推行 ERP 信息 化 管理 系统 ,规范 业务 流程 ,实现 产 、 供 、 销 、 
技 质 财务 的 全 过 程 精细 化 、 高 效率 的 实时 控制 管理 ,促进 
了 生产 效率 的 成 倍 提高 。 

北 微微 电机 厂 充 分 研究 宏观 经 济 形势 ,积极 应 对 , 抓 机 
过 ,拓展 产品 市 场 ;积极 推进 发 展 战略 研究 ,不 断 调整 产品 结 
构 ; 深 入 贯彻 实施 《基本 规范 》, 强 化 预算 管理 ,加 大 监控 力 
度 ; 继 续 深 化 三 项 制度 改革 ,创新 机 制 ;全 面 启动 整体 改制 工 
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作 ,实现 企业 规模 有 序 发 展 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 迈 出 企业 改制 新 步伐 ， 
参股 整体 重组 改制 两 个 公司 ,中 德 科 公司 实现 中 外 合资 工商 
注册 。 公 司 实行 宏观 调控 ,微观 搞活 ,优势 互补 ,充分 调动 上 
下 两 个 积极 性 。 天 微 公 司 破产 ,彻底 解决 历史 遗留 问题 。 全 
面 推行 现代 企业 制度 ,根本 上 改变 了 公司 的 发 展 方 向 与 模 
式 , 机 制 改进 在 攻坚 中 推进 。 

梅州 嘉和 电器 有 限 公 司 调整 公司 组 织 架 构 ,制定 和 完善 
岗位 工作 职责 ;管理 咨询 公司 对 公司 的 组 织 与 人 事 、 生 产 与 
物料 、 研 发 与 品质 管理 三 大 系统 进行 了 管理 诊断 与 辅导 。 

质量 及 标准 ”西安 地 区 电工 行业 标准 化 工作 研讨 会 于 
2006 年 1 月 在 西安 召开 ,参加 会 议 的 单位 来 自 西 安 地 区 的 
全 国 各 知名 电工 行业 技术 归口 所 ,会 议 由 西安 徽 电 机 研究 所 
承办 。 与 会 代表 就 开展 国际 标准 、 国 家 标准 、 国 家 军用 标准 、 
机 械 行业 标准 的 项 目 申 报 \ 市 场 化 运作 、 标 委 会 管理 ,信息 沟 
通 等 方面 以 及 各 自 领 域内 的 标准 化 工作 进行 了 深入 探讨 和 
交流 。 

西安 徽 电 机 研究 所 实验 室 通过 了 国家 认 监 委 和 中 国 实 
验 室 国家 认可 委 委 派 的 评审 组 进行 的 “三 合 一 ”( 即 国家 微 
电机 质 检 中 心计 量 认 证 /审查 认可 和 微 电 机 实验 室 认 可 ) 复 
评审 和 扩 项 评审 。 和 截止 目前 ,实验 室 检 测 产品 范围 由 原来 的 
19 项 扩大 到 24 项 。 本 次 扩 项 的 5 项 标准 是 : GB12350 一 
2 000 小 功率 电动 机 安全 通用 要 求 .GB14711 一 1993 中 小 型 
电机 安全 通用 要 求 .GB18211 一 2000 微 电 机 安全 通用 要 求 、 
GB/T16439—1994 交流 伺服 系统 、GBAT7345 一 1994 控制 微 
电机 基本 技术 要 求 。 

由 全 国 微 电 机 标准 化 技术 委员 会 (SACZTC2 ) J, 7 
安徽 电机 研究 所 负责 制定 的 国家 标准 《无 刷 直流 电动 机 通 
用 技术 条 件 》 起 草 工作 组 会 议 召 开 , 参 加 单位 包括 西安 徽 电 
机 研究 所 、 上海 微 电机 研究 所 、 吗 尔 滨 工业 大 学 等 21 个 单位 
的 39 位 代表 ,全 国 微 电 机 标准 化 技术 委员 会 副 主任 委员 、 国 
家 稀土 永 磁 电 机 工程 中 心 唐 任 远 院 士 主 持 会 议 。 在 行业 众 
多 优势 企业 的 积极 参与 下 ,与 会 专家 一 致 认为 ,水 磁 无 刷 电 
动机 标准 是 一 个 重要 的 产品 基础 标准 ,标准 的 制订 为 我 国 无 
刷 直 流 电动 机 产品 生产 提供 了 先进 技术 标准 保障 ,对 永 磁 无 
刷 电 机 产业 的 健康 发 展 具 有 重要 的 指导 作用 。 

成 都 精密 电机 厂 获 得 《GJB90001A 一 2001 质量 管理 体 
系 认证 了 国 军 标 认证 证 书 。 

南京 埃 斯 顿 工业 自动 化 有 限 公 司 生 产 的 EDB 交流 何 服 
驱动 系统 经 过 德国 TUV 莱茵 认证 有 限 公 司 的 各 种 测试 , 顺 
利通 过 了 CE 认证 。' 

行业 标准 《超声 波 电动 机 通用 技术 条 件 》 制 订 工 作 组 会 
MAF ,参加 会 议 的 有 清华 大 学 .浙江 大 学 、 东 南大 学 西安 
微 电 机 研究 所 等 8 个 单位 的 16 位 代表 。 与 会 代表 认为 , 超 


声波 电动 机 在 我 国 处 于 研究 与 应 用 阶段 ,标准 的 制订 对 于 规 


范 发 展 超声 波 电 动机 产业 有 着 重要 的 意义 。 

湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 年 产 各 类 电机 2 500 万 台 ， 
主要 生产 微波 炉 换气扇. 暖 风机 等 家 用 电器 用 单 相交 流 单 
极 电机 ,园林 工具 等 用 串 激 电 机 及 打印 机 、 扫 描 仪 等 开行 业 
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用 混合 式 步 进 电 机 。 产 品 获得 COC, UL, VDE, CE 认证 ,并 
通过 了 ISO9001 ISO14001 环境 体系 认证 .CQC 质量 管理 体 
认证 。 公 司 与 美的 格力、 惠 尔 浦 、 天 津 LG、 上 海松 下 等 国内 
大 型 电器 集团 建立 合作 关系 ,产品 出 口 到 美国 .加 拿 大 ,日 
本 、 德 国 等 国家 和 地 区 ,产品 出 口 580 万 台 , 出 口 创 汇 876 万 
美元 。 公 司 开发 的 混合 式 步 进 电机 正在 争取 永州 市 科技 进 
步 一 等 奖 。 

浙江 琦 星 电 子 有 限 公 司 研 发 的 伺服 控制 系统 获 浙江 省 
科学 技术 奖 和 台州 市 科技 进步 奖 。2006 年 9 月 通过 了 美国 
质量 体系 认证 。 

合作 与 交流 ”浙江 嵊州 市 市 长 率 当 地 电机 、 电 器 企业 组 
成 代表 团 于 2006 年 5 月 来 西安 徽 电 机 研究 所 进行 访问 , 双 
方 表达 了 加 强 科技 合作 的 愿望 ,并 就 电机 新 产品 的 合作 研 
发 、 人 员 培 训 等 方面 进行 了 咨询 和 探讨 。 

国家 稀土 永 磁 电 机 工程 技术 研究 中 心 和 江苏 安 捷 机 电 
技术 有 限 公 司 在 无 锡 国 际 科技 合作 园 成 立国 家 稀土 永 磁 
电机 工程 技术 研究 中 心 无 锡 研究 所 ” ,通过 产 、 学 、 研 合作 将 
进一步 推动 稀土 永 磁 电 机 科技 成 果 向 产业 化 转化 。 

北京 和 利 时 电机 技术 有 限 公司 与 清华 大 学 北京 航空 航 
天 大 学 合作 开发 伺服 驱动 和 运动 总 线 项 目 ,并 与 国内 外 多 家 
运动 控制 厂商 开展 产品 研发 .销售 和 代理 等 合作 事宜 。 

贵州 华 烽 电 器 有 限 公 司 与 西 工大 合作 开发 电动 轮椅 车 
用 无 刷 直流 电动 机 。 

成 都 精密 电机 厂 与 重庆 大 学 合作 共同 研发 正弦 波 驱动 
电机 控制 系统 。 

由 三 菱 电机 和 东南 大 学 合作 组 建 的 “东南 大 学 一 三 萎 
电机 FA 实验 室 " 在 东南 大 学 逸夫 科技 馆 正式 建立 。 

中 国 嵊 州 电机 产业 创新 与 发 展 论坛 召开 ,来 自 上 海 交 通 
大 学 、 中 国电 器 工业 协会 微 电 机 分 会 .全国 微 特 电机 与 组 件 
行业 协会 .浙江 大 学 电机 研究 所 等 单位 的 专家 学 者 和 嵊州 市 
领导 参加 了 会 议 。 此 次 会 议 为 发 展 嵊州 电机 产业 ,为 企业 引 
进 技术 ,提高 创新 能 力 具 有 积极 作用 。 

行业 工作 与 教育 培训 为 了 满足 电气 工程 技术 人 员 的 
需求 ,帮助 他 们 了 解 各 个 专业 领域 的 先进 实用 的 科研 成 果 、 
设计 经 验 和 发 展 动态 ,以 及 实际 工作 中 所 遇 到 的 各 种 问题 ， 
《中 国电 气 工程 大 典 特种 电机 》 在 编 委 会 主任 陆 燕 苏 领 导 
下 ,由 沈阳 工业 大 学 唐 任 远 院 士 西安 徽 电 机 研究 所 莫 会 成 
所 长 、 哈 尔 滨 工 业 大 学 陆 永 平 教授 负责 ,与 沈阳 工业 大 学 、 西 
安徽 电机 研究 所 浙江 大 学 西安 交通 大 学 、 华 中 科技 大 学 、 
中 科 院 电工 所 、 东 南大 学 等 单位 20 多 位 专家 教授 、 工 程 技 
术 人 员 共 同 努 力 完成 了 编写 工作 。 

为 了 加 强 西安 地 区 高 校 、. 科 研 院 所 与 微 电 机 企业 之 闻 的 
交流 与 合作 ,推动 产 . 学 、 研 相 结合 ,由 西安 徽 电 机 研究 所 和 
陕西 省 电机 工程 学 会 微 特 电 机 专 委 会 联合 主办 的 西安 地 区 
电机 技术 交流 报告 会 于 2006 年 1 月 在 西安 召开 。 西 安 微 电 
机 研究 所 西北 工业 大 学 自动 化 学 院 、 西 安 电子 科技 大 学 、 西 
安 工程 科技 学 院 作 了 相关 技术 报告 。 同 时 各 企业 及 院 所 就 
各 自 领 域 的 技术 力量 及 产品 发 展 方向 进行 了 探讨 。 

由 中 国电 器 工业 协会 微 电 机 分 会 和 西安 徽 电 机 研究 所 


主办 的 “企业 产品 国际 化 战略 与 微 电 机 技术 发 展 论坛 "在 宁 
波 召 开 , 参 加 会 议 的 有 来 自 全 国 微 特 电 机 及 相关 行业 80 个 
单位 的 150 余 代表 。 此 次 会 议 为 企业 搭建 起 交流 与 合作 平 
台 , 产 .学 、 研 相 结合 ,对 促进 我 国 微 电 机 技术 进步 ,加快 我 国 
微 电 机 产业 化 进程 有 着 深远 意义 。 

全 国 微 电 机 标准 化 技术 委员 会 五 届 五 次 年 会 在 浙江 宁 
波 召开 ,参加 会 议 的 有 上 级 主管 单位 .大专 院 校 .研究 院 所 和 
企业 的 33 个 单位 55 位 代表 。 会 议 审查 并 通过 了 微 电 机 行 
业 五 项 国家 标准 和 一 项 行业 标准 。 五 项 国家 标准 是 : 永 磁 无 
刷 电 动机 系统 通用 技术 条 件 、 旋 转变 压 器 通用 技术 条 件 、 自 
整 角 机 通用 技术 条 件 、 多 极 和 双 通 道 感 应 移 相 器 通用 技术 条 
件 ; 一 项 行业 标准 是 超声 波 电动 机 通用 技术 条 件 。 

第 七 期 《 微 特 电 机 技术 》 专 门人 才 培 训 班 在 浙江 举办 ， 
本 期 培训 专题 为 串 激 通用 电动 机 ,有 20 个 单位 30 余 名 学 员 
参加 。 主 讲 老师 对 该 类 电机 的 特性 .运行 原理 .电磁 计算 及 
设计 以 及 生产 制造 过 程 出 现 的 技术 难点 和 工艺 难点 等 问题 
进行 了 重点 讲授 ,为 企业 解决 了 工作 中 遇 到 的 各 种 实际 问 
题 ,受到 学 员 的 认可 和 欢迎 。 

《 微 电 机 》 杂 志 五 届 二 次 编 委 会 工作 会 议 在 浙江 召开 。 
到 会 专家 和 委员 总 结 了 近年 期 刊 的 工作 情况 ,并 围绕 进一步 
提高 期 刊 质量 发 表 了 意见 。《 微 电机 /已 连续 10 年 被 列 为 
中 国 科技 论文 统计 源 期 刊 ,中 国 科技 核 心 期 刊 ,中 文 核心 期 
刊 , 并 入 编 《 中 国学 术 期 刊 (光盘 版 )》。《 微 电机 》 主 要 报道 
微 电 机 及 伺服 技术 领域 的 研究 成 果 ,理论 探讨 \ 应 用 实践 、 技 
术 展 望 ,以 及 行业 发 展 动态 及 国内 外 经 济 .市场 信 息 。 

[ 抠 稿 人 :西安 微 电 机 研究 所 部 巧 彬 审 稿 人 :西安 徽 
电机 研究 所 虑 正文 


生产 发 展 情况 ”2006 年 ,针对 经 济 运行 中 的 突出 问题 ， 
政府 出 台 了 一 系列 宏观 调控 政策 措施 ,有 效 地 避免 了 经 济 运 
行 由 偏 快 转向 过 热 ,国民 经 济 继续 保持 平稳 较 快 发 展 ,“ 十 
一 五 ”实现 了 良好 开局 。 在 此 大 环境 下 ,防爆 电机 行业 面 对 
市 场 需求 ,结合 自 丑 优势 不 断 调整 产品 结构 ,形成 以 高 电压 、 
高 效率 、 高 附加 值 产品 为 龙头 的 创新 格局 。 防 爆 电 机 行业 通 
过 不 断 扩大 生产 规模 ,改进 生产 工艺 和 进行 技术 改造 ,取得 
了 科学 .健康 .快速 的 发 展 。2006 年 ,国内 外 市 场 需求 不 断 
上 升 ,产品 销售 明显 增加 ,同时 出 口 创汇 也 逐年 攀高 ,完成 的 
工业 总 产值 产品 产量 利润 等 都 稳步 递增 ,从 而 缓解 了 钢 
铁 、 铜 等 主要 原材料 价格 上 涨 的 所 带 来 的 压力 。 

2006 年 防爆 电机 行业 各 项 经 济 技术 指标 均 创 下 历年 新 
高 :产量 达到 1 268.74 万 kW, 比 上 年 增长 11.55% ;产值 达 
到 29.07 亿 元 , 比 上 年 增长 17.05% ; 销售 量 达 到 1 390. 15 


万 kW , 比 上 年 增长 32.79% 。 

虽然 2006 年 产销 量 的 增长 使 行业 多 数 企 业 获 得 了 较 好 
的 利润 ,但 目前 行业 内 生产 防爆 电机 的 企业 中 形成 防爆 电机 
产量 规模 的 企业 数量 有 限 ,多 数 企业 生产 的 防爆 电机 仅 鼎 其 
产品 产量 的 极 少 部 分 。 产 量 超过 100 万 kW 生产 规模 的 防 
爆 电 机 企业 只 有 南阳 防爆 集团 公司 、 佳 木 斯 电机 股份 有 限 公 
司 、 江 苏 锡 安 达 防 暴 股 份 有 限 公 司 ` 江 苏 大 中 电机 上 股份 有 限 
公司 和 抚顺 煤矿 电机 三 5 个 家 企业 ,合计 产量 784.9 万 kW, 
占 行业 的 61. 86% ;达到 200 万 kW 以 上 的 企业 ,只 南阳 防爆 
集团 有 限 公 司 一 个 ;产量 在 50 万 ~ 100 万 kW 的 有 宁夏 西北 
煤矿 电机 厂 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 和 山西 防爆 电机 
(集团 ) 有 限 公司 3 个 ,合计 产量 189. 78 万 kW, 占 行业 的 
14.96% 。 

从 2006 年 防爆 电机 行业 的 生产 发 展 情况 来 看 ,防爆 电 
机 市 场 竞 争 仍然 十 分 激烈 

产品 产量 及 销售 2006 年 防爆 电机 行业 基本 上 以 YB2 
系列 电机 及 低压 防爆 电机 为 主流 产品 。 全 年 防爆 电机 总 产 
E 1 268.74 万 kW ,其 中 YB2 小 型 防爆 电机 产量 532 万 kW, 
产量 比 上 年 略 有 增长 , 占 防爆 电机 总 产量 的 41.93% ;YA R 
列 增 安 型 电动 机 产量 19. 02 万 kW, 占 防爆 电动 机 总 产量 的 
1.5% ， 比 上 年 增长 4.21% ;高 压 防爆 电机 产量 247 万 kW, 


占 防爆 电机 总 产量 的 19. 46% ;其 他 煤 丰 专用 隅 爆 型 电动 


机 ,以 及 其 他 防爆 类 型 的 低压 电动 机 产量 470.72 万 kW, 
防爆 电机 总 产量 的 37.1% 。 出 口 电 机 增 势 强劲 带动 防爆 电 
机 产量 上 升 。2006 年 人 民 币 升值 一 度 给 电机 出 口 带 来 了 压 
力 , 国 家 通过 提高 出 口 退 税率 ,保证 了 电机 出 口 的 效益 ,促进 
了 电机 出 口 继续 保持 高 额 增长 。2006 年 防爆 电机 行业 出 口 
交 货 值 101 160 万 元 , 比 上 年 增长 38. 69% ,全 年 出 口 电机 
338 万 kW, 比 上 年 增长 21. 14%, 

2006 年 防爆 电机 市 场 需求 继续 呈 快 速 增长 势头 ,客户 
主要 集中 在 石化 及 煤炭 行业 。 由 于 大 型 乙烯 、 大 炼油 以 及 煤 
变 油 项 目的 大 量 涌现 ,石化 行业 需求 的 增加 ,使 得 防爆 电机 
行业 的 产品 销售 量 明 显 增加 。 全 年 防爆 电机 总 销售 量 
1 390.25 万 kW, 比 上 年 增长 32.82% 。 销 量 相 对 产量 有 了 较 
大 的 增幅 ,行业 库存 逐渐 减少 。2006 年 ,防爆 电机 行业 出 口 
创汇 的 企业 有 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 佳木斯 电机 股份 有 限 
公司 .山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 、 淮 安 威 灵 清江 电机 制 
造 有 限 公 司 、 天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公 司 、 无 锡 锡 安防 爆 电 
机 有 限 公 司 、 衡 水 电机 股份 有 限 公司 和 广东 东莞 电机 有 限 公 
A) 8 个 企业 ,但 出 已 防爆 电机 的 企业 仅 有 南阳 防爆 集团 有 限 
公司 和 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 2 个 企业 。 防 爆 电 机 出 口 
创汇 额 400 万 美元 , 比 上 年 增长 36.99% ,南阳 防爆 集团 有 限 
公司 出 口 创汇 达 384 万 美元 , 占 防 爆 电 机 出 口 创 汇总 额 的 
96% 。 

2006 年 防爆 电机 行业 工业 总 产值 前 15 名 企业 主要 经 
济 指标 完成 情况 见 表 1。2006 年 防爆 电机 行业 产量 前 15 名 
企业 防爆 电机 产量 见 表 2。2006 年 防爆 电机 行业 主要 企业 
经 济 效益 综合 指数 见 表 3。 
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表 1 2006 年 防爆 电机 行业 工业 总 产值 前 15 名 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 (单位 ;万 元 ) 


工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
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税金 及 附加 

























































1 南阳 防爆 集团 有 限 公司 110 981 106 596 

2 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 94 380 113 190 574 
3 江苏 大 中 电 宙 股份 有 限 公 司 67 678 72 134 13 
4 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 64 185 61 426 96 
5 衡水 电机 股份 有 限 公司 57 646 55 010 103 
6 抚顺 煤矿 电机 厂 40 505 32 608 171 
7 淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 29 515 27 140 

8 江苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 限 公 司 26 071 26 389 93 
9 宁夏 西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 公司 25 645 17 718 136 
10 出 西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 19 264 18 731 72 






广东 东莞 电机 有 限 公司 
天 津 大 明 电机 股份 有 限 公 司 
德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 
无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 
浙江 浦东 电机 有 限 公司 


18 400 
14 611 


19 314 
12 294 
11 011 11 040 
10 631 10 848 
10 242 10 142 


年 末 资 产 流动 资产 期 末 负 售 
总 额 年 平均 余额 总 额 









































期 末 所 有 者 
权益 
30 354 
10 941 
10 094 
10 152 
14 920 
11 633 
5 758 
3 948 
11 372 
14 380 
9 157 
7 542 
1 209 
2 921 





南阳 防爆 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 上 股份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 

安徽 皖南 电机 上 股份 有 限 公司 

衡水 电机 上 股份 有 限 公司 

抚顺 煤矿 电机 厂 

淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 
江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公司 

宁夏 西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 公司 
山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 

广东 东莞 电机 有 限 公司 

天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公 司 

德州 恒 力 电机 有 限 责 任 公司 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 
浙江 浦东 电机 有 限 公司 
注 :部 分 企业 的 统计 数值 合 有 非 防 爆 电 机 产品 数值 。 


表 2 2006 年 防爆 电机 行业 产量 前 15 名 企业 防爆 电机 产量 


1 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 275.0 
2 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 169.9 
3 江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公司 121.0 
4 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 118.0 
5 抚顺 煤矿 电机 厂 101.0 
6 西北 煤矿 电机 三 69.7 
7 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 67.0 
8 山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 53.1 
9 上 海 享 得 防爆 电机 有 限 公司 32.0 
10 分 宜 煤 矿 电 机 厂 29.0 
11 山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 21.8 
12 无 锡 瑞 佳 电机 有 限 公司 21.0 
13 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 20.4 
14 河南 安阳 煤矿 电机 有 限 责任 公司 17.8 
15 无 锡 市 锡 北 特种 电机 厂 13.5 
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表 3 2006 年 防爆 电机 行业 主要 企业 经 济 效益 综合 指数 


总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 经 济 效 关 
序号 企业 名 称 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 bef 指数 
(% ) (% ) (% ) (次 ) (%) | (元 /人 ) | (%) | 

1 | 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 140 137 2.01 
2 | 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 76 837 1.52 
3 | 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 84 784 1. 86 
4 | 衡水 电机 股份 有 限 公司 64 542 1.60 
5 | 抚顺 煤矿 电机 厂 192 311 3.01 
6 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 236 105 2.73 
7 | 淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公 司 73 178 1.31 
8 | 江苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 限 公司 51 389 1.40 
9 | 宁夏 西北 验 马 煤矿 电机 制造 有 限 公司 93 630 1. 86 


10 | 山西 防爆 电机 (集团 ) 有限 公 司 
11 | 天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公司 
12 | 无锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 
13 | 江苏 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 
14 | 德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 

15 | 浙江 防爆 电机 有 限 公司 

16 | 分 宜 煤 矿 电 机 三 

17 | 出 东 出 防 防 爆 电机 有 限 公 司 
18 | 重庆 特种 电机 厂 

19 | 丹东 黄海 电机 有 限 公司 

20 | 河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 
21 | 河北 防爆 电机 三 

22 | 浙江 浦东 电机 有 限 公司 

23 | 上 海 享 得 防爆 电机 有 限 公司 
24 | 温州 南洋 防爆 电机 有 限 公司 
25 | 无锡 瑞 佳 电 机 有 限 公司 

26 | 无 锡 市 锡 北 特种 电机 厂 

27 | 元 锡 市 锡 安 防爆 电机 有 限 公 司 
28 | 宁波 长 江 电 机 实业 有 限 公司 
29 | 苏州 特种 电机 三 

30 | 浙江 沪 新 防爆 电机 有 限 公司 

31 | 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
32 | BRL SRB RR LA RZ 
33 | 江西 华 特 防爆 电机 有 限 公 司 
34 | 广东 东莞 电机 有 限 公司 


科研 成 果 及 新 产品 2006 年 ,防爆 电机 行业 联合 统一 
设计 的 新 产品 YBF2 系列 风机 用 隔 爆 型 电机 处 于 试制 阶段 ， 
2007 年 3 季度 将 完成 YBF2 系列 电机 样机 试制 任务 ,届时 
行业 将 组 织 有 关 方 面 的 专家 对 该 系列 电机 进行 鉴定 。 通 过 
鉴定 后 的 YBF2 系列 电机 产品 将 推 向 市 场 ,满足 煤炭 、 石 油 、 
化 工 等 工业 的 需求 。 . 

防爆 电机 行业 还 对 YBK2 矿 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 
和 YB2 一 H 系列 船用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 新 产品 进行 研 
发 , 现 已 完成 YBK2 矿 用 陋 爆 型 三 相 异 步 电 动机 典型 机 构 
设计 、 系 列 电机 技术 任务 书 和 设计 说 明 书 的 编制 和 YB2 一 H 
系列 船用 隔 爆 型 三 相 蜡 步 电 动机 技术 资料 的 收集 和 主要 技 
术 文 件 的 编制 工作 。 除 此 之 外 ,为 了 满足 配置 防爆 电机 行 
业 装 置 的 企业 和 市 场 的 需要 , 一些 防 爆 电机 企业 还 根据 用 
户 的 不 同 需要 开发 设计 了 不 同类 型 的 防爆 电机 。 

南阳 防爆 集团 公司 先后 研制 的 YAKS 增 安 型 三 相 异 步 
电动 机 、TAW 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动机 、BDK 防爆 对 旋 





37 902 0.80 
64 837 0.89 
62 527 1.25 
74 416 0.93- 
28 647 1.00 
26 667 0. 83 
32 346 0.92 
18 731 0.62 
35 616 0.51 
37 987 0.77 
32 639 0.77 
6 919 
44 778 0.93 
1.70 
1.56 
98 235 1.40 
29 000 1.28 
52 933 1.02 
25 901 0. 86 
25 240 0.70 
0.93 
145 089 2.33 
9 294 1.20 
18 000 0.55 
29 156 1.03 


式 主 通 风机 、YFKS 系列 高 压 大 容量 三 相 异 步 电 动 /发 电机 
填补 国内 空白 , 均 获 “国家 重点 新 产品 ”称号 ;YAXn、YBXn、 
YXn 系列 高 效 电 动机 ,在 国内 同行 业 中 第 一 个 通过 国家 节 
能 论证 中 心 的 节能 认证 ,并 获 “ 国 家 重点 新 产品 ”称号 。 公 
司 技术 创新 工作 取得 了 显著 成 绩 ,公司 技术 中 心 被 认定 为 
“国家 级 企业 技术 中 心 ” ,企业 被 国家 科技 部 确定 为 "国家 
火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 ”。 公 司 生产 的 YFKS 系列 高 
压 大 容量 三 相 异 步 电 动 /发 电机 同时 获 省 科技 成 果 奖 2 项 ， 
市 科技 进步 一 等 奖 1 项 、 二 等 奖 3 项 ,另外 承担 中 石化 科技 
攻关 项 目 1 项 。 这 些 成 绩 的 取得 证 明 南 阳 防 爆 集团 的 生产 
技术 已 达到 国际 先进 水 平 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 公 司 成 功 为 燕山 石化 开发 设 
计 了 YKS1000 一 4 (12 OOOkW/6kV ) 电机 和 国内 最 大 的 


YPT710 一 6(1 800kW) 低压 大 功率 变频 调 速 电机 ,同时 开发 ， 


了 YTL5602—10 (500kW ) 立 式 新 轴承 结构 高 压 电 机 、 
YBKS900 7000—4 .YB2 系列 高 压 紧凑 型 防爆 电机 和 YB800 
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自 润 滑 防 爆 电 机 。 公 司 还 根据 市 场 需求 对 YBF1000 一 12 
(2 000kW/6kV) 高 效 风机 用 高 压 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 等 
21 项 新 老 产 品 进行 了 重新 设计 或 改版 ,使 之 更 加 满足 用 户 
要 求 。 该 公司 针对 TBYC 系列 隔 爆 型 稀土 永 磁 同 步 电 动机 
样机 试制 中 出 现 的 问题 ,进行 了 修改 和 完善 ,使 TBYC 系列 
(H112 ~ 250mm 6 极 、8 极 ) 隅 爆 型 稀土 永 磁 辐 步 电 动机 可 
以 进行 商业 化 生产 。 公 司 开发 生产 的 TBYC 隔 爆 型 稀土 永 
磁 同 步 电动 机 产品 项 目 通过 了 省 级 成 果 鉴 定 , 并 获 佳木斯 
市 科技 进步 一 等 奖 。 

河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 根据 市 场 需 要 ， 
开发 生产 了 YBS—4B35 . YBS—160 输送 机 用 隔 爆 型 电机 。 
目前 ,该 产品 通过 试制 鉴定 后 已 正式 投入 批量 生产 。 

淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公司 一 直 坚 持 “ 质 量 是 威 
灵 清 江 的 生命 ”的 质量 方针 ,通过 了 中 国 质量 认证 中 心 
ISO9001 质量 管理 体系 认证 和 3C、CE 等 多 项 国内 外 产品 认 
证 。 该 公司 以 成 大 的 制造 设备 和 关键 的 技术 装备 、 领 先 的 
创新 工艺 和 完备 的 检测 手段 ,保证 了 产品 的 一 流质 量 ,相关 
产品 曾 先 后 采 获 江苏 省 名 牌 产品 中国 机 械 工 业 名 上牌 产 品 
等 荣誉 称号 。 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 生产 的 YBSS H 
机 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 和 YBCS 采 煤 机 用 隔 爆 型 三 相 
异步 电动 机 被 认定 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 该 企业 和 法 人 
分 别 荣获 2006 年 度 “全 国 煤炭 机 械 工 业 优 秀 企业 ”及 “全 国 
煤炭 机 械 工业 优秀 企业 家 ”光荣 称号 。 

质量 及 标准 ”国家 防爆 电气 产品 质量 监督 检验 中 心 
(COST) 狠 抓 内 部 管理 工作 ,坚持 公正 准确 .科学 可 靠 、 优 质 
高 效 、 持 续 提高 的 质量 方针 ,不断 提高 检验 工作 质量 ,为 防 
爆 电 器 产品 生产 企业 提供 了 大 量 的 检验 服务 ,有 力 地 保障 
了 石油 化 工 . 煤炭 等 行业 的 安全 生产 。CQST 依据 防爆 系 
列国 家 标准 及 国际 标准 完成 样机 检验 2 000 多 台 次 ,发 放 防 
爆 合格 证 1 500 份 ,国外 厂商 委托 办 理 中 国防 爆 合 格 证 44 
个 ,国内 容 户 委托 办 理 国 外 认证 17 个 。CQST 顺利 通过 了 
中 国 实验 室 国 家 认可 委 检 查 机 构 认 可 评审 .中 国 船 级 社 验 
证 试验 机 构 复 查 评审 、 河 南 省 安全 生产 检测 检验 机 构 复 查 
评审 .河南 省 电动 机 质 检 站 监督 评审 、UL 实验 室 评审 美国 
能 源 部 NVLAP 试验 室 复 查 评审 、 温 标 试验 室 复查 评审 。 

根据 国务 院 4 中 华人 民 共 和 国 工 业 产 品 生产 许可 证 管 
理 条 例 》 和 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 《中 华人 民 共 和 国 工 
业 产 品 生产 许可 证 管理 条 例 实 施 办 法 》 中 的 规定 ,全 国 工业 
产品 生产 许可 证 管理 工作 已 经 进入 法 制 化 ,科学 化 、 规 范 化 
发 展 的 历史 时 期 。 随 着 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 对 无 生 
产 许可 证 企业 查处 力度 的 加 大 ,防爆 电器 生产 许可 证 发 证 
工作 越 来 越 受到 各 方面 的 重视 。2006 年 受理 218 个 企业 的 
申请 ,审查 企业 203 个 ,发 放 证 书 180 张 。 从 2002 年 到 
2006 年 5 年 中 共 受 理 714 个 企业 的 申请 ,审查 企业 685 个 ， 
已 发 证 书 892 张 ,其 中 防爆 电器 668 张 ,防爆 电机 185 张 , 防 
爆 仪 表 39 张 。 目 前 ,防爆 电气 产品 许可 证 发 放 工 作 正 严格 
按照 《中 华人 民 共 和 国 工业 产品 生产 许可 证 管理 条 例 》 和 
《中 华人 民 共 和 国 工业 产品 生产 许可 证 管理 条 例 实施 办 法 》 
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的 规定 ,在 全 国 工业 产品 生产 许可 证 办 公 室 的 统一 部 署 下 
健康 有 序 的 进行 。 

一 季度 ,全 国防 爆 电 气 设 备 标准 化 技术 委员 会 防爆 电 
机 分 技术 委员 会 上 报 了 《 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 
第 7 部 分 :YBGB2、YBGB2 一 W Aw PA Po} eis 
爆 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 63 ~355)) CYB 系列 高 压 跑 
焊 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 400 ~560) 技 术 条 件 (6kV)》、 
《YBD 系列 隔 爆 型 多 速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 280) 
技术 条 件 》 和 《YBDC 系列 隔 爆 型 电容 起 动 单 相 异步 电动 机 
(机 座 叶 71 ~ 100) 技 术 条 件 》4 项 行业 标准 报批 稿 ,已 通过 
上 级 主管 部 门 批准 , 现 由 国家 标准 出 版 社 出 版 发 行 。 上 述 
4 项 行业 标准 将 于 2007 年 7 月 颁布 实施 。 

防爆 电机 分 技术 委员 会 根据 行业 和 国内 外 市 场 情 况 ， 
以 及 国外 发 达 国 家 的 先进 标准 的 技术 水 平 , 制 修订 了 《 增 安 
型 无 刷 励 磁 同 步 电动 机 防爆 技术 要 求 》《TA8 系列 增 安 型 
无 出 励磁 同步 电动 机 技术 条 件 》《YAKS、YAKS 一 多 系列 增 
安 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 355 ~ 630) RAR), 
《YAKK YAKK—W 系列 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 
355 ~ 630) 技术 条 件 》 和 《YA 系列 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 
(机 座 号 315 ~ 450) 技术 条 件 》 等 5 项 行业 标准 草案 稿 。 经 
起 草 工作 组 讨论 修改 ,目前 已 完成 征求 意见 稿 ,将 送 有 关 单 
位 征求 意见 。 预 计 2007 年 4 季度 完成 送审 稿 ,届时 将 召开 
全 国防 爆 电 机 标准 化 分 技术 委员 会 会 议 对 其 进行 审查 。 

根据 中 国 机 械 工业 联合 会 中 机 联 标 [ 2006 ) 248 号 “ 关 
于 编制 2006 年 机 械 行 业 标准 项 目 计 划 的 通知 ”的 要 求 , 防 
爆 电 机 分 标 委 会 秘书 处 于 年 初 上 报 了 “YBBT、YBBT 一 W、 
YBBT 一 TH、YBBT 一 THW 系列 隔 爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电 
动机 技术 条 件 ” 和 “YBX 系列 高 效率 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动 
机 (机 座 号 80 ~ 355) 技术 条 件 " 等 2 项 推荐 性 行业 标准 的 
制 、 修 订 项 目 计 划 和 推荐 性 行业 标准 项 目 任务 书 。 目 前 这 2 
项 行业 标准 正在 制订 中 。 

防爆 电机 行业 骨干 企业 都 很 重视 产品 质量 管理 ,取得 
了 很 大 成 绩 。 目 前 ,南阳 防爆 集团 公司 建 有 完善 的 产品 质 
量 保 证 体系 并 处 于 有 效 运 行 状态 ,在 全 国 同行 业 第 一 批 获 
得 ISO9001 质量 体系 认证 证 书 及 18010012 完善 计量 体系 合 
格 证 书 ,并 率先 完成 了 2000 版 标准 转换 工作 。 该 公司 
“CNE” 防爆 电机 在 国内 获得 了 “中 国名 有 牌 ”产品 称号 、 被 认 
定 为 “国家 免检 产品 ”; 出 口 电 机 分 别 取 得 美国 “UL”、 美 国 
能 源 部 节能 认证 中 心 ” CC” 加 拿 大 “CSA"”\、 德国 "PTB”、 挪 
Bu“ NEMKO” 澳大利亚 “SAA” 等 多 项 国际 权威 机 构 的 认证 
和 进 人 欧 共 体 市 场 的 CE" 标志 ,是 国内 同行 业 取得 国际 认 
证 最 多 的 企业 ,产品 畅销 欧美 . 亚 、 非 澳洲 市 场 。 佳 木 斯 电 
机 股份 有 限 公 司 公司 通过 了 CSA 组 织 和 中 国 质 量 认 证 中 心 
“CCC” 产品 认证 的 年 度 工 三 审查 以 及 军品 和 民品 质量 管理 
体系 及 测量 管理 体系 的 换 证 审核 工作 。 取 得 了 “CCC "产品 
安全 认证 证 书 和 由 中 国 质量 认证 中 心 (CQC ) 颁发 的 ROHS 
环保 型 产品 认证 证 书 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”防爆 电机 行业 34 个 企业 中 ,16 
个 企业 进行 了 基本 建设 及 技术 改造 , 占 被 调查 企业 总 数 的 


47.05% ,投资 总 额 近 3. 1 亿 多 元 ,总 投资 额 比 上 年 提高 
40.9% 。 进 行 基本 建设 及 技术 改造 的 16 个 企业 中 投资 额 
1 000 万 元 以 上 的 企业 主要 有 :淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 
公司 .浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 、 佳 木 斯 电机 股份 有 限 公 
司 \ 南 阳 防 爆 集团 有 限 公司 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 、 
江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 .抚顺 煤矿 电机 厂 、 浙 江 防爆 
电机 有 限 公 司 。 上 述 公 司 除 少 数 以 外 , 绝 大 多 数 企 业 年 产 
量 上 百 万 千瓦 。 

2006 年 防爆 电机 行业 部 分 企业 完成 基本 建设 及 技术 改 
造 投资 额 见 表 4。 


表 4 2006 年 防爆 电机 行业 部 分 企业 完成 
基本 建设 及 技术 改造 投资 额 


投资 额 ( 万 元 ) 
淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公司 7 694 
浙江 里 龙 控 股 集团 有 限 公 司 6 053 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 3 676 
南阳 防爆 集团 有 限 公 司 3 109 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 2 833 
江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公司 1 700 
HIRED BEU 1 680 
浙江 防爆 电机 有 限 公司 1 251 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 850 
衡水 电机 股份 有 限 公司 

西北 电机 制造 有 限 责任 会 司 

浙江 浦东 电机 有 限 公司 






Oo o ss Of A È ù N e 


广东 东莞 电机 有 限 公司 

分 宜 煤 矿 电 机 厂 

无 锡 瑞 住 电机 有 限 公司 

浙江 温州 南洋 防爆 电机 有 限 和 公司 


佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 基 本 建设 及 技术 改造 投资 
中 ,新 增高 速 冲 槽 机 数控 钻 铣 床 等 生产 设备 34 台 ( 套 ), 完 
成 土建 改造 项 目 7 项 ,使 得 公司 的 生产 能 力 达 到 600 万 
kW, 

河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 基本 建设 及 技术 
改造 投资 21 万 元 新 增 出 三 自动 检测 仪 、 真 空 浸 潜 、 动 平衡 
各 1 台 ( 套 )。 

淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 实施 的 新 厂区 建设 项 
目 , 至 2007 年 3 月 厂区 已 全 部 搬迁 结束 。 公 司 通过 新 厂区 
建设 项 目的 实施 ,计划 2007 年 将 实现 电机 产量 400 万 kW， 
销售 收入 5 亿 元 ,利税 3 000 万 元 。 

对 外 合作 ”多 年 的 国际 合作 使 得 国家 防爆 电气 产品 质 
量 监督 检验 中 心 (CQST ) 在 国际 的 防爆 认证 领域 享有 很 高 
的 声誉 ,CQST 的 检验 技术 与 认证 水 平 得 到 了 国际 同行 的 高 
度 认 可 ,CQST 是 UL 唯一 的 直接 接受 试验 结果 和 试验 报告 
的 检验 机 构 。 由 于 CQST 分 别 与 德国 PTB ,挪威 NEMKO、 美 
国 UL 与 FM 澳大利亚 Testsafe .法国 LCIE 等 国外 防爆 电气 
产品 检验 机 构建 立 了 相互 认可 检验 结果 的 协议 ,为 我 国防 
爆 电器 行业 的 制造 厂家 进入 欧洲 市 场 和 北美 市 场 创造 了 极 


大 的 方便 条 件 。 同 时 ,由 于 CQST 在 高 效 电 机 试验 方面 的 突 
出 成 绩 , 不 但 得 到 了 美国 NIST 的 高 度 评 价 , 也 为 中 国 的 电 
机 制造 广 取 得 美国 的 高 效 电机 认证 提供 了 可 靠 的 技术 支持 
和 保证 。 

CQST 秉承 “立足 中 国 ,放眼 全 球 , 走 向 世界 ”的 方针 广 
泛 开 展 国际 交流 合作 ,近年 来 通过 交流 和 考察 先后 与 挪威 
NEMKO 俄罗斯 CCVE 加拿大 CSA 和 荷兰 KEMA 等 世界 权 
威 检验 机 构 签订 技术 合作 关系 ,为 中 国防 爆 电 器 产品 取得 
“国际 通行 证 ”, 参 与 国际 市 场 竞争 创造 了 极为 有 利 的 条 件 。 

行业 活动 ”2006 年 ,防爆 电机 分 会 加 大 了 行业 工作 的 
力度 ,增强 了 行业 的 服务 意识 ,通过 多 种 形式 为 企业 提供 技 
术 服 务 ,促进 了 行业 的 健康 发 展 。 

2006 年 4 月 ,防爆 电机 分 会 在 郑州 召开 了 第 五 次 行业 
价格 会 议 ,讨论 分 析 了 防爆 电机 行业 经 济 运营 与 发 展 情况 ， 
提出 在 现行 价格 的 基础 上 适当 提高 防爆 电机 的 销售 价格 ， 
以 规范 防爆 电机 市 场 秩序 ,维护 防爆 电机 生产 企业 利益 , 确 
保 防爆 电机 行业 健康 发 展 。 

2006 年 12 月 ,防爆 电机 分 会 组 织 召 开 防 爆 电 机 配件 质 
量 管理 工作 座谈 会 。 长 期 以 来 防爆 电机 配件 质量 一 直 处 于 
无 人 监管 的 “死角 ”, 一 些 企业 不 按 标准 生产 ,偷工减料 以 次 
充 好 ,个 别 防 爆 电机 生产 企业 也 不 严格 按 质量 管理 要 求 进 
行 检验 ,影响 了 防爆 电机 质量 和 防爆 安全 性 能 。 为 了 从 源 
头 上 抓 好 防爆 电机 的 质量 ,会议 提出 了 配件 质量 管理 要 求 ， 
得 到 了 与 会 企业 和 代表 的 支持 。 

2006 年 7 月 ,防爆 电机 分 会 根据 中 国电 器 工业 协会 章 
程 和 分 会 工作 条 例 的 有 关 规 定 , 对 20 个 防爆 电机 生产 企业 
的 产品 质量 和 价格 执行 情况 进行 了 调研 ,通过 走访 调查 ,了 
解 掌 握 行 业 存 在 的 一 些 问题 ,并 针对 存在 问题 及 时 向 国家 
质量 监督 部 门 提出 意见 和 建议 ,国家 质量 监督 部 门 给 予 肯 
定 和 表扬 。 

【 扎 稿 人 :南阳 防爆 电气 研究 所 程 雅 荔 】 


生产 发 展 情况 ” 据 对 全 国 60 个 主要 变压器 生产 企业 
统计 ,2006 年 变压器 的 总 产量 44 452. 18 万 kVA, 其 中 主要 
产品 电力 变压器 41 008.89 万 kVA。 

据 对 全 国 15 个 重点 互感 器 生产 企业 统计 ,生产 互感 器 


1433 130 台 , 其 中 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 815 台 。 


2006 年 变压器 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。 
2006 年 变压器 行业 总 产量 前 10 名 企业 见 表 2。 
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R1 2006 年 变压器 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 


1 | 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 元 2 367 827 1 966 097 20.4 
2 | 工业 销售 产值 ( 当年 价 ) 2 268 011 1 843 296 23.0 
3 |) 出 口交 货 值 95 816 85 511 12.1 
4 | 工业 增加 值 (生产 法 ) 496 009 411 131 20.6 
5 | 流动 资产 年 平均 余额 1 460 681 1 164 785 25.4 
6 | 期 末 人 负债 总 额 1 691 796 1 242 932 36.1 
7 | 期 未 所 有 者 权益 618 413 583 950 5.9 
8 | 年 初 所 有 者 权益 433 780 353 200 22.8 
9 | 主 营 业务 收入 2 952 242 2 485 396 18.8 
10 | 其 他 业务 收入 36 210 5 129 606. 0 
11 | 主 营 业务 成 本 1 860 163 1 557 837 19.4 
12 | 营业 费用 123 922 111 621 11.0 
13 | 产品 销售 税金 及 附加 8 420 11 483 -26.7 
14 | 管理 费用 及 财务 费用 152 086 133 373 14.0 
15 | 利息 支出 27 249 29 482 -7.6 
16 | 利润 总 额 168 390 113 408 48.5 
17 | 应 交 增 值 税 62 686 61 947 1.2 
18 | 年 末 资 产 总 额 2 215 208 1 916 030 15.6 
19 | 全 年 完成 基建 及 更 新 改造 措施 项 目 投资 额 185 947 85 642 117.1 
20 | 全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 31 712 36 001 -11.9 
21 | 年 末 从 事 科 技 活动 人 员 4 723 S 974 -20.9 
22 | 年 末 研 究 与 发 展 人 员 2 554 2 552 0.1 
23 | 全 年 科技 活动 经 费 使 用 数 73 037 67 219 8.7 
24 | 研究 与 发 展 经 费 支 出 53 398 44 638 19.6 
25 | 总 产量 141 245 162 261 -12.9 
26 | 总 产量 44 452 41 600 6.9 
27 | 出 口 产量 10 222 4 594 122.5 
28 | 出 口 产量 1 839 1 764 4.3 
29 | 全 部 职工 工资 总 额 78 812 81 049 -2.7 
30 | 利税 总 额 239 497 186 838 28.2 
31 | 库存 量 10 803 17 144 -36.9 
32 | 库存 量 4248 3 965 7.1 
33 | 成 本 费用 总 额 2 136 171 1 802 831 18.5 
34 | 综合 能 源 耗 量 (折合 标准 煤 ) 118 396 125 901 -5,9 
35 | 电能 耗 量 40 077 17 848 124.6 
36 | 硅钢 片 耗 量 251 750 253 995 -0.9 
37 | 电磁 线 消 耗 量 105 242 98 886 6.4 
38 | 钢材 耗 量 (不 含 硅钢 片 ) 169 243 179 628 -5.8 
39 | 变压器 油耗 量 138 778 141 141 -1.7 
40 | 绝缘 纸板 耗 量 17 556 16 106 9.0 
41 | 工业 产品 销售 率 95.8 93.8 2.2 
42 | 工业 增加 值 率 21.0 20.9 0.2 
43 | 流动 资产 周转 率 2.0 2.1 -5.3 
44 | 工业 成 本 费用 利润 率 7.6 6.3 25.3 
45 | 工资 利税 率 303.6 230.5 31.8 
46 | 工资 利润 率 % 213.7 139.9 52.7 
47 | 销售 收入 利润 率 % 5.7 4.6 25.0 
48 | 销售 收入 利税 率 % 8.1 7.5 7.9 
49 | 销售 成 本 利润 率 % 9.1 7.3 24.4 
50 | 百 元 销售 收入 占用 的 流动 资产 元 46.9 5.6 
51 | 百 元 资产 实现 利税 元 9.8 10.9 
` 52 | 百 元 资产 实现 利润 元 5.9 28.4 
53 | 百 元 资产 实现 产品 销售 收入 元 2.7 
54 | 下 元 资产 实现 工业 增加 值 元 4.4 
55 | 百 元 工业 增加 值 工 资 含量 元 -19.4 





96 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


(2) 


2006 


总 产值 全 员 劳 动 生产 率 ( 当年 价 ) 
人 均 工 业 销 售 产值 ( 当年 价 ) 

人 均 产 品 销售 收入 

人 均 利润 总 额 

人 均 实现 利税 总 额 

人 均 工 资 总 额 

工业 资金 利税 率 

工业 增加 值 全 员 劳 动 生产 率 
实物 全 员 劳 动 生产 率 
实物 全 员 劳 动 生产 率 


元 /人 
元 /人 
元 /人 
元 /人 
元 /人 
元 /人 

% 
元 /人 
合 / 人 

kVA/A 


人 均 变 压 器 出 口 产量 台 / 人 
人 均 变压器 出 口 产 量 kVA/A 
单位 产品 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 元 /kVA 
单位 产品 工业 增加 值 元 /kVA 
单位 产品 综合 能 源 耗 量 (标准 煤 ) VJ kVA 
单位 产品 电能 耗 量 kW . h/kVA 
单位 产品 硅钢 片 耗 量 VJ kVA 
单位 产品 电磁 线 耗 量 VJ kVA 
单位 产品 钢材 耗 量 (不 含 硅钢 片 ) UA kVA 
单位 产品 变压器 油耗 量 VA kVA 
单位 产品 绝缘 纸板 耗 量 iV 万 kVA 


R2 2006 年 变压器 行业 总 产量 前 10 名 企业 


总 产量 
(人 台 / 万 kYA) 




















1 | 保定 天 威 集团 有 限 公司 3 610/6 939 
2 | 西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 456/4 041 
3 | 特 恋 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 460/3 590 
4 | 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 1 783/3 444 
5 | 江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 5 923/3 068 
6 | 青岛 变压器 集团 有 限 公司 2 922/2 848 
7 | 新 乡 逐 鹿 实 业 股 份 有 限 公司 1 398/2 336 
8 | 山东 达 驰 电气 股份 有 限 公 司 9 987/2 302 
9 | 山东 电力 设备 厂 128/1 607 
10 | 常州 西 电 变压器 有 限 责任 公司 152/1 378 





产品 销售 ”2006 年 变压器 行业 共 完 成 产品 销售 收入 
2 952 242. 08 万 元 ,实现 利税 239 496.55 万 元 ,全 行业 出 口 
交 货 值 95 816.4 万 元 。2006 年 变压器 行业 人 均 产 品 销售 
收入 前 10 名 企业 见 表 3。2006 年 互感 器 人 均 销 售 收 入 前 
10 名 企业 见 表 4。2006 年 变压器 行业 出 口交 货 值 前 10 名 
企业 见 表 5。 


RI 2006 年 变压器 行业 人 均 产 品 销售 收入 前 10 名 企业 






销售 收入 (元 /人 ) 



















1 | 杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公 司 2 303 861 
2 | 江苏 华 腾 变 压 器 有 限 公司 2 148 031 
3 | 山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 1 911 463 
4 | 三 变 科技 股份 有 限 公 司 1 544 057 
5 | 海南 金 盘 电气 有 限 公司 1 492 963 
6 | 青岛 变压器 集团 有 限 公 司 1 440 348 
7 | 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 1 325 617 
8 | 镇 江天 力 变压器 有 限 公司 1 276 077 
9 | 南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 1 272 759 
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常州 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 1 150 933 








746 666. 0 546 123.0 36.7 
715 190.0 512 012.6 39.7 
930 954.2 690 368.6 34.9 
53 099.9 31 501.3 68.6 
75 522.4 51 897.9 45.5 
24 852.3 22 512.9 10.4 
6.5 6.1 7.4 

156 411 114 200 37.0 
4.5 4.5 -1.2 

14 017.5 11 555,2 21.3 
0.3 0.1 152.6 

580. 0 490. 0 18.4 
53.3 47.3 12.7 
11.2 9.9 12.9 

2.7 3.0 ~ 12.0 

0.9 0.4 110.1 

5.7 6.1 -7.2 

2.4 2.4 -0.4 

3.8 4.3 -11.8 

3.1 3.4 -8.0 

0.4 0.4 2.0 


表 4 2006 年 互感 器 人 均 产 品 销售 收入 前 10 名 企业 





销售 收入 元/ 人) 
















1 | 上 海 MWB 互感 器 有 限 公 司 1 698 465 
2 | 安徽 宏 易 互感 器 有 限 公 司 734 788 
3 | 江苏 靖江 互感 器 厂 714 863 
4 | 广东 四 会 互感 器 厂 有 限 公司 688 073 
5 | 江苏 思源 赫兹 互感 器 有 限 公司 551 690 
6 | 湖南 电力 电瓷 电 挫 厂 506 436 
7 | HEFER) ARAT 381 237 
8 | 大 连 北 方 互 感 器 有 限 公 司 376 391 
9 | 大 连 第 一 互感 器 有 限 责任 公司 370 200 
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西安 西 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 299 895 





表 5 2006 年 变压器 行业 出 口交 货 值 前 10 名 企业 







出 口交 货 值 (万 元 ) 



















1 | 西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 

2 | 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 19 685 
3 | 江苏 华 有 网 变压器 有 限 公司 11 920 
4 | 保定 天 威 集团 有 限 公司 7 507 
5 | 杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公 司 4 568 
6 | 山东 电力 设备 三 4411 
7 | 青岛 变压器 集团 有 限 公司 1 768 
8 | 陕西 汉中 变压器 有 限 责 任 公 司 1 660 
9 | 南京 立业 电力 变压器 有 限 公 司 1 169 





— 
© 


云南 变压器 电气 股份 有 限 公 司 


科技 成 果 及 新 产品 ”华能 玉环 电厂 工程 是 国家 “十 五 ” 
863 计划 超 超 临界 燃 煤 发 电 技术 课题 的 依托 工程 和 超 临 界 
国产 化 示范 项 目 。 工 程 规划 装机 容量 为 4 台 百 万 千瓦 级 超 
超 临 界 燃 煤 机 组 ,一 期 建设 2 台 百 万 于 瓦 机 组 ,投资 约 96 
亿 元 。 机 组 主 蒸 汽 压力 达到 26. 25MPa, 主 蒸汽 和 再 热 燕 汽 
温度 达到 600 ,是 目前 国内 单机 容量 最 大 、 运 行 参数 最 高 
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的 燃 煤 发 电机 组 。 

天 威 保 变 承 制 的 首 批 国产 百 万 千瓦 级 超 超 临界 机 组 变 
压 器 的 成 功 运行 ,在 我 国电 力 发 展 史 上 具有 里 程 碑 的 意义 。 
它 标 志 着 我 国 已 掌握 了 当今 世界 最 先进 的 火力 发 电 变压器 
制造 技术 ,也 使 我 国 发 电 设备 制造 能 力 和 技术 水 平 迈 上 一 
个 新 台阶 。 

淄博 市 博 山 调 压 器 有 限 责 任 公 司 自主 开发 的 TSA 隔离 
式 超 大 容量 感应 调 压 器 ,是 国务 院 关 于 振兴 装备 制造 业 中 
煤化 工 系统 的 电 加 热 设备 和 特 高 压 电网 输 变 电 设备 的 试验 
电源 。 单 台 容量 可 达 10 000 kVA, 其 技术 水 平 达 到 国际 先 
进 水 平 , 被 国家 知识 产权 局 受理 两 项 专利 。2006 年 ,TSA 超 
大 容量 感应 调 压 器 ,生产 12 万 kVA ,产值 1 780 万 元 ,在 调 
压 器 行业 确 属 历史 性 突破 。TSA 隔离 式 超 大 容量 感应 调 压 
器 ,主要 应 用 于 大 型 化 工 系统 电 加 热 ,其 特点 为 :超大 容量 、 
高 压 输 入 、 低 压 大 电流 输出 ,安装 操作 简单 ,使 用 维修 方便 ， 
设备 故障 点 少 ,长 期 运行 可 靠 ,节省 设备 投资 和 占 地 。 所 有 
投 运 产品 ,性 能 稳定 可 靠 ,运行 良好 。 

2006 年 1 H 20 日, 特 变 电 工 新 疆 变 压 器 厂 自 主 研发 生 
产 的 矿 用 隔 爆 型 移动 变电站 ,在 抚顺 国家 煤矿 防爆 安全 产 
品质 量 监督 检验 中 心 一 次 性 通过 全 部 实验 ,产品 研发 成 功 ; 
2 月 27 日 获得 “煤矿 矿 用 产品 安全 标准 证 书 ”;4 月 3 日 ,中 
标 新 疆 建 设 兵 团 农 七 师 努 肯 泥 沃 特 格 煤矿 2 台 产 品 ,实现 
了 该 系列 新 产品 的 首 批 合同 ;9 月 完成 了 (800 ~ 1 250) 
kVA/(6 ~10)kV, 共 3 个 容量 18 种 规格 型 号 的 圆 简 式 油箱 
结构 产品 的 研发 生产 。 

2006 年 2 月 ,由 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 自行 研 
制 开发 的 750kV 电抗 器 通过 了 国家 级 鉴定 。750kV 电抗 器 
是 目前 我 国 最 高 电压 等 级 的 变压器 类 产品 , 衡 变 公司 在 引 
进 国内 外 先进 技术 的 基础 上 ,通过 吸收 和 不 断 创新 自行 研 
制 开 发 的 我 国 第 一 批 最 高 电压 等 级 的 电抗 器 产品 ,成 功 地 
通过 了 国家 级 鉴定 。 在 专题 验收 及 鉴定 会 上 ,专家 们 一 臻 
认为 ; 衡 变 公司 工艺 先进 ,工装 设备 检测 手段 齐全 ,产品 整 
体 达到 国际 同类 产品 的 先进 水 平 ,部 分 技术 处 于 国际 领先 
水 平 。 这 是 我 国 重大 装备 制造 业 自主 创新 和 引进 消化 吸收 
后 再 创新 的 成 果 , 提升 了 装备 制造 业 的 国际 竞争 力 ,标志 着 
中 国 制造 业 的 制造 能 力 已 进入 世界 先进 行列 

2006 年 2 月 13 日 , 随 着 国家 电网 公司 特 高 压 交流 试验 
基地 建设 工程 的 顺利 完工 , 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 
公司 为 此 条 线路 生产 的 世界 最 高 电压 等 级 40MVA / 
1 000kV 变 压 器 成 功 投 运 。 此 台 产 品 的 投 运 为 沈 变 公司 正 
在 研制 的 我 国 首 个 1 000kV 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 用 
1 000MVA/1 000kV 世界 级 变压器 产品 提供 了 坚强 的 技术 
支撑 ,对 企业 挑战 极限 跨越 颠 峰 ,不 断 推出 世界 级 产品 ,不 
断 增强 我 国 重大 装备 制造 业 国际 竞争 力 具 有 深远 意义 。 

2006 年 6 月 16 日 , 随 着 最 后 一 台 三 峡 一 上 海 + 500kV 
直流 输电 工程 用 PKDFP—S00kV/3 000A—290mH 平 波 电抗 
器 在 西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 顺利 通过 出 厂 试 验 , 西 
变 公司 全 面 完 成 了 “三 上 ” 线 直 流 工程 全 部 产品 的 生产 制造 
任务 ,并 且 国 产 化 率 有 了 大 幅度 提高 ,从 30% 上 升 到 70% 。 
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2006 年 6 月 25 日 ,国内 首 台 容量 最 大 的 90 000kVA/ 
35kV 电弧 炉 变压器 在 西 变 公司 顺利 通过 例 行 试验 ,各 项 技 
术 指 标 均 达到 国际 先进 水 平 。 该 产品 的 研制 成 功 ,打破 了 
过 去 我 国 此 类 大 容量 特种 变压器 产品 完全 依赖 国外 原装 进 
口 的 局 面 。 

由 顺 特 电气 有 限 公 司 研 制 的 国际 上 单 台 容量 最 大 的 
SCZ9—25000/35 树脂 绝缘 干 式 电力 变压器 、S(B) HIS 一 
M 一 30 ~ 1600/10 非 晶 合金 密封 油 淄 式 电力 变压器 、SC(B) 
H15 一 630 ~ 2500/10 非 晶 合金 干 式 电 力 变 压 器 、JKWA 一 9 
低压 动态 无 功 功率 自动 补 尝 控 制 器 \TSF 一 525/0.4 低压 动 
态 无 功 补偿 兼 滤波 装置 共 5 个 产品 于 2006 年 7 月 15 日 通 
过 了 省 级 技术 和 产品 鉴定 。 

2006 年 7 月 23 日 , 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
为 国家 重点 工程 一 一 贵州 至 广东 第 二 回 直流 输电 工程 换 流 
站 生产 的 首 台 + 500kV 直流 换 流 变压器 实现 一 次 试验 合 
格 , 从 而 在 国内 率先 实现 了 +500kV 直流 产品 的 自主 设计 
制造 ,标志 着 沈 变 公司 已 完全 掌握 了 这 一 世界 变压器 制造 
领域 最 尖端 产品 的 核心 技术 ,并 完全 有 能 力 高 质量 自主 生 
产 出 +500kV 直流 产品 。 

2006 年 7 月 28 日 ,天 威 保 变 公司 为 贵州 至 广东 第 二 回 
直流 输电 工程 换 流 站 承 制 的 两 台 27. 8 万 kVA/500kV 换 流 
变压器 在 该 公司 超 高 压 试 验 室 通过 全 部 例 行 试 验 ,一 次 试 
制 成 功 。 各 项 性 能 指标 完全 满足 技术 协议 要 求 , 达 到 国际 
先进 水 平 。 直 流 换 流 产品 的 研制 成 功 ,对 促进 我 国电 力 事 
业 的 快速 发 展 ,促进 西 电 东 送 ,提高 我 国电 力 工 业 设 备 的 制 
造 水 平 ,加 速 推动 输 变 电 重 大 装备 国产 化 具有 重要 意义 。 

目前 世界 上 电压 等 级 最 高 、 单 台 容 量 最 大 的 3 人 台 
500kV.5 万 kvar 单 相 交流 有 级 可 控 电 抗 器 ,于 2006 年 7 月 
31 日 由 西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 自主 创新 研发 成 功 。 
这 3 台新 产品 大 量 采 用 新 技术 、 新 结构 ,其 调节 原理 、 调 节 
方式 ,在 世界 上 尚 无 先例 , 均 为 国际 首创 ,具有 完全 自主 知 
识 产 权 。 目 前 已 经 收 到 国家 知识 产权 局 发 明 专 利 申请 初步 
审查 合格 通知 书 。 

2006 年 8 月 ,一 组 为 广西 龙 滩 水 利 工程 生产 的 
T8OMVA/SOOKV 世界 最 大 容量 三 相 组 合式 变压器 在 特 变 电 
工 沈 变 公司 以 分 体 运输 方式 成 功 发 运 。 龙 滩 水 利 工 程 是 仅 
次 于 长 江 三 峡 的 特大 型 水 电工 程 ,由 于 工程 所 在 地 广西 地 
区 交通 条 件 特殊 ,所 用 大 容量 变压器 必须 首先 解决 产品 运 
输 问 题 , 沈 变 公司 设计 人 员 通 过 三 相 组 合 、 分 体 运输 现场 
组装 、 合 三 为 一 的 方式 ,不仅 为 产品 运输 找到 了 成 功 的 解决 
方案 ,而 且 减 少 了 工程 土方 量 、 降 低 了 工程 造价 。 

2006 年 8 月 23 日 , 特 变 电工 沈 变 公司 为 荆州 500kV 换 


` 流 站 生产 的 3 台 KKBKD—40000/500 超 高 压 磁 控 式 可 控 电 


抗 器 全 部 发 运 。 沈 变 公 司 生产 的 这 批 产品 为 特 高 压 电网 建 
设 提供 了 一 套 全 新 的 无 功 补 偿 解 决 方案 ,产品 控制 灵活 、 响 
应 速度 快 、 造 价 低 、 运 行 维护 简单 ,可 靠 性 高 ,不 仅 可 平滑 调 
节 系 统 无 功 功 率 ,还 具有 提高 电网 输送 容量 ,降低 电网 线路 
损耗 等 节能 特点 ,填补 了 我 国 特 高 压 电网 建设 的 一 项 空 日 ， 
是 我 国电 力 设备 制造 领域 的 又 一 创举 。 


2006 年 ,由 上 海 电 压 调整 器 制造 有 限 公 司 ( 上 海 调 压 
器 研究 所 ) 新 一 代 科 技 人 员 领 衔 主 设计 ,为 哈 电 集团 佳木斯 
电机 厂 及 我 国 数 家 巨型 的 钢铁 集团 轧机 装备 公司 分 别 研制 
了 TSA 一 8 OOOKVA, 10kV/0. 65—13kV 的 感应 调 压 器 和 
KTDS—10050 ,50 ~ 250Hz,3 000 ~ 4 000A ,30 ~ 400p.H ,850 
~ 10 050kvar 水 内 冷 可 调 空心 电抗 器 (可 调 扼 流 圈 ) 。 两 个 
新 品 分 别 于 2006 年 7 月 和 8 月 研制 成 功 ,并 都 在 2006 年 9 
月 一 次 投入 运行 成 功 。 这 标志 着 中 国 调 压 器 行业 又 上 了 一 
个 新 台阶 ,接近 或 达到 了 世界 领先 水 平 ,并 能 替代 进口 , 节 
省 大 量 外 汇 。 

西安 西 电 变 压 器 有 限 责 任 会 司 为 新 加 坡 电力 公司 研制 
成 功 的 两 台 230kV 5 万 kvar 三 相 并 联 电 抗 器 ,全 部 一 次 性 
通过 出 厂 各 项 试验 ,完全 满足 技术 协议 的 要 求 , 达 到 国产 电 
抗 器 领先 水 平 。 这 两 台 产 品 已 于 2006 年 9 月 中 旬 陆 续 发 
运 出 厂 。 这 是 西 变 公司 迄今 为 止 研 制 成 功 的 电压 等 级 最 高 
的 三 相 并 联 电抗 器 ,具有 完全 自主 知识 产权 。 

由 沈阳 互感 器 有 限 责 任 公司 自主 研发 制造 的 1 OOOMW 
发 电机 组 用 互感 大 系列 产品 通过 了 全 部 型 式 试验 项 目 , 于 
2006 年 9 月 24 日 通过 了 产品 鉴定 。 该 产品 的 研发 成 功 , 填 
补 了 我 国 1 000MW 发 电机 组 用 互感 项 系列 产品 的 空白 , 产 
品 主要 性 能 指标 达到 国内 领先 水 平 。 

2006 年 10 月 12 日 ,国内 首 台 40 000kVA/1 000kV 4 


压 上 郁 在 西安 西 电 变 压 厢 有 限 责 任 公司 通过 了 出 厂 试 验 , 这 
是 西 变 公司 以 自主 知识 产权 为 我 国 第 一 条 百 万 伏特 高 压 试 
验 线路 研制 开发 的 产品 ,其 各 项 性 能 指标 优良 ,国内 首 台 百 
万 伏 变压器 产品 的 研制 成 功 ,为 我 国 目前 局 动 的 百 万 伏特 


. 高 压 电网 建设 实现 输 变 电 装 备 国产 化 打下 了 坚实 的 基础 ， 


标志 着 中 国 特 高 压 输 变 电 装 备 的 研发 制造 能 力 步 人 世界 先 
进 水 平行 列 。 

2006 年 10 H , 特 变 电 工 沈 变 公司 自主 生产 的 国产 最 大 
容量 533MVA/500kV 单 相 自 看 有 载 调 压 变 压 器 在 世界 最 大 
的 变电站 之 一 的 美国 1 600MVA 变电站 成 功 挂 网 运行 。 当 
前 ,我 国生 产 的 500kV 自 耦 变压器 容量 多 为 250MVA, 当 变 
电站 负荷 大 到 一 定 程 度 , 需 要 采用 两 组 250MVA %4 BOS 
变 时 , 若 改 为 采用 一 组 533MVA/500kV 单 相 自 耦 变压器 ,在 
总 损耗 明显 降低 的 同时 ,变电站 建设 占 地 面积 安装、 维护 
费用 .与 变压器 配套 的 设备 等 都 将 相应 减少 ,对 于 建设 节约 
型 社会 具有 现实 意义 。 

2006 年 12 H 1 日 由 保定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公 司 
承 制 的 国内 第 一 个 国产 百 万 千瓦 超 超 临 界 电 站 项 目 一 一 华 
能 玉环 电厂 一 号 机 组 首 批 3 台 37 万 kVA/500kV 变压器 , 顺 
利 经 过 安装 、 调 试 、. 并 网 试 运 环节 ,正式 投入 商业 运行 。 

2006 年 变压器 行业 新 产品 试验 情况 见 表 6。 
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F5 
TREHI AR 

干 式 电力 变压器 

Ha, Fy AR Ra 

牵引 变压器 

地 下 式 变 压 器 

于 式 电力 变压器 

干 式 电力 变压器 

干 式 电力 变压器 
干 式 电 力 变 压 器 
EJEA 

电力 变压器 

H 7 45 He a8 

干 式 电力 变压器 
电力 变 压 顺 

电力 变压器 

FA HEHA 

干 式 电力 变压器 

干 式 电 力 变 压 器 

FA 7 AR Rae 

电力 变压器 

电力 变压器 

有 和 载 调 压 自 看 变压器 
电力 变压器 

风力 发 电 用 组 合式 变压器 
Hy 45 As ah 

组 合式 变压器 

FPR Stat 
| 电力 变压器 

电力 变压器 


顺 特 电气 有 限 公 司 

浙江 东盟 电力 一 体 化 设备 有 限 公司 
温州 市 华能 变压器 有 限 公司 

特 变 电 工 股份 有 限 公 司 新 疆 变 压 器 厂 
特 变 电 工 股份 有 限 公 司 新 疆 变压器 厂 
广州 一 变 电 气 有 限 公司 
广州 一 变 电 气 有 限 公司 

泰 来 节能 变压器 有 限 责任 公司 
海南 金 盘 电气 有 限 公司 

遵义 长 变 变 压 器 有 限 责任 公司 

遵义 长 变 变压器 有 限 责任 公司 

12 | 大 同 羌 飞 重 型 电机 变压器 制造 有 限 责任 公司 
13 四 川 舌 林 电器 有 限 公 司 

14 | 保定 市 北方 电磁 线 有 限 公 司 

15 | 赤峰 元 坤 变压器 有 限 责 任 公司 

16 | 赤峰 元 坤 变压器 有 限 责 任 公司 

17 中 电 电 气 集 团 有 限 公司 

18 | 江苏 易 效 电气 有 限 公司 

19 | 沈阳 三 江 电 器 设备 有 限 公 中 

20 | KEMAH A RA al 

21 Tap EH AA RAR 

22 | 郑州 金 阳 电气 有 限 公司 

23 大 同意 龙 重型 电机 变压器 制造 有 限 责 任 公司 
4 | 沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 

25 | 江苏 易 益 电气 有 限 公司 

26 | 赤峰 元 坤 变压器 有 限 责任 公司 

27 山东 哈 大 电气 有 限 公司 

28 | 沈阳 国 能 电力 设备 有 限 公 司 

29 沈阳 国 能 电力 设备 有 限 公司 


二 CoA GD- 





产品 型 号 
SCZ9—25000/35 
SCB10—2000/10 
S11—M—100/10 

S—QY—16000 + 20000/220 
S11—M. D—30/10W2 
SCR(H)B10—800/10 
SCR( H) B10—500/10 

S11—M. R—160/10 

SCB9—2500/35 
S11—M—800/10 
S11—M—200/10 
S11—M—630/10 
SCB9—800/10 

S9—3150/35 
S11—M—800/10 
S11—M—100/10 
ZPSG—1250/6 
SCB10—1000/10 
SHB—M—315/10 
S11—M. R—315/10 
S11—M—630/10 
OSZ—3000/10 
Si1—M—100/10 

ZFS11—Z. F—900/35 
S11—M—100/10 
ZGS11—Z—630/10 
BKDGKL—5500/35 
S11—M—100/10 
S11—M—1000/10 
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企业 名称 
常州 市 远方 电气 有 限 公司 
常州 市 远方 电气 有 限 公 司 
扬州 华 瞻 电器 有 限 公 司 
山东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 
特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 
Pe ea Ub ale 
江苏 苏 能 特 变 变压器 有 限 公司 
天 津 双 源 电力 设备 制造 有 限 公司 
东营 哺 林 机 电 技 术 有 限 公司 
南京 大 全 变压器 有 限 公 司 
Fa ot AEE ae PR ZS 
RE e JA RARA 
江苏 苏 能 特 变 变压器 有 限 公司 
远东 电器 集团 有 限 公 司 
远东 电器 集团 有 限 公司 
GAR HA ae SS A A BR Ze 
远东 电器 集团 有 限 公司 
丹东 锦 龙 电器 有 限 公司 
苏州 安泰 变压器 有 限 公 司 
苏州 安泰 变压器 有 限 公司 
华北 石油 管理 局 水 电厂 
江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 
江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 
江苏 华 鹏 变压器 有 限 公 司 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 
白城 镇 责 变 压 器 有 限 责 任 公司 
白城 镇 责 变 压 器 有 限 责 任 全 司 
杭州 特种 变压器 厂 
Se a vb ee 
丹东 市 互感 器 有 限 公司 
苏州 天 利 电器 有 限 公 司 
苏州 天 利 电器 有 限 公 司 
铁道 部 电气 化 工程 局 保定 铁道 变压器 厂 
盐城 市 烷 源 电气 成 套 设 备 厂 
辽源 盛 答 变压器 有 限 公司 
辽源 盛 答 变压器 有 限 公司 
银川 卧龙 变压器 有 限 公司 
江苏 海 田 电气 有 限 公司 
江苏 海 田 电气 有 限 公 司 
盐城 市 烷 源 电气 成 套 设备 厂 
常熟 市 幸福 变压器 厂 
常熟 市 幸福 变压器 厂 
特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
保定 市 北方 电磁 线 有 限 公司 
镇 江天 力 变 压 器 有 限 公司 
江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 
许 继 变压器 有 限 公司 
广东 海 鸿 变压器 有 限 公司 
广东 海 鸿 变压器 有 限 公司 
山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公 司 
丹东 锦 龙 电器 有 限 公司 
上 海 思 源 电气 股份 有 限 公 司 
青岛 华东 电缆 电器 有 限 公 司 
镇 江天 力 变 压 器 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
Hl FE eae 
电力 变压器 
电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电 力 变压器 
干 式 电力 变压器 
组 合式 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
串联 电抗 器 
电力 变压器 
电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
WME EE te 
电力 变压器 
电力 变压器 


风力 发 电 用 组 合式 变 压 吾 


干 式 电力 变 压 需 
电力 变压器 
串联 电抗 器 
电力 变压器 
电力 变压器 
牵引 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
牵引 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
TABI EEA 
Fe, 7 28 FE a 
牵引 变压器 
串联 电抗 器 
中 性 点 接地 电阻 
干 式 电 力 变压器 
电力 变压器 





( 续 ) 


产品 型 号 
S11—M. R—125/10 
S11—M. R—800/10 

SCB10—1000/10 
SZ11—31500/66 
SBHIS—M—315/10 
SFFZ—70000/330 
S11—M—630/10 
S11—M—630/10 
SG( H) BH10—630/10 
S11—M—800/10 
SCB10—1000/10 
SCB10—630/10 
ZGS11—Z—630/10 
Si1—M—100/10 
S9—M—100/10 
S9—M—1000/10 
S11—M. R—800/10 
S11—M. R—100/10 
CKSGKL—270/10—6 
SB11—M. R—80/10 
DB—M. R—80/10 
SG( H) BLO—1000/10 
S11—M—800/10 
S11—M—400/10 
ZQSC—3300/33 
S11—M—1000/10 
SZ.11—5000/66 
ZGS—Z. F—900/10 
SCB10—1000/10 
S11—M—100/10 
CKDK—160/66—6 


S11—M—125/10 
S11—M—630/10 
S—QY—(20000 +20000) /110 
S11—M—630/10 
S11—M—200/10 
S11—M—800/10 


S—QY—(16000 + 20000) /220 
S11—M—100/10 
$11—M—1000/10 
S11—M—125/10 
S1I—M—100/10 
SL1—M—630/10 
SLI—M—315/10 
SO—3 150/35 
S11—M—630/10 
SCB—2500/33 
SCB9—500/10 
SGB11—1000/10 
SR11—M—800/10 
S—QY— (16000 + 10000) /110 
CKSC—90/10—6 
ENGR—10—1000—10 
SCB10—1000/10 
SH15—M—400/10 


企业 名 称 
佛山 市 金 晖 特种 变 压 种 有 限 公司 
Fa REE RAE 
Ha FEE EAE 
上 海通 用 电气 广电 有 限 公司 
本 溪 电 力 设备 制造 有 限 责任 公司 
本 溪 电 力 设备 制造 有 限 责任 公司 
镇 江天 力 变压器 有 跟 公 司 
江山 市 电力 变压器 有 限 公司 
湖南 郴 电 设备 有 限 公 司 
湖南 郴 电 设备 有 限 公司 
常州 市 远方 电气 有 限 公司 - 
北京 市 四方 变压器 厂 
南通 威 科 电 气 有 限 公司 
南通 威 科 电气 有 限 公 司 
淄博 框 台 宝 荣 电 力 设备 三 
北京 变压器 厂 有 限 公司 
高 阳 县 巨 能 电气 有 限 责 任 公 司 
高 阳 县 巨 能 电气 有 限 责任 公司 
佛山 市 金 晖 特种 变压器 有 限 公 司 
江苏 帕 威 尔 朋 达 变 压 器 有 限 公 司 
佛 出 市 汇 茂 电气 有 限 公 司 
南通 铬 安 电 器 有 限 公司 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公 司 
广东 东莞 变压器 厂 有 限 公 司 
佛山 市 汇 茂 电气 有 限 公司 
北京 大 陆 变 电 设备 有 限 公司 
北京 大 陆 变 电 设备 有 限 公 司 
南京 大 全 变压器 有 限 公司 
南京 大 全 变压器 有 限 公 司 
南京 大 全 变压器 有 限 公司 
南 束 大 全 变压器 有 限 公司 
常州 市 远方 电气 有 限 公司 
苏州 亚 地 特种 变压器 有 限 公司 
江苏 帆 威 尔 朋 达 变 压 器 有 限 公司 
苏州 杭 申 星 州 变压器 有 限 公 司 
博 野 县 字 新 电力 工业 有 限 责任 公司 
博 墅 县 宇 新 电力 工业 有 限 责任 公司 
胜利 油田 胜 兴 变压器 有 限 责 任 公司 
苏州 市 亚 地 特种 变压器 有 限 公 司 
天 津 天 能 变压器 有 限 公司 
南通 邦 德 电气 设备 有 限 公司 
南通 邦 德 电气 设备 有 限 公司 
天 津 大 松 电器 设备 有 限 公司 
天 津 大 松 电器 设备 有 限 公 司 
台州 市 天 鹰 变压器 有 限 公司 
江苏 帕 威 尔 朋 达 变 压 器 有 限 公 司 
江苏 帕 威 尔 朋 达 变 压 器 有 限 公司 
宁波 天 安 变 压 器 有 限 公司 
华北 石油 管理 局 水 电厂 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 
中 电 电气 集团 有 限 公司 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 
中 电 电气 集团 有 限 公 司 
滁州 市 电力 变压器 制造 有 限 公司 


电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 


Fk ee HE aS 


电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 


干 式 电力 变压器 


电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 


TARNE 


电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 


干 式 电 力 变压器 
风力 发 电 用 组 合式 变压器 


电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 


干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变 压 融 
干 式 电 力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
TAE JEE 


电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 


于 式 电力 变压器 


电力 变压器 


干 式 电 力 变 压 器 
于 式 电力 变压器 


电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 


TABI AEEA 


电力 变压器 
电力 变压器 


风力 发 电 用 组 合式 变压器 
预 装 式 变电站 
干 式 电力 变压器 


变 流 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
变 流 变压器 
电力 变压器 





(2) 


产品 型 号 
S11—M—630/10 
S11—M—800/10 
S11—M—315/10 
SCB10—500/10 
S11—M—1000/10 
S11—M—315/10 
S11—M—1000/10 

SG(H) B10—1000/10 
S11—M—100/10 
S11—M—630/10 

D11—M. R—100/10 
S11—M—630/10 

SBH15—M—630/10 

SCB9—800/10 
S11—M—1000/10 
S9—M—315/10 
Si1—M—800/10 
S11—M—100/10 
S11—M—125/10 
S11—M—800/10 
SCB9—1000/10 
ZSG—F 900/10 
SZ11—31500/66 
SH15—M—50/10 
S11—M—630/10 
SCB9—1250/10 

SG( H) B10—1250/10 

SCB—2000/20 

SG( H) B10O—400/10 

SG( H) B10—2000/10 

SG( H) B10—1000/10 
SBH—M—315/10 
S11—M—630/10 
S11—M—800/10 
S11—M—800/10 
S11—M—1000/10 
S11—M—315/10 

SCB10—1000/10 
S11—M—125/10 
SCB10—1000/10 
SCB10—800/10 
S11-—M—100/10 
S11—M—200/10 
S11—M—1000/10 
SG( H) 10—1000/10 
D11—M—80/10 
D11—M—20/10 
ZGS—Z. F—900/35 


YBM18—12/0. 4(F. R)/T—315 


SCHB10—2000/35 
ZLSG(H) B—1600/10 
SHRN—Z—800/10 
SFRN—M—40000/1 10 
ZOSC( H) B—2000/10 
S1 1—M—315/10 


行业 概况 … 


101 
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滁州 市 电力 变压器 制造 有 限 公司 
上 海 吉 泰 电阻 有 限 公司 

越 龙 变压器 有 限 公 司 

越 龙 变压器 有 限 公司 

江苏 华 鹏 变压器 有 限 公 司 

江苏 华 胶 变压器 有 限 公司 
常州 华 迪 特 种 变 压 促 有 限 公司 
济南 第 二 变压器 有 限 公司 


| 中 电 电 气 集团 有 限 公 司 


ABIES A PR 

内 蒙古 东方 变压器 有 限 责 任 公司 
三 变 科 技 股份 有 限 公司 

三 变 科技 股份 有 限 公司 

柳州 佳 力 电工 有 限 责任 公司 

上 海 一 开 投资 集团 有 限 公司 
越 龙 变 压 秀 有 限 公司 

越 龙 变压器 有 限 公 司 

越 龙 变压器 有 限 公司 

中 电 电 气 集 团 有 限 公司 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 

中 电 电 气 集 团 有 限 公 司 

宁波 天 安 变压器 有 限 公司 

宁波 天 安 变压器 有 限 公 司 
TRAE KH RZ Fl 

宁波 天 安 变压器 有 限 公 司 
台州 市 天 应 变压器 有 限 公 司 
山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 
辽宁 易 发 式 电 气 设备 有 限 公 司 
山东 泰 开 箱 变 有 限 公 司 

广州 一 变 电 气 设备 有 限 公司 
越 龙 变压器 有 限 公 司 

越 龙 变压器 有 限 公 司 

越 龙 变压器 有 限 公司 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 

中 电 电 气 集团 有 限 公 司 

中 电 电气 集团 有 限 公司 

成 都 市 温江 区 科 尔 电 器 制造 厂 
天 津 兆 安 变压器 有 限 公司 
南通 铬 安 电器 有 限 公司 

佛山 市 顺德 区 恒 导 电气 科技 有 限 公司 
佛山 市 汇 茂 电气 有 限 公 司 

江苏 苏 能 特 变 变压器 有 限 公 司 
广州 一 变 电 气 设备 有 限 公司 
越 龙 变 压 器 有 限 公司 
ARLE RRRA RA” 

上 海 新 力 成 套 设备 有 限 公司 

上 海 新 力 成 套 设备 有 限 责任 公司 
七 台 河 变压器 制造 股份 有 限 公 司 
七 台 河 变压器 制造 股份 有 限 公司 
上 海 电力 变压器 修 试 三 有 限 公司 
广州 骏 发 电气 有 限 公司 
广州 骏 发 电气 有 限 公司 
广州 骏 发 电气 有 限 公司 

海盐 变压器 厂 

海盐 变压器 厂 

中 电 电气 集团 有 限 公司 
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电力 变压器 

中 性 点 接地 电阻 
Fa, 7) BE Hs te 

E 77 SE Hs a 

Fel, 7 8 As at 
EJHA 

干 式 电力 变压器 
于 式 电力 变 压 顺 
串联 电抗 器 

王 式 电力 变压器 
EJEA 
电力 变压器 

组 合式 变压器 
于 式 电 力 变 压 器 
组 合式 变压器 
组 合式 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

于 式 电力 变压器 
干 式 电 力 变压器 
干 式 电 力 变 压 咒 
于 式 电 力 变 压 器 
于 式 电力 变压器 
PAE HIE at 
风力 发 电 用 组 合式 变 压 带 
电力 变压器 
电力 变 压 需 
电力 变压器 
风力 发 电 用 组 合式 变压器 
于 式 电力 变压器 
电力 变 压 硬 

Fe, 7 08 His 

组 合式 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电 力 变压器 
于 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电 力 变压器 
EJ Eak 
电力 变压器 

于 式 电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
组 合式 变压器 
电力 变压器 

Ha 7 38 Ek a 
EJEA 

HL 7 38 Hs ae 

中 性 点 接地 电阻 
AE WE AE EE AE 

于 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
组 合式 变压器 
王 式 电力 变压器 





( 续 ) 


产品 型 号 
S11—M—1000/10 
SNER10. 5 一 1000 一 6 一 10 
S11—M. R—800/10 
S11—M. R—100/10 
D11—M—80/10 
D11—M—20/10 
SCBH10—630/10 
SCB10—1000/10 
CKSC—216/10—6 
SCB11—800/10 
S9—3150/35 
SBH15—M—400/10 
ZGSBH15—Z—400/10 
S(G)HB10—1000/10 
ZGS11—Z—630/10 
ZGS11—Z—630/10 
S9—315/10 
S9—M—1000/10 
SG(C)10—400/10 
SG(C) B10O—1600/10 
SG( C) B10—2500/10 
SC(H)B10—1000/10 
SC( H) B10—500/10 
SC(H)10—315/10 
ZGS—Z. F—1600/35 
S11—M—100/10 
SFSZ11—120000/220 
SZ11—31500/66 
ZFS—Z. F—1000/35 
SCB10—500/10 
S11—M—315/10 
S11—M—1000/10 
ZGS11—Z—315/10 
SG(C)10—315/10 
SG( C) B10—630/10 
SG( C) B10—1000/10 
S9—M—315/10 
$$Z10—50000/110 
SBH15—M—630/10 
SG( H) BLO—1000/10 
S11—M—100/10 
S9—3150/35 
SCB10—800/10 
SCB10—1000/10 
ZGSH15—Z—630/10 
S11—M—315/10 
S11—M—800/10 
S11—M—100/10 
S11—M—630/10 
ZDZ66—10—10 
ZQSC( H) B—2500/33 
SCB9—2000/10 
SCBi0—2500/10 
SG( H) B10O—1000/10 
ZGS11—Z—630/10 
SG(H) B10—2500/10 


208 


218 
219 


230 


234 


250 


中 电 电 气 集团 有 限 公司 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 
江西 变 电 设备 有 限 公司 
常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公司 
宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公 司 
宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公司 
ABB 配 电 变压器 ( 合肥) 有限 公司 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 

青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 

青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 

江苏 省 波 瑞 变 压 器 有 限 公司 
江苏 省 波 瑞 变压器 有 限 公司 
江苏 省 波 瑞 变压器 有 限 公司 
辽宁 易 发 式 电气 设备 有 限 公司 
远东 电器 集团 有 限 公司 

西安 光 先 电器 实业 有 限 公司 
北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公司 





















































越 龙 变压器 有 限 公 司 

鲁能 滨州 通 源 电气 有 限 公司 
特 变 电工 股份 有 限 公 司 

特 变 电工 股份 有 限 公司 

特 变 电工 股份 有 限 公司 

特 变 电 工 股份 有 限 公司 

上 海 新 力 成 套 设备 有 限 公 司 
上 海 新 力 成 套 设 备 有 限 公司 
安 新 县 虹 奥 电力 实业 有 限 公司 
安 新 县 虹 奥 电力 实业 有 限 公司 
上 海南 桥 变 压 嚣 有限 责 任 公司 
天 津 双 源 电力 设备 制造 有 限 公 司 
安阳 凯 信 变压器 有 限 责 任 会 司 
安阳 饥 信和 变压器 有 限 责任 公司 
饥 州 新 生变 压 句 有 限 公司 

宁波 仁 栋 变 压 莫 有 限 公司 

宁波 仁 栋 变 压 带 有 限 公司 

宁波 仁 栋 变 压 嚣 有限 公司 

奈 曼 旗 电 力 开发 总 公司 变压器 厂 
常州 特种 变压器 有 限 公 司 
滨州 市 恒 力 变压器 有 限 公司 
Se FH TH TE Ae He ae A AR ZS E] 
PJI OR aE a BR ZS 
长 城 电器 集团 有 限 公 司 
苏州 安泰 变压器 有 限 公司 
江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 
佛山 市 斯 隆 电 气 有 限 公司 
南通 力 源 变 压 器 有 限 公司 
南通 力 源 变压器 有 限 公司 
泰安 宏 远 电 右 有 限 公司 
泰安 安 远 电器 有 限 公司 
泰安 宏 远 电器 有 限 公司 
寿光 巨 能 电气 有 限 公 司 
寿光 巨 能 电气 有 限 公 司 
宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公 司 






特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 


干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变 压 需 
干 式 电力 变 压 硕 
PA He JEH at 
于 式 电 力 变 压 骨 
TAREN 
电力 变 压 带 

于 式 电力 变 压 需 
于 式 电 力 变 压 器 
E JEHA 
电弧 炉 变 压 器 
滤波 电抗 器 

BR it Ht at 
FAH Jy AR ae 
于 式 电力 变 压 需 
TABI EEA 
电力 变压器 

Fa, 7 38 Os at 
FPR Das 

预 装 式 变电站 
电力 变 压 名 
HBR ae 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

HE JEH a 
电力 变 压 需 
电力 变压器 

FA, JÆ a 
干 式 电 力 变压器 
组 合式 变压器 
干 式 电 力 变 压 带 
组 合式 变压器 
干 式 电力 变 压 融 
于 式 电力 变压器 
电力 变 压 需 
电力 变 压 需 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
Ha, 7 38 As a 

E FEE ae 
电力 变 压 天 

于 式 电力 变压器 
电力 变压器 

Ha, 7] 38 A a 
电力 变压器 
EJEA 
BJ 48 He as 
电力 变压器 
Fa, 36 Hs ak 
TAH J AE AR a 





























































( 续 ) 


ih WS 
SGR( H) B10—630/10 
SGR( H) B10—1600/10 
SGR( H) B10—1000/10 
SGR( H) B10—2000/10 
SGR( H) B10—315/10 
SCRB10—1600/10 
SHB15—M—315/10 
SCB9—800/10 
SG( H) BI0 一 1250710 
SB11—M—400/10 
HSFRN—3150/10 
LKDGKL—35—150—38. 2 
XKDGKL—35—800—8 
SC( H) B10—315/10 
SC( H) B10—1000/10 
SC( H) B10—500/10 
SFFZ—50000/220 
S9—3150/35 
BKDGKL—15000/20 
YBP19—40. 5/0. 69F. R/1600 
SSP—H—780000/500 
SO—3150/35 
S11—M. RL—315/10 
S—1600/11/0. 433 
S—2000/10 
S—12500/11/3. 45 
S—16000/11/3. 45 
S9—M—315/10 
S9—-M—800/10 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
SHB10O—M—400/10 
SBH15—M—630/10 
SG( H) B10—1600/10 
ZGS10—Z—315/10 
SG( H) B10—1000/10 
ZGS11—Z. R—630/10 
SCB9—630/10 
SG( H) 10—630/10 
SH15—M—315/10 
D11—M—80/10 
S11—M—125/10 
S11—M—630/10 
SCB10—1000/10 
S9—3150/35 
SB11—M. R—630/10 
S12—M—1500/11. 3 
SG( H) B10—1000/10 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
S11—M—100/10 
S11—M—1000/10 
S9—3150/35 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
SG( H) B10—1600/10 


行业 概况 ， 103 


253 
254 


257 


宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公司 
佛山 市 特 变 电 气 有 限 公司 
佛山 市 特 变 电 气 有 限 公 司 

沈阳 沈 变 中 型 变压器 有 限 责任 公司 
佛山 市 斯 隆 电气 有 限 公司 

特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 
海盐 变压器 厂 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 

中 电 电 气 集 团 有 限 公 司 

中 电 电气 集团 有 限 公 司 

中 电 电 气 集团 有 限 公 司 

中 电 电气 集团 有 限 公司 

佛山 市 斯 隆 电气 有 限 公司 

佛山 市 斯 隆 电 气 有 限 公 司 

贵阳 新 星 变压器 有 限 公司 

江苏 帕 威 尔 朋 达 变 压 器 有 限 公 司 
青岛 润 能 电气 有 限 公司 
青岛 润 能 电气 有 限 公司 
青岛 润 能 电气 有 限 公司 
青岛 润 能 电气 有 限 公司 
青岛 润 能 电气 有 限 公司 
青岛 润 能 电气 有 限 公 司 

宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公司 
宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公 司 
柳州 市 国光 机 电 有 限 公 司 
柳州 市 国光 机 电 有 限 公司 
南通 亚 威 变压器 厂 

常州 市 江南 变压器 有 限 公司 

恒 台 县 三 力 电器 有 限 公 司 

恒 台 县 三 力 电器 有 限 公司 

上 海 ABB 变压器 有 限 公司 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 
福州 天 宇 电 气 股份 有 限 公司 
福州 天 字 电 气 股份 有 限 公司 
沈阳 中 天 电力 电气 设备 有 限 公司 
沈阳 中 天 电力 电气 设备 有 限 公司 
特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 
福建 省 泉州 变压器 制造 有 限 公 司 
福建 省 泉州 变压器 制造 有 限 公司 
台州 市 路 桥 宏 亿 电 气 有 限 公司 
北京 科 锐 配 电 自 动 化 股份 有 限 公 司 
东营 胜 达 电器 设备 有 限 责 任 公司 
东营 胜 达 电器 设备 有 限 责任 公司 
贵阳 特种 变压器 厂 

贵阳 特种 变压器 三 

贵阳 新 星 变压器 有 限 公司 

江西 歼 电 电气 有 限 公 司 

湖北 汉 成 电气 有 限 公 司 


江苏 帕 威 尔 置信 非 晶 合金 变压器 有 限 公 司 


安阳 市 水 冠 变压器 厂 

安阳 市 水 冠 变压器 厂 

合肥 金 德 电力 设备 制造 有 限 公司 
海南 威 特 电气 集团 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


干 式 电 力 变 压 器 
FAH JAHA 
于 式 电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
TAEI EHA 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
于 式 电力 变 压 天 
干 式 电 力 变 压 器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

组 合式 变压器 
组 合式 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

干 式 电力 变压器 
干 式 电 力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

于 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
单 相 换 流 变压器 
干 式 电 力 变 压 器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 

干 式 电 力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

于 式 电 力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
Fa, JEH at 

组 合式 变压器 
FAHY FI BE FR ae 





( 续 ) 


产品 型 号 
SCB9—1600/10 
SCB10—1000/10 
SG( H} B10—1000/10 
SG( H) BLO—1600/10 
SCB9—1000/10 
SFFZ10—63000/500 
S9—3150/35 
SCR(H)B10—315/10 
SCR(H) BLO—1000/10 
SCR ( H} B10—2000/10 
SCR (H)B10—1600/10 
SCR( H) B10—800/10 
SCR( H) B10—630/10 


511—M—630/10 
511—M—100/10 
511—M—100/10 


SBH15—M—160/10 
ZGSBH15—H-—500/10 
ZGS11—Z—100/6 
S11—M—500/10 
SBH15 一 M 一 630710 
S11—M. R—30/6 
$1i—T—100/10 
SG( H) B10—1600/10 
SCB9—315/10 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 


SG( H) B10—1000/10 


SH15—315/10 
S11—M—125/10 
S11—M—630/10 

SCB9—2500/10 
SCB10—S00/10 
S11—1250/10 
SZ10—8000/35 
S11—M—1000/10 
S11—M—315/10 
ZZDFPZ—297000/500 
SCB9—160/10 
SCB9—500/10 
S11—M—1000/10 
SG(H) B10—630/10 
$11—M—100/10 
S11—630/10 
Si1—M—800/10 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
SCB10—1000/10 
S11—M—800/10 
SBHIS—M—500/10 
S11—M—125/10 
S11—M—630/10 
ZGS11—Z—630/10 
SG( H) B10—1000/10 


序号 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 


常州 市 远方 电气 有 限 公司 
施耐德 ( 苏州 ) 变 压 器 有 限 公司 
宁波 天 安 变压器 有 限 公司 

宁波 天 安 变压器 有 限 公司 

中 变 变 压 嚣 有限 公 司 

正泰 电气 股份 有 限 公司 

天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公 司 
苏州 天 利 电 器 有 限 公司 

苏州 天 利 电 器 有 限 公 司 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
北京 丹 华 吴 博 电力 科技 有 限 公 司 
江西 明正 变 电 设 备 有 限 公司 

江西 明正 变 电 设备 有 限 公司 

上 海 电力 变压器 修 试 三 有 限 公 司 
西安 天 虹 电 器 有 限 公司 

金山 门 电器 有 限 公司 

深圳 市 华 力 特 电气 有 限 公司 

南通 长 江 变 压 器 有 限 公 司 

南通 长 江 变压器 有 限 公 司 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 

中 变 变 压 器 有 限 公司 

中 变 变压器 有 限 公司 

朝阳 当 训 电力 开关 有 限 公司 

乐 旺 产 电 (大 连 ) 有 限 公司 

乐 星 产 电 ( 大 连 ) 有 限 公 司 

乐 星 产 电 (大 连 ) 有 限 公司 

乐 星 产 电 ( 大 连 ) 有 限 公司 

乐 星 产 电 (大 连 ) 有 限 公司 

云南 通 变 电 器 有限 公 司 

云南 通 变 电器 有 限 公司 

云南 通 变 电器 有 限 公司 

新 性 新 能 达 驰 电气 有 限 公司 

新 疆 新 能 达 驰 电气 有 限 公司 

孝 义 市 新 型 电力 变压器 制造 有 限 公 司 
孝 义 市 新 型 电力 变压器 制造 有 限 公司 
山东 泰 开 电 力 电 子 有 限 公司 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 

特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 

无 锡 市 杨 市 变压器 有 限 公司 . 

无 锡 市 杨 市 变压器 有 限 公司 

中 国 北 车 集团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公司 
山东 辉煌 电力 设备 制造 有 限 公司 
河北 省 顺 平 县 明 源 电力 实业 公司 
河北 省 顺 平 县 明 源 电力 实业 公司 
大 连 信 达 变压器 有 限 公 司 

武汉 钢铁 集团 兴 达 经 济 发 展 有 限 责任 公司 
武汉 钢铁 集团 兴 达 经 济 发 展 有 限 责任 公司 
福州 山 尔 电气 有 限 公 司 

福州 山 尔 电气 有 限 公司 
福州 山 尔 电气 有 限 公司 

中 变 变压器 有 限 公司 

美国 Power ONLLC 

三 西柳 州 特种 变压器 有 限 责 任 公司 
山东 赛 科 思 电能 科技 有 限 公司 
云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 

中 电 电 气 集团 有 限 公司 


干 式 电力 变 压 带 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
消 弧 线圈 

干 式 电 力 变 压 带 
干 式 电 力 变 压 带 
中 性 点 接地 电阻 
干 式 电 力 变压器 
干 式 电力 变压器 
中 性 点 接地 电阻 
电力 变压器 

Fe 7136 He a 
TAEI EHAE 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

干 式 电 力 变压器 
于 式 电力 变压器 
干 式 电力 变 压 带 
TARJ EEA 
TAEI 38 AB at 
干 式 电力 变压器 
干 式 电 力 变 压 器 
地 下 式 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变 压 顺 
电力 变压器 
电力 变压器 
EJEA 
电力 变 压 需 

a, 7) 46 As ae 
电力 变压器 


铁路 机 车 奉 引 变压器 


王 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变 压 带 
E 7 38 Hs 
E JEHA 
电力 变压器 
He 77 38 A a 
干 式 电力 变压器 
组 合式 变压器 
中 性 点 接地 电阻 
电力 变压器 
组 合式 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 





(2) 


产品 型 号 
D11—M. R—-30/10 
SCLB9—2500/10 
S11—M—800/10 
S11—M—100/10 
SG( H) B10—1000/10 
SFSZ9—63000/ 110 
SCBH10—315/10 
D11—M—80/10 
SBH15—M—630/10 
SFP—470000/500 
XHDG—100/10—16 
SCB10—1000/10 
SG( H) B10—1000/10 
NER—1000/35 
SCB9—1250/35 
SCB10—1000/10 
FRNGR35—1300—10 
S11—M—100/10 
S1i—M—630/10 
SC(H) B—2500/10 
S11—M—125/10 
S11—M—630/10 
Sil—M—315/10 
SCB10—400/10 
SCB10-—-500/10 
SCB10—630/10 
SCB10—1000/10 
SCB10—1600/10 
SC(H)10—315/10 
SC( H) B10—1000/10 
$11—D—250/10 
SO—M— 50/10 
SZ9—3150/35 
S11—-M—1000/10 
S11—M—315/10 
SFP10—26000/220 
SFFZ—CY—50000/220 
ODFPS—250000/500 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
JQFP2—9000/25( DL) 
SCB10—1000/10 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
SZ11—40000/66 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
S11—M—1000/10 
S11—M—315/10 
SCB9—1000/10 
ZGS11—Z—630/10 
PONGR10500—400/600—10 
SFZ10—40000/110 
ZGS11—Z—630/10 
SFPSZ10—180000/220GY 
SCB9—315/10 


行业 概况 ， 105 


( 续 ) 


362 | 中 电 电 气 集团 有 限 公 司 干 式 电力 变压器 SCB9—1000/10 
363 | 中 电 电气 集团 有 限 公 司 干 式 电力 变压器 SCB9—630/10 
364 | 山东 泰 开 变压器 有 限 公 司 电力 变压器 SZ11—50000/110 
365 |) 江西 明正 变 电 设备 有 限 公 司 电力 变压器 S11—M—100/10 
366 | 江西 明正 变 电 设备 有 限 公司 电力 变压器 S11——M—800/10 
367 | 江苏 伯乐 达 变 压 器 有 限 公 司 于 式 电力 变压器 SC—4000/35 
368 |) 山东 恒 运 电器 有 限 公 司 电力 变压器 S11—M—630/10 
369 «| 山东 恒 运 电器 有 限 公 司 电力 变压器 S11—M—125/10 
370 | 山东 恒 运 电器 有 限 公司 非 晶 合金 电力 变压器 SBH15—-M—630/10 
371 | 无 锡 亿 能 电气 有 限 公司 干 式 电 力 变压器 SCB10—1000/10 
372 | 人 民 电 器 集团 江西 人 民 输 变 电 股份 有 限 公司 电力 变压器 SZ10—31500/110 
373 | 保定 实 达 特 型 变压器 制造 有 限 公 司 电力 变压器 S1l 一 M 一 1000710 
374 | 保定 实 达 特 型 变压器 制造 有 限 公 司 电力 变压器 S11—M—100/10 
375 | 士 林 电 机 广 股份 有 限 公司 于 式 电力 变压器 SCB10—2000/20 
376 | EIKES BHARAT 于 式 电 力 变压器 SCB10 一 2000710 
377 | DAIHEN corporation 干 式 电力 变压器 SCLB10—2000/10 
378 | 中 变 变压器 有 限 公司 电力 变压器 S9—3150/35 
379 | 安顺 康 建 变压器 有 限 公司 电力 变压器 S11—M—200/10 
380 | 安顺 康 建 变压器 有 限 公 司 电力 变压器 S11—M—630/10 
381 | 甘肃 宏 宇 变 压 器 有 限 公 司 风力 发 电 用 组 合式 变压器 ZGS10—Z. F—1000/10GY 
382 | 北京 华泰 变压器 有 限 公 司 TREIER SC( H) B10—2500/10 
383 | 上 海 ABB 变压器 有 限 公司 于 式 电 力 变压器 SC( H) B—2500/35 
384 | 顺 特 电气 有 限 公司 于 式 电力 变压器 SCLB10—1000/11—6. 6 
385} 顺 特 电 气 有 限 公 司 干 式 电 力 变 压 器 SCLB10—1500/11 
386 | 南通 市 巨 龙 电力 设备 制造 有 限 公司 电力 变压器 S11 一 M 一 100710 
387 | 南通 市 巨 龙 电力 设备 制造 有 限 公 司 电力 变压器 S11—M—630/10 
388 | 三 门 三 山 电 气 设备 有 限 公司 电力 变压器 S11—M—125/10 
3899 | 三 门 三 山 电 气 设备 有 限 公司 电力 变压器 S11—M—800/10 
390 | 沈阳 吴 诚 电气 有 限 公 司 干 式 电 力 变 压 器 SG( H) —2000/35 
391 | BYTE A BR ZS 电力 变压器 S11—M—315/10 
392 | MYT AB{NAB EEA RAF] 电力 变压器 S11—M—1000/10 
393 | 浙江 华 仪 变压器 有 限 公司 . . 于 式 电力 变压器 SCB9—1000/10 
394 | 浙江 华 仪 变压器 有 限 公司 PRB BRB SCB9—500/10 
395 | St SCH BAKE A a BR ZA 电力 变压器 SLI—M—315/10 
396 | RPM ACMA AAR EER ZS 电力 变压器 S11—M—1000/10 
397 | 河南 省 金正 石油 电器 有 限 公 司 电力 变压器 S11—M—100/10 
398 | 河南 省 金正 石油 电器 有 限 公 司 电力 变 秆 器 S11—M—800/10 
399 | FRAT ER RS AIR wy 电力 变压器 SH—M—200/10 
400 | BAAR HATA IRA al 于 式 电 力 变压器 SCRLIO—1250/10 
401 | 科 琳 电气 集团 广东 科 朗 变压器 有 限 公司 电力 变压器 SFZ11—40000/110 
402 | 新 疆 升 晟 股份 有 限 公司 电力 变压器 SFSZ9—31500/110 
403 | 乐 星 产 电 ( 大 连 ) 有 限 公司 干 式 电 力 变压器 SCB10—2500/10 
404 | 红旗 集团 温州 变压器 有 限 公 司 干 式 电力 变压器 SG(H) B10 一 1000710 
405 | 红旗 集团 温州 变压器 有 限 公 司 干 式 电力 变压器 SCB10 一 1000710 
406 | 广州 一 变 电 气 设备 有 限 公 司 干 式 电 力 变 压 顺 SCB9—500/10 
407 | 广州 一 变 电 气 设 备 有 限 公司 干 式 电力 变压器 ， SCB9—800/10 
408 | 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 电力 变压器 OSFSZ10—150000/220 
409 | 天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公 司 于 式 电力 变压器 SCB10—2500/10 
410 | 天 津 市 特 变 电工 变压器 有 限 公 司 干 式 电力 变压器 SCLB10—630/10 
411 | 天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公司 干 式 电力 变压器 SCLB10—1600/10 
412 | 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 换 流 变压器 ZZDFPZ—278000/500 
413 | 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 电力 变压器 S—40000/500 
414 | 江苏 华 购 变 压 器 有 限 公 司 干 式 电 力 变压器 DC10—5000/20 
415 | 江苏 华 鹭 变压器 有 限 公司 干 式 电力 变压器 SCB10—2000/10 


416 | 深圳 市 欧姆 特 科 技 技术 有 限 公司 中 性 点 接地 电阻 ONGR10. 5 一 600 一 10 
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450 


453 


454 


456 


457 


460 


465 


467 
468 


fw 


中 电 电气 集团 有 限 公司 

沈阳 全 密封 变压器 股份 有 限 公司 
衢州 杭 甬 变压器 有 限 公司 

柳州 市 长 丰 机 电 设备 有 限 公司 
柳州 市 长 丰 机 电 设备 有 限 公司 

三 变 科 技 股份 有 限 公司 

三 变 科技 股份 有 限 公司 

三 变 科 技 股份 有 限 公司 

三 变 科 技 股份 有 限 公司 

FU EBA EA A 

特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
山东 省 金 乡 县 金昌 克 变压器 有 限 公司 
泰州 铭 安 电器 有 限 公司 

泰州 铭 安 电器 有 限 公司 
泰州 铬 安 电器 有 限 公司 

上 海 西 变 变 压 器 有 限 公司 

南通 亚 能 特种 变压器 有 限 公司 
扬州 安江 变压器 有 限 公司 

扬州 安江 变压器 有 限 公司 

太原 钢铁 (集团 ) 有 限 公司 电气 设备 修造 公司 
太原 钢铁 (集团 ) 有 限 公司 电气 设备 修造 公司 
常州 市 光辉 变压器 制造 有 限 公司 
常州 市 光辉 变压器 制造 有 限 公司 
福州 山 尔 电气 有 限 公司 
福州 山 尔 电气 有 限 公司 
福州 山 尔 电气 有 限 公司 

红旗 集团 温州 变压器 有 限 公司 
红旗 集团 温州 变压器 有 限 公司 
红旗 集团 温州 变压器 有 限 公司 
红旗 集团 温州 变压器 有 限 公司 

中 国 北 车 集团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公司 
上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 

西安 天 虹 电 器 有 限 公司 

徐州 市 恒 力 变压器 有 限 公司 
徐州 市 便 力 变压器 有 限 公司 
温州 市 变 电 设备 厂 
温州 市 变 电 设备 厂 

西安 天 虹 电 器 有 限 公司 

苏州 工业 园区 昊 海 变压器 有 限 公司 
范 湖 市 金牛 变压器 制造 有 限 公司 
苏州 工业 园区 鞭 海 变压器 有 限 公司 
珠海 康 晋 电气 有 限 公司 

常州 市 旺 达 变压器 有 限 公司 

苏州 杭 申 星 州 变压器 有 限 公司 
乐 星 产 电 (大连) 有 限 公 司 

保定 吉 达 电力 设备 有 限 公司 

沈阳 高 科 电器 发 展 公司 

芜湖 市 金牛 变压器 制造 有 限 公司 
沪 光 集 团 有 限 公 司 

沪 光 集团 有 限 公司 

沪 光 集 团 有 限 公司 

沪 光 集团 有 限 公司 

沪 光 集团 有 限 公司 

沪 光 集团 有 限 公司 

沪 光 集团 有 限 公司 


干 式 电力 变 压 器 
电力 变压器 

电力 变压器 

电力 变压器 

电力 变压器 
电力 变 压 顺 

电力 变压器 

电力 变压器 

风力 发 电 用 组 合式 变压器 
非 咒 合金 电力 变压器 
电力 变压器 

干 式 电 力 变压器 

王 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变 压 髓 

于 式 电力 变压器 
TABH EEA 
电力 变压器 

E 7) 8 Hs a 

电力 变压器 

Ha, 7 aR Fs at 

电力 变压器 

干 式 电力 变压器 
干 式 电力 变 压 天 
FREJ EHEAR 
TABH EHA 
电力 变压器 

电力 变压器 
EEE A 

电力 变压器 
铁路 机 车 牵引 变压器 
风力 发 电 用 组 合式 变压器 


串联 电抗 器 


电力 变压器 
电力 变压器 
TAEHAE 
于 式 电 力 变 压 器 
TARJ H 
E JEA 
于 式 电力 变压器 
电力 变 压 需 
中 性 点 接地 电阻 
于 式 电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
Fk He, BE As at 
“FA HE, JJ BE Hs a 
干 式 电力 变压器 
于 式 电力 变压器 
干 式 电力 变压器 
TAEI AE at 





( 续 ) 


产品 型 号 
SCRBH11—1250/10 
S11—M—125/6 
S11—315/10 
S11—M—1000/10 
S1i—M—100/10 
D11—M—30/10 
D11—M—80/10 
SZ10—20000/35 
ZGS—Z. F—1600/10 
SBH15—-M—800/10 
ODFS—334000/500 
SG( H) B10—1000/10 
SCB10—1000/10 
S11—M—100/10 
S1i1—M—800/10 
SCB10—2000/10 
SCB10—1000/10 
S11—M—1000/10 
S11—M—100/10 
S11—M—315/10 
S11—M—1000/10 
D11—M—80/10 
SCB10—1000/10 
SCB9—400/10 
SCB9—1600/10 
SCB9—500/10 
S11—M—125/10 
S11—M—630/10 
S9—M—100/10 
S9—M—800/10 
JQFP2—9000/25 ( DL) 
ZGSBH11—Z. F—900/35 
CKGKL—60/10—6 
S11—M-—200/10 
S11—M—1000/10 
SG( H) B10—630/10 
SG( H) B10—1000/10 
SC10—6300/10 
Si1—M—315/10 
SC10—800/35 
S11—M—1000/10 
CNGR10—600—10 
SCB10—1000/10 
S9—3150/35 
SCB9—2500/3 
SH15—M—200/10 
S11—M—315/10 
SCB10—1600/10 
SG( C) B10—1000/10 
SG( C) B10—800/10 
SG( C) B10—400/10 
SG(C)10—315/10 
SCB10—1250/10 
SCB10—400/10 
SC10—315/10 


行业 概况 … 


序号 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
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沪 光 集团 有 限 公司 
无 锡 市 电力 变压器 有 限 公司 

无 锡 市 电力 变压器 有 限 公司 

上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 
中 电 电 气 集团 有 限 公司 

中 电 电 气 集 团 有 限 公司 

成 都 市 秦 川 电器 有 限 公司 

成 都 市 秦 川 电器 有 限 公司 

杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 
江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 

江苏 华 胶 变 压 器 有 限 公司 

江苏 华 月 变压器 有 限 公司 

江苏 华 胶 变 压 器 有 限 公司 

江苏 华 胶 变 压 器 有 限 公 司 

江苏 华 觅 变压器 有 限 公司 

江苏 华 月 变压器 有 限 公司 

江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 

河北 宝 利 输 变 电 设备 制造 有 限 公司 
河北 宝 利 输 变 电 设备 制造 有 限 公司 
北京 首钢 机 电 有 限 公司 电机 厂 
北京 首钢 机 电 有 限 公司 电机 厂 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 
深圳 市 华能 电力 设备 有 限 公司 
深圳 市 华能 电力 设备 有 限 公 司 

天 津 通 安 变压器 有 限 公司 

化 州 市 东风 变压器 厂 


化 州 市 东风 变压器 三 
合肥 中 环 电 力 设备 有 限 公司 
合肥 中 环 电 力 设备 有 限 公司 


金山 门 电器 有 限 公司 
保定 尼 尔 变压器 有 限 公司 
长 城 电 器 集团 有 限 公司 

长 城 电 器 集团 有 限 公司 

烟台 东 源 变压器 有 限 公司 
哈尔滨 变压器 厂 

吴江 市 变压器 厂 有 限 公司 
江苏 宏 源 电气 有 限 责任 公司 
江苏 宏 源 电气 有 限 责任 公司 
无 锡 市 泰 波 电抗 器 有 限 公司 
无 锡 市 泰 波 电抗 器 有 限 公司 
江西 电 设备 有 限 公司 

上 海 保 能 电力 设备 制造 有 限 公司 
常州 市 朋 兴 机 械 电 器 有 限 公司 
顺 特 电 气 有 限 公司 

福州 天 字 电 气 股份 有 限 公司 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 
福州 天 字 电 气 股份 有 限 公司 
常州 市 江南 变压器 有 限 公司 
天 津 泰 达 特种 变压器 有 限 公司 
天 津 泰达 特种 变压器 有 限 公司 
上 海 沪 光 变压器 有 限 公司 . 
广东 海 鸿 变压器 有 限 公司 

无 锡 市 杨 市 变压器 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


TAEI ERA 
电力 变压器 
电力 变压器 


fia FP Xa Hy es 


FA I BE ae 
干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

组 合式 变压器 
地 于 式 组 合 变 压 需 
电力 变压器 
干 式 电力 变 压 器 
干 式 电力 变 压 带 
电力 变 压 髓 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 

于 式 电力 变压器 
电力 变压器 

Het 7) 3B As 
电力 变压器 
电力 变压器 


非 日 合金 电力 变迁 器 


干 式 电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
于 式 电力 变 压 顺 
于 式 电 力 变压器 


非 晶 合 金 电力 变压器 


电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
电力 变压器 
限 流 电抗 器 
串联 电抗 器 


非 晶 合金 电力 变压器 


“PREF Ee a 
FSA a J 3 Fs at 
TAREHE 
干 式 电力 变压器 
FSA He FI BER at 
干 式 电力 变压器 
电力 变 压 髓 

组 合式 变压器 

于 式 电 力 变 压 顺 
TABI EHEH 


非 唱 会 金 干 式 电 力 变压器 


干 式 电 力 变压器 
TAE JAHA 





( 续 ) 


产品 型 号 
SCB10—1600/10 
S11—M—800/10 
S11—M—100/10 

SSC—250/6. 6( ISGD—250) 
SCLB10—1000/10 
SCB9—2000/10 
S11—M—100/10 
S11—M—1000/10 
ZGSB11—Z—500/10 
ZGS11—Z. D—500/10 
$Z11—1600/10 

SCZ—20000/35 
SCBLO—2500/35 
SZ—63000/110 

S—31500/110 
$Z10—3 1500/35 
SF10—31500/35 
SZ11—10000/35 
SCB10—3150/10 
S11—M—315/10 
S11—M—1000/10 
S11—M—800/10 
S11—M—100/10 
SHIS—M—500/10 
SCB10—1000/10 
S11—M—630/10 
S11—M—315/10 
SL1—M—315/10 
S11—M—1000/10 
S11—M—125/10 
S11—M—630/10 

S9—3 150/35 
$Z9—10000/35 
SCB10—1000/10 

SG( H) B10 一 1000710 
SHIS—M—315/10 
SFPSZ1 1 —180000/220 
D11—M—50/10 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
XKDGKL—10—3000—6 
CKDGKL—382/V/3—5 
SHI5S—M—315/10 
SG( H) B10—1000/10 
SCB10—1000/10 

SCB—2500/37 
SCB10—250/10 
SCB10—315/10 
SCB10—1600/10 

S11—315/10 
ZGD11—Z—80/10 
SCB10—800/10 
SCB10—2000/10 
SCBH10—800/10 

SG( C) BLO—1000/10 
SCB10—1600/10 


528 | 成 都 意 蓝 峰 电 气 有 限 公司 

529 | 成 都 佬 蓝 峰 电气 有 限 公司 

530 唐 县 恒 达 电力 公司 

531 | 重庆 源 通 干 式 变压器 有 限 公 司 

532 | 上 海 沪 光 变 压 器 有 限 公 司 

533 | 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 

534 | 湖北 阳光 电气 有 限 公 司 

535 | 天 津 泰达 特种 变压器 有 限 公司 

536 | 现 克 集团 ( 福州) 实业 有 限 公司 

537 | 瑞 镭 集团 (福州 ) 实 业 有 限 公司 

538 | 瑞 瘟 集团 (福州 ) 实 业 有 限 公司 

539 | MARAH) 实业 有 限 公司 

540 | 江西 蒜 乐 电力 设备 有 限 公 司 

54i | 江西 乾 乐 电力 设备 有 限 公司 

542 | 贵州 永安 变压器 厂 

543 | 贵州 永安 变压器 厂 

544 | 甘肃 宏 字 变压器 有 限 公 司 

545 | 天 津 泰达 特种 变压器 有 限 公 司 

546 | 上 海 一 开 投 资 ( 集团) 有限 公司 

547 | 中 电 电气 集团 有 限 公 司 

548 | 西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 

549 | 沧州 市 恒 康 电气 设备 有 限 公司 

550 | 沧州 市 恒 康 电气 设备 有 限 公 司 

551 | 中 变 变 压 器 有 限 公 司 

552 | 中 变 变 压 器 有 限 公司 

553 中 变 变 压 器 有 限 公 司 

江西 变压器 科技 股份 有 限 公司 

. 注 : 以 上 均 为 变压器 产品 ,互感 器 产品 略 。 

质量 及 质量 管理 ”山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 被 国家 

发 展 和 改革 委员 会 、 科 技 部 、 财 政 部 海关 总 署 、 税 务 总 局 联 

合 确定 为 第 十 三 批 国 家 认定 企业 技术 中 心 ,成 为 变 压 拥 行 

业 近 年 来 惟一 一 家 获 此 殊荣 的 单位 。 

2006 F, “ERS” 商标 被 评 为 中 国 驰名 商标 , 继 2005 年 
产品 被 评 为 “中 国名 牌 ”、“ 国 家 免检 ”之 后 ,江苏 华 鹏 变 压 
髓 有 限 公 司 系 同行 业 中 第 一 个 将 三 个 “国字 号 ”荣誉 挠 入 怀 
中 的 企业 。 

2006 年 5 H 12 日 ,西安 电力 机 械 制造 公司 与 常州 机 电 
国有 资产 经 莹 有 限 公 司 签 订 了 常州 变 压 需 厂 国 有 产权 转让 
合同 。 这 意味 着 西 电 集团 公司 又 增添 了 一 名 新 成 员 , 公 司 
按照 “十 一 五 ”发 展 规 划 , 实 现 了 同 沿海 拓展 市 场 ,建立 超 高 
压 巨 型 变压器 制造 基地 的 第 一 步 战略 目标 。 从 另 一 角度 
看 ,常州 变压器 厂 国 有 产权 转 证 项 目 也 是 常州 市 人 民政 府 
实行 国有 企业 改革 改制 ,实施 国有 产权 变更 的 一 个 重要 项 
目 ,是 常州 市 改善 企业 体制 ,促进 经 济 结构 调整 ,推动 常州 
经 济 快速 发 展 的 主要 举措 之 一 。 

特 变 电工 衡阳 变 压 右 有 限 公 司 在 生产 发 展 过 程 中 , 始 
终 把 企业 的 管理 和 经 济 效益 挂钩 ,该 公司 对 企业 文化 凝聚 
人 心 , 把 文化 建设 ,行为 养 成 作为 员工 长 期 系统 工程 和 关系 
公司 可 持续 发 展 的 一 件 大 事 来 抓 ,企业 连续 五 年 实现 高 速 
发 展 。2006 年 8 月 ,该 公司 对 员工 进行 了 “ 八 荣 八 耻 ”社会 
主义 荣辱 观 教育 ,制订 了 企业 员工 行为 规范 。 据 了 解 ,行为 





电力 变压器 


(BE) 


产品 型 号 
S11—M—100/10 
S11—M—800/10 
S11—M—100/10 
SCB10—1000/10 
SC10—6300/35 

DFP10—240000/220 
SFSZ1 1—120000/220 
SCB10—500/10 
S11—M—315/10 
S11—M—1000/10 
SCB10—500/10 
SCB10 一 1000710 
S11—M—100/10 
S11—M—1000/10 
S11—M—125/10 
S11—M—630/10 
SFSZ11—31500/110GY 
SCB10—630/10 
SH15—M—800/10 
ZSCB—4000/10 
DZ—40000/1000 
$11—M—315/10 
S11—M—800/10 
SCB10—400/10 
SCB10—500/10 
SCB10—1000/10 
OSFPSZ—240000/330 


规范 分 “企业 的 行为 规范 ”和 “员工 的 行为 规范 ”等 部 分 ,将 
尊重 关心 、 爱 护 员工 ,保障 员工 的 民主 权利 等 作为 重要 内 
F ,把 与 员工 的 沟通 和 激励 方式 作为 企业 凝聚 员工 的 重要 
手段 。 这 进一步 密切 了 企业 与 员工 之 间 的 关系 。 近 两 年 来 
变压器 原材料 价格 疾 升 ,在 企业 面临 亏损 的 情况 下 ,该 公司 
全 体 员 工 辣 心 同 德 战胜 困难 ,取得 了 骄 人 的 业绩 。 

2006 £9 H 11 ~15 日 ,香港 品质 保证 局 (HKQAA) 对 
顺 特 电 气 公 司 IS09001 ISO14001、OHSAS18001 三 个 管理 体 
系 进行 了 监督 审核 。 本 次 审核 履 盖 了 顺 特 电 气 公 司 全 部 产 
品 ,并 顺利 通过 了 2006 年 度 的 质量 、 环 境 、 安 全 外 审 。 

2006 年 9 月 23 日 , 特 变 电 工 股份 有 限 公司 新 疆 变 压 器 
厂 顺 利通 过 了 北京 华 信 公 司 ISO9001 和 18014001 体系 的 复 
审 ,并 获得 证 书 。 该 证 书 所 覆盖 的 产品 范围 有 :330kV 及 以 
下 油 浸 式 电力 变压器 .220kV 及 以 下 电抗 器 、 工 业 用 变 压 
器 、10kV 级 及 以 下 干 式 变压器 、 高 压 /低压 预 装 式 变 电站 等 
系列 产品 ,以 及 变压器 的 修理 。 

上 海南 桥 变 压 器 有 限 责 任 公司 2006 年 9 月 在 上 海 电 
器 行业 会 员 大 会 上 获得 了 上 海 电 器 行业 诚信 建设 示范 单位 
奖牌 ,上 海 共 有 3 个 企业 被 评 为 诚信 示范 单位 ,该 公司 是 成 
套 输 配 电 企 业 惟 一 的 一 家 。 这 也 反映 了 该 公司 对 加 强 企业 
管理 .坚持 诚信 工作 的 重视 。 

为 了 追求 里 越 .缔造 品质 ,西安 西 电 变 压 器 有 限 责 任 全 
司 开 展 了 把 零 缺 陷 管 理 模 式 引 入 质量 管理 的 活动 。 倡 导 广 
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大 职工 从 每 一 件 小 事 做 起 ,第 一 次 就 把 事情 做 好 ,将 产品 质 
量 缺 陷 降 为 零 。 营 造 良 好 的 氛围 ,让 每 位 职工 都 能 成 为 认 
真 工作 重视 质量 的 有 心 人 。 这 次 活动 紧 紧 围绕 成 本 目标 
展开 ,降低 了 内 部 质量 事故 造成 的 返修 和 停工 损失 ,减少 了 
现场 故障 引起 的 现场 返修 及 返 厂 修理 成 本 ,为 西 变 公 司 打 
造 精品 ,创建 国家 名 牌 产 品 葛 定 了 基础 。 

经 过 中 国 船 级 社 质量 认证 公司 的 严格 评审 ,常州 华 迪 特种 
变压器 有 限 公司 于 2006 年 末 通 过 了 该 社 的 产品 认证 。 此 次 认 
证 的 型 号 是 SC、SCB 型 ,容量 为 5 ~20 000kVA 的 树脂 绝缘 干 式 
变压器 。 华 迪 公司 此 次 通过 认证 表明 ,该 公司 始终 本 着 “科学 
管理 ,精心 制造 ,向 用 户 提 供 一 流 的 服务 "的 宗旨 ,遵循 以 质量 
求 发 展 的 原则 ,积极 实施 “精品 战略 ” 。 公 司 不 仅 管理 水 平和 逐步 
提高 ,同时 也 保障 了 经 济 效益 的 稳步 增长 。 

吴江 市 变压器 厂 有 限 公司 于 2006 年 末 获 得 了 电能 ( 北 
京 ) 产 品 认证 中 心 有 限 公司 颁发 的 PCCC 产品 认证 证 书 。 
这 是 该 公司 在 通过 IS09001 质量 体系 认证 后 ,为 进一步 保 
证 产品 质量 的 可 靠 性 ,申请 由 电能 (北京 ) 产 品 认 证 中 心 有 
限 公司 进行 了 严格 审核 ,以 第 三 方 的 身份 证 明 该 公司 变 压 
髓 产品 质量 是 合格 的 。 这 些 产品 包括 :S1l 型 10kV 级 、 
SZ11 型 35kV 级 .SZ11 型 110kV 级 变压器 ,美式 箱 变 、 欧 式 
箱 变 高压 /低压 预 装 式 变电站 、 地 下 式 组 合 变 压 船 及 SHI15 
ERA E D2 单 相 卷 铁心 .SC( B)10 于 式 等 变压器 产品 。 

三 变 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2006 年 12 月 22 日 通过 了 中 
国 证 监 会 发 行 审核 委员 会 的 正式 审核 ,并 于 2007 年 2 月 8 
日 在 深圳 证 券 交 易 所 挂牌 上 市 ,这 标志 三 变 科技 正式 步 人 
资本 市 场 ,开创 企业 发 展 的 新 纪元 。 

2006 年 底 ,武汉 泰 普 变 压 器 开关 有 限 公 司 喜 获 湖北 省 
高 新 技术 企业 认证 , 泰 普 公司 晋升 为 湖北 省 高 新 技术 企业 。 
获 认 证 后 , 泰 普 公司 一 步 步 夯 实 自 身 的 科研 力量 ,逐年 加 大 
科研 经 费 ,不 断 充 实 科技 “外 脑 ”。 企 业 的 科研 力量 不 断 增 
强 ,每 年 均 取得 几 项 专利 技术 ,每 年 均 有 重大 新 产品 问世 ， 
有 力 地 推动 了 行业 的 技术 进步 ,在 我 国 成 为 世界 变压器 产 
品 制造 大 国 的 进程 中 ,发 挥 了 积极 的 作用 。 

管理 及 改革 2006 年 是 “十 一 五 "开局 之 年 ,变压器 行 
业 企 业 团 结 一 心 ,克服 困难 ,战胜 了 因原 材料 价格 暴涨 给 全 


行业 带 来 的 困难 , 变 压 硕 产量 又 创 历 史 新 高 ,实现 了 全 行业 
经 济 效 益 的 持续 增长 。 企 业 不 断 完善 现代 化 企业 制度 , 积 
极 推 进 劳 动人 事 分 配制 度 改革 ,形成 了 有 利于 优秀 人 才 成 
长 的 竞争 机 制 ;强化 以 财务 管理 为 中 心 的 企业 各 项 管理 制 
度 ;大 力 加 强 信 息 化 建设 ,全 面 推进 企业 文化 建设 ,形成 了 
有 各 自 企 业 特色 的 管理 架构 ; 坚持 技术 进步 和 技术 创新 战 
略 ,形成 了 有 行业 特色 的 技术 创新 体系 。 

【把 稿 人 :沈阳 变压器 研究 所 陈 藻 ” 审 稿 人 :沈阳 变 压 
器 研究 所 曲 万 里 ) 





生产 发 展 状况 ”2006 年 ,根据 对 电气 控制 成 套 设备 行 
业 75 个 生产 企业 的 统计 ,各 项 指标 比 上 年 均 有 较 大 程度 的 
增长 。 其 中 完成 工业 总 产值 165 384.9 万 元 , 比 上 年 增长 
24.67% ;利润 总 额 231 349.8 万 元 , 比 上 年 增长 21.25% ; 职 
工 总 数 40 457 人 , 比 上 年 增长 17.91% 。 

2006 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 经 济 效益 综合 指数 前 
40 名 企业 见 表 1。2006 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 总 资产 贡 
献 率 前 40 名 企业 见 表 2。2006 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 
流动 资产 周转 率 前 40 名 企业 见 表 3。2006 年 电气 控制 成 
套 设备 行业 全 员 劳 动 生 产 率 前 40 名 企业 见 表 4。2006 年 
电气 控制 成 套 设 备 行业 资本 保值 增值 率 前 40 名 企业 见 表 
5。2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 成 本 费用 利润 率 前 40 名 
企业 见 表 6。2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 工业 总 产值 前 
40 名 企业 见 表 7。2006 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 工业 增加 
值 前 40 各 企业 见 表 8。2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 产 
品 销售 率 前 40 名 企业 见 表 9。2006 年 电气 控制 成 套 设备 
行业 销售 产值 前 40 名 企业 见 表 10。 


R1 2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 经 济 效益 综合 指数 前 40 名 企业 























东 尾 控股 集团 有 限 公 司 
宁波 市 镇 海中 大 电力 设备 有 限 公 司 
上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 
天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 

上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公司 

常州 太平 洋 电 力 设备 (集团 ) 有 限 公 司 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

上 海 析 中 (集团 ) 有 限 公司 

沈阳 吴 诚 电气 有 限 公 司 
上 海 纳 杰 电气 有 限 公司 
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gygy) 总 资产 MEERE 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 LAF 产品 
ae 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利用 率 | 生产率 | 销售 率 
u (%) | (%) | (%) | (次 ) (% ) (元 /人 ) 





1 121 029 
320 526 
509 302 
142 857 
478 971 
398 789 
351 871 
351 327 
396 701 
208 185 
273 121 





102.24 
96. 67 
95.00 
99.48 
84.59 
99.70 
95.56 
95.00 
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山东 秦山 恒信 开关 集团 有 限 公司 
法 泰 电器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 
沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 
镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公司 

川 开 电 气 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

云南 开关 厂 

北京 通州 开关 有 限 公司 

唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 
苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公司 
Reh ay A BE 
杭州 圣 力 电 气 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 
南京 华 洋 电气 有 限 公司 

上 海航 大 电气 有 限 公司 

上 海 新 原 电气 设备 有 限 公司 

华 觅 集团 公司 

汕头 正 超 电气 有 限 公司 

浙江 海 纳 电气 有 限 公司 

泰 豪 科技 (深圳 ) 电 力 技术 有 限 公司 
上 海南 桥 变 压 器 有 限 责任 公司 
北京 中 煤 电 气 有 限 公司 

天 津 百 利 天 开 电 器 有 限 公司 
福建 先行 电力 设备 有 限 公司 

天 津 市 百 利 特 精 电 气 股份 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 

天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 
杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 


天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 三 

宁波 市 镇 海中 大 电力 设备 有 限 公 司 

东 尾 控股 集团 有 限 公司 

法 泰 电器 ( 江苏) 股份 有 限 公司 

上 海航 大 电气 有 限 公 司 

上 海 纳 杰 电气 有 限 公司 

镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公 司 

杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 

山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 

苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 
常州 太平 洋 电 力 设备 (集团 ) 有 限 公司 

上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 

靖江 市 曙光 机 电 附 件 制造 有 限 公司 

沈阳 华 利 能 源 设 备 制 造 有 限 公司 

天 津 市 德 利 泰 开 关 有 限 公司 

佛山 市 顺德 区 南 顺 电器 三 有 限 公司 

慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 


( 续 ) 


资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 


负债 率 
(% ) 


属 转 率 
(次 ) 


利用 率 
(% ) 


NN NNN NN NNN WWW y 


总 资产 贡献 率 
(% ) 






杭州 圣 力 电气 有 限 公司 
汕头 正 超 电 气 有 限 公司 
北京 通州 开关 有 限 公 司 
上 海南 桥 变 压 器 有 限 责任 公 司 
北京 中 煤 电气 有 限 公 司 

沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 

环 字 集 团 有 限 公 司 

上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公司 

华 鹏 集团 公司 

江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
天 津 市 建 电 实 业 有 限 公司 

浙江 海 纳 电 气 有 限 公司 

常德 市 天 马 电器 成 套 设 备 有 限 公司 
大 全 集团 有 限 公司 

上 海 枉 中 (集团 ) 有 限 公 司 
HERBAL (TRI) HRA ARR 
杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
上 海 新 原 电气 设备 有 限 公 司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
上 海 第 一 开关 制造 有 限 公司 































































生产 率 


(T/A) 


284 935 
252 308 
285 342 
139 625 
329 721 
195 000 
323 571 
212 500 
180 000 
183 333 
167 176 
173 204 
245 630 
251 892 

75 109 
133 690 
203 277 
175 381 
197 333 
180 368 
112 216 
145 333 
222 232 
233 776 
134 563 

98 099 
110 015 

80 615 
112 000 





行业 概况 … 


总 资产 贡献 率 
(% ) 
21.03 
20.54 
19.90 
19.27 
19. 08 
18.89 
16.91 
16. 80 
16.05 
15.94 
15.70 
15.31 
15. 28 
14.95 
14.91 
14. 50 
14. 26 
13.98 
13. 88 


销售 率 


100. 00 
99.73 
96. 33 

100. 00 
99.33 
93.46 
94.01 
71.94 

100. 00 
96. 95 
91.13 
96.27 
99.98 

100. 00 
95.25 
95.65 
98. 60 
11.81 
96.99 
89.58 
79.18 
75.71 
97.54 .. 
80. 15 
96. 21 
94.57 
99. 00 

108. 04 
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RI 2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 流动 资产 周转 率 前 40 名 企业 


沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 
天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 
东 展 控股 集团 有 限 公 司 
北京 通州 开关 有 限 公司 
杭州 圣 力 电气 有 限 公司 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 
汕头 市 金 新 电器 有 限 公司 
上 海 一 开 电气 集团 有 限 公 司 
天 津 市 建 电 实业 有 限 公司 


上 海 第 一 开关 制造 有 限 公司 
北京 基业 达 电 气 有 限 公 司 

上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 

上 海航 大 电气 有 限 公司 


宁波 市 镇 海中 大 电力 设备 有 限 公司 
环 字 集 团 有 限 公司 

法 泰 电 器 ( 江苏) 股份 有 限 公 司 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 
常德 市 天 马 电器 成 套 设 备 有 限 公 司 


1 121 029 


东 展 控股 集团 有 限 公司 
上 海南 华 兰 了 电气 有 限 公 司 
上 海中 发 电器 ( 集团) 有 限 公司 


常州 太平 洋 电力 设备 (集团 ) 有 限 公 司 


上 海 朽 中 (集团 ) 有 限 公司 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 

川 开 电气 有 限 公司 

云南 开关 厂 

宁波 市 镇 海中 大 电力 设备 有 限 公司 
沈阳 华 利 能 源 设 备 制造 有 限 公司 
山东 秦山 恒信 开关 集 著 有 限 公司 
上 海 纳 杰 电气 有 限 公司 

法 泰 电器 (江苏 ) 股 份 有 限 公 司 
南京 华 洋 电气 有 限 公 司 

大 全 集团 有 限 公 司 

福建 先行 电力 设备 有 限 公司 

天 津 百 利 天 开 电 器 有 限 公司 
北京 通州 开关 有 限 公司 

沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 监 


常州 太平 洋 电力 设备 (集团 ) 有 限 公司 


苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公司 


509 302 
478 971 
398 789 
396 701 
351 871 
351 327 
329 721 
323 571 
320 526 
285 342 
284 935 
273 121 
252 308 
251 892 
245 630 
233 776 
222 232 
212 500 
208 185 
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杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
佛山 市 颇 德 区 南 顺 电器 厂 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
上 海 纳 杰 电气 有 限 公司 


珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 


汕头 正 超 电气 有 限 公 司 
北京 敬业 电工 有 限 公司 

镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公司 
南京 华 洋 电气 有 限 公司 
正泰 电气 股份 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 
苏州 恒 祥 电 器 有 限 公司 
山东 泰 出 恒信 开关 集团 有 限 公司 
北京 电器 有 限 公司 

天 津 市 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公 司 
天 津 市 德 利 泰 开 关 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 
温州 市 新 侨 机 械 电器 厂 

沈阳 华 利 能 源 设 备 制 造 有 限 公 司 


PRERA 
浙江 海 纳 电气 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 


苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 


泰 豪 科技 (次 圳 ) 电 力 技术 有 限 公司 
唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责任 公司 
汕头 正 超 电 气 有 限 公司 
杭州 圣 力 电气 有 限 公 司 

慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 

上 海德 力 西 集团 有 限 公司 

杭 申 控股 集团 有 限 公司 

北京 中 煤 电 气 有 限 公 司 

珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 
天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 

镇 江 万 奇 电 器 设备 有 限 公 司 

浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公司 
天 津 市 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 
上 海 新 原 电 气 设 备 有 限 公司 

广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 

上 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 











203 277 
197 333 
195 000 
183 333 
180 368 
180 000 
175 381 
173 204 
167 176 
163 403 
145 905 
145 333 
143 222 
142 857 
139 625 
136 846 
134 563 
133 690 
123 259 
122 740 


RS 2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 资本 保值 增值 率 前 40 名 企业 


天 津 百 利 天 开 电 器 有 限 公 司 杭 申 控股 集团 有 限 公司 















































































1 

2 | 东 辰 控股 集团 有 限 公司 浙江 海 纳 电气 有 限 公司 124. 45 
3 | 南京 华 洋 电气 有 限 公 司 天 津 市 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 123.93 
4 | 上 海 新 原 电气 设备 有 限 公司 北京 敬业 电工 有 限 公司 123. 65 
5 | 山东 秦山 恒信 开关 集团 有 限 公司 苏州 电气 控制 设备 厂 123.40 
6 | 州 开 电气 有 限 公司 北京 中 煤 电 气 有 限 公 司 121. 68 
7 | 天 津 市 正本 电气 有 限 公 司 天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 121.39 
8 | BELL TT AX Ra aR) A PRS 法 泰 电器 (江苏 ) 股份 有 限 公 司 120. 24 
9 | 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 宁波 市 镇 海中 大 电力 设备 有 限 公 司 119. 60 
10 | 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 四 川 电器 有 限 责任 公司 118. 50 
11 | 常州 太平 洋 电 力 设 备 (集团 ) 有 限 公司 贵州 长 征 电器 股份 有 限 公司 118.15 
12 | 杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 华 鹏 集团 公司 117.51 
13 | 汕头 正 超 电气 有 限 公司 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 116.37 
14 | 余姚 市 电力 设备 修造 厂 环 字 集团 有 限 公司 114. 63 





锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责 任 公司 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 
慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 

上 海 第 一 开关 制造 有 限 公 司 
杭州 圣 力 电气 有 限 公司 
上 海航 大 电气 有 限 公司 


上 海 柄 中 (集团 ) 有 限 公 司 
上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公 司 
上 海南 华 兰 藤 电 气 有 限 公司 
大 全 集团 有 限 公 司 
沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 
北京 通州 开关 有 限 公司 


114.41 
113. 82 
113.73 
113.50 
112.96 













成 本 费用 利润 率 
(% ) 
10.57 
10.50 
8.96 
8.87 
8.73 
8. 33 
7.73 
7.59 
7.34 
7.31 
7.27 
7.14 
7.13 
7.04 
6. 94 
6.51 
6.48 
6.16 
6.02 
































宁波 市 镇 海中 大 电力 设备 有 限 公司 
上 海南 华 兰 院 电 气 有 限 公 司 

镇 江 万 奇 电 器 设备 有 限 公 司 
贵州 长 征 电器 股份 有 限 公司 
北京 敬业 电工 有 限 公司 

上 海 新 原 电 气 设备 有 限 公司 

蓄 溪 市 奇 乐 低压 电器 三 

唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公司 
东 搬 控股 集团 有 限 公 司 

沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 
天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 

山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 
上 海 纳 杰 电气 有 限 公 司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公司 

上 海南 桥 变 压 器 有 限 责任 公司 

上 海航 大 电气 有 限 公司 

常州 太平 洋 电力 设备 (集团 ) 有 限 公 司 
沈阳 吴 诚 电气 有 限 公 司 

法 泰 电 器 ( 江苏) 股份 有 限 公司 


江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 
天 津 市 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公 司 

天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 

油 头 正 超 电气 有 限 公司 
北京 中 煤 电气 有 限 公司 

四 川 电器 有 限 责任 公司 

苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公 司 
宁波 大安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
北京 通州 开关 有 限 公司 

上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 

长 沙 电 控 辅 件 总 厂 

FES FR AZ 

浙江 海 纳 电气 有 限 公 司 

杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 

浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公司 

云南 开关 厂 

厦门 协 成 实业 有 限 公司 

泰 豪 科 技 ( 深 圳 ) 电 力 技术 有 限 公 司 

天 津 市 正本 电气 有 限 公 司 
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表 7 2006 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 工业 总 产值 前 40 名 企业 
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1 | Wee RRA RAR 389 849 沈阳 匡 诚 电气 有 限 公司 

2 | 大 全 集团 有 限 公司 381 014 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 41 253 
3 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 315 732 上 海南 桥 变压器 有 限 责任 会 司 37 166 
4 | 华 鹏 集团 公司 150 855 杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 31 964 
5 | 杭 申 控股 集团 有 限 公 司 129 739 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 30 370 
6 | 宁波 天 安 ( 和 集团 ) 股份 有 限 公司 111 528 北京 通州 开关 有 限 公司 28 300 
7 “| 环 字 集 团 有 限 公司 110 212 云南 开关 厂 28 125 
8 | 上 海 柄 中 (集团 ) 有 限 公 司 110 018 汕头 正 超 电 气 有 限 公司 28 078 
9 | 天 津 市 百 利 特 精 电 气 股份 有 限 公司 100 906 上 海 纳 杰 电 气 有 限 公 司 26 837 
10 | 上 海德 力 西 集团 有 限 公司 99 056 法 泰 电器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 26 000 
11 | 上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公司 89 424 上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公司 24 040 
12 | 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 70 650 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 18 416 
13 | 常州 太平 洋 电力 设备 (集团 ) 有 限 公司 62 000 四 川 电器 有 限 责任 公司 17 554 
14 | 川 开 电 气 有 限 公 司 59 181 贵州 长 征 电器 股份 有 限 公 司 15 600 
15 | 正泰 电气 股份 有 限 公司 55 877 天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 15 000 
16 | 上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 51 798 素 豪 科技 (深圳 ) 电力 技术 有 限 公司 14 400 
17 | 上 海 一 开 电 气 集 团 有 限 公司 51 300 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 12 511 
18 | 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 49 800 唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公司 12 500 
19 | 锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责 任 公司 49 716 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 11 800 





山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公 司 





48 437 慈溪 市 奇 乐 低压 电器 三 


表 8 2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 工业 增加 值 前 40 名 企业 
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1 | 大 全 集团 有 限 公司 113 309 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 10 065 
2 | 东 辰 控股 集团 有 限 公司 76 230 法 素 电 器 (江苏 ) 股份 有 限 公司 8 200 
3 “| 华 鹏 集团 公司 43 054 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公 司 7 149 
4 ”| 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公 司 38 837 北京 通州 开关 有 限 公司 6 800 
5 | 环宇 集团 有 限 公司 28 450 上 海 纳 杰 电 气 有 限 公司 6 746 
6 | 上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 25 785 汕头 正 超 电气 有 限 公司 6 682 
7 | 杭 申 控股 集团 有 限 公司 23 943 南京 华 洋 电气 有 限 公司 5 592 
8 | 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 23 401 四 川 电 器 有 限 责任 公司 5 535 
9 | 川 开 电 气 有 限 公司 22 586 云南 开关 厂 5 436 
10 | 天 津 市 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公 司 22 364 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 5 400 
11 | 常州 太平 洋 电 力 设 备 ( 集团) 有限 公 司 20 418 天 津 百 利 天 开 电 器 有 限 公司 5 178 
12 | 上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公司 20 021 BERET (BRI) 电力 技术 有 限 公司 4 906 
13 | 山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公 司 19 575 唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责 任 公司 4 500 
14 | 上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 16 196 天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 4 000 
15 | 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 15 880 杭州 圣 力 电气 有 限 公司 3 897 
16 | 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公 司 13 782 上 海南 桥 变压器 有 限 责 任 公 司 3 849 
17 | 锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 12 551 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 3 717 
18 | 正泰 电气 股份 有 限 公司 11 734 慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 3 51 
19 | 沈阳 吴 诚 电气 有 限 公 司 10 784 北京 基业 达 电 气 有 限 公司 3 461 









杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 10 627 余姚 市 电力 设备 修造 厂 


114 ， 中 国 中 器 工业 年 鉴 


RI 2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 产品 销售 率 前 40 名 企业 


正泰 电气 股份 有 限 公 司 

天 津 市 建 电 实业 有 限 公 司 

RU a ee 

天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公 司 

上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公 司 

北京 基业 达 电 气 有 限 公 司 

上 海南 华 兰 院 电气 有 限 公 司 
北京 敬业 电工 有 限 公司 

土 海 第 一 开关 制造 有 限 公司 

10 | 宁波 市 镇 海中 大 电力 设备 有 限 公司 
11 | 上 海 纳 杰 电气 有 限 公司 

12 | 山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 
13 | 镇 江 万 奇 电器 设备 有 限 公 司 

14 | 唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责 任 公 司 
15 | 南京 华 洋 电气 有 限 公 司 

16 | 杭州 群 力 电力 设备 制造 有 限 公司 
17 | 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 
18 | 广东 顺 开 电 气 集团 有 限 公 司 

19 | {LL ris MS SH AB A PR 
汕头 市 金 新 电器 有 限 公 司 


Oo 区 





产品 销售 率 

(% ) 
贵州 长 征 电 器 股份 有 限 公 司 100. 00 
厦门 协 成 实业 有 限 公 司 100. 00 
常德 市 天 马 电 器 成 套 设 备 有 限 公司 100. 00 
上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 100. 00 
北京 电器 有 限 公 司 100. 00 
苏州 恒 祥 电器 有 限 公 司 100. 00 
大 全 集团 有 限 公 司 99.98 
东 尾 控股 集团 有 限 公司 99.93 
上 海 泰 高 开关 有 限 公司 99.77 
法 泰 电器 ( 江苏) 股份 有 限 公司 99.73 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 99.70 
苏州 电气 控制 设备 厂 99. 60 
常州 太平 洋 电 力 设备 (集团 ) 有 限 公司 99.48 
川 开 电气 有 限 公司 99.33 
上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 99.11 
环宇 集团 有 限 公 司 99.00 
靖江 市 曙光 机 电 附 件 制造 有 限 公 司 98.81 
华 鹏 集团 公司 98. 60 
守 复 力 成 电气 集团 有 限 公 司 97.75 
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R10 2006 年 电气 控制 成 套 设备 行业 销售 产值 前 40 名 企业 

















东 辰 控股 集团 有 限 公 司 

大 全 集团 有 限 公 司 

江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 
华 鹏 集团 公司 

环宇 集团 有 限 公司 

上 海 本 中 (集团 ) 有限 公司 
TRAE (RA) 股份 有 限 公 司 
杭 申 控股 集团 有 限 公 司 

天 津 市 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公 司 
上 海德 力 西 集 团 有 限 公司 

上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公司 

正泰 电气 股份 有 限 公 司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

常州 太平 洋 电力 设备 ( 集 园 ) 有 限 公司 
川 开 电 气 有 限 公司 

上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公 司 

上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 
山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公 司 
沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 
锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公 司 


质量 及 标准 ”根据 中 国名 牌 战略 推进 委员 会 发 布 的 
2006 年 1 号 公告 ,低压 开关 柜 进入 了 2006 年 中 国名 牌 产品 
目录 。2006 年 9 月 ,国务 院 《 质 量 振兴 纲要 ) 实 施 十 周年 既 
中 国名 牌 产品 质量 兴 市 先进 表彰 大 会 在 北京 隆重 召开 ,以 
下 单位 的 低压 成 套 开关 设备 荣获 “中 国名 牌 产品 "称号 :大 
全 集团 有 限 公司 、 宁 波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公司 、 江 苏 东 源 
电器 集团 股份 有 限 公司 .正泰 电气 股份 有 限 公司 上 海中 发 
电气 (集团 ) 有 限 公司 、 上 海德 力 西 集团 有 限 公司 。 


389 562 
380 945 
298 597 
148 738 
109 110 
”105 132 
100 286 
98 571 
97 081 
93 288 
84 953 
70 844 
70 439 
61 680 
58 785 
52 956 
50 844 
48 437 
47 970 
46 166 
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上 海宝 临 电 气 集团 有 限 公司 
沈阳 匡 诚 电气 有 限 公 司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
上 海南 桥 变 压 器 有 限 责任 公司 

杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 

土 海 纳 杰 电气 有 限 公司 

云南 开关 厂 

法 泰 电 器 ( 江苏) 股份 有 限 公司 

上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公 司 

北京 通州 开关 有 限 公司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 

四 川 电器 有 限 责任 会 司 

BUNS EH ae RD A RAF 

大 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 

泰 论 科技 ( 深圳) 电力 技术 有 限 公司 

珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 
唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公司 

北京 基业 达 电气 有 限 公司 

苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公 司 
厦门 协 成 实业 有 限 公司 


标 评 审 委员 会 组 织 专 家 评审 ,被 认定 为 “中 国 驰名 商标 ”。 

2006 年 4 月 ,河北 真 诺 实业 有 限 公 司 的 “ 真 诺 ” 商标 采 
获 “ 河 北 省 著名 商标 ”称号 ,这 是 河北 省 电气 设备 生产 企业 
第 一 个 获 此 殊 末 的 企业 。 

根据 国家 2006 年 机 械 发 配 电 计划 ,中 国电 器 工业 协会 
电 控 配 电 设备 分 会 组 织 行业 20 余 个 企业 参加 起 草 国家 标 
准 :GB/T XXXX 一 XXXX/IEC61537 :2006《 电 线 管理 一 一 电 
缆 托 盘 系 统 和 电缆 梯 架 系统 》 工 作 , 完 成 了 该 标准 的 征求 意 






















见 稿 ,这 将 填补 电缆 桥架 产品 国家 标准 的 空白 。 


2006 年 1 月 ,“ 许 继 ” 商 标 经 国家 工商 行政 管理 总 局 商 
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根据 国家 下 达 的 标准 计划 ,全 国 低压 成 套 开关 设备 和 
控制 设备 标准 化 技术 委员 会 完成 了 以 下 标准 的 制 修 订 计 
划 ;QDJBAT 9661—1999 低压 抽出 式 成 套 开 关 设 备 ;JB/AT 
5877—2002 低压 固定 封闭 式 成 套 开关 设备 ;人 @JBMT xpoe 一 
200x 低压 交流 系统 节 电 装置 。 

中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 于 2006 年 11 月 
1 日 和 2006 年 12 月 13 日 分 别 在 天 津 和 杭州 召开 了 GB 
7251. 1 一 2005 国家 标准 相关 技术 研讨 会 与 “3e” 认 证 相关 技 
术 研 讨 会 。 会 上 ,中 国 质量 认证 中 心 的 邢 合 萍 处 长 和 吴 晓 
龙 处 长 就 "3c” 认 证 今后 发 展 方向 和 GB 7251. 1 一 2005 版 实 
施 后 “3c" 证 书 换 版 程序 等 做 了 重要 讲话 。 有 关 专 家 针对 
GB7251. 1 一 1997 与 GB7251. 1 一 2005 两 个 标准 版 本 之 间 的 
差异 进行 了 讲解 ,重点 讲解 了 对 出 厂 检 验 、 型 式 试验 及 检验 
设备 的 要 求 , 与 会 代表 就 企业 在 产品 生产 过 程 、 出 厂 检 验 以 
及 型 式 试验 过 程 中 使 用 本 标准 所 遇 到 的 问题 向 专家 提出 了 
大 量 问 题 , 专 家 都 进行 了 耐心 细致 的 解答 。 

2006 年 11 月 ,全 国 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 标准 
化 技术 委员 会 一 届 四 次 年 会 暨 标准 及 认证 问题 研讨 会 在 郑 
州 召 开 。 中 国电 器 工业 协会 标准 部 曾 雁 鸿 主任 出 席 会 议 并 
讲话 ,她 重点 传达 了 全 国标 准 化 工作 会 议 的 主要 精神 ,强调 
在 国家 全 面 实施 “十 一 五 ”规划 的 关键 时 期 ,应 充分 发 挥 标 
准 化 工作 在 促进 国民 经 济 和 社会 发 展 中 的 技术 支撑 和 基础 
保障 作用 ,真正 体现 企业 在 标准 化 工作 中 的 主体 地 位 ,提出 
电工 行业 应 该 为 实现 《国家 标准 化 发 展 纲 要 》 的 总 体 目 标 做 
出 应 有 的 贡献 。 

科技 成 果 及 新 产品 2006 年 12 月 ,天津 电气 传动 设计 
研究 所 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 组 成 了 GCK2 
低压 成 套 开 关 设备 产品 全 国联 合 设计 组 。GCK1 低压 成 套 
开关 设备 是 天 津 电 气 传动 设计 研究 所 在 20 世纪 90 年 代 初 
期 研制 开发 的 产品 ,投入 市 场 已 近 20 年 ,目前 国内 有 两 千 
余 个 企业 生产 ,年 产量 近 4 万 台 。 该 产品 自问 世 后 ,由 于 性 
价 比 优 于 国内 同类 其 他 产品 ,其 所 占 市 场 份 额 一 直 稳 步 提 
高 。 为 满足 用 户 需求 及 规范 产品 设计 ,提高 产品 的 生命 力 ， 
做 好 产品 的 升级 换代 ,应 广大 企业 的 强烈 要 求 ,组 成 了 设计 
组 。 设 计 组 将 对 原 CCK1 产品 的 设计 进行 技术 改进 (包括 
型 材 ,框架 结构 、 主 母线 安装 方式 、 抽 出 式 机 构 FR 
构 、 隔 离 方式 、 元 器 件 选 型 及 安装 方式 等 诸多 方面 ) 。 新 改 
进 的 CCK2 产品 在 保持 性 价 比 优 于 同类 产品 的 基础 上 ,将 
增 大 产品 的 容量 和 机 械 强度 ,并 使 其 操作 更 为 方便 、 外 型 更 
为 美观 。 具 体 工 作 将 在 2007 年 完成 。 

2006 年 ,镇江 万 奇 电器 设备 有 限 公 司 研 制 生产 的 QGQJ 
系列 节能 型 轻 质 高 强 电缆 桥架 产品 先后 通过 了 中 国 工程 建 
设 标 准 化 协会 电气 专业 委员 会 的 系列 产品 技术 评定 和 江苏 
省 火炬 计划 项 目的 验收 ,并 获 “ 江 苏 省 高 新 技术 产品 ”称号 。 

基础 建设 及 技术 改造 ”2006 年 7 月 ,杭州 杭 开 电气 有 
限 公 司 告别 经 营 近 50 年 的 老 厂区 ,搬迁 至 拱 蜡 区 康桥 工业 
园区 。 公 司 新 地 址 占 地 8.9 多 万 m ,规划 厂房 5.3 万 m， 
一 期 已 建成 3.4 万 m ,投资 1.35 亿 元 。 

行业 活动 ”2006 年 6 月 20 ~22 日 ,中 国电 器 工业 协会 
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电 控 配 电 设备 分 会 第 四 届 会 员 大 会 在 南京 隆重 举行 。 与 会 
的 300 多 名 代表 审议 通过 了 第 三 届 理 事 会 的 工作 报告 并 选 
举 产 生 了 第 四 届 理 事 会 。 与 会 代表 审议 通过 了 《2006 年 工 
作 计 划 》《 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 人 、 退 会 组 
织 细则 》《 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 人 会 基金 、 
会 费 及 财务 管理 办 法 》 及 《中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 
分 会 秘书 处 机 构 任 务 范 围 》 等 一 些 组 织 管理 规范 。 会 上 还 
对 上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公 司 等 42 个 先进 会 员 单位 颁发 了 
奖牌 。 

为 帮助 企业 开拓 国际 市 场 ,了 解 发 达 国 家 电工 领域 的 
最 新 技术 和 管理 经 验 , 开 展 国际 交流 ,提高 产品 在 国际 市 场 
的 竞争 力 ,2006 年 4 月 ,中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 
会 组 织 18 个 单位 30 余 位 企业 领导 成 立 赴 欧 考察 团 ,进行 
了 为 期 15 天 的 参观 考察 。 代 表 团 参观 了 “2006 年 德国 汉 诺 
威 工 业 博 览 会 ” 。 该 博览 会 是 代表 世界 性 电器 行业 产品 的 
博览 会 ,作为 世界 上 最 大 的 新 型 工业 技术 及 应 用 技术 平台 ， 
它 提供 了 大 量 的 产品 信息 ,市场 策 略 和 商业 契机 。 代 表 团 
最 大 的 收获 是 对 行业 产品 的 定位 有 了 新 的 认识 。 在 博览 会 
上 ,许多 企业 的 领导 对 发 达 国 家 生产 的 电器 产品 产生 了 浓 
厚 的 兴趣 ,并 与 国外 厂商 商谈 了 合作 意向 。 在 考察 期 间 , 团 
队 人 员 走 访 了 德国 ABB 公司 和 西门 子 公 司 ,分 别 考察 了 高 
低压 成 套 开关 设备 和 高 压 开 关 电 器 等 生产 线 。 这 些 公 司 生 
产 自动 化 程度 之 高 ,工艺 之 精湛 使 代表 团 钦佩 。 大 家 一 致 
认为 :此 次 欧洲 之 行 , 受 益 非 浅 , 希 望 分 会 能 多 为 企业 创造 
机 会 ,开展 国际 交流 ,帮助 企业 开拓 经 济 市 场 ,早日 与 国际 
接轨 ,以 带动 企业 经 济 问 前 发 展 。 

[ 扒 稿 人 :天 津 电气 传动 设计 研究 所 开 洁 审 稿 人 :天 
津 电 气 传动 设计 研究 所 举 静 ] 


生产 发 展 情况 ”2006 年 ,电力 电子 行业 参加 统计 的 共 
有 37 个 企业 ,其 中 国有 企业 5 个 ,集体 企业 1 个 ,股份 合作 
企业 2 个 .有 限 责 任 公司 10 个 ,股份 有 限 公 司 3 个 ,私营 企 
业 11 个 ,港澳 台 商 投资 企业 2 个 , 外商 投资 企业 2 个 ,其 他 
企业 1 个 。 按 规模 大 小 ,电力 电子 行业 全 为 中 小 型 企业 ,其 
中 ,中 型 企业 6 个 ,小 型 企业 31 个 ,共有 职工 6 780 A. 

2006 年 ,我 国电 力 电 子 行业 保持 了 良好 的 发 展 势头 , 行 
业 37 个 企业 共 实 现 工业 总 产值 ( 当年 价 )233 933 万 元 , 工 
业 增加 值 60 278 万 元 , 主 营业 务 收 入 224 988 万 元 ,又 亏 相 
抵 后 实现 利润 18 814 万 元 , 比 上 年 分 别 增长 34. 56% 、 
48.98% 43. 58% 和 96.30% 。 总 体 来 看 ,电力 电子 行业 仍 
呈现 较 快 发 展 态势 。2006 年 电力 电子 行业 37 个 企业 主要 
经 济 指标 完成 情况 见 表 1。2006 年 电力 电子 行业 37 个 企 


业经 济 效益 指标 完成 情况 见 表 2。 


表 1 2006 年 电力 电子 行业 37 个 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 








全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 233 933 30 
全 年 工业 销售 产值 ( 当年 价 ) 224 855 29 
工业 增加 值 60 278 22 
主 营业 务 收入 224 988 30 
利润 总 额 ( 和 发 亏 相 抵 后 ) 18 814 16 
税金 总 额 8 440 21 
年 末 资 产 总 额 301 150 28 
流动 资产 年 平均 余额 181 826 26 
年 末 所 有 者 权益 128 248 27 
表 2 2006 年 电力 电子 行业 37 个 企业 经 济 效 益 指 标 完 成 情况 
指标 名 称 达标 企业 数 (个 ) 
总 资产 贡献 率 % 19 
资本 保值 增值 率 14 
资产 负债 率 23 
流动 资产 周转 率 18 
成 本 费用 利润 率 18 
全 员 劳 动 生产 率 31 
产品 销售 率 24 


2006 年 电力 电子 行业 经 济 运行 主要 呈现 以 下 特点 : 

QD 产销 快速 增长 .衔接 良好 。 根 据 对 行业 37 个 企业 
2006 年 生产 、 销 售 情况 的 调查 ,工业 总 产值 (当年 价 ) .工业 
销售 产值 和 主 车 业务 收入 均 超 过 20 亿 元 , 分 别 比 上 年 增长 
34. 56% 、34.28% 和 43.58% 。 产 品 销售 率 保持 稳步 提高 的 
势头 ,达到 96.12% ,超出 电工 行业 标准 值 0. 12 个 百分点 。 

器 新 产品 产值 快速 增长 ,科技 创新 促进 行业 发 展 。 
2006 年 ,行业 坚持 以 科技 创新 促进 行业 发 展 ,新 产品 产值 高 
速 增长 。2006 年 ,37 个 企业 从 事 科 技 活 动 和 研发 的 人 数 达 
到 2 222 人 ,投入 科技 活动 和 研发 的 金额 达到 12 966 万 元 ， 
实现 新 产品 产值 48 955 万 元 , 比 上 年 增长 62.31% 。 

(3 在 市 场 竞 争 激烈 的 情况 下 ,一 些 企业 走出 国门 ,积极 
开拓 国外 市 场 ,实现 出 口交 货 值 14 432.2 万 元 , 比 上 年 增长 
30. 11% ;出 口 创汇 273.9 万 美元 , 比 上 年 增长 65. 30% 。 





图 原材料 价格 维持 高 位 ,企业 的 利润 空间 受到 挤 压 。 
各 企业 都 在 探寻 在 微利 时 代 下 ,如何 通过 精细 管理 保持 盈 
利和 提升 企业 竞争 力 。 

产品 分 类 产量 及 市 场 销售 2006 年 ,电力 电子 行业 37 
个 企业 共生 产 电力 电子 器 件 55 507 万 只 ,销售 54 157 万 只 
(其 中 销 往 国外 97 万 只 ) ;生产 电力 电子 设备 7 054 台 ,732 
万 kW, 销 售 7 151 台 ,732 万 kW( 其 中 销 往 国外 108 台 2 万 
kW) ;生产 配套 件 996 万 只 / 套 ,销售 1 015 万 只 / 套 (其 中 销 
往 国外 184 万 只 / 套 ) 。 

2006 年 电力 电子 行业 37 个 企业 电力 电子 器 件 产 、 销 、 
存 情况 见 表 3。2006 年 电力 电子 行业 37 个 企业 电力 电子 
设备 产 、 销 \ 存 情况 见 表 4。2006 年 电力 电子 行业 37 个 企 
业 电力 电子 配套 件 产 、 销 、 存 情况 见 表 5。 


表 3 2006 年 电力 电子 行业 37 个 企业 电力 电子 器 件 产 、 销 、 存 情况 









1 957 115 


ae E 14 205 859 10 929 413 
晶体 管 538 151 502 526 579 037 
模块 .组件 348 821 532 357 

405 971 397 878 


555 069 268 


产 量 (只 ) 国内 销量 (只 ) 国外 销量 ( 只) 


2 166 815 


540 605 500 





年 末 库 存 ( 只 ) 
552 472 





37 457 


44 426 1 920 517 
800 000 78 853 082 
71 966 38 905 

778 96 046 





974 627 81 461 022 


表 4 2006 年 电力 电子 行业 37 个 企业 电力 电子 设备 产 、 销 、 存 情况 





一 般 工 业 用 变 流 器 
直流 电动 机 调 速 设备 
交流 变频 调 速 设备 


141 453 
110 040 
60 760 
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Po 年 未 库存 
软 起 动 器 13 
同步 机 励磁 设备 
电镀 电源 2 859 2 145 
电解 电源 4 898 018 4 898 018 
其 他 电化 学 用 电源 455 215 444 715 
感应 加 热 及 热处理 电源 810 810 18 225 
充电 、 浮 充电 用 设备 14 660 12 877 67 1 821 
分 合 闻 整 流 设备 159 159 
交流 电力 控制 器 
牵引 用 整流 设备 102 000 102 000 
直流 输电 用 阀 组 件 无 功 补偿 装置 1 500 000 * 1 500 000* 
静电 除尘 用 整流 设备 13 260 3 432 
各 种 模块 式 电源 18 039 17 061 709 2 850 
其 他 6 834 6 834 
& it 7 324 657 7 301 858 809 5 041 








注 : 表 中 标 有 ”* "的 数据 ,其 台数 和 千瓦 数 不 相 吻合 ,是 因为 有 些 单位 只 报 了 台数 而 未 报 千 瓦 数 ,或 只 报 了 千瓦 数 而 未 报 台数 造成 的 。 
RS 2006 年 电力 电子 行业 37 个 企业 电力 电子 配套 件 产 、 销 、 存 情况 





配套 件 名 称 
螺栓 型 管 帝 ( 含 内 压 接 式 结构 ) 129 026 
平板 型 管 沉 (同型) 2 632 615 
平板 型 管 壳 ( 四 型 ) 80 000 
模块 外 过 708 200 
陶 资 金属 密封 件 86 000 
水 冷 散 热 器 6 165 
风 冷 散热 器 101 509 
热管 散热 器 868 
组 件 散 热 器 90 851 
散热 器 配套 件 68 000 
val 300 000 
门 极 引线 1 600 000 
定位 环 2 000 000 
模块 结构 件 700 000 
压 接 式 门 极 结构 件 1 400 000 
熔断 融 ( B/E) 53 326 


配套 件 合计 ( 台 / 套 ) 


科技 成 果 及 新 产品 2006 年 ,电力 电子 行业 更 加 注重 
自主 创新 ,加 大 新 技术 和 新 产品 的 开发 力度 。 

西安 电力 电子 技术 研究 所 科研 成 果 累 累 :陕西 省 科 
技 厅 项 目 一 一 4000A 8500V Sin 超大 功率 整流 管 的 研制 ,已 
通过 陕西 省 科技 厅 的 鉴定 验收 ;@@ 国 家 科技 部 技术 开发 专 
项 一 一 4500A 3000V 5in60ps 超大 功率 快速 晶闸管 研制 成 
功 ;图 自主 开发 项 目 -一 -5 000A 5 500V 工业 用 Sin BAD 
率 品 曾 管 研制 成 功 ;@ 国 家 科技 部 项 目 一 一 特 高 压 超大 功 
率 电 力 半 导体 器 件 表面 钝 化 技术 研究 正在 实施 中 ;回国 家 
科技 部 重大 科技 支撑 项 目 一 一 上 800ky 直流 工程 用 3 125A 
7 500V Sin 晶闸管 的 研究 开发 正在 实施 中 ;@ 国 家 发 改 委 重 
大 专项 一 一 特 高 压 大 功率 bin 晶闸管 (4 000A 8 000V) 产 业 
化 项 目 正 在 实施 中 ,已 于 2006 年 5 月 份 研制 出 样品 。 

中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 西 安永 电 电气 有 限 责 任 公司 
的 新 产品 有 :名 自主 研发 的 7 200V 4in 晶闸管 和 Sin 高 压 整 
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产量 (只 / 套 ) 国内 销量 (只 / 套 ) EREET ORE) 


50 000 2 500 

1 390 621 333 444 
180 000 

650 000 80 000 

5 000 

3 125 200 

99 509 2 000 

638 230 

90 378 200 

63 000 5 000 
300 000 

1 550 000 70 000 

1 890 000 110 000 

650 000 90 000 

1 340 000 80 000 

53 111 9 165 

8 310 382 787 739 


流 管 和 晶闸管 ,已 进入 小 批量 生产 ;@ 自 主 研发 的 4 000V 
压 接 式 高 压 电 力 半 导体 模块 已 小 批量 生产 ;多 自主 研发 的 
4 000V 旋 转 整流 模块 ,已 完成 样片 试制 ,进入 小 批量 生产 ; 
@ 自 主 研发 的 地 铁 智能 排 流 柜 、 电 力 机 车 热管 散热 器 整流 
装置 .风力 发 电机 控制 装置 和 工矿 车 道 变 器 ,已 可 批量 供 
货 ;@@ 自 主 开发 的 风力 发 电机 变频 装置 ,已 完成 样机 试制 ， 
进入 工程 化 阶段 。@) 技 术 引 进 法 国 阿 尔 斯 通 高 速 重 载 列车 
用 牵引 及 辅助 变 流 器 、 充 电机、 功率 模块 项 目 , 经 消化 .再 创 
新 ,充电 机 已 可 批量 供 货 ; 变 流 器 已 完成 文件 及 图 纸 转化 ， 
动车 用 变 流 器 2007 年 下 半年 进 人 批量 供 货 ,电力 机 车 用 变 
流 器 2008 年 下 半年 进 和 批量 供 货 ;功率 模块 已 完成 文件 及 
图 纸 转化 ,2007 年 下 半年 进入 批量 供 货 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 研发 
的 4 000A/8 000V 特 高 压 直流 输电 换 流 闪 6in 晶闸管 ,该 项 
目 已 列 人 国家 科技 部 重大 科技 支撑 项 目 和 湖南 省 “十 一 五 ” 


科技 计划 重大 专项 。 目 前 已 经 成 功 研 制 出 样品 ,并 通过 了 
湖南 省 科技 厅 组 织 的 阶段 成 果 验 收 。 | 

北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责任 公司 应 市 场 需 求 , 研 发 
成 功 700A 2 500V 和 1 500A 2 500V 快速 软 恢复 二 极 管 。 

首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公司 传动 事业 部 为 提高 技术 
含量 ,自主 研发 成 功 交 交 变频 调 速 系统 、 精 品 棒 材 控 冷 系 
6.4 300mm 中 厚 板 精 整 区 自控 系统 、 镀 锌 生产 线 自 动 化 控 
制 系统 和 加 热 炉 步 进 梁 自动 控制 系统 。 

里 新 嘉隆 电子 有 限 公 司 为 满足 不 同 工 程 的 需要 ,研发 
成 功 Varn = 800V 高 频 脉冲 晶闸管 .Yanaw 兰 1 800V ERIE in M 
管 Varn > 1 400V 晶闸管 、Vrrx 21 600V 快 恢复 二 极 管 、 
V,60kV KSD 开关 触发 器 .25kV 5kA 超 高 功率 半导体 断路 
开关 、KG100A 平板 型 高 频 唱 曾 管 。 

九江 整流 器 三 目 主 研发 了 饱和 电抗 器 数字 稳 流 控制 系 
统 、KZX 一 10 晶闸管 整流 装置 控制 柜 和 电网 谐 波 静 态 补 偿 
系统 ,前 一 项 正在 实施 中 ,后 二 项 已 通过 专家 鉴定 ,投入 批 
量 生产 。 

无 锡 小 天 鹅 陶 次 有 限 责任 公司 应 西安 电力 电子 技术 人 研 
究 所 要 求 , 开 发 了 6in MASA Bs. CAS EM. 

江阴 九 华 集团 有 限 公司 电子 陶瓷 元 件 三 应 外 贸 需 求 ， 
开发 了 ( 西 玛 ) 出 口 平 板 管 壳 15 种 规格 ,并 形成 批量 生产 ， 
完成 销售 额 300 万 元 ;开发 了 出 口 捷克 的 平板 管 充 及 压 块 
12 种 ,并 形成 批量 生产 ,完成 销售 额 100 万 元 ;开发 了 
(ABB)6 种 规格 平板 管 沉 ,并 顺利 报 样 ,有 望 2007 年 批量 供 
货 。 

企业 质量 管理 ”2006 年 电力 电子 行业 各 企业 进一步 加 
大 了 质量 工作 的 管理 力度 ,通过 精细 管理 提升 了 企业 竞争 
力 。 

2006 年 电力 电子 行业 中 ,有 13 个 企业 取得 了 电力 整流 
器 (电力 电子 ) 产 品 生产 许可 证 ,具体 为 :日 新 嘉 隆 电 子 有 限 
公司 、 锅 州 市 双 合 电器 有 限 公 司 、 乐清 市 光华 电子 有 限 公 
司 、 乐 清 市 唱 星 电力 电子 有 限 公 司 、 乐清 市 上 整整 流血 有 限 
公司 、 乐 清 市 申 大 整流 器 有 限 公 司 、 乐 清 市 太平 洋 整 流 器 有 
限 公 司 、 乐 清 市 先锋 整流 器 有 限 公 司 \ 温 州 正大 整流 占有 限 
公司 宜昌 市 唱 石 电力 电子 有 限 公 司 .浙江 正 力 整流 器 制造 
有 限 公司 .浙江 正泰 电器 股份 有 限 公 司 、 株 洲 南 车 时 代 电 气 
股份 有 限 公司 。 

首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公司 传动 事业 部 按照 
ISO9001(2000) 质 量 体 系 标准 ,建立 了 质量 管理 体系 。 公 司 
以 顾客 为 焦点 ,以 质量 为 核心 ,坚持 持续 改进 的 原则 ,确保 
影响 质量 的 诸多 因素 处 于 有 序 受 控 状态 ,有 效 地 提高 了 顾 
客 满意 度 。 在 质量 体系 的 控制 下 ,其 传动 产品 质量 稳定 , 技 
术 创 新 能 力 不 断 提高 ,参与 了 国内 许多 自控 领域 技术 水 平 
领先 的 工程 ,得 到 了 顾客 的 好 评 。 

抚顺 铝 三 电力 电子 设备 三 实行 产品 质量 “三 检 ” 制度 ， 
生产 工序 质量 责任 清楚 ,质量 与 效益 挂钩 ,不 合格 产品 杜绝 
进入 市 场 ,3 000A 元 件 合格 率 不 断 上 升 。 

阜新 嘉隆 电子 有 限 公 司 实行 进 厂 、 生 产 、 出 厂 等 全 过 程 
的 三 级 管理 ,企业 质量 部 承担 检验 测试 .试验 等 职能 。 公 


司 通过 了 军工 体系 和 民间 体系 的 质量 认证 ,实行 文件 化 管 
理 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电 力 电子 事业 部 在 质 
量 管理 方面 采取 :由 以 客户 为 关注 焦点 ,严格 执行 S09001 
质量 管理 体系 。@@ 深 入 开展 质量 过 程控 制 ,开展 QC 活动 。 
(@ 不 断 优化 工艺 流程 ,产品 成 品 率 稳步 提高 。 

无 锡 市 固 特 控 制 技术 有 限 公司 实行 质量 责任 制 和 质量 
巡回 检查 制 ,由 主管 副 总 会 同 相 关 人 员 每 周到 生产 线 巡 回 
检查 ;同时 实行 条 形 码 管理 ,便于 质量 跟踪 ,产品 质量 大 幅 
提高 ,返修 率 大 幅 减 少 。 

常州 市 武进 可 控 硅 附 件 有 限 公司 严 把 原 辅料 进货 关 ， 
各 道 工序 均 有 明确 的 质量 考核 标准 ,建立 明确 的 质量 奖 罚 
制度 ,成 品 车 间 总 负责 ,保证 无 次 品 流出 公司 ,产品 合格 率 
达到 100% ,10 年 间 年 销售 额 由 80 余万元 上 升 到 2 5004 
万 元 。 

丹阳 可 控 硅 元 件 厂 通 过 了 ISO9001: 2000 第 二 次 监 审 。 

江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 按照 ISO9000 管理 体系 进 
行 全 面 质量 管理 ,引进 技术 ,改进 设备 。2006 年 11 月 通过 
了 全 国生 产 许可 证 验收 并 领取 了 电力 整流 器 (电力 电子 ) 产 
品 生 产 许 可 证 。 

北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责 任 会 司 通过 了 GB/ 
T19001—2000—IS09001: 2000 质量 体外 审 复核 。 

大 连 宏 光电 气 有 限 公 司 按 GB/T19001 一 2000idt、 
IS09001: 2000 和 GB/T24001—2004 idt ISO14001: 2004 标准 
建立 质量 管理 体系 并 通过 了 东北 公司 认证 ;从 细节 抓 起 ,对 
主要 产品 的 生产 工段 实施 各 工序 质量 考核 与 经 济 效益 挂 多 
制度 ;以 高 于 国标 的 产品 检测 标准 , 严 把 产品 生产 过 程 的 检 
测 和 出 厂 检 测 。 

江阴 九 华 集团 有 限 公 司 电 子 陶瓷 元 件 厂 实施 
1SO9001: 2000 质量 保证 体系 以 来 ,企业 综合 管理 水 平 得 到 
大 幅度 提高 ,产品 质量 稳步 提高 ,确保 了 国内 外 客户 的 质量 
要 求 及 交 货 期 限 , 管 党国 内 外 市 场 呈现 供不应求 的 旺盛 态 
势 。 

天 津 市 环 欧 半 导体 材料 技术 有 限 公 司 以 “ 遵 纪 和 守法.、 质 
量 为 本 、 科 学 管理 .开拓 创新 、 实 施 过 程控 制 \ 增 强 顾 客 满 
意 ” 为 质量 方针 ,以 “优质 精品 赢 顾 客 ,持续 改进 求 发 展 ”为 
质量 目标 ,2002 年 取得 了 “质量 管理 体系 认证 证 书 ”, 并 于 
2006 年 通过 了 中 国电 子 技术 标准 化 研究 所 的 复评 。 

上 海 电阻 厂 有 限 公 司 通过 了 1909001: 2000 质量 管理 
体系 认证 。 

西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责 任 公 司 严 格 按照 
ISO9001: 2000 标准 建立 质量 管理 体系 ,对 产品 从 采购 、 生 
产 、 销 售 等 全 过 程 实施 控制 。 加 强 质 量 管理 工作 ,使 质量 管 
理工 作 制 度 化 .规范 化 ,程序 化 ,产品 质量 和 质量 管理 水 平 
有 了 明显 提高 。2006 年 通过 了 西 评 中 心 审核 复查 。 

中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 西 安永 电 电气 有 限 责任 公司 
采用 IS09001 质量 管理 体系 和 公司 一 岗 两 责 ( 质 量 、 成 本 责 
任 ) ,产品 质量 稳定 可 靠 。 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 按照 IS09001: 2000 质量 管理 
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体系 要 求 ,制订 了 15 种 控制 文件 ,对 在 线 产品 整个 生产 过 
程 中 各 个 工序 都 采取 严格 控制 。 同 时 企业 配 齐 了 质 检 人 
员 ,严格 按 标准 进行 检验 ,做 到 不 合格 产品 不 流 和 人 下 道 工 
序 ,不 合格 产品 不 人 库 ,不 合格 产品 不 出 公司 。 通 过 加 强 质 
量 管理 ,产品 质量 有 了 进一步 提高 。 

标准 化 工作 ”电力 电子 技术 领域 的 标准 化 工作 目前 由 
全 国电 力 电 子 学 标准 化 技术 委员 会 (SAC/TC 60 ,秘书 处 挂 
靠 在 西安 电力 电子 技术 研究 所 ) 和 西安 电力 电子 技术 研究 
所 负责 。 

全 国电 力 电 子 学 标准 化 技术 委员 会 负责 全 国电 力 电 子 
系统 与 设备 技术 领域 的 标准 化 工作 , 以 及 对 口 国际 电工 委 
员 会 IEC/TC 22 技术 委员 会 (电力 电子 系统 与 设备 ) 及 其 
SC 22E ( 稳定 电源 ) WSC 22F( 输 配 电 系 统 的 电力 电子 技术 )、 
SC 22C( 含 有 半导体 电力 变 流 器 的 调 速 电 气 传动 系统 ) 和 
SC 22H( 不 间断 电源 设备 ) 4 个 分 技术 委员 会 (我 国 均 为 参 
加 成 员 一 一 P 成 员 ) 的 标准 化 技术 工作 。 其 范围 为 :涉及 电 
子 功率 变换 和 通 断 (开关 ) 的 系统 .设备 及 其 部 件 ,包括 其 控 
制 、 保 护 、 监 视 和 测量 装置 等 ,例如 :电力 电子 开关 、 半 导体 
变 流 右 、 稳 定 电 源 、 输 配 电 系 统 的 电力 电子 技术 、 含 有 半 导 
体 电 力 变 流 器 的 调 速 电气 传动 系统 、 不 间断 电源 设备 
(UPS) 等 。 

经 国家 发 展 和 改革 委员 会 审核 确定 ,正在 筹建 的 全 国 
性 行业 标准 化 技术 组 织 一 一 机 械 工 业 电 力 电 子 器 件 标准 化 
技术 委员 会 ,将 负责 全 国电 力 电 子 器 件 及 附件 技术 领域 行 
业 的 标准 化 工作 。 其 范围 为 :5A 及 以 上 电力 半导体 器 件 及 
其 附件 ,包括 电力 半导体 分 立 器 件 、 模 块 .组 件 及 其 管 壳 、 散 
热 器 等 。 秘 书 处 挂靠 在 西安 电力 电子 技术 研究 所 。 

以 电力 半导体 器 件 和 半导体 变 流 需 两 类 产品 为 主线 ， 
与 之 相关 的 基础 标准 .工艺 标 准 和 产品 标准 等 构成 了 电力 
电子 技术 标准 体系 。 目 前 ,现行 电力 半导体 器 件 及 附件 标 
准 有 国家 标准 14 项 (包括 军用 标准 1 项 ) ,行业 标准 72 项; 
现行 电力 电子 系统 与 设备 标准 有 国家 标准 20 项 (包括 强制 
性 标准 2 项 ) ,行业 标准 17 项 。 电 力 电 子 行业 现行 标准 共 
计 123 项 ,其 中 国家 标准 共计 34 项 (包括 强制 性 标准 2 项 ， 
军用 标准 1 项 ) ,行业 标准 共计 89 项 , 采 标 率 80% UF. FH 
有 16 项 国家 标准 处 于 报批 阶段 。 

行业 标准 复审 ”为 了 提高 行业 标准 水 平 ,调整 行业 标 
准 体系 ,促进 产业 升级 和 技术 进步 ,归口 管理 机 械 工业 行业 
标准 的 中 国 机 械 工业 联合 会 于 2006 年 组 织 对 2000 年 以 前 
( 含 2000 年 ) 批 准 发 布 的 现行 机 械 行业 标 准 进 行 了 复审 , 涉 
及 电力 半导体 器 件 及 附件 行业 标准 68 项 ,电力 电子 系统 与 





”设备 行业 标准 16 项 。 经 全 国电 力 电 子 学 标准 化 技术 委员 


会 委员 和 筹建 中 的 电力 电子 器 件 标 准 化 技术 委员 会 委员 人 
选 对 相应 标准 分 别 进行 复审 ,电力 半导体 器 件 及 附件 行业 
标准 采用 加 快 程序 修订 16 项 ,修订 52 项 ,无 废止 标准 ; 电 
力 电子 系统 与 设备 行业 标准 修订 10 项 ,废止 6 项 ,无 采用 
加 快 程 序 修订 项 目 。 


2006 年 发 布 的 电力 电子 行业 国家 标准 有 : GB/T 
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=|, GB/T 12668. 4 一 2006 调 速 电气 传动 系统 第 4 部 分 : 
一 般 要 求 交流 电压 1 000V 以 上 但 不 超过 35kV 的 交流 调 速 
电气 传动 系统 额定 值 的 规定 。 

承担 国家 科技 重点 研究 项 目 ” 输 变 电 装 备 及 其 标准 为 
了 适应 国家 电力 工业 发 展 对 的 要 求 , 输 变 电 行业 结合 三 峡 
直流 输电 工程 要 求 ,2004 年 承担 了 国家 科 读 基础 条 件 平 台 
建设 重点 项 目 《 直 流 输 变 电 系 统 核心 技术 与 基础 标准 研 
究 》, 其 分 项 目 《静止 无 功 补偿 用 唱 曾 管 阀 电气 试验 及 型 式 
试验 》 技 术 规 范 和 《高 压 直流 输电 用 晶闸管 技术 参数 和 试验 
方法 ) 国 家 标准 的 研究 制订 ,这 两 项 标准 已 通过 验收 且 已 报 
批 。 

西安 电力 电子 技术 研究 所 参加 起 草 的 《国家 电气 设备 
安全 技术 规范 》2006 年 荣获 国家 质 检 总 局 和 国家 标准 化 管 
理 委员 会 设立 的 首届 “中 国标 准 创 新 贡献 奖 " 二 等 奖 。 

国际 标准 化 工作 ” 继 许 继 集团 李 亚 萍 博士 出 任 IEC 
TC 95“ 量度 继电器 和 保护 设备 ”技术 委员 会 主席 后 ,西安 高 
压 电 器 研究 所 苟 锐 锋 副 所 长 于 2006 年 9 月 出 任 TEC/SC 
22F“ 输 配 电 系统 电力 电子 技术 ”分 技术 委员 会 主席 ,成 为 我 
国 在 IEC 出 任 技术 委员 会 、 分 技术 委员 会 主席 的 第 二 人 。 

根据 IEC/SC 22H“ 不 间断 电源 设备 ”分 委员 会 秘书 处 
的 提议 ,在 上 海 召 开 了 第 二 次 IEC 不 间断 电源 设备 标准 研 
讨 会 ,通报 了 IEC/SC 22H 分 委员 会 工作 的 相关 情况 ,交流 
了 相关 标准 的 信息 动态 ,并 初步 探讨 了 在 中 国 举 办 该 分 委 
员 会 会 议 或 工作 组 会 议 的 可 行 性 。 

通过 国家 标准 化 管理 委员 会 向 IEC/TC 22“ 电力 电子 系 
统 与 设备 ”技术 委员 会 申报 标准 制 修订 /维护 工作 组 专家 
13 人 次 。 有 一 人 成 为 IEC/SC 47E“ 半 导体 分 立 器 件 ” 分 技 
RERS WG 3 “功率 器 件 " 工作 组 通讯 成 员 ,组 织 对 IEC 
TC 22 工作 文件 和 标准 文本 的 征求 意见 和 表态 ,投票 率 
100% 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 ,电力 电子 行业 37 个 企 
业 基 建 及 技 改 共 投 资金 额 23 324 万 元 , E 2005 年 增长 
21% 。 

九江 整流 器 厂 应 市 场 需 要 ,于 2006 年 改造 一 间 电 镀 生 
产 车 间 和 一 间 生 产 装配 车 间 ,使 企业 年 生产 能 力 达到 1 亿 
元 以 上 。 

中 国 北 车 集团 永 济 电 机 厂 西 安永 电 电气 有 限 责 任 公司 
引进 法 国 阿尔 斯 通 变 流 技术 (包括 200km 动车 组 和 重 载 交 
流传 动 电力 机 车 用 牵引 变 流 器 、 辅 助 变 流 器 、 充 电机 、 功 率 
模块 等 ) ,实现 了 200km 动车 重 载 列车 用 变 流 器 、 充 电机 、 功 
率 模块 等 的 跨越 式 发 展 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 公司 
投资 3 400 多 万 元 建成 了 半导体 器 件 生 产 工 线 , 已 于 2006 
年 10 月 30 日 正式 投入 使 用 ,产能 达到 35 只 器 件 /年 ,更 好 
地 满足 了 客户 需求 。 另 外 ,公司 还 投入 资金 建设 大 功率 半 
导体 器 件 检 测试 验 基地 。 

北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责 任 会 司 投资 4 000 万 元 建 
立 的 半导体 器 件 生产 线 已 全 部 完工 ,目前 可 生产 4in 大 电流 
高 电压 的 元 器 件 ,年 产 达 10 万 只 。 投 资 3 000 万 建设 的 科 


研 楼 已 封顶 ,进入 后 期 制作 中 。 

江阴 九 华 集团 有 限 公司 电子 陶瓷 元 件 厂 基建 和 技术 改 
造 共 投资 53 万 元 ,新 增 金属 加 工 (切削 ) 设 备 2 台 , 进 口 X 
射线 测试 仪 1 台 , 改 进 电 镀 工 艺 , 提 高 电镀 质量 ,改进 瓷 件 
金属 化 表面 质量 ,提高 管 壳 的 外 观 质量 。 

江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 基本 建设 投资 569 万 元 ， 
厂房 道路 改造 基本 完工 。 并 投资 38 万 元 ,对 扩散 、 腐 蚀 和 
产品 包装 等 设备 进行 更 新 换代 ,同时 进行 工艺 配套 改革 。 

天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公司 基建 和 技术 改造 
共 投 资 7 596 万 元 ,实施 “绿色 可 再 生 能 源太 阳 能 电池 用 单 
晶 硅 材料 产业 化 工程 "项 目 ;建设 厂房 9 934m ,新 增 了 生产 
工艺 及 动力 设备 。 预 计 2007 年 5 月 前 可 投产 使 用 。 

丹阳 可 控 硅 元 件 厂 对 扩散 炉 、 纯 水 装置 进行 了 全 面 改 


造 。 

管理 改革 株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公司 于 2006 
年 12 月 20 日 在 香港 联 交 所 H 股 成 功 挂牌 上 市 ,募集 资金 
达 21.98 亿 港 元 。 

江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 改制 后 增加 投资 资本 400 
万 元 , 实 收 资本 达到 520 万 元 。 | 

西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责 任 公 司 2006 年 进行 了 企 
业内 部 整合 ,对 人 力 资源 结构 进行 了 调整 ,进行 薪酬 体制 改 
革 , 加 强 了 企业 绩效 考核 和 管理 工作 。 通 过 运行 ,改革 已 取 
得 明显 的 效 琳 。 

近 几 年 来 ,由 于 体制 改革 和 某 种 原因 ,许多 企业 的 名 称 
发 生 了 变化 。2006 年 电力 电子 行业 参加 行业 年 报 统计 的 企 
业 的 现 名 和 原名 见 表 6。 


表 6 2006 年 电力 电子 行业 参加 行业 年 报 统计 的 企业 的 现 名 和 原名 


S 


阜新 嘉隆 电子 有 限 公司 


西安 西 整 熔断 器 三 

常州 市 武进 可 控 硅 附件 有 限 公 司 

江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公司 

北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责任 公司 

大 连 宏 光电 气 有 限 公司 

江阴 九 华 集团 有 限 公 司 电子 陶瓷 元 件 厂 
天 津 市 环 欧 半 导体 材料 技术 有 限 公司 
10 上 海 电 阻 厂 有 限 公 司 


eo oy DA A fH WH NHN me 


l1 中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 、 西 安永 电 电气 有 限 责任 公司 


12 河北 华 整 实业 有 限 公 司 

13 囊 樊 台 基 半导体 有 限 公 司 

14 首钢 上 自动 化 信息 技术 有 限 公司 传动 事业 部 
15 上 海上 电 电 子 元 件 有 限 公司 

16 西安 西 电 电力 整流 适 有 限 责任 公司 

17 威海 星 佳 电子 有 限 公司 


【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 郭 彩 起 审 
稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 遍 红 旗 ] 


生产 发 展 情况 ”近年 来 , 随 着 我 国电 力 事业 ,特别 是 高 
压 直 流 输电 技术 的 高 速 发 展 ,电力 电容 器 行业 的 产值 及 产 
量 一 直 保持 着 较 高 的 增长 态势 , 自 2001 年 以 来 ,年 增长 率 
一 直 保 持 在 20% ZEAL, 2006 年 ,电力 电容 器 行业 继续 保持 
快速 发 展 的 势头 ,行业 总 产值 达到 27. 41 亿 元 , 比 上 年 的 


株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 





原 名 
阜新 晶体 管 有 限 责 任 公司 
中 国 南 车 集团 珠 洲 电力 机 车 研究 所 半导体 三 
西安 电力 整流 器 厂 二 分 厂 
武进 市 可 控 硅 附 件 厂 
FY BH BR RERE Bit ats AA BR Ze E] 
北京 椿 树 整流 器 厂 
大 连 机 车 电子 大 件 分 厂 
江阴 次 三 
天 津 市 环 欧 半导体 材料 厂 
上 海 电阻 厂 
中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 元 件 分 厂 
河北 省 景 县 华北 整流 器 件 厂 
RART 
北京 首钢 高 新 技术 有 限 公 司 控制 设备 分 公司 
上 海 电 机 厂 电 力 电 子 元 件 厂 
西安 电力 整流 吉方 
威海 新 佳 电子 有 限 公司 


22.98 亿 元 ,增长 19.3%。 

电力 电容 器 行业 各 主要 公司 已 完成 一 定 的 资本 积累 ， 
由 于 国外 名 企业 如 ABB.、 库 柏 等 一 些 国外 公司 对 国内 市 场 
的 介入 ,给 我 国 本 土 企业 造成 了 很 大 的 压力 。 所 以 ,各 企业 
投入 大 量 的 资金 ,一 方面 加 大 技术 开发 的 力度 ,开发 市 场 急 
需 的 产品 ,另外 一 方面 加 大 技术 改造 力度 ,购置 国际 一 流 的 
加 工 设 备 。2006 年 行业 技术 改造 投资 近 2 亿 元 ,主要 用 于 
更 新 主要 的 工艺 装备 。 近 年 来 电力 电容 器 行业 进口 国际 上 
最 先进 的 全 自动 元 件 卷 绕 机 近 20 台 ,德国 最 先进 的 真空 处 
理 及 浸 油 设备 10 套 左右 ,主要 企业 的 主要 装备 已 完全 与 国 
际 先进 企业 相当 。 

2006 年 ,电力 电容 器 行业 工业 总 产值 .产品 销售 收入 、 
全 员 劳 动 生产 率 \、 利 润 总 额 等 都 有 较 大 的 增长 ,年 平均 职工 
人 数 略 有 增长 。 按 行业 14 个 主要 生产 企业 统计 ,2005 ~ 
2006 年 电力 电容 器 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 
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表 1 2005 ~ 2006 年 电力 电容 器 行业 主要 经 济 指标 

















工业 总 产值 
工业 增加 值 
产品 销售 收入 

年 平均 职工 人 数 

全 员 劳 动 生 产 率 

全 部 职工 工资 总 额 
企业 利润 总 额 
产品 销售 税金 及 附加 
应 交 增 值 税 
利税 总 额 

人 均 创 利税 
流动 资产 平均 余额 
固定 资产 原价 

年 末 固 定 资产 净值 


2006 年 ,电力 电容 器 行业 经 济 指 标 综合 分 析 如 下 : 

(1) 工 业 总 产值 达 274 104 万 元 , 比 上 年 增长 19. 3%。 
产值 超 亿 元 的 企业 有 8 个 ,3 个 骨干 企业 产值 都 超 4 亿 元 ， 
最 高 达 7 亿 多 元 。 

(2) 工 业 增 加 值 比 上 年 增长 10.8% 。7 个 企业 的 工业 
增加 值 超 2 000 万 元 。 

(3) 销 售 收入 比 上 年 增长 11.5% ,7 个 企业 销售 收入 超 
过 了 亿 元 。 

(4) 职 工 总 人 数 比 上 年 略 有 增加 。 随 着 企业 的 发 展 , 员 
工 增长 速度 超过 减少 速度 ,企业 人 数 略 有 增加 。 

(5) 西 安西 电 电 力 电容 器 有 限 责任 公司 .桂林 电力 电容 
器 有 限 责任 公司 等 7 个 企业 劳动 生产 率 都 在 10 万 元 以 上 。 
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229 836 


219 188 


115 735 


133 030 


2006 年 比 上 年 增长 (%) 












274 104 
64 473 
244 488 
5 424 
118 866 
12 774 
26 235 
1 O15 
12 387 
38 289 
70 592 
171 350 
64 865 
42 827 






58 215 
11.5 
7.8 
2.7 
18.4 
16.6 
2.9 
8.5 
9.7 
1.7 
28.8 
21.7 





5 030 


















10 791 
22 505 
986 
11 417 
34 908 
69 400 















53 281 
31 543 


(6) 全 部 职工 工资 总 额 比 上 年 增长 18.4% , 职工 年 平 
均 收 入 大 幅 提 高 , 达 2. 36 万 元 /人 ,最 高 的 为 企业 3.72 万 
元 / 人。 

(7) 利 润 总 额 比 上 年 增长 16.6% ,行业 企业 平均 1 874 
万 元 。 西 安西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 公司 、 桂 林 电 力 电容 
器 有 限 责任 公司 利润 总 额 在 5 000 万 元 以 上 ,日 新 电机 (无 
锡 ) 有限 公 司 在 4 000 万 元 以 上 。 

产品 分 类 产量 2006 年 ,电力 工业 发 展 带动 了 电力 电 
容器 行业 主导 产品 一 一 高 .低压 并 联 电容 器 .电容 式 电压 互 
感 器 成 套装 置 (并 补 装置 .滤波 装置 ) 产 量 的 较 大 增长 , 电 
热电 容器 则 有 较 大 的 下 降 。2005 ~ 2006 年 电力 电容 器 行业 
主要 企业 产品 产量 见 表 2。 





表 2 2005 ~ 2006 年 电力 电容 器 行业 主要 企业 产品 产量 


企业 名 称 
ERTH 

Pa E e JI B Sa EA] 

桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 

日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 

新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公司 

苏州 电力 电容 器 有 限 公司 

丹东 欣 泰 电容 器 有 限 公司 

上 广电 力 电 容器 有 限 公司 

上 海上 电 电 容 共有 限 公司 

合 阳 电 力 电 容器 制造 有 限 责 任 公司 

中 原 电 力 电容 器 有 限 公司 

新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 

牡丹 江 电 力 电容 器 厂 

正泰 集团 电容 器 分 公司 

南昌 电力 电容 损 厂 

2006 年 总 计 

2005 年 总 计 

比 上 年 增长 4% ) 


2006 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 完成 情况 综合 分 析 如 下 : 
(1) 高 压 并 联 及 滤波 电容 器 产量 达 66 510Mvar, 比 上 年 
增长 16.3% ,这 与 国民 经 济 持续 高 速 发 展 .电力 工业 的 电网 
安全 要 求 和 节能 要 求 提 高 有 密切 关系 。 另 外 ,我 国 高 压 直 
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FOIE w 
(Mvar) 并 联 电容 里 电容 器 








耦合 | RE 电热 电容 式 电 压 互感 器 ( 台 ) 
容器 | 装置 | 电容 器 其 中 

(Mvar)| (48) | (Mvar) | 4 500kV 
213 588 68 

307 


190 
38 








流 输电 工程 的 发 展 需要 大 量 的 并 联 及 滤波 电容 器 装置 ,为 
电力 电容 器 行业 提供 了 大 量 的 机 会 。 西 安西 电 电力 电容 需 
有 限 责 任 公司 、 桂 林 电 力 电容 器 有 限 责 任 公司 .日 新 电机 
(无 锡 ) 有 限 公 司 3 个 骨干 企业 产量 之 和 占 统计 的 高 压 并 联 


及 滤波 电容 器 全 部 产量 的 69.2% 。 

(2) 根据 行业 统计 , 自 愈 式 低压 并 联 电 容器 产量 比 上 年 
下 降 11.4% ,但 实际 情况 是 全 国 自 愈 式 低压 并 联 电容 器 产 
量 仍 有 一 定 幅 度 的 增长 。 主 要 原因 是 由 于 低 价 竞争 ,行业 
统计 报表 中 几 个 大 企业 的 低压 电容 器 产量 有 所 下 降 , 但 大 
部 分 未 列 人 统计 的 私有 企业 ( 含 股 份 制 ) ,如 温州 广州 无 
锡 地 区 一 些 中 小 企业 的 产量 未 统计 在 内 。 

(3) 电 容 式 电压 互感 器 产量 比 上 年 增长 14. 3% ,这 表 
明 我 国 每 年 电网 建设 中 ,新 的 变电站 建设 都 在 增长 。 日 前 
正在 进行 百 万 伏 级 电容 式 电 压 互感 器 的 研制 ,以 满足 1 000 
kV 电网 要 求 。 

(4) 成 套装 置 ( 主要 是 指 无 功 补偿 装置 和 滤波 装置 ) 的 
产量 比 上 年 增长 13.7% 。 随 着 这 几 年 对 电压 质量 、 安 全 和 
节 电 的 重视 , 装置 的 技术 水 平 不 断 提 高 ,需要 量 也 随 之 增 
长 。 今 后 随 着 冶金 .电力 电子 等 行业 需求 的 增加 ,技术 要 求 


也 将 逐渐 提高 。 

(5) 电 热电 容器 产量 比 上 年 下 降 45. 1% ,一 方面 是 由 
于 国家 税制 等 政策 对 小 型 炼 钢 炉 的 限制 , 另 一 方面 一 部 分 
中 频 炉 已 被 工 频 炉 代替 ,中 频 炉 数量 越 来 越 少 ,致使 该 产品 
的 市 场 呈 蓉 缩 状 态 ,预计 产量 还 会 持续 下 降 。 行 业 中 电热 
电容 器 厂家 主要 以 新 安江 电力 电容 器 有 限 公 司 和 上 眶 电力 
电容 器 有 限 公 司 为 主 。 

市 场 及 销售 2006 年 ,全 国 发 电量 持续 增加 ,电力 供应 
紧张 的 矛盾 得 到 缓解 ,对 电网 的 无 功 补 偿 、 电 压 质 量 的 要 求 
不 断 提高 ,电力 电容 器 的 市 场 销售 形势 较 好 ,销售 收入 比 上 
年 增长 11.5% ,基本 保持 持续 增长 的 势头 。 西 安西 电 电 力 
电容 器 有 限 责 任 公司 桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 .日 新 
电机 (无 锡 ) 有限 公司 3 个 企业 的 销售 收入 都 超 4.5 亿 元 ,3 
个 企业 的 销售 收入 之 和 占 全 行业 销售 收入 的 64. 1% 。2006 
年 电力 电容 器 行业 14 个 企业 主要 产品 产销 量 见 表 3。 


表 3 2006 年 电力 电容 器 行业 14 个 企业 主要 产品 产销 量 





产 量 ( Mvar) 
产品 名 称 
并 联 及 滤波 电容 器 
耦合 电容 器 
电容 式 电 压 互 感 器 
电热 电容 器 
科技 成 果 及 新 产品 ”为 推动 和 发 展 无 功 补 偿 ,促进 电 


网 谐 波 治理 ,中 国电 工 技术 学 会 电力 电容 器 分 会 于 2006 年 
6 月 下 旬 在 西安 召开 了 “全 国 无 功 补偿 、 渡 波 装 置 技术 学 术 
研讨 会 "。140 多 名 相关 专家 参加 了 会 议 ,34 篇 论文 在 会 议 
上 进行 了 交流 、 研 讨 。 会 议 的 召开 对 我 国电 力 电 容器 、 无 功 
补偿 滤波 装置 的 研制 及 技术 进步 具有 较 大 影响 。 

据 不 完全 统计 ,2006 年 电力 电容 器 行业 通过 国家 省、 
市 .总 公司 级 以 上 鉴定 的 新 产品 有 30 多 种 。 除 了 传统 的 几 
大 三 家 外 ,其 他 生产 厂 的 新 品 鉴定 也 取得 了 一 定 成 绩 。 新 
东北 电气 (锦州 ) 电 力 电 容器 有 限 公 司 开发 的 500kvar KA 
量 并 联 电 容器 产品 ,TYD500/V3 一 0.005H 电容 式 电压 互感 
器 产品 于 2006 年 底 通 过 了 两 行业 鉴定 ,桂林 电力 电容 器 有 
限 责任 公司 的 大 容量 全 膜 电 容器 等 8 种 产品 通过 了 两 行业 
鉴定 ,无 锡 华能 电力 电容 器 有 限 公司 的 BAM12 一 334 一 1W 
高 压 并 联 电容 器 等 4 种 产品 通过 了 两 行业 鉴定 ,上 海 永 锦 
电力 电容 器 有 限 责任 公司 的 BFMH38. 5/V3 一 4000 一 1W 
集合 式 高 压 并 联 电容 器 等 4 种 产品 通过 了 两 行业 鉴定 , 陕 
西 合 容 电气 集团 有 限 公 司 的 BAMH42/V3 一 10000 一 1W 集 
合式 高 压 并 联 电容 帮 等 10 种 产品 通过 了 两 行业 鉴定 。 

由 西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 桂林 电力 电容 
器 有 限 责 任 公司 提供 的 TYD765 型 电容 式 电压 互感 器 ,在 
西北 电网 青海 官 亭 一 兰州 东 750kV 高 压 输 变 电 示 范 工程 运 
行 一 年 后 情况 正常 。 这 两 家 公司 在 2006 年 还 开展 了 1 000 
kV 电容 式 电压 互感 器 的 研究 和 试验 ,为 给 我 国 第 一 条 特 高 
压 交流 1 000kV 试验 线路 一 一 普 东 南 经 南阳 至 荆门 特 高 压 
百 万 伏 交 流 试验 示范 工程 提供 产品 做 好 了 准备 。 西 容 公 司 





销 量 (Mrvar) 
2006 年 比 上 年 增长 (%) 


的 “TYD765/3 一 0.005H 电容 式 电压 互感 带 研 制 ”" 作 为 西 电 
集团 公司 750kV 合 报 的 项 目 获 中 国 机 械 工业 科学 技术 特等 
奖 ,“TBB525 一 21728378 AQW 并 联 电容 器 装置 获 中 国 机 械 工 
业 科 学 技术 三 等 奖 ， 并 联 \ 滤 波 电容 器 的 外 观 改 进 ” 获 中 国 
机 械 工业 进步 制造 工艺 三 等 奖 。 

2006 年 ,西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 的 “直流 输 
电 用 电容 龙 闭 置 "“TYD765/3 一 0. 005H 电容 式 电压 互感 
器 "2 项 新 产品 获得 国家 重点 新 产品 称号 ,桂林 电力 电容 器 有 
限 责任 公司 的 “高 压 并 联 电容 器 “电容 式 电压 互感 器 "被 授 
予 广 西 名 牌 产品 称号 ,新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公 
司 生产 的 “ 星 月 " 牌 电 容器 被 授予 辽宁 名 牌 产品 称号 。 

几 年 来 ,电力 电容 器 行业 市 场 形 势 很 好 ,各 企业 忙于 完 
成 订单 ,为 满足 市 场 需 求 开发 了 一 些 新 产品 ,但 在 行业 的 基 
础 研究 方面 投入 的 科研 力量 较 薄弱 ,新 产品 及 成 套 技术 合 
量 也 不 高 。 特 别 是 对 产品 的 介质 研究 、 关 键 工 艺 研 究 、 产 品 
运行 状况 研究 等 方面 投入 力度 不 足 , 使 产品 水 平 始终 与 国 
外 先进 水 平 有 一 定 差距 。 今 后 ,企业 在 自主 创新 的 基础 上 ， 
应 充分 利用 高 等 院 校 的 “学 、 人 研 " 力量 ,实现 “ 产 、 学 、 研 ” 相 
结合 ,着 眼 于 市 场 ,发 展 可 靠 性 高 .技术 含量 高 自动化 水 平 
高 的 节能 、 坏 保 的 无 功 补 做 装置 ,用 高 新 技术 武装 企业 ,使 
企业 走 上 可 持续 发 展 的 道路 。 

质量 及 标准 ”2006 年 电力 电容 右 行 业 产品 质量 稳 中 有 
升 ,并 联 电容 器 交 验 一 次 合格 率 在 99% 以 上 ,用 户 反 映 良 
好 。2006 年 电力 电容 器 主要 企业 产品 电气 性 能 交 验 一 次 合 
格 率 见 表 4。 
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表 4 2006 年 电力 电容 器 主要 企业 产品 电气 性 能 交 验 一 次 合格 率 (% ) 


电容 器 ”| 并 联 电容 器 | 电容 器 | 电容 器 互感 器 电容 器 | 电容 器 装置 
西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 公司 97.6 100.0 
桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
日 新 电机 ( 无锡) 有限 公司 100.0 
BARI HBA) A AE A BA R] 
苏州 电力 电容 器 有 限 公 司 100.0 
丹东 电力 电容 器 有 限 公 司 100.0 
牡丹 江 电 力 电容 器 厂 100.0 
上 虎 电 力 电 容器 有 限 公 司 99.3 100.0 
新 安江 电力 电容 器 有 限 公 司 99.5 
合 阳 电力 电容 器 制造 有 限 责 任 公司 100.0 
中 原 电 力 电 容器 有 限 公司 99.0 100.0 
浙江 永 锦 电力 器 材 有 限 公司 99.7 
上 海上 电 电 容器 有 限 公司 99.4 100.0 
正泰 集团 电力 电容 器 公司 100.0 


2006 年 ,在 西安 电力 电容 器 研究 所 .中 电 协 电力 电容 需 
分 会 、 全 国电 力 电容 器 标 委 会 等 有 关 部 门 通力 合作 下 ,电力 
电容 器 行业 在 标准 产品 质量 等 方面 做 了 大 量 工作 。 

(1) 随 着 产品 的 不 断 更 新 换代 ,对 新 标准 的 需求 更 加 据 
切 , 标 准 化 工作 更 为 繁重 。 目前 ,本 行业 标准 制 修 订 周 期 基 
本 在 1.5 ~2 年 , 标 龄 在 5 年 左右 , 均 达 到 电工 行业 先进 之 列 。 
2006 年 ,行业 根据 国家 对 于 高 压 直 流 输电 系统 与 设备 关键 技 
术 标 准 制 订 的 要 求 和 本 行业 的 需要 , 共 完 成 8 项 标准 的 上 报 
工作 (报批 稿 ) 。 包 括 4 个 国家 标准 ;《 高 压 直 流 输电 用 并 联 
电容 器 及 交流 滤波 电容 器 》《 高 压 直 流 输电 用 直流 滤波 电容 
器 》《 电 力 电容 器 低压 无 功 补偿 装置 》《 电 容 式 电压 互感 
器 》;3 个 行业 标准 :《 高 压 电力 滤波 装置 《低压 电力 滤波 装 
置 》《 交 流 电 动机 金属 化 安全 膜 电容 器 》;1 个 协会 标准 :《 电 
力 电容 器 用 铝箔 进 厂 技术 条 件 》。 另 外 2 项 国标 六 《交流 电动 
机 电容 器 第 2 部 分 电动 机 起 动 电容 器 》 和 《串联 电容 器 第 1 
部 分 总 则 一 性 能 \ 试 验 和 额定 值 一 安全 要 求 一 安装 导 则 》 分 
别 起 草 了 “讨论 稿 ”, 并 召开 了 标准 起 草 工作 组 会 议 ,经 过 讨 
论 和 征求 意见 形成 了 “征求 意见 稿 "。 在 标准 制 修订 工作 中 ， 
广泛 征求 行业 主要 制造 厂 及 用 户 、 电 力 部 门 以 及 科研 、 试 验 
单位 的 专家 参与 起 草 并 发 表意 见 。 

(2) 不 定期 出 版 内 部 刊物 4 标准 与 质量 》, 反 映 行业 各 
主要 企业 质量 指标 完成 情况 ,交流 各 厂 产 品质 量 、 新 产品 开 
发 及 产品 鉴定 动态 行业 标准 动态 .下 CTC33 国际 标准 动 
态 等 信息 ,并 刊登 译文 .产品 标准 报批 稿 等 ,达到 交流 和 提 
高 的 目的 。 

(3) 组 织 翻 译 出 版 了 正 EE 标准 《 谐 波 滤波 器 的 应 用 和 
技术 规范 导 则 》, 正 在 组 织 翻译 IEC 标准 《高 压 直 流 系统 用 
滤波 器 的 技术 规范 和 设计 评估 导 则 》。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 ,统计 的 14 个 企业 共 投 
人 基本 建设 及 技术 改造 资金 约 19 545 万 元 , 比 上 年 提高 2.5 
倍 。 主 要 是 几 个 骨干 企业 为 提高 企业 的 技术 水 平 ,满足 市 
场 需求 而 进行 基本 建设 和 技术 改造 , 旨 在 建成 具有 国际 一 
流水 平 的 现代 化 企业 等 。 

日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公 司 新 三 2006 年 正式 投入 使 用 。 
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西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 公 司 新 厂区 累计 投资 
15 821 万 元 (截止 2006 年 底 ) ,新 区 占 地 39 100m’, AWE 
建成 一 套 具 有 国际 一 流水 平 的 现代 化 的 高 压 并 联 电容 器 生 
产 线 。 同 时 ,在 西安 北 郊 为 西 容 ABB 购 地 约 4 万 m ,建设 
高 压 全 膜 电容 器 生产 线 , ABB 公司 也 将 其 电容 器 的 生产 重 
心 转向 西 容 ABB。 

桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 新 建 特 高 压 电力 电容 器 
生产 基地 ,累计 投资 29 160 万 元 (截止 2006 年 底 ) ,新 征 土 
地 10 万 m ,建成 年 产 全 膜 电 容器 3 500 万 kvar/a, 电 容 式 电 
压 互 感 器 8 000 G/a 的 生产 能 力 。 

合 容 集团 投资 3 100 万 元 在 西安 建设 新 厂区 。 

上 海 思源 电力 电容 器 有 限 公 司 的 新 厂 已 经 建成 投产 。 

经 过 几 年 技术 改造 ,本 行业 几 个 骨干 企业 的 主要 制造 
装备 和 生产 线 已 达到 当前 世界 先进 水 平 。 

企业 管理 (1)2006 年 9 月 ,桂林 电力 电容 器 总 厂 更 
名 为 桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公 司 ,公司 由 广州 白云 电气 
集团 公司 控股 ,桂林 电力 电容 器 总 厂 全 体 职工 及 桂林 市 
有 资产 投资 经 营 公司 共同 参股 。 

(2) 根据 行业 发 展 及 信息 化 时 代 的 要 求 ,西安 电力 电容 
器 研究 所 、 中 国电 器 工业 协会 电力 电容 器 分 会 与 国家 电力 电 
容器 质量 监督 检验 中 心 共同 建立 了 行业 门户 网 站 一 一 “中 国 
电力 电容 器 网 ” ,经 过 一 年 多 的 试 运 行 ,在 实践 中 不 断 完善 网 
站 结构 ,及 时 更 新 信息 , 现 已 初 具 规 模 。“ 网 站 ”为 会 员 单位 
及 全 行业 科技 、 咨 询 、 交 流 等 提供 了 一 个 互动 式 平 台 。 

对 外 合作 ”由 于 中 国 市 场 的 需求 量 很 大 ,国外 著名 的 
电力 电容 器 及 装置 制造 公司 纷纷 在 华 合资 建 厂 。 

西安 ABB 电力 电容 器 有 限 公 司 2006 工业 总 产值 已 达 
2.87 亿 元 ,利润 总 额 约 1 亿 元 ;日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 
工业 总 产值 达 4.7 亿 元 ,利润 总 额 约 4 400 万 元 ;上 海 库 柏 
电力 电容 器 有 限 公司 2006 年 正式 投产 ;上 海 诺 基 亚 电容 器 
有 限 公司 也 开始 投入 生产 (以 组 装 为 主 ) 。 此 外 ,施耐德 电 
气 有 限 公司 、 德 国 赛 通 公司 等 也 纷纷 在 中 国 建立 电容 器 生 
产 基地 ,制造 或 组 装 电力 电容 器 及 其 装置 。 

跨国 公司 这 些 举措 从 某 种 意义 上 讲 , 带 动 了 我 国电 力 


电容 器 行业 的 发 展 ,但 另 一 方面 也 对 我 国 本 土 电力 电容 器 济 取得 开门 红 , GDP 增长 率 达 到 10.5% ,超过 了 “十 一 五 ” 
行业 的 市 场 形 成 挤 压 。 规划 中 7.5% 的 预期 。 高 压 开关 行业 更 是 增长 强劲 ,完成 工 
[所 稿 人 :西安 电力 电容 器 研究 所 平 怡 、 成 明 ] 业 总 产值 808.7 亿 元 , 比 上 年 增长 22. 22% ,行业 资产 总 额 
达到 706.1 亿 元 。 虽 然 行业 也 面临 国际 竞争 加 剧 ,钢铁 \ 有 
色 金 属 等 原材料 涨 价 , 欠 款 积压 ,短期 偿 债 能 力 减 弱 等 不 利 
因素 的 影响 ,但 总 体 来 看 ,发 展 趋 势 良好 ,行业 面貌 欣欣 向 
荣 。2006 年 高 压 开 关 行 业主 要 技术 经 济 指标 见 表 1。2006 
年 高 压 开关 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 2。2006 年 
高 压 开关 行业 主要 配套 企业 经 济 指标 完成 情况 见 表 3。 
2006 年 全 国 各 地 区 高 压 开关 行业 工业 总 产值 完成 情况 见 表 
4。 


生产 发 展 情况 ”2006 年 是 “十 一 五 ”开局 之 年 ,国民 经 
表 1 2006 年 高 压 开关 行业 主要 技术 经 济 指标 


l 全 年 从 业 人 员 数 126 941 132 664 4.51 
2 其 中 从 事 高 压 开关 人 数 61 584 66 544 8.05 
3 从 事 科 技 活 动人 数 24 389 25 900 6.20 
4 从 事 研发 人 员 人 数 11 582 12 352 6. 65 
5 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 6 616 730 8 086 665 22.22 
6 其 中 高 压 开 关 产 值 元 3 777 607 4711 136 24.71 
7 工业 销售 产值 6 117 545 7 463 526 22.00 
8 其 中 出 口交 货 值 212 689 253 961 19, 40 
9 工业 增加 值 1 608 411 1 946 591 21.03 
10 主 营 业务 收入 5 943 637 7 148 944 20.28 
11 主 营 业务 成 本 元 4 405 342 5 360 171 21. 67 
12 产品 销售 费用 396 934 485 715 22.37 
13 产品 销售 税金 及 附加 元 36 766 39 295 6. 88 
14 应 交 增 值 税 261 468 296 680 13.47 
15 管理 费用 及 财务 费用 446 112 506 276 13.49 
16 其 他 业务 收入 102 530 113 543 10.74 
17 利润 总 额 元 476 058 560 669 17.77 
18 其 中 高 压 开 关 部 分 274 512 344 436 25.47 
19 年 末 资 产 合计 6212 504 7 061 311 13. 66 
20 年 未 固定 资产 原 值 1 818 088 1 958 838 7.74 
21 年 末 固 定 资产 净值 元 1 281 511 1 388 514 8.35 
22 全 年 完成 基建 投资 额 179 398 191 181 6.57 
23 全 年 更 改 措施 项 目 完成 投资 额 76 595 96 130 25.51 
24 流动 资产 年 平均 余额 3 775 058 4 315 769 14.32 
25 应 收 账 款 净 额 1 483 502 1 567 765 5.68 
26 年 末 负 俩 合计 3 468 036 3 749 595 8.12 
27 年 末 所 有 者 权益 合计 元 2 496 935 2 979 637 19. 33 
28 全 年 科技 活动 经 费 使 用 数 183 520 253 235 37. 99 
29 研究 与 发 展 经费 支 出 129 716 199 521 53. 81 
30 SARC Be 222 370 258 473 16. 24 
31 总 资产 贡献 率 15. 63 13.51 -13.56 
32 资本 保值 增值 率 121. 63 119. 33 -1.90 
33 资产 负债 率 55. 82 53. 10 -4.87 
34 流动 资产 周转 率 1.57 1. 66 5.73 
35 成 本 费用 利润 率 9.07 8. 83 -2.65 
36 工业 全 员 劳 动 生 产 率 126 705 146 731 15. 80 
37 产品 销售 率 92. 46 92. 29 -0.18 
38 经 济 效益 综合 指数 2.02 2.04 0. 99 
39 销售 利税 率 13.03 12. 54 -3.76 
40 资金 利税 率 15.31 15.72 2. 68 
4] 人 均 创 利税 60 996 67 588 10. 81 
42 税金 总 额 298 234 335 975 12. 65 
43 利税 总 额 774 292 896 644 15. 80 
44 应 收 账 款 占 流 动 资 产 比 率 39.30 36.33 -7.56 
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2 2006 年 高 压 开 关 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 
工业 总 产值 工业 增加 什 | 主 营 业务 收入 
AS ， 




















































































































1 西安 西 开 高 压 电 气 股 份 有 限 公 司 403 685 69 438 316 119 
2 平 高 集团 有 限 公 司 385 916 83 854 300 107 
3 大 全 集团 有 限 公司 381 014 113 309 360 126 
4 江苏 东 源 电器 集团 股 分 有 限 公司 315 732 70 065 298 597 
5 厦门 ABB 开关 有 限 公司 261 571 111 697 269 054 
6 正泰 电气 集团 股份 有 限 公 司 236 824 142 094 242 709 
7 河南 森 源 电器 股份 有 限 公 司 204 776 64 173 193 147 
8 泰 开 电 气 集团 有 限 公司 204 638 51 042 203 241 
9 华 仪 电器 集团 有 限 公司 179 580 46 977 178 429 
10 上 海通 用 电器 开关 /广电 有 限 公 司 166 940 33 322 166 940 
11 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 151 200 31 224 132 401 
12 | 华 觅 集团 公司 150 855 43 054 138 787 
13 宁波 天 安 ( 集团) 股份 有 限 公 司 111 528 23 401 101 789 
14 | 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 110 018 38 837 105 132 
15 上 海 西 门 子 开关 有 限 公 司 92 762 24 096 927 62 
16 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公 司 83 202 20 021 80 706 
17 西安 西 电 高 讨 开 关 有 限 责任 公司 76 048 5 615 68 346 
18 Eh Be Ie He BE A BRA a] 73 640 31 548 62 940 
19 天 水 长 城 开 关 厂 70 473 8 972 74 376 





to 
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上 海 市 天 灵 开 关 厂 





70 439 15 880 





70 439 


2006 年 ,工业 总 产值 最 高 的 企业 是 西安 西 开 高 压 电气 司 ,其 次 为 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公司 和 平 高 集团 有 
股份 有 限 公司 ,其 次 为 平 高 集团 有 限 公 司 和 大 全 集团 有 限 限 公司 。 
公司 。2006 年 主 营 业务 收入 最 高 的 企业 是 大 全 集团 有 限 公 


表 3 2006 年 高 压 开 关 行 业主 要 配套 企业 经 济 指标 完成 情况 
工业 总 产值 工业 增加 值 主 营 业务 收入 
E 
H 




























1 陕西 宝 光 集 园 有 限 公 司 49 160 
2 成 都 旭光 电子 股份 有 限 公 司 23 025 
3 江苏 靖江 互感 器 厂 21 689 
4 中 国 振 华 (集团 ) 科 技 股 份 有 限 公 司 宇 光 分 公司 16 379 
5 湖北 汉 光 科技 股份 有 限 公司 13 394 
6 大 连 互感 器 有 限 公司 10 010 
7 余姚 市 兴 邦 高 压 电 器 开关 厂 10 780 
8 福建 山 亚 开关 有 限 公司 9 000 
9 西安 神 电 电器 有 限 公 司 5 176 
10 | 浙江 东亚 机 电 有 限 公司 6 535 
11 浙江 省 开化 七 一 电力 器 材 有 限 责任 公司 5 875 
12 北京 维 通 利 机 电 技 术 开 发 有 限 公司 7 500 
13 | 浙江 恒 博 电气 制造 有 限 公 司 6 850 
14 哈尔滨 庆 绿 电工 材料 股份 有 限 公司 5 656 
15 河南 省 易 和 电器 有 限 公 司 5 500 
16 | 上 海宝 临 超 亚 电器 有 限 公司 6 009 
17 | 仪征 市 电 次 电器 有 限 责 任 公司 6 778 
18 | REFA 3 225 
19 | 镇 江 市 丹 高 电器 有 限 公司 4 520 


河南 省 平顶山 市 绝缘 制品 股份 有 限 公 司 
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表 4 2006 年 全 国名 地 区 高 压 开 关 行 业 工业 总 产值 完成 情况 


2005 年 工业 
总 产值 
( 亿 元 ) 


2006 年 工业 
总 产值 


总 产值 


aR 增长 率 


( 亿 元 ) (% ) 


华东 区 是 高 压 开 关 行 业 生 产 企业 最 集中 ( 占 51.3% ) 、 
产值 份额 最 重 ( 占 60. 4% ) 的 地 区 ,具有 举足轻重 的 地 位 。 
而 浙江 省 更 是 重 中 之 重 ,2006 年 产值 合计 143.7 亿 元 , 占 行 
业 总 产值 的 17.8% 。 西 北 区 增长 最 迅猛 ,2006 年 增长 率 为 
45.8% ,行业 份额 由 2005 ER 8.2% 提高 到 10.1% ,其 中 西 
安西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 作 为 全 国 最 重要 的 高 压 、 超 
高 压 产 品 生产 基地 ,表现 突出 ,产值 较 上 年 增加 14. 9 亿 元 ， 
增长 率 为 58. 21% 。 中 南 区 增长 率 达到 19.7% , 平 高 集团 
有 限 公 司 贡 献 很 大 ,产值 增加 13. 7 亿 元 ,增长 率 为 
55.04% 。 

2006 年 ,高压 开关 行业 中 ,工业 总 产值 亿 元 以 上 的 企业 
共 140 个 , 占 统计 企业 数 的 45% ; 10 亿 元 以 上 的 企业 共 17 
个 (其 中 :华东 区 13 个 ,东北 区 1 个, 中南 区 2 个 ,西北 区 1 


2005 年 企业 平均 





2006 年 企业 平均 各 地 区 
工业 产值 所 占 比 重 
(万 元 ) (% ) 


工业 产值 
(万 元 ) 


AY) , 较 上 年 增加 3 个 , 占 统计 企业 数 的 5.4% ;20 亿 元 以 上 
企业 共 9 家 (其 中 :华东 区 6 个 ,中 南 区 2 个 ,西北 区 1 个 )， 
占 行业 统计 数 的 2.9% , 比 上 年 增加 2 个, 分别 为 泰 开 电气 
集团 有 限 公 司 和 河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 。 排 名 前 10 
位 的 企业 ,工业 总 产值 合计 284. 4 亿 元 , 占 行业 总 产值 的 
35.5% , 比 上 年 的 213. 1 和 亿 元 ( 占 行业 总 产值 的 33% ) 增加 
71.3 亿 元 ,行业 份额 上 涨 2. 5% 。 

近年 来 ,高 压 开 关 行 业主 营业 务 收 入 一 直 保 持 高 速 增 
长 的 势头 ,2005 年 以 来 , 增 速 渐 缓 ,增长 率 最 高 为 2004 年 的 
27.3% ,2005 年 为 23% ,2006 年 为 20% ,但 仍 保持 强劲 的 增 
长 力度 。2006 年 高 压 开关 行业 实现 主 营业 务 收 入 714.9 亿 
元 , 比 上 年 增加 120.5 亿 元 ,增长 率 为 20.3% 。2006 年 全 国 
各 地 区 高 压 开关 行业 主 营业 务 收入 完成 情况 见 表 5。 


RS 2006 年 全 国 各 地 区 高 压 开关 行业 主 营业 务 收入 完成 情况 











2005 年 主 营 
业务 收入 
( 亿 元 ) 







2006 年 高 压 开关 行业 中 , 主 营业 务 收入 超 亿 元 的 企业 
共 129 个 , 占 统计 企业 数 的 41.5% ;10 亿 元 以 上 的 企业 16 
个 (其 中 :华东 区 12 个 ,东北 区 1 个 ,中 南 区 2 个 ,西北 区 1 
个 ) , 占 统计 企业 数 的 5% , 较 2005 年 增加 4 个 ;20 亿 元 以 
上 企业 共 7 个 (其 中 ,华东 区 5 个 ,中 南 区 1 个 ,西北 区 1 
个 ) , 占 统计 企业 数 的 2% ,新 增 2 个 企业 ,分 别 为 平 高 集团 
有 限 公司 和 泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 。 排 名 前 10 位 的 企业 ， 
其 收入 合计 为 252.8 亿 元 , 占 行业 主 营业 务 收 入 的 35.4% , 
比 上 年 提高 4.8% 。 

2006 年 高 压 开关 行业 共 实 现 利 润 总 额 56. 1 亿 元 , 比 上 
年 增加 8.5 亿 元 ,利润 总 额 为 2001 年 的 5 倍 以 上 。 但 利润 
总 额 增长 率 为 17.8% ,2006 年 ,利润 总 额 1 000 万 元 以 上 的 
企业 共 96 个 , 占 统计 企业 数 的 30. 9% ;1 亿 元 以 上 的 企业 
计 13 个 (其 中 :华东 区 9 个 ,东北 区 1 个, 中南 区 2 个 ,西北 
区 1 个 ) , 占 统计 企业 数 的 5% ;2 亿 元 以 上 企业 5 个 (其 中 : 


006 年 主 营 | 2006 年 主 营业 务 | 2005 年 企业 平均 | 2006 年 企业 平均 
业务 收入 收入 比 上 前 增长 | 主 营 业务 收入 主 营 业务 收入 
(ALIG) (%) 《万 元 ) (万 元 ) 









企业 平均 
增长 率 
(%) 


各 地 区 
所 占 比 重 
(% ) 





华东 区 4 家 ,中 南 区 1 家 ) ,新 增 平 高 集团 有 限 公 司 、 上 海通 
用 电气 开关 /广电 有 限 公 司 和 华 仪 电 咒 集团 有 限 公 司 人 围 2 
亿 元 以 上 企业 。 排 名 前 10 名 企业 的 利润 总 额 合 计数 为 
21.9 亿 元 , 占 行业 利润 总 额 的 39% , 比 上 年 (合计 16.7 亿 
元 , 占 比 35% ) 提 高 4% 。2006 年 高 压 开关 行业 主要 企业 实 
现 利润 情况 见 表 6。 


表 6 2006 年 高 压 开关 行业 主要 企业 实现 利润 情况 


(万 元 ) 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 股 分 有 限 公 司 
平 高 集团 有 限 公司 
上 海通 用 电器 开关 /广电 有 限 公司 
华 仪 电 带 集 团 有 限 公 司 
大 全 集团 有 限 公司 
正泰 电气 集团 股份 有 限 公 司 















41 983 
42 336 
31 151 
30 300 
38 938 
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( 续 ) 


(万 元 ) 元 
西安 西 开 高 压 电气 股份 有 限 公司 14 264 
泰 开 电 气 集团 有 限 公司 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 
华 肌 集团 公司 
河南 森 源 电器 股份 有 限 公司 
上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公 司 
安徽 赣 龙 电器 股份 有 限 公司 
ERF EA) 有限 公 司 
宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
西安 西 电 高 压 开关 有 限 瑞 任 公司 
上 海 市 天 灵 开 关 厂 
天 水 长 城 开 关 厂 
上 海 西 门 子 开关 有 限 公 司 


2006 年 利润 最 高 的 企业 是 上 海通 用 电器 开关 /广电 有 
限 公司 ,其 次 是 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 ,第 三 是 江苏 东 源 















22 520 
16 892 
17 085 
16 041 
14 778 
12 055 
13 983 
10 337 
6 575 
6 384 
4 330 


电器 集团 股份 有 限 公司 。 

2006 年 高 压 开关 类 产品 利润 总 额 为 34.4 亿 元 , 比 上 年 
增加 6.9 亿 元 ,增长 率 为 25. 5% 。 高 讨 开 关 类 产品 平均 利 
润 额 为 1 680 万 元 , 较 上 年 增加 341 万 元 ,增长 率 为 25.5% 。 

2006 年 高 压 开关 类 产品 利润 占 全 行业 利润 总 额 的 
61% , 比 上 年 的 57% 提高 4% 。 考 碟 到 高 压 开关 产值 只 占 
全 行业 产值 的 58% ,高 压 开 关 产 品 获 利 能 力 更 强 。 

产品 分 类 产量 “十 五 期间 ,高 压 开关 行业 出 口 创汇 
增长 迅速 , 越 来 越 多 的 企业 开始 涉足 出 口 贸 易 。 步 人 “十 一 
五 "后 , 增 速 开始 趋 缓 ,2006 年 增长 率 为 19.4% ,而 2004 和 
2005 年 的 增长 率 分 别 达 到 39% 和 45.9% 。 

2006 年 实现 出 口交 货 值 25.4 亿 元 , 比 上 年 增加 4.1 亿 
元 ,增长 率 为 19.4%。 共 有 82 个 企业 进行 了 出 口 贸易 , 比 
上 年 增加 6 个 。2006 年 全 国 各 地 区 高 压 开关 产品 出 口 情况 
见 表 7。 


表 7 2006 年 全 国 各 地 区 高 压 开 关 产 品 出 口 情 况 


占 出 口 
总 值 的 比重 


工业 销售 出 口交 货 值 占 销售 
产值 产值 的 比重 
(% ) ( 亿 元 ) (% ) 
5.1 4.1 
4.3 2.3 





产品 销量 的 大 幅 增 加 ,是 主 营业 务 收入 高 速 增长 的 主 
要 原因 ,价格 作用 并 未 显现 。 相 对 于 通胀 率 水 平 的 提高 和 
原材料 大 幅 涨 价 , 虽 然 生产 成 本 激增 ,但 高 压 开关 行业 整体 
价格 水 平 却 没有 得 到 相应 提高 ,甚至 有 下 降 趋 势 。 国 家 电 
力 建 设 促进 了 行业 景气 度 的 提升 ,生产 企业 的 增加 和 不 断 
地 扩大 再 生产 ,导致 部 分 产品 产能 超过 市 场 需 求 ,竞争 加 
剧 , 价 格 手段 频 出 ,使 形势 更 趋 严峻 。 在 产品 设计 、 工 艺 水 
平 相对 稳定 .成熟 的 情况 下 , 主 营 业务 成 本 占 主 营业 务 收入 


的 比例 从 2001 年 的 62.7% 上升 到 2006 年 的 75% 。 成 本 增 
长 率 超 过 收入 增长 率 , 收 人 增长 率 超过 利润 增长 率 。 在 上 腹 
背 受 敌 的 情况 下 ,企业 也 做 出 了 积极 的 努力 ,通过 各 项 整改 
措施 ,降低 了 人 工 费 用 和 物料 、 能 源 等 损耗 ,例如 管理 费用 
从 2001 年 的 10.6% 降低 到 2006 年 的 7.1% ,保证 了 利润 的 
增长 。2006 年 高 压 开 关 产 品 产量 见 表 8。2005 年 .2006 年 
各 电压 等 级 中 各 类 断路 器 所 占 比 例 见 表 9。 


aT 8 2006 年 高 压 开 关 产 品 产量 


类 别 产量 电压 (kV ) 
— SF, 断路 器 (人 台 ) 
二 、 少 油 断 路 器 ( 台 ) 
7 
四 、 真 空 断路 髓 ( 台 
去 对 半 式 组 合 电 器 CIS(RIRD) 
六 敞开 式 组 合 电器 (组 ) 
七 ,金属 封闭 开关 设备 ( 面 ) 
八 \ 环 网 柜 ( 台 ) 
九 、 隔 离开 关 ( 组 ) 
十 、 接 地 开关 (组 ) 
十 一 、 负 荷 开 关 ( 台 ) 
十 二 ,熔断 器 (只) 
十 三 、 分 段 器 ( 台 ) 
十 四 、 重合 器 (人 台 ) 


oh 
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318 448 1 360 
5 383 


337 423 124 


87 955 
174 988 10 
139 823 73 

108 766 

824 311 

944 

1 589 





类 别 产 量 电压 (kV) 
十 五 ,高压 接触 器 ( 台 ) 
十 六 、 箱 式 变电站 (人 台 ) 
十 七 .高 压 真 空 天 弧 室 (包括 断路 器 、 

负荷 开关 接触 器 用 ) 


电压 (kV) 










一 \SF6 断路 器 ( 台 ) 
二 \、 少 油 断 路 器 ( 台 ) 
三 \ 多 油 断 路 器 ( 台 ) 
四 、 真 空 断路 器 ( 台 ) 


科技 成 果 与 新 产品 ” 随 着 我 国电 力 建 设 快速 平稳 的 发 
展 ,2006 年 高 压 开关 行业 在 中 压 、 高 压 、 超 高 压 及 特 高 压 各 
领域 呈现 出 一 些 新 的 值得 关注 的 发 展 动 态 。 

1. 特 高 压 1 100kV 领域 最 终 选用 GIS 和 H—GIS 

2006 年 12 月 27 日 ,国家 电网 公司 举行 普 东 南 一 南阳 
一 荆门 1 000kV 特 高 压 交 流 试 验 示 范 工 程 主 设备 合同 签字 
仪式 。 在 1 100kV 开关 设备 合同 授予 方面 ,河南 平 高 电气 
股份 有 限 公 司 获得 为 晋 东 南 变 电站 提供 两 个 间隔 
1 100kV SF 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS ) HERA 
同 ,同时 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 和 西安 西 开 
电气 股份 有 限 公 司 分 别 获得 为 南阳 开关 站 和 草 门 变电站 各 
提供 两 个 断路 器 间隔 的 1 100kV 复合 式 组合 电 器 (HB 一 GlS) 
的 供 货 合同 。 至 此 。 我 国 第 一 个 特 高 压 交 流 输 变 电工 程 所 
用 1 100kV 开关 设备 的 型 式 最 终 确定 , 即 三 个 站 全 部 选用 
GIS 或 H—GIS, 

GIS 和 HGIS 都 具有 技术 先进 .运行 可 靠 、 少 ( 免 ) 维 护 、 
占 地 面积 小 等 优点 ,是 当今 世界 上 电压 等 级 最 高 、 整 机 技术 
最 为 先进 的 特 高 压 开 关 设 备 。 国 家 电网 公司 在 我 国 第 一 个 
特 高 压 交 流 试验 示范 工程 中 选用 1 100kV GIS/HGIS 开关 
设备 ,体现 了 “安全 可 靠 、 经 济 合 理 、 先 进 适 用 、 国 际 一 流 ” 的 
特 高 压 试验 示范 工程 建设 的 原则 ,也 为 国内 高 压 开关 制造 
业 提 供 了 以 我 为 主 . 自 主创 新 ,为 特 高 压 输 电工 程 提供 国产 
化 开关 设备 的 机 遇 。 

同时 , 平 高 集团 有 限 公 司 和 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 
限 公司 自 主 研发 出 1 100kV/4 000A 特 高 压 隔 离开 关 。 西 安 
西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 2006 年 研制 成 功 国内 首 台 双 
柱 垂直 开启 式 百 万 伏 级 隔离 开关 。 在 此 基础 上 ,开发 出 具 
4A 主 知识 产权 的 全 新 结构 产品 : 三 柱 水 平 翻转 式 特 高 压 
隔离 开关 。 

2. 国内 800kV 超 高 压 负 式 断路 器 研制 成 功 

西安 西 开 高 压 电气 股份 有 限 公 司 于 2006 年 6 月 在 国 
家 高 压 电器 质量 监督 检验 中 心 通过 了 800kV 钢 式 断路 器 的 
全 部 型 式 试验 ,并 通过 了 国家 发 改 委 在 北京 组 织 的 750kV 
输 变 电 设备 项 目 总 验收 。 该 产品 已 于 当年 在 西北 地 区 
750kV 后 续 工 程 招标 第 三 包 和 第 四 包 中 标 。800kV MAO 






( 续 ) 










27.5/55 
23 055 
22 507 

785 027 








0. 08 
74.62 






.79 | 98.92 | 99.25 | 25.30 | 22.05 Ea 67 
1. 


08 | 0.75 





77.95 | 97.33 |97.90 


饶 式 断路 器 参数 为 额定 电压 800K V , 额定 电流 4 000A ,额定 
短路 开 断 电流 50kA。 同 时 , 平 高 集团 有 限 公 司 积极 研发 
800kV GIS, 试 品 已 通过 了 部 分 试验 项 目 。 其 参数 达到 额定 
电压 800k V ,额定 电流 4 000A ,额定 短路 开 断 电流 50kA。 

3.126kV GIS 的 发 展 令 人 关注 

2006 年 126kV GIS 产量 增幅 大 ,生产 厂家 多 , 且 现 有 的 
GIS 产品 已 全 部 更 新 改 型 。 生 产 厂 家 多 ,国企 民企 合资 企 
业 一 起 上 ,形成 鼎立 之 势 , 计 有 :西安 西 开 高 压 电 气 股 份 有 
限 公司 平 高 集团 有 限 公 司 、 上 海 华 通 开 关 厂 有 限 公 司 、 新 
东北 电气 (沈阳 ) 高 乐 开 关 有 限 公 司 \ 北 京北 开 电气 股份 有 
限 公 司 西安 高 压 电 器 研究 所 电器 制造 三. 泰 开 集团 有 限 公 
司 、 正 泰 电 气 股份 有 限 公 司 `、 上 海 西 安 高 压 电 器 研究 所 有 限 





KARAR Areva 集团 公司 `. 益 和 电气 集团 股份 有 限 公 司 、 
上 海平 开 华 明 高 压 开关 有 限 公 司 . 北 京华 东 电 气 股份 有 限 
公司 PRAGA AATF HRA RZ FB] 天 水 长 城 开 关 厂 等 。 

126 kV GIS 量 大 面 广 , 在 我 国 已 经 运行 一 、 二 十 年 , 积 
累 了 丰富 的 运行 经 验 。 制 造 厂 商 根据 生产 和 运行 经 验 对 
126 kV GIS 不 断 改进 。 这 些 改进 主要 体现 在 参数 的 提高 或 
结构 的 更 新 ,使 之 更 加 小 型 化 ,性 能 更 加 优异 。 如 平 高 集团 
现 已 将 ZF12 一 126(L) 型 GIS 的 参数 从 2 000A/31.5 kA $ 
升 到 3 150A/40kA。 西 安 高 压 电 器 研究 所 在 ZFIO—126 型 
GIS 基础 上 又 开发 出 小 型 化 GIS 及 智能 化 GIS, 西 开 高 压 电 
气 股 份 有 限 公 司 将 原 ZF7 型 GIS 进行 改 型 ,开发 出 ZF7A 一 
72.5/126 型 新 式 GIS。 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 
司 对 从 1992 年 起 运行 的 126 kV GIS 进行 改进 ,开发 出 新 型 
ZF6 一 72.5/126T、Y 型 CGIS。 北 京北 开 电 气 股 份 有 限 公司 的 
ZF4—126 型 GIS 从 1984 年 至 今 已 有 2 000 多 间隔 在 329 个 
变电站 运行 ,目前 生产 的 小 型 化 ZF4A 一 126 型 GIS 配 用 了 
BAR ARE SE, 断路 器 及 弹簧 操 动机 构 ,使 之 性 能 更 优 
异 , 性 价 比 更 好 。 

西高 所 公司 和 所 属 的 电器 制造 有 限 责 任 公 司 、 上 海 西 
高 所 公司 联合 研制 出 ZF23—126/T2000—40 型 GIS 产品 。 
该 产品 为 三 相 共 箱 结 构 , 最 小 间隔 宽度 0. 8m ,体积 小 .重量 
轻 ; 进 出 线 和 母线 采用 一 种 模块 ;采用 了 成 熟 的 断路 器 自 能 
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灭 弧 单 元 和 三 工 位 隔离 /接地 开关 单元 技术 。 该 产品 具有 
自主 知识 产权 。 

4. 在 中 压 领 域 掀 起 合资 并 购 风 潮 和 形成 产品 链 

2006 年 ,合资 并 购 的 风潮 席卷 电力 设备 制造 业 的 各 个 
领域 ,高 压 开 关 制 造 业 也 不 例外 。 特 别 是 跨国 公司 面 对 世 
界 上 发 展 最 快 的 中 国 市 场 ,加 快 了 本 土 化 进程 ,寻找 本 土 的 
战略 合作 伙伴 ,或 并 购 或 合资 ,以 占领 市 场 的 最 大 份额 。 在 
高 压 开 关 行 业 , 从 2006 年 初 的 施耐德 电气 收购 宝 光 股 份 的 
断路 器 业务 开始 ,到 年 底 的 东芝 公司 正式 控股 华 光 。 外 企 、 
国企 .民企 的 资本 博弈 ,改变 着 高 压 开 关 产品 原 有 的 市 场 格 
局 。 

2006 年 2 月 16 日 ,陕西 宝 光 集 团 与 施耐德 电气 公司 签 
订 了 合资 协议 ,成 立 了 施耐德 (陕西 ) 宝 光电 器 有 限 公 司 , 施 
耐 德 电气 持 有 该 公司 70% 的 股份 。 

2006 年 6 月 23 日 ,法 国 AREVA 输 配 电 集 团 在 厦门 总 
投资 为 1 000 万 欧元 的 两 个 公司 落成 。 其 中 阿 海 球 输 配 电 
(厦门 ) 真 空 器 件 有 限 公司 是 阿 海 球 与 厦门 华电 开关 有 限 公 
司 的 合资 企业 。 该 厂 将 主要 从 事 应 用 于 中 高 压 开关 的 真空 
灭 弧 室 的 生产 。 

2006 年 10 月 16 日 ,伊顿 公司 正式 宣布 常州 森 源 开关 
有 限 公司 成 为 伊顿 在 中 国 的 合资 子 公司 ,并 更 名 为 “伊顿 森 
源 ”。 在 此 之 前 ,伊顿 公司 在 香港 资本 市 场 公开 收购 了 常州 
森 源 的 母 公司 森 源 国际 控股 有 限 公司 。 

2006 年 12 月 8 日 ,东芝 公司 与 广州 白云 电气 集团 有 限 
公司 达成 协议 ,收购 后 者 的 全 资 子 公司 锦州 华 光 60% 的 股 
份 ,其 中 东芝 公司 控股 50% ,东芝 (中 国 ) 有 限 公 司 控股 
10% ,并 将 合资 公司 更 名 为 东芝 和 白云 真空 开关 管 (锦州 ) 有 
限 公 司 。 

5. 在 中 压 产 品 开 发 上 ,外 企 、 合 资 企 业 都 注意 形成 产品 
链 

西门 子 在 中 国 建 有 3 个 生产 中 压 开关 设备 的 合资 企 
业 。1993 年 成 立 的 上 海 西 门 子 开 关 有 限 公 司 , 仅 生 产 中 压 
真空 断路 器 (如 3AH 系列 ) 和 空气 绝缘 移 开 式 开 关 柜 (如 
8BH20 型 等 ) 1997 年 成 立 的 西门 子 中 压 开关 技术 (无 锡 ) 
有 限 公 司 开始 主要 生产 陶 桨 真空 灭 弧 室 ,而 现在 除 生产 陶 
资 真 空 灭 弧 室外 ,还 生产 图 封 真空 灭 弧 室 、 户 外 真空 断路 
项 充气 柜 ( 如 分 相同 简 式 8DA10/8DB10 型 及 最 新 Nxplus 
型 ) 及 充气 环 网 柜 ( 如 8DJ20 紧凑 型 和 8DH10 扩展 型 ) 。 同 
时 西门 子 公 司 为 占领 华南 市 场 ,最 新 在 深圳 建立 深圳 西门 
子 中 压 开关 有 限 公司 。 西 门 子 在 作 了 这 样 布局 后 ,使 其 中 
压 开关 产品 形成 了 一 个 完整 的 产品 链 :陶瓷 真空 灭 弧 室 
一 一 固 封 真空 灭 弧 室 、 空 气 绝 缘 真空 断路 器 一 一 固 封 绝缘 





真空 断路 器 一 一 空气 绝缘 中 置 柜 一 一 气体 绝缘 充气 柜 一 一 
气体 绝缘 环 网 柜 等 。 


国外 企业 很 注重 产品 链 的 完整 性 。 一 般 生产 真空 断路 
器 企业 ,都 有 自己 的 真空 灭 弧 室 予以 配套 。 如 AREVA 公司 
2006 年 在 厦门 建 有 两 个 厂 ,一 个 合资 三 生产 中 压 开 关 , 另 一 
个 生产 为 中 压 开关 配套 真空 灭 弧 室 的 独资 厂 。 东 芝 公 司 
2006 年 成 立 的 东芝 白云 真空 开关 管 (锦州 ) 有 限 公 司 也 是 
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为 东芝 在 中 国 的 开关 设备 提供 真空 灭 弧 室 ,使 其 从 灭 弧 室 
断路 器 一 一 开关 柜 形成 生产 的 产品 链 。 
标准 和 质量 管理 

1. 标准 制 、 修订 

2006 年 对 GB 7674 系列 和 GB 14824 共 5 项 国家 标准 
和 JBXT 3855 .JB/T 9694 JB/T x x x x3 项 行业 标准 制 、 
修订 工作 组 ,分别 提交 的 8 项 标准 送审 稿 : 

(1) GB 7674—200 x《 额 定 电压 72. SKV 及 以 上 气体 绝 
缘 金 属 封 闭 开关 设备 》。 

(2)GB x x x x 一 200 x《 额 定 电压 72. 5kV RAES 
体 绝缘 金属 封 闲 开 关 设 备 与 充 流体 及 挤 包 绝缘 电力 电缆 的 
连接 一 一 充 流体 及 干 式 电缆 终端 》。 

(3)GB x x x x 一 200 x《 额 定 电 压 72.5kVY 及 以 上 和 气 
体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 与 电力 变压器 之 闻 的 直接 连接 》。 

(4)GB x x x x 一 200 x《 额 定 电压 72.5kV 及 以 上 刚 
性 气体 绝缘 输电 线路 》。 

(5)GB 14824—200 x《 高 压 交流 发 电机 断路 器 》。 

(6)JB/T x x x x 一 200 x (3.6 ~40.5kV 高 压 交 流 金 
属 封 闭 电 缆 分 接 开 关 设 备 》。 

(7) JB/T 9694 一 200 x《 高 压 交流 六 氢化 硫 断 路 器 》。 

(8) JB/T 3855 一 200 x《 高 压 交流 真空 断路 器 》。 

GB 7674 系列 国家 标准 、GB 14824 国家 标准 和 JB/T 
3855 等 3 项 行业 标准 的 各 制 、 修 订 工 作 组 及 秘书 处 分 别 按 
审查 意见 对 上 述 各 标准 送审 稿 及 相关 文件 进行 修改 和 复核 
后 ,已 按 规 定 程 序 上 报 。 

2. 标准 发 布 

GB 3906—2006 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 和 国家 标 
准 化 管理 委员 会 于 2006 年 11 月 30 日 以 中 华人 民 共 和 国 国 
家 标准 批准 发 布 公告 2006 年 第 10 号 (总 第 97 号 ) 公布 了 
GB 3906 一 2006《3.6 ~40.5 kV 交流 金属 封闭 开关 设备 和 
控制 设备 》, 该 标准 于 2006 年 8 月 25 日 正式 批准 ,将 于 
2007 年 3 月 1 日 正式 实施 ,从 实施 之 日 起 代替 GB 3906 一 
1991 。 

JB/T 8754 一 2007《 高 压 开关 设备 和 控制 设备 型 号 编制 
办 法 》 行 业 标 准 发 布 。 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 有 委 
员 会 于 2007 年 1 月 25 日 以 中 华人 民 共 和 国 发 展 和 改革 委 
员 会 公告 2007 年 第 7 号 批准 公布 了 IB/T 8754 一 2007《 高 
压 开 关 设 备 和 控制 设备 型 号 编制 办 法 》, 该 标准 于 2007 年 7 
月 1 日 正式 实施 , 同时 替代 JB/T 8754—1998 和 JB/T 
8321—1996, 

3. 名 牌 评 定 

2006 年 9 月 1 日 中 国名 牌 战略 推进 委员 会 审议 确认 了 
2006 年 中 国名 牌 产品 。 高 压 开关 行业 西安 西 开 高 压 电气 股 
份 有 限 公 司 的 “XD” 牌 和 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 
公司 “NHVS” 牌 ”72.5kV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设 
备 ” 产 品 ,被 评 为 “中 国名 牌 产 品 ”。 

4. 开关 产品 检测 基本 情况 统计 

2006 年 由 国家 授权 的 三 家 高 压 电 器 质 检 机 构 共 对 
1 690 台 各 类 高 压 电器 设备 实施 了 试验 。2006 年 试验 产品 





数量 的 分 类 统计 情况 见 表 10。 


表 10 2006 年 试验 产品 数量 的 分 类 统计 情况 


质 检 机 构 


国家 高 压 电 如 质量 监督 检验 中 心 262 
机 械 工 业 高 压 电 器 产品 质量 检验 中 心 ( 沈 阴 ) 133 
电力 工业 电力 设备 及 仪表 质量 检验 检测 中 心 
合 计 $43 

管理 工作 ”2006 年 是 “十 一 五 ”的 开局 之 年 ,是 国家 出 
台 振 兴 装 备 制造 业 政 策 的 启动 之 年 ,是 高 压 开关 行业 攻 勃 
发 展 的 一 年 。 高 压 开关 分 会 紧 紧 围绕 上 级 主管 部 门下 达 的 
工作 目标 和 要 求 ,按照 分 会 工作 计划 ,坚持 服务 宗旨 ,提升 
服务 能 力 , 发 挥 "提供 服务 .反映 诉求 .规范 行为 ”的 作用 , 认 
真 贯彻 落实 科学 发 展 观 ,努力 推进 会 员 单位 自主 创新 ,促进 
高 压 开关 行业 “又 好 又 快 ” 发 展 ,开展 了 以 下 活动 。 

2006 年 10 月 ,高 压 开关 分 会 在 西安 组 织 召 开 了 高 压 开 
关 分 会 五 届 二 次 理事 会 暨 高 压 开关 行业 技术 创新 论坛 。 会 
议 邀 请 了 一 批 行业 内 的 资深 专家 组 成 专家 组 ,设立 了 “产品 
研发 "和 “标准 检测 ”两 个 专题 会 场 ,论坛 演讲 内 容 详 实 , 信 
息 量 大 ,具有 很 强 的 政策 指导 性 和 行业 针对 性 。 
”电报 中 国名 牌 产品 ”为 贯彻 落实 党 的 十 六 届 五 中 全 会 
提出 的 “尽快 形成 一 批 拥有 自主 知识 产权 和 知名 品牌 .国际 
竞争 力 较 强 的 优势 企业 ”的 要 求 ,加 快 实施 高 压 开关 行业 国 
有 名 牌 战 略 ,引导 企业 增强 自主 创新 能 力 ,高 压 开关 分 会 积 
极 配 合 企业 向 上 级 主管 部 门 申报 “中 国名 牌 ”产品 。2006 
年 “72. 5kV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 设备 "荣获 中 国名 牌 
称号 ,为 企业 追求 卓越 质量 全 面 实施 “以 质 取胜 ”战略 , 推 
动 提高 我 国 高 压 开关 质量 整体 水 平 ,推动 提高 我 国 高 压 开 
关 产 业 、 企 业 和 产品 国际 竞争 力 迈 出 了 坚实 步伐 。 

产品 市 场 调研 ”2006 年 分 会 还 对 126 ~ 550kV BE 
SF, 断路 器 、12 ~40.SkV 交流 高 压 真 空 断 路 器 、12 ~40.5kV 
交流 金属 封闭 开关 设备 在 技术 水 平 .质量 水 平 .与 国际 水 平 
主要 差距 、 自 主 产权 、 技 术 创 新 及 国内 外 市 场 占有 率 、 与 国 
外 同类 产品 竞争 的 优势 和 差距 、 市 场 前 景 等 方面 进行 了 深 
人 调查 ,为 今后 高 压 开关 设备 中 国名 牌 产品 的 推荐 申报 工 
作 做 准备 。 

台风 对 输 变 电 设备 造成 破坏 和 影响 的 专题 调研 。 近 年 
来 ,台风 频繁 袭击 我 国 东南 沿海 , 超 强 风力 对 电网 及 设备 造 
成 了 巨大 的 损失 。2006 年 8 月 10 日 超 强 台风 * 桑 美 "中 心 
在 浙江 温州 市 苍南 县 马 站 镇 沿海 登陆 。 登 陆 时 ,中 心 附 近 
最 大 风力 有 17 级 (60m/s; 注 :当地 有 关 报 导 为 瞬时 最 大 风 
速达 到 68m/s) ,中 心 附 近 最 低 气压 为 92kPa。 根 据 历史 资 
料 统计 ,台风 “ 桑 美 "是 1949 年 以 来 登陆 我 国 大 陆 最 强 的 台 
风 。 超 强风 力 对 电网 及 设备 造成 了 巨大 的 损失 ,台风 到 底 
对 输 变 电 设备 有 何 影响 ? 高 压 开关 分 会 联合 中 国电 机 工程 
学 会 变 电 专 业 委员 会 .中 国电 工 技术 学 会 输 变 电 设 备 专业 
委员 会 对 台风 对 输 变 电 设备 的 影响 进行 了 专题 调研 。 专 题 
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131 147 71 270 881 
77 82 Al 114 447 
54 62 27 71 362 

262 291 139 455 1 690 


Dal Ot 28 EH i) He FPP oe EK, A A a EB FP BBs a8 A, 
次 避雷 器 等 专业 的 技术 人 员 组 成 。 在 第 一 时 间 , 深 入 浙江 
温州 、 台 州 等 灾区 第 一 线 , 对 近 3 年 来 的 台风 对 输 变 电 设备 
的 破坏 和 影响 情况 展开 调研 ,撰写 了 《关于 台风 对 输 变 电 设 
备 造 成 破坏 和 影响 的 专题 调研 报告 》, 对 今后 制定 设备 标 
准 、 产 品 设计 提供 了 依据 。 

【 撰 稿 人 :西安 高 压 电 器 研究 所 朱 裴 、 倪 锋 审 稿 人 : 西 
安 高 压 电 器 研究 所 元 复兴 


在 我 国电 力 事业 超常 规 发 展 的 宏观 环境 中 ,2006 年 绝 
缘 子 避雷 器 行业 规模 总 量 指标 呈 大 幅度 增长 态势 ,产销 衔 
接 平稳 ,经 济 运行 质量 、 经 济 效益 均 比 2005 年 有 较 大 提高 。 

生产 发 展 情况 ” 据 不 完全 统计 ,2006 年 绝缘 子 避 雷 器 
行业 共有 企业 400 ~ 450 个 。 有 一 定 规模 并 列 人 统计 的 企 
业 152 个 。 据 测算 ,这 152 个 企业 的 经 济 总 量 占 全 行业 的 
95% 以 上 。 在 152 企业 中 ,国有 全 资 企 业 4 个 ,国有 控股 企 
Mk 1 个 ,外 资 独资 或 外 资 控 股 企业 7 个 ,其 余 均 为 民营 和 
内 股份 制 企业 。2006 年 绝缘 子 避 和 雷 絮 行业 主要 经 济 指标 见 
表 1。2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 各 类 产品 主要 生产 企业 见 
表 2。 


R1 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 经 济 指标 


914 586 
887 510 
287 907 
90 423 
77 926 
35 831 
80 351 
12 


指标 名 称 
工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
工业 销售 产值 ( 当年 价 ) 
工业 增加 值 

出 口交 货 值 

利润 总 额 

从 业 人 员 数 

























32.65 
35.77 
42.23 
40. 27 
0. 87 
34. 60 
-47.83 
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R2 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 各 类 产品 主要 生产 企业 


所 有 制 形 式 


到 

1 线路 瓷 绝缘 子 AEH RA 股份 制 
2 NGK 唐山 电 次 有 限 公 司 外 资 控 股 
3 HEE ARAE 股份 制 
4 无 锡 华 能 塞 拉 姆 绝缘 子 有 限 公司 外 资 控股 
5 内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 股份 制 
6 牡丹 江北 方 高 压 电 瓷 有 限 责任 公司 股份 制 
7 电站 电器 用 次 绝缘 子 西安 西 电 高 压 电 次 有限 责任 公司 国资 控股 
8 西安 双 佳 高 压 电瓷 电器 有 限 公 司 国资 控股 
9 唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 股份 制 
10 抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 股份 制 
11 辽宁 高 科 电 气 设备 集团 有 限 公司 股份 制 
12 河南 省 红星 电瓷 厂 国有 

13 湖南 醴陵 火炬 电 次 电器 有 限 公 司 股份 制 
14 湖南 省 醴陵 市 华 瘟 电瓷 电器 有 限 公司 股份 制 
15 西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 国资 控股 
16 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 股份 制 
17 抚顺 传奇 套 管 有 限 公 司 外 资 控股 
18 北京 国电 四 维 电力 技术 有 限 公 司 股份 制 
19 湖南 柄 陆 火 炬 电 痪 电器 有 限 公 司 股份 制 
20 | 线路 复合 绝缘 子 MER IEE GB 0 a 股份 制 
21 囊 攀 国 网 合成 绝缘 子 有 限 公司 股份 制 
22 广州 市 麦克 林 电 力 有 限 公司 股份 制 
23 东莞 市 高 能 实业 有 限 公 司 股份 制 
24 新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 股份 制 
25 西安 电 次 研究 所 国有 

26 | 线路 玻璃 绝缘 子 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 股份 制 
27 自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 外 资 控 股 
28 天 津 迪 艾 夫 绝缘 子 有 限 公 司 外 资 控股 
29 浙江 金利 华电 气 有 限 公 司 股份 制 
30 | 电站 电器 用 复合 绝缘 子 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 股份 制 
31 西安 电瓷 研究 所 国有 

32 上 海 MWB 互感 器 有 限 公 司 外 资 控 股 
33 | 金属 氧化 物 避 和 雷 器 西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责 任 公司 国资 控股 
34 抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 股份 制 
35 廊坊 电 科 院 东芝 避雷 器 有 限 公 司 股份 制 
36 西安 电瓷 研究 所 国有 

37 南阳 金冠 电气 有 限 公司 股份 制 


由 表 1 可 见 ,2006 年 ,绝缘 子 避雷 器 行业 的 工业 总 产值 
(当年 价 )、 工 业 销售 产值 (当年 价 )、 工 业 增 加 值 均 比 上 年 
SBIR 30% 以 上 ;出 口交 货 值 .利润 总 额 比 上 年 增长 40% 以 
上 ;行业 亏损 面 进一步 缩小 ,由 2005 年 的 23 个 减少 到 12 
个 ;在 从 业 人 员 略 有 增加 的 前 提 下 ,全 员 劳 动 生产 率 ( 增 加 
值 ) 大 幅度 提高 。 

绝缘 子 避 和 雷 器 行业 2006 年 生产 发 展 的 主要 特点 有 : 
QD 复合 绝缘 子 产销 量 比重 进一步 加 大 。 在 线路 绝缘 子 中 , 复 
合 绝缘 子 、 次 绝缘子 和 玻璃 绝缘 子 所 占 比 重 分 别 为 40.78% 、 
30.87% 和 27.45% ;电站 电器 用 复合 绝缘 子 的 上 升 势 头 迅 
猛 。 凶 采用 等 静 压 成 形 技术 生产 电站 电器 用 瓷 绝缘子 的 比 
重 增加 。 据 不 完全 统计 ,国内 已 经 投产 和 正在 建设 的 瓷 绝缘 
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子 等 静 压 成 形 线 已 经 达到 20 条 以 上 。 贸 高 档次 支柱 和 承 压 
空心 次 绝缘 子 短 缺 , 仍 在 大 量 进 口 。@ 基 本 具备 了 生产 
750kV 工程 用 绝缘 子 避 雷 器 产品 的 能 力 。 包 出 口交 货 值 大 幅 
增长 ,首次 超过 工业 销售 产值 的 10% 。@@ 为 数 不 多 的 外 资 企 
业 在 工业 销售 产值 .工业 增加 值 . 全 员 劳动 生产 率 等 主要 经 
济 指标 上 排 在 行业 前 列 。@ 民 营 企 业 因 其 相对 灵活 的 用 工 
制度 ,全 员 劳 动 生产 率 指标 相对 较 好 。@ 制 瓷 企 业 因 其 工艺 
过 程 的 特殊 性 ,全 员 劳 动 生产 率 指标 排名 相对 靠 后 。2006 年 
绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 3。2006 年 
绝缘 子 避 和 雷 器 行业 工业 增加 值 前 20 名 企业 见 表 4。2006 年 
绝缘 子 避 雷 器 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 表 5, 2006 年 绝 
缘 子 避雷 器 行业 全 员 劳 动 生 产 率 前 20 BE WR 6。 
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RI 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 


工业 总 产值 
PAs 


自贡 塞 迪 维 尔 钢化 琉璃 绝缘 子 有 限 公 司 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 
西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 
大 连 电 瓷 有 限 公 司 

NGK 唐山 电 交 有 限 公司 

抚顺 传奇 套 管 有 限 公司 

H ll HE ZS] 
RRR E a A 
广州 迈克 林 电 力 有 限 公司 

唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 
东莞 市 高 能 实业 公司 

襄樊 国 网 合成 绝缘 子 有 限 公 司 
es PED Sek He EA PR BE LEZ E] 

天 津 迪 艾 夫 绝缘 子 有 限 公 司 
浙江 金利 华电 气 有 限 公司 
西安 双 佳 高 压 电瓷 电器 有 限 公司 
Tp E Be a BZA 

河南 省 葛 天 集团 有 限 责任 公司 
河南 省 红星 电 次 厂 

湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公司 





表 4 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 增加 值 前 20 名 企业 


工业 增加 值 
ty y 


自 页 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 
南 束 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 

大 连 电 次 有 限 公 司 

西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 
NGK 唐山 电瓷 有 限 公司 

THN BE Hill ZS 

抚顺 传奇 套 管 有 限 公司 

山东 淄博 泰 光电 力 器 材 厂 
西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公 司 
广州 迈克 林 电 力 有 限 公司 
东莞 市 高 能 实业 公司 

浙江 金利 华电 气 有 限 公 司 

DPN Ha BEA BRS 

襄樊 国 网 合成 绝缘 子 有 限 公司 
MEARE KAREAR 
河南 省 红星 电瓷 厂 

河南 省 葛 天 集团 有 限 责 任 会 司 
辽宁 高 科 电 气 设 备 集 团 有 限 公司 
天 津 迪 艾 夫 绝缘子 有 限 公 司 





RS 2006 年 绝缘 子 避雷 器 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 


(万 元 ) 
唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 
广州 迈克 林 电 力 有 限 公司 
抚顺 传奇 套 管 有 限 公司 
东莞 市 高 能 实业 公司 
由 东 淄 捕 泰 光电 力 器 材 厂 
自贡 塞 迪 维 尔 钢 化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 





















125.05 


~1.02 


比 上 年 增长 
(% ) 
37.37 
54.76 
47.00 
34.96 

-13.46 
35. 84 
16. 36 
94. 04 
23.17 
15.11 
32.39 
47.87 
147.44 
46.00 
2.15 
14.49 
32.76 
17.61 
80.55 
21.30 


22.98 
-7.66 
104. 23 
16.36 
39.54 
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( 续 ) 




















襄樊 国 网 合成 绝缘 子 有 限 公司 
大 连 电 峰 有 限 公司 

西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公 司 
AKEH) 有 限 责 任 公司 
浙江 金利 华电 气 有 限 公司 





9.36 
65.46 


13 NGK 唐山 电瓷 有 限 公司 217.28 
14 抚顺 电瓷 制造 公司 9.11 
15 上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 4.81 
16 西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 -1.62 
17 苏州 电瓷 有 限 公司 107. 12 
18 深圳 保安 银 屋 电力 电子 有 限 公司 10. 18 
19 河南 省 葛 天 集团 有 限 责任 公司 -15.24 





















淄博 柳 撩 电 崇 有 限 责任 公司 
表 6 2006 年 绝 缚 于 避雷 器 行业 全 员 劳动 生产 率 前 20 名 企业 2) 
( 按 工业 增加 值 计算 ) ne * 
全 员 劳动 生产 率 东莞 市 高 能 实业 公司 170 563 
T/A) 淄博 柳 泉 电 次 有 限 责任 公司 167 216 
! | 上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 947 368 北京 国电 四 维 电力 技术 有 限 公司 166 230 
2 | Gulf are BARR al 865 000 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 152 657 
3 | 自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 853 874 SEM LEH HELE BLAS Hd 146 778 
4 | RATHEE REAA RAR] 381 667 山东 淄博 泰 光电 力 器 材 厂 142 880 
5 | 天 津 迪 艾 夫 绝缘 子 有 限 公司 347 900 
6 | EE a PRR ae Fl 340 476 产品 分 类 产量 ”在 对 国内 主导 生产 企业 主要 产品 产量 
«| peorie ARERIA an 统计 基础 上 ,2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 产品 分 类 产量 
9 | me aencaRna voce, 见 表 7。 表 中 支柱 冤 绝 缘 子 和 空心 冤 绝 乡 子 产量 因数 据 不 
10 | 河南 长 葛 市 中 原 高 压 申 器 厂 218 800 够 完整 , 仅 统计 到 220kV 等 级 产品 ,应 该 注意 的 是 330kV 及 
li | 河南 省 葛 天 集团 有 限 责 任 公司 203 713 以 上 电 讨 等 级 承受 内 压力 的 空心 次 绝缘 子 产 量 和 实际 使 用 
12 | 西安 双 佳 高 压 电瓷 电器 有 限 公司 187 893 量 差距 较 大 ,进口 量 很 大 。2006 FAR Fae eT ES 
13 | 深圳 保安 银 星 电力 电子 有 限 公司 173 259 企业 主要 产品 产量 见 表 8。 
| 内 蒙古 精诚 高 压 电 次 有 限 公司 
表 7 2006 年 绝缘 子 避 当 器 行业 主要 产品 分 类 产量 
生产 企业 
REMET .0 | ”大连 电器 有 限 公司 NGK 唐山 电 次 有 限 公司 .苏州 电 次 厂 有 限 公司 
线路 臻 璃 绝缘 子 .0 | “南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 、 自 贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 
公司 ,天津 迪 艾 夫 绝 缘 子 有 限 公司 ,浙江 金利 华电 气 有 限 公司 
线路 复合 绝缘 子 (110kV 标准 元 件 ) .0 | 山东 油 博 泰 光电 力 器 材 厂 、 广 州 市 麦克 林 电 力 有 限 公司 .东莞 市 高 
能 实业 有 限 公司 、 囊 美国 网 合成 绝缘 子 有 限 公司 .西安 电 效 研 究 所 
220kV 及 以 上 支柱 次 绝缘 子 . 西安 西 电 高 压 电 赛 有 限 责 任 公司 .西安 双 佳 高 压 电 瓷 电 器 有 限 公 司 、 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 抚顺 电 次 制造 有 限 公司 ,河南 省 红星 电 次 厂 
220kV 及 以 上 空心 资 绝 绿 子 .2 | 西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 .西安 双 佳 高 压 电 资 电器 有 限 公司 、 
抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 ,湖南 省 酮 陵 市 华 移 电 次 电器 有 限 公司 
LIOKkV 及 以 上 套 管 .8 | 拓 顺 传奇 套 管 有 限 公司 、 西 安西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 .南京 电 
气 (集团 ) 有 限 责任 公司 北京 国电 四 维 电 力 技术 有 限 公 司 
110kV 及 以 上 空心 支柱 复合 绝缘 子 .5 | 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 、 上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 ,西安 电 
(110kV 标准 元 件 ) 瓷 研究 所 
110kV 及 以 上 避雷 器 (110kV 标准 元 件 ) .8 | 西安 西 电 高 压 电 小 有 限 责任 公司 ,抚顺 电 次 制造 有 限 公司 廊坊 电 





科 院 东芝 避雷 器 有 限 公 司 ,南阳 金冠 电气 有 限 公司 西安 电 资 研究 所 
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市 场 及 销售 2006 年 ,绝缘子 避雷 器 行业 实现 工业 销 
售 产值 88. 75 亿 元 , 比 上 年 增长 32. 65% ,其 中 国内 工业 销 
售 产值 79.71 亿 元 ,出 口交 货 值 9. 04 亿 元 ,分 别 比 上 年 增 


长 31. 
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表 8 2006 年 绝缘 子 避雷 器 行业 主导 企业 主要 产品 产量 
产 R 


企业 和 名称 产品 名 称 单位 
110kV 220kV 330kV 





西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 
抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 


西安 双 佳 高 压 电 贺电 器 有 限 公 司 FS i BE HE RF 
SCL RE RF 
Fag ULI Fy FS FB RARA A 空心 次 绝缘 子 
支柱 次 绝缘 子 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 空心 效 绝 绿 子 


ee ee 20 988(160kN 及 以 上 10 621) 
大 连 电 次 有 限 公司 线 略 次 绝缘 子 3 0427(160kN 及 以 上 20 099) 
只 


西安 电瓷 研究 所 


苏州 电瓷 厂 有 限 公 司 


河南 省 红星 电瓷 三 









湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公司 


河南 南阳 金冠 电气 有 限 公司 







左 云 天 安 电器 有 限 责任 公司 
辽宁 高 科 电 器 设备 集团 有 限 公司 


64% Fil 42.23% ,产品 销售 率 98.53% 。2006 年 绝缘 Il, 


ROI 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 


目 贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 . 
南泉 电 气 ( 集 团 ) 有 限 责任 公司 21.61 
西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 8.20 
大 连 电 次 有 限 公 司 40.77 
NGK 唐山 电瓷 有 限 公司 36.44 
抚顺 电 痪 制造 公司 2.07 
山东 淄博 泰 光电 力 器 材 厂 29.05 
抚顺 传奇 套 管 有 限 公 司 39.77 
东莞 市 高 能 实业 公司 130.00 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 
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500kV 


2471 
5 120 


1 022 


2 053 


3 439 


5 663 


5 800 
1 933 


475 


1 609 


子 避 雷 需 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 见 表 9, 2006 年 
绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 见 表 10。 
2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 出 口交 贷 值 前 20 名 企业 见 表 
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工业 销售 产值 
企 


广州 迈克 林 电 力 有 限 公司 
Fees IS MBA TARAF] 
淄博 柳 泉 电瓷 有 限 责任 公司 
西安 双 佳 高 压 电 将 电器 有 限 公司 
天 津 迪 苹 夫 绝缘 子 有 限 公 司 
苏州 电器 有 限 公司 

河南 省 葛 天 集团 有 限 责 任 公司 
河南 省 红星 电瓷 厂 

湖南 醴陵 火炬 电瓷 电 融 有 限 公司 
浙江 金利 华电 气 有 限 公司 






























表 10 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 


企业 名 称 


自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 
大 连 电 次 有 限 公司 

山东 渔 博 泰 光电 力 器 材 厂 
抚顺 传奇 套 管 有 限 公司 
东莞 市 高 能 实业 公司 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公 司 

NGK 唐山 电瓷 有 限 公 司 

广州 迈克 林 电 力 有 限 公司 
抚顺 电 资 制造 公司 

训 攀 国 网 合成 绝缘 子 有 限 公 司 
淄博 柳 泉 电瓷 有 限 宙 任 公司 
西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公司 
RGR KBAR STARZ wl 
河南 省 葛 天 集团 有 限 责 任 公 司 
河南 省 红星 电 资 厂 

湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公司 
浙江 金利 华电 气 有 限 公 司 
苏州 电 次 有 限 公司 


国内 工业 销售 产值 
《万 元 ) 





表 11 2006 年 绝缘 子 避 雷 咒 行业 出 口交 贷 值 前 20 名 企业 


企业 名 称 


南 庆 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
NGK 唐山 电瓷 有 限 公司 

冰 清 麦 王 电 次 电 癸 有 限 公 司 

抚顺 电瓷 制 造 公 司 

大 连 电 罕有 限 公司 

温州 益 坤 电气 有 限 公 司 

广州 市 花 都 建 中 电瓷 电器 有 限 公 司 


| 苏州 电 次 有 限 公司 


IBM TEER TA PR 

浙江 电 次 三 有 限 责 任 公司 

礼 陵 市 华 鑫 电瓷 电器 有 限 公 司 

国清 县 山 景 电 冤 电器 有 限 公 司 
西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 实 任 公司 
福建 和 盛 崇 业 电瓷 有 限 公司 

湖南 省 礼 陵 市 浦口 电 次 制造 有 限 公 司 
礼 辽 市 腾飞 电瓷 电器 有 限 公 司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


出 口交 货 值 
(万 元 ) 





比 上 年 增长 


(% ) 
33.28 
14. 56 

4.07 
35. 19 
29.05 
39.76 
131.00 
41.49 
43.95 
42.41 

0. 82 

7.01 

8.48 
12.98 
21.31 
15.72 
31.34 

3.95 
166. 67 
10. 83 


比 上 年 增长 


(% ) 
60. 93 
24.77 
129.85 
5.19 
66.09 
69.85 
- 16.12 
127.34 
-9.22 
4.74 
48.56 
50. 62 
160. 93 
68.75 
104. 00 
26.95 









礼 枝 市 高 强 电 沉 电器 有 限 公 司 
WACA EEA RAF] 

福建 闽 清 三 秦 高 压 电 内 有 限 公 司 
湖南 礼 陵 市 国联 电瓷 电器 有 限 公司 


就 国内 市 场 而 言 ,2006 年 绝缘 子 避 雷 器 产品 有 以 下 特 
点 :人 中 在 绝缘 子 产品 中 ,复合 绝缘 子 所 占 的 比重 快速 增长 。 
抽样 统计 结果 表明 ,2006 年 220kV 及 以 上 线路 绝缘 子 中 复 
合 绝缘 子 所 占 比 重 由 上 年 的 37. 02% 提高 到 41.87%。 电 
站 电器 用 复合 绝缘 子 的 上 升 势头 更 为 明显 。 凶 中 低档 瓷 绝 
缘 子 供 略 大 于 求 , 转 而 寻求 国外 市 场 的 趋势 明显 。 高 档次 
瓷 绝缘 子 市 场 需 求 旺盛 ,包括 110kV RU LBB REE 
缘 子 、110kV 及 以 上 空心 瓷 绝缘子.210kN RE EBB RH 
次 绝缘 子 等 ,尤其 是 330kV 及 以 上 承受 内 压力 的 空心 次 绝 
缘 子 估计 仍 有 50% 以 上 依赖 于 进口 。@@ 随 着 外 资 企 业 在 上 
海 的 玻璃 绝缘 子 玻璃 件 生产 线 投产 、 南 京 电 气 集 团 有 限 公 
司 玻璃 绝缘 子 生产 线 扩建 完成 ,浙江 金利 华电 气 有 限 公司 
的 玻璃 绝缘 子 产品 全 面 进入 市 场 和 湖州 泰 伦 公 司 的 玻璃 绝 
缘 子 生产 线 投产 ,2006 年 国内 玻璃 绝缘 子 生 产能 力 已 经 接 
近 2 000 WH ,产能 大 于 需求 ,市场 竞 争 加 剧 。 曲 套 管 类 产 
品 中 ,传统 的 油纸 绝缘 套 管 产销 基本 平稳 , 胶 浸 纸 绝缘 套 管 
国内 只 有 外 资 控股 的 抚顺 传奇 套 管 有 限 公 司 生产 销售 , 直 
流 套 管 基本 依赖 进口 。 因 不 同 电 器 的 要 求 各 异 , 套 管 类 产 
品 的 品种 有 待 进一步 开发 。 包 避雷 器 产品 产能 大 于 市 场 需 
求 。@@ 外 资 或 外 资 控 股 企 业 利 用 其 技术 和 资金 优势 ,在 部 
分 品类 上 仍 占据 高 端 产品 市 场 的 主导 地 位 ,如 NGK 唐山 电 
次 有 限 公 司 的 线路 瓷 绝缘 子 、 自 贡 塞 迪 维 尔 钢化 玻璃 绝缘 
子 有 限 公司 和 天 津 迪 艾 夫 绝缘 子 有 限 公司 的 线路 玻璃 绝缘 
子 、 抚 顺 传 奇 套 管 有 限 公 司 的 胶 浸 纸 绝缘 套 管 、 廊 坊 电 科 院 
东芝 避 当 器 有 限 公司 的 避雷 器 。@ 常 规 产品 价格 竞争 趋势 
明显 。 

2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 出 口交 货 值 9.04 亿 元 , 比 上 
年 增长 42.23% , 占 工 业 销售 产值 的 10. 19% 。2006 FRE 
绝缘 子 避 雷 器 产品 在 国际 市 场 有 以 下 特点 ;也 出 口交 货 值 
增长 速度 加 快 ,出 口 产 品 几 乎 涵盖 了 绝缘 子 避 雷 器 行业 的 
各 种 品类 产品 。@ 除 了 传统 的 东南 亚 市 场 外 ,南美 市 场 发 


出 口交 货 值 
(万 元 ) 





( 续 ) 







22.09 
296.05 


展 较 快 。 色 外 资 或 外 资 控股 企业 中 ,只 有 NGK ELURRA 
限 公司 的 出 口交 货 值 排名 在 行业 前 20 名 之 内 ,说 明 大 部 分 
外 资 或 外 资 控股 企业 的 市 场 在 国内 。 

国内 企业 中 ,南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 .大 连 电 瓷 
有 限 公司 温州 益 坤 电气 有 限 公 司 、 苏州 电 将 三 有 限 公司 的 
出 口交 货 值 排名 前 列 ,并 且 增 长 幅度 都 在 60% 以 上 。 

科研 成 果 及 新 产品 2006 年 ,绝缘 子 避 雷 器 行业 各 企 
业 根 据 我 国电 力 发 展 需求 ,自主 开发 研究 .研制 出 一 批 具 有 
国际 先进 水 平 的 新 产品 。 唐 山高 压 电 次 有 限 公 司 全 年 共 开 
发 新 产品 188 种 ,实现 新 产品 产值 10 898 万 元 ,增幅 高 达 
200.47% ,有 3 项 产品 被 评 为 唐山 市 技术 创新 优秀 一 等 奖 
和 二 等 奖 ;南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 全 年 完成 新 产品 
鉴定 96 项 ,新 产品 产值 超过 14 622 万 元 ,新 品 产 值 率 为 
41.6% ,有 1 项 产品 获 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 特等 奖 。 
据 不 完全 统计 ,2006 年 行业 共 开 发 新 产品 近 400 项 ,实现 新 
产品 产值 77 960 万 元 。2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 新 产品 
产值 前 10 名 企业 见 表 12。2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 完成 
的 特 高 压 主要 科研 和 新 产品 研制 项 目 见 表 13。 


表 12 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 新 产品 产值 
前 10 名 企业 












南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
唐山 高 压 电瓷 有限 公 司 
AEH BA RZ 

CN He Be i A RA A] 

By 2c Py et A BS A PREZ 
河南 红星 电瓷 厂 

西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公 司 
湖南 醴陵 火炬 电 效 电器 有 限 公 司 
西安 电 次 研究 所 

河南 南阳 金冠 电气 有 限 公司 





10 898 
8 978 
8 827 
8 350 
6 488 
4 797 
3 871 
3 090 
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R13 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 完成 的 特 高 压 主 要 科研 和 新 产品 研制 项 目 


Ht 
ai 


Ti = A RK 
交流 500kV SFe 电器 用 空心 复合 绝缘 子 
500kV 棒 形 支柱 复合 绝缘 子 
+800kV 直流 系统 用 (次 芯 ) 棒 形 支柱 复合 绝缘 于 
1 100kV 特 高 压 交 流 和 输电 系统 用 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 


1 100kV 户外 棒 形 支柱 瓷 绝缘 子 

400kN 级 盘 形 巧 式 瓷 绝缘子 

TSOKV 金属 氧化 物 避 起 器 

1 000kV 瓷 外 套 无 间 辽 金属 氧化 物 避 雷 器 
400kN RATE BT RR TF 


eo co ~~ HA tA fF WW N 一 





完成 单位 


西安 电瓷 研 究 所 

西安 电瓷 研究 所 西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 

西安 电瓷 研究 所 

西安 电瓷 研究 所 

西安 双 佳 高 压 电 效 电器 有 限 公 司 、 西 安西 电 高 压 电 阁 有 限 责任 公司 
大 连 电 奖 有 限 公 司 

西安 电瓷 研究 所 、 西 安西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 

西安 电瓷 研 究 所 .西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 

南京 电气 交通 有 限 责 任 公 司 
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质量 及 标准 2006 E, HATE aT RAT Re 
家 、 部 质量 监督 抽查 和 行业 产品 质量 评比 活动 。 国 家 绝缘 
子 避 备 融 质量 监督 检验 测试 中 心 全 年 开展 实验 室 之 间 的 比 
对 验证 试验 共 3 次 ,包括 耦合 电容 器 电容 量 及 介质 损耗 角 
正切 值 测量 的 比 对 .MECA 一 880MYV 高 压 线路 耐 污 盘 形 悬 式 
半导体 釉 次 绝缘 子 的 自然 污秽 试验 的 能 力 验证 .氧化 锌 电 
阻 片 8/20ps 雷电 冲击 电流 残 压 的 比 对 验证 试验 ,以 验证 国 
家 质 检 中 心 的 检验 能 力 及 其 可 靠 性 。 

2006 年 ,国家 质 检 中 心 继续 与 KEMA 实验 室 保持 合作 
关系 ,以 KEMA 派 员 确认 的 检验 方式 在 国家 质 检 中 心 进行 


产品 检验 。 全 年 接受 生产 企业 .运行 部 门 ` 政 府 部 门 等 共 
150 多 个 单位 的 委托 检验 400 余 项 。 

作为 规范 产品 及 使 用 选 型 .提高 产品 的 互 换 性 的 一 种 
辅助 手段 ,国家 质 检 中 心 继续 按 管 理 规定 及 标准 要 求 受 理 
绝缘 子 、 避 雷 器 型 号 注册 申请 ,2006 年 授予 绝缘 子 产 品 型 号 
证 书 18 个 ,避雷 器 产品 型 号 证 书 24 个 。 

2006 年 绝缘 子 避 和 雷 器 行业 共 开展 标准 制 修订 项 目 46 
项 ,其 中 国家 标准 32 项 ,行业 标准 14 项 。2006 年 绝缘 子 避 
雷 器 行业 开展 的 国家 标准 制 修订 项 目 见 表 14。 


表 14 2006 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 开展 的 国家 标准 制 修订 项 目 


序号 | 标准 编号 标准 名 称 进度 


1 GB/TXXXX | 直流 系统 用 高 压 绝缘 子 人 工 污 秘 试 验 完成 审查 
2 | GB/TXXXX.1 | 污秽 地 区 绝缘 子 选用 导 则 第 1 部 分 一 般 原则 完成 审查 
3 GB/TXXXX.2 | 污秽 地 区 绝缘 子 选 用 导 则 第 2 部 分 交流 系统 用 瓷 和 玻璃 绝缘 子 征求 意见 
4 GB/TXXXX | 绝缘子 串 元 件 的 热机 械 性 能 试验 征求 意见 
5 GB/TXXXX “| SRS BE E i te ETE ee A Ps RA a E 征求 意见 
6 GB/T4109 高 压 套 管 技 术 条 件 征求 意见 
7 GB/TXXXX 电站 用 复合 支柱 绝缘 子 收集 资料 
8 GB/TXXXX “| 电器 设备 用 空心 次 绝缘子 征求 意见 
9 GB/TXXXX “| 聚合 物 绝缘 子 通 用 试验 条 款 征求 意见 
10 GB/TXXXX | 直流 套 管 完成 审查 
11 GB/TXXXX | 标 称 电压 高 于 1 000V 架空 线路 复合 绝缘 子 串 元 件 第 1 部 分 :标准 强度 等 级 和 端 部 附件 完成 审查 
12 GB/T8287.2 | 标 称 电压 高 于 1 00V 系统 用 户 内 和 户外 次 或 玻璃 支柱 绝缘 子 的 试验 收集 资料 
13 GB/T8287.1 | 标 称 电压 高 于 1 000V 系统 用 户 内 和 户外 支柱 绝缘 子 的 特性 收集 资料 
14 GB/TXXXX | 标 称 电压 高 于 1 OOOV 架空 线路 绝缘 子 一 交流 系统 用 瓷 绝缘 子 一 长 棒 形 绝缘 子 特性 收集 资料 
15 GB/TXXXX “| 绝缘 子 表面 湿润 性 测量 导 则 收集 资料 
16 GB/T13026 油纸 电容 式 套 管 型 式 和 尺寸 收集 资料 
17 GB/T4056 高 压 线路 悬 式 绝缘 子 连接 结构 和 尺寸 完成 审查 
18 GB/T11030 | 交流 寿 引 线路 用 棒 形 次 绝缘子 收集 资料 
19 GB/TXXXX) “| 污 秘 地 区 绝缘 子 选用 导 则 第 3 部 分 交流 系统 用 复合 绝缘 子 收集 资料 
20 GB/TXXXX “| 低压 电 涌 保护 髓 第 22 部 分 ”电信 和 信和 号 网 络 电 涌 保护 器 一 选择 和 使 用 导 则 完成 审查 
21 GB 11032 交流 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 征求 意见 
22 GB 7327 交流 系统 用 碳化 硅 阀 式 避 雷 器 收集 资料 
23 GB/T XXXX “| 高 压 直流 换 流 站 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 导 则 完成 上 报 
24 GB/TXXXX ”| 气体 放电 管 规范 完成 上 报 
25 GB/TXXXX “| 金属 氧化 物 压 敏 电阻 规范 完成 上 报 
26 GB/ATXXXX | SAGO A 完成 上 报 
27 GB/T XXXX | 晶闸管 规范 完成 上 报 
28 GB/T XXXX | 交流 无 间隙 金属 氧化 物 物 避 雷 器 ”使 用 导 则 计划 上 报 
29 GB/T XXXX | 额定 电压 52V 及 以 下 带 串 联 和 并 联 间隙 避 雷 器 计划 上 报 
30 GB/T XXXX |1 000kV 交流 系统 用 避雷 器 技术 参数 和 性 能 要 求 计划 上 报 
31 GB/T XXXX |1 000kV 交流 系统 用 气体 绝缘 金属 封闭 避雷 器 技术 参数 和 性 能 要 求 计划 上 报 
32 GB/T XXXX | +800kV 特 高 压 直 流 输电 用 避雷 器 技术 参数 和 人 性 能 要 求 计划 上 报 





由 西安 电瓷 研究 所 人 负责 国内 对 口 的 IECATC36 和 IEC/ 
TC37 国内 技术 工作 ,2006 年 共 收 到 文件 96 个 ,其 中 投票 文 
件 22 个 ,投票 或 答复 率 100% 。2006 年 IEC/TC36 和 IEC/ 


TC37 共 发 布 TEC 刊物 3 个 。2006 年 IEC 发 布 的 绝缘 子 避 
雷 右 刊物 见 表 15, 


表 15 2006 年 IEC 发 布 的 绝缘 子 避 雷 器 刊物 








IEC 刊物 编号 


IEC 62231: 2006 交流 电压 高 于 1 000V 至 245kV 系统 用 电站 支柱 复合 绝缘 子 一 定义 ,试验 方法 和 接收 准则 标准 
IEC 60099—4 Amd. 1: 2006 | 避雷 噩 一 第 4 部 分 :交流 系统 用 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 器 修改 件 1 标准 修改 件 
IEC 60099 一 4: 2006 避雷 器 一 第 4 部 分 :交流 系统 用 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 器 标准 
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基本 建设 及 技术 改造 ”南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
高 强度 钢化 玻璃 绝缘 子 生 产 线 技 改 工程 (玻璃 绝缘 子 三 期 
工程 ,固定 资产 投资 1. 1 亿 元 ) 于 2006 年 8 月 建成 并 投入 
试 生产 ,10 月 完成 试 生产 ,新 增 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 生产 能 
力 400 万 片 。 西 安 电 次 研究 所 2006 年 投资 1174 万 元 ,完成 
“直流 金属 氧化 物 避 雷 器 与 直流 复合 绝缘 子 ” 技术 改造 项 
目 。 该 项 目 增添 钠 离子 迁移 设备 、 大 型 弯 扭 试验 机 、5 000h 
综合 应 力 试验 装置 .大 型 热机 械 试验 装置 .1 200kV 冲击 电 
压 发 生 器 ( 含 陡 波 ) 等 ,将 大 大 提高 西 次 所 直流 金属 氧化 物 
避雷 器 与 直流 复合 绝缘 子 的 研发 能 力 和 国家 质 检 中 心 的 试 
验 能 力 。 浙 江 金 利 华 电气 有 限 公司 2006 年 投资 3 600 万 元 
建设 第 二 条 钢化 玻璃 绝缘 子 生产 线 ,11 月 点 火 试 生产 ,新 增 
盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 生 产能 力 150 万 ~ 200 万 片 。 河 南 省 
红星 电瓷 厂 投资 600 万 元 ,建造 120m 天 然 气 自 动 控制 抽 
居 窑 一 座 、 建 成 3 000m 胶 装 车 间 并 增加 $ 台 四 工 位 胶 装 
机 、2 台 双 工 位 自动 修 坏 机 ,改善 了 生产 条 件 ,提高 了 工艺 装 
备 水 平和 生产 能 力 。 湖 南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公 司 投资 
i 500 万 元 ,完成 了 3 个 制 资 子 公司 的 电瓷 烧 成 燃料 天 然 
气 改造 项 目 , 从 而 大 幅度 降低 了 产品 的 烧 成 成 本 ,提高 了 烧 
成 质量 。 

对 外 合作 ”大连 电 次 有 限 公 司 棒 形 产品 通过 了 评估 ， 
获得 美国 华盛顿 国际 公司 (WGI) 供应 220kV 以 上 大 棒 形 产 
品 的 资格 。 外 资 控股 的 上 海 维特 兴 沪 玻璃 有 限 公 司 的 玻璃 
绝缘 子 玻璃 件 生产 线 全 面 投产 ,可 年 产 玻璃 件 800 万 片 , 主 
要 供应 国内 两 个 外 资 控 股 玻璃 绝缘 子 组 装 厂 。 唐 山高 压 电 
次 有 限 责 任 公司 2006 年 派出 4 人 次 到 日 本 参观 考察 电瓷 
生产 工艺 。2006 年 9 月 ,全国 绝缘 子 标准 化 技术 委员 会 组 
织 7 人 参加 在 德国 柏林 召开 的 焉 CZTC36 及 其 分 技术 委员 
会 会 议 。 

行业 组 织 活 动 ”中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避 雷 器 分 会 
和 中 国电 工 技术 学 会 电工 陶 资 专业 委员 会 于 2006 年 11 H 
19 ~22 日 在 南昌 市 联合 召开 了 四 届 三 次 会 员 大 会 暨 2006 
年 学 术 交 流 会 。 来 自 绝缘 子 避 雷 器 行业 120 多 个 单位 的 
155 位 代表 参加 了 会 议 。 本 次 会 议 主要 议题 有 两 个 ,一 是 开 
展 质 量 可 信 产 品 推介 活动 ,培育 绝缘 子 避 雷 器 中 国名 牌 产 
品 ,提高 我 国 绝缘 子 避 雷 器 的 产品 质量 ;二 是 进行 学 术 交 流 
活动 。 会 议 期 间 还 开展 了 题 为 “ 特 高 压 工 程 对 绝缘 子 行 业 
发 展 的 深远 影响 ”和 “ 特 高 压 避 雷 器 ”的 专题 报告 活动 。 大 
会 交流 学 术 论 文 6 篇 ,评选 优秀 论文 6 篇 。 

中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避 雷 器 分 会 统计 工作 会 议 于 
2006 年 12 月 5~8 日 在 广西 北海 市 召开 。 会 议 的 主要 内 容 ; 
申 传达 中 国电 器 工业 协会 2006 年 统计 工作 会 议 精神 ; 己 传 
达 电 工行 业 前 三 季度 经 济 运 行情 况 及 2007 年 行业 发 展 预 
测 ;@) 分 会 2006 年 统计 工作 总 结 ;@@ 安 排 部 署 绝缘 子 避 雷 器 
行业 2006 年 年 报 、 经 济 运行 分 析 . 统 计 年 鉴 工作 ;( 讨 论 分 
会 统计 工作 组 织 建设 事宜 ;(@) 行 业 统计 指标 与 财务 指标 的 修 
I OREA 2006 年 统计 工作 先进 集体 及 个 人 。 

全 国 绝缘 子 标准 化 技术 委员 会 2006 年 年 会 于 2006 年 
12 月 10 ~ 14 日 在 福建 省 泉州 市 召开 。 来 自 全 国 各 地 的 绝 


缘 子 制造 企业 、 科 研 院 所 、 运 行 部 门 、 大 专 院 校 的 委员 (委员 
代表 ) 和 通讯 成 员 共 81 人 参加 了 会 议 ,其 中 委员 (委员 代 
表 )41 人 ,通讯 成 员 34 人 ,标准 起 草 人 3 人 ,其 他 人 员 3 人 。 
会 议 主要 内 容 :QD 标 委 会 2006 年 工作 总 结 ;@ 表 彰 2006 年 
先进 工作 者 ;全 复审 由 全 国 绝缘 子 标 委 会 归口 、 标 龄 超过 5 
年 的 23 项 国家 标准 和 34 项 机 械 行业 标准 。 复 审 的 23 项 国 
家 标准 中 建议 继续 有 效 的 3 项 ,建议 修订 的 12 项 (其 中 11 
项 已 列 人 国际 标准 修订 计划 ) ,建议 废止 的 8 项 (全 部 转化 
为 机 械 行业 标准 ) ;复审 的 34 项 机 械 行业 标准 中 建议 继续 
有 效 的 26 项 (其 中 有 8 项 已 列 人 国家 标准 制定 计划 , 待 国 
家 标准 颁布 实施 后 废止 ;3 项 建议 申报 国家 标准 制定 计划 项 
日 , 待 新 制定 的 国家 标准 颁布 实施 后 废止 ) ,建议 修订 的 8 
项 (其 中 4 项 已 列 人 机 械 行业 标准 修订 计划 ) ; 思 对 由 本 标 
委 会 归口 2001 ~ 2006 年 正式 颁布 实施 的 标准 进行 了 标准 
成 果 奖 评审 。 参 加 评审 的 11 项 标准 中 ,评审 为 一 等 奖 的 1 
项 ,二 等 奖 的 2 项 ,三 等 奖 8 项 ;名 会 议 认 真 讨论 审查 了 
GB/T XXXX“ 直 流 系统 用 套 管 ”、.GB/T XXXX“ 额 定 电压 高 
于 1 000V 的 电器 设备 用 承受 和 不 承受 内 压 的 空心 交 和 玻 
璃 绝缘 子 ”、GB/T XXXX“ 绝 缘 子 串 元 件 热机 械 性 能 试验 方 
H” GB/T XXXX“ 架空 线路 用 次 或 玻璃 绝缘 子 串 元 件 绝缘 
体 损伤 后 的 残余 强度 ”、GB/T XXXX“ 标 称 电 压 高 于 1 000V 
的 架空 线路 用 复合 绝缘 子 申 元 件 第 1 部 分 标准 强度 等 
级 和 端 部 附件 ”和 JB/T XXXX“ 高 压 线路 蝶 式 绝缘 子 ”6 项 
标准 送审 稿 ,就 GB/T 4109“ 交 流 电压 高 于 1 000V 的 绝缘 
EF” GB/T XXXX“ 聚合 物 绝缘 子 通用 试验 条 款 ” 等 2 项 
国标 讨论 稿 进行 了 认真 讨论 。@ 讨 论 了 秘书 处 提出 的 2007 
年 工作 要 点 和 标准 制 修订 计划 安排 ,审议 通过 了 本 次 会 议 
纪要 要 点 。 

全 国 避 雷 器 标准 化 技术 委员 会 2006 年 年 会 于 2006 年 
12 月 10 ~ 14 日 在 福建 省 泉州 市 召开 。 来 自 全 国 各 地 的 绝 
缘 子 制造 企业 、 科 研 院 所 、 运 行 部 门 大专 院 校 的 委员 (委员 
代表 ) 和 通讯 成 员 共 51 人 参加 了 会 议 ,其 中 委员 (委员 代 
表 )34 人 ,通讯 成 员 14 人 ,标准 起 草 人 1 人 ,其 他 人 员 2 Ao 
会 议 主要 内 容 : 四 标 委 会 2006 THERE; ORM 2006 年 
先进 工作 者 ;@@ 复 审 由 全 国 避 雷 器 标 委 会 归口 、 标 龄 超过 5 
年 的 8 项 机 械 行业 标准 。 复 审 的 8 项 机 械 行业 标准 中 建议 
继续 有 效 的 2 项 (其 中 有 1 项 已 列 人 国家 标准 制定 计划 , 待 
国家 标准 颁布 实施 后 废止 ;1 项 建议 申报 国家 标准 制定 计划 
项 目 , 待 新 制定 的 国家 标准 颁布 实施 后 废止 ) ,建议 修订 的 
6 项 ;@ 对 由 本 标 委 会 归口 .2001 ~ 2006 年 正式 颁布 实施 的 
标准 进行 了 标准 成 果 奖 评审 。 参 加 评审 的 10 项 标准 中 , 评 
审 为 二 等 奖 的 2 项 ,三 等 奖 8 项 ;@ 会 议 认真 讨论 审查 了 
GB/T XXXX “低压 电 涌 保护 器 第 22 部 分 :电信 和 和 信号 网 
络 电 涌 保护 器 一 选择 和 使 用 导 则 ”国家 标准 送审 稿 ,就 GB/ 
11032“ 交 流 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 ”国家 标准 征求 意见 
稿 进行 了 认真 讨论 ;人 @@ 讨 论 了 秘书 处 提出 的 2007 年 工作 要 
点 和 标准 制 修订 计划 安排 ,审议 通过 了 本 次 会 议 纪要 要 点 。 

(拟稿 人 :西安 电 次 研究 所 张 纪 宁 PHA BEE 
研究 所 姚 君 瑞 ] 
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继 电 保护 装置 和 电力 自动 化 系统 是 电力 设备 制造 业 中 
的 一 项 重要 产品 。 我 国 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 主要 洱 
盖 继 电表 、 继 电 保 护 、 电 力 目 动 化 .电动 机 保护 与 控制 无 功 
补偿 、 交 直流 电源 等 智能 化 设备 以 及 测试 设备 端子、 互感 
器 等 相关 设备 的 制造 企业 。 

经 过 激烈 的 市 场 竞争 ,具有 生产 规模 和 竞争 优势 的 核 
心 企业 群 已 经 涌现 并 逐渐 壮大 ,加 上 具有 较 高 的 行业 进入 
BES ,行业 集中 度 较 高 。 主 要 体现 在 : 

(1) 品 牌 与 信 准 壁垒 。 电 力 系 统 庞大 复杂 ,安全 要 求 
高 ,投资 大 ,一 旦 出 现 故 障 ,对 国民 经 济 将 造成 不 可 估量 的 
影响 。 而 继 电 保 护 装 置 和 电力 自动 化 系统 则 是 电力 系统 的 
核心 ,因此 电力 自动 化 系统 的 可 靠 性 要 求 很 高 ,制造 企业 的 
品牌 和 信誉 非常 重要 。 

(2) 技 术 与 人 才 辟 又。 电力 系 统 自 动 化 技术 是 电力 系 
统 理论 和 IT 技术 紧密 结合 的 产物 ,技术 含量 高 ,必须 有 精 
通电 力 系统 的 专家 和 计算 机 信息 技术 方面 的 人 才 , 而 且 这 
两 方面 的 知识 相互 交叉 ,形成 一 个 极其 专门 化 的 领域 ,必须 
有 长 期 的 经 验 积 累 和 技术 储备 。 


生产 发 展 情况 ”2006 年 是 “十 一 五 ”规划 的 开局 之 年 ， 
随 着 国家 特 高 压 电网 建设 以 及 重点 城市 配 电 网 建设 的 快速 
发 展 ,我 国 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 取得 了 跨越 式 发 展 。 
2006 年 ,参与 行业 统计 的 规模 以 上 企业 360 个 , 共 完 成 主 营 
业务 收入 231 亿 元 , 占 行业 总 量 的 85% 以 上 , 比 上 年 增长 
10% (不 完全 统计 ) ;实现 利润 总 额 为 27.35 亿 元 , 受 上 年 部 
分 原材料 价格 上 涨 以 及 行业 竞争 激烈 的 影响 ,利润 总 额 较 
于 年 仅 有 小 幅 增长 ;全 行业 资产 总 额 348. 78 亿 元 ;行业 全 
部 职工 人 数 52 896 人 ,其 中 工程 技术 人 员 约 占 一 半 以 上 。 
2006 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2006 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 主要 经 济 指标 
主 营业 务 收 入 
利润 总 额 

资产 总 额 

工业 总 产值 
流动 资产 年 平均 余额 
全 部 职工 人 数 


按 企业 性 质 划 分 ,360 个 企业 中 国有 企业 有 24 个 ,民营 
企业 有 331 个 ,外 资 企 业 为 5 个 ;但 国有 企业 规模 较 大 ， 
2006 年 主 营 业务 收入 完成 97. 67 亿 元 , 占 总 收 和 人 的 
42.24% ;外 资 企 业 租 利 能 力 较 强 ,5 个 企业 利润 总 额 占 总 利 
润 的 7.49% 。2006 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 各 种 性 
质 企业 所 占 比 重 见 表 2。 
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R2 2006 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 各 种 性 质 企 业 所 占 比 重 





企业 数量 
EECA) 
6.67 
1.39 









受 国 家 电网 建设 快速 发 展 的 拉动 ,2006 年 继 电 保护 及 
自动 化 设备 行业 产品 产值 .产量 均 有 大 幅度 的 增长 ,新 产品 
开发 力度 显著 提高 。 由 于 设计 产品 类 别 多 样 ,这 里 只 选取 


RI 2006 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 50 个 企业 部 分 产品 产量 






变电站 自动 化 系统 
配 电 自动 化 系统 
继 电 保 护 装置 
保护 测控 装置 
保护 及 控制 继电器 


2006 年 ,电工 产品 的 进出 口 贸 易 依然 保持 茵 过 发 展 的 
趋势 。 进 出 口 总 额 已 达到 711. 87 亿美 元 , 比 上 年 增长 
29.61% ,其 中 进口 额 334. 84 亿美 元 , 比 上 年 增长 22. 50%，; 
出 口 额 377. 03 亿美 元 , 比 上 年 增长 36. 66% ;贸易 顺差 
42. 19 亿 美元 ,创造 了 电工 产品 历年 贸易 最 大 顺差 。 随 着 企 
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主 营 业务 收入 
(万 元 ) 
976 693 
107 362 
91.94 1 227 475 












调度 自动 化 系统 
厂 站 自动 化 系统 
变电站 监控 系统 
继 电 保 护 屏 

直流 电源 屏 


主 营业 务 收入 利润 总 额 


比重 (多 ) (AT) 
42.24 142 742 


4.64 20 490 
53.12 110 221 















7.49 


有 代表 性 的 部 分 企业 ( 约 50 个 ) 的 主要 产品 产量 供 大 家 参 
考 。2006 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 50 个 企业 部 分 产 
品 产量 见 表 3。 









业 不 断 中 标 海 外 工程 , 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 出 口 贸 
易 额 也 有 较 大 幅度 的 增长 , 比 上 年 增长 23. 82% 。2006 年 
继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 部 分 企业 产品 出 口 情 况 见 表 4。 


表 4 2006 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 

















部 分 企业 产品 出 口 情况 
(HIC) (万 元 ) 
许 继 电 气 121 6 104 
东方 电子 66. 43 
上 海 继 电器 -11.72 
Boy 4k E AF 83.38 
重庆 新 世纪 全 员 劳 动 生产 率 是 考核 企业 生产 经 营 过 程 中 劳动 投入 
洪 都 无 线 电厂 257. 14 和 生产 效率 的 综合 性 经 济 效益 指标 ,是 企业 平均 每 一 个 从 
山东 科 汇 320. 00 业 人 员 在 报告 期 内 新 创造 价值 量 的 能 力 。2006 年 继 电 保 护 


贵州 天 义 电 器 及 自动 化 设备 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 见 表 5。 


RS 2006 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 


全 员 劳 动 生产 率 全 国标 准 值 

武汉 国 测 容 丰 通用 电气 有 限 公司 .65 
河北 费 能 科技 电力 自动 化 设备 有 限 公司 .65 
上 海 areva 电力 自动 化 有 限 公 司 .65 
国电 南 瑞 科 技 股份 有 限 公司 “ 65 
北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公 司 65 
南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 65 
南京 南 瑞 继 保 工程 技术 有 限 公 司 65 
浙江 华 立 科技 股份 有 限 公 司 * 65 
南京 力 导 科技 股份 有 限 公司 65 
北京 紫光 测控 有 限 公 司 65 
许 继 电气 股份 有 限 公司 ” 65 
12 南京 南 自 电 网 控制 技术 有 限 责任 公司 65 
13 河南 思 达 高 科技 股份 有 限 公司 65 
14 西门 子 电 力 自 动 化 有 限 公司 65 
15 常州 市 科 海 自动 化 电器 设备 有 限 公司 65 
16 保定 市 尤 耐 特 电气 有 限 公司 65 
17 烟台 东方 电子 信息 产业 股份 有 限 公司 ” 65 
18 浙江 华 仪 电力 自动 化 有 限 公司 65 
19 江苏 金 智 科技 股份 有 限 公 司 * 65 
20 珠海 优 特 电力 科技 股份 有 限 公 司 . 65 
注 : 带 * 为 上 市 公司 


经 济 效益 综合 指数 是 综合 衡量 企业 在 经 济 运行 过 程 中 ( 续 ) 
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经 济 效益 在 数量 上 总 体 水 平 的 一 个 特殊 的 相对 数 ,是 反映 
经 济 运行 质量 和 效益 的 综合 指数 。2006 年 继 电 保护 及 自动 
化 设备 行业 经 济 效益 综合 指数 前 20 名 企业 见 表 6。2006 
年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 主 营 业务 收入 前 30 名 企业 



















国电 南 瑞 科技 股份 有 限 公 司 * 
南京 南 自 电 网 控制 技术 有 限 责 任 公司 











见 表 7。 10 | 南京 南 瑞 继 保 工程 技术 有 限 公司 7.52 
11 | 南 泵 力 导 科 技 股份 有 限 公司 7.25 
指数 前 20 名 企业 13 | 浙江 华 立 科技 股份 有 限 公司 * 6.01 
14 | 常州 市 科 海 自动 化 电器 设备 有 限 公 司 5.82 
15 | 乐清 市 中 发 继电器 有 限 公司 5.73 
1 | 武汉 国 测 容 丰 通 用 电 有 限 公司 16 | 珠海 优 特 电力 科技 股份 有 限 公司 5.72 
2 | 南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 18.67 17 | 安徽 巨 森 电器 有 限 公 司 5 43 
3 | 保定 市 尤 耐 特 电气 有 限 公司 14.98 18 | 许 继 电 气 股份 有 限 公司 * 5.25 
4 “| 河北 费 能 科技 电力 自动 化 设备 有 限 公司 14.17 19 | 浙江 华 仪 电 力 自动 化 有 限 公 司 5 09 
5 | ERE areva FA ASIERA RA rd 11.09 河南 思 达 高 科技 股份 有 限 公司 
6 | 北京 四 方 同 创 保 护 与 控制 设备 有 限 公司 9. 85 注 , 带 炎 为 上 市 公司 
7 | 北京 德 威 特 电力 系统 日 动 化 有 限 公司 
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表 7 2006 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 主 营业 务 
收入 前 30 名 企业 
主 营 业务 收入 
(HJI) 
233 887 
170 857 
145 717 
110 879 
83 130 
76 905 
36 580 
33 758 
30 158 
27 064 
22 991 
18 918 
18 917 
18 150 
17 411 
16 788 
16 434 
15 046 
15 001 
14 060 
13 835 
12 940 
12 316 
11 968 
11 857 
10 897 
10 755 
10 718 
10 586 


南京 电力 目 动 化 设备 总 厂 

南京 南 瑞 继 保 工 程 技术 有 限 公 司 
许 继 电气 股份 有 限 公司 

北京 四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公司 
国电 南 瑞 科技 股份 有 限 公 司 ” 
南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 

烟台 东方 电子 信息 产业 股份 有 限 公司 * 
北京 科 锐 配 电 自 动 化 股份 有 限 公司 
浙江 华 立 科技 股份 有 限 公司 * 
北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公司 
重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 

北海 银河 继 保 电气 有 限 公 司 

珠海 优 特 电 力 科 技 股 份 有 限 公 司 
南京 中 德 保护 控制 系统 有 限 公司 
北京 紫光 测控 有 限 公司 

上 海 areva 电力 自动 化 有 限 公司 

江苏 金 智 科技 股份 有 限 公司 * 
西门 子 电力 自动 化 有 限 公 司 

深圳 市 华 力 特 电 气 有 限 公司 

曲阜 华能 电气 制造 公司 

阿 城 继电器 股份 有 限 公司 
河北 蔓 能 科技 电力 自动 化 设备 有 限 公 司 
南京 力 导 科技 股份 有 限 公 司 

深圳 市 科 陆 电子 科技 股份 有 限 公司 
宁波 福特 继电器 有 限 公 司 

淄博 科 汇 电气 有 限 公司 

海盐 力 源 电 力 设备 有 限 公 司 

宁波 松 乐 继电器 有 限 公司 

珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公 司 

上 海 继 电器 有 限 公司 


注 : 带 * 为 上 市 公司 
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竞争 格局 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 具有 和 较 高 的 行 
业 集 中 度 , 进 入 该 市 场 的 除了 国外 知名 企业 西门 子 、ABB 等 
以 外 ,国内 的 市 场 份额 主要 集中 在 国电 南 瑞 、 南 瑞 继 保 、 国 
电 南 自 \ 许 继 电 气 、 北 京 四 方 等 少数 企业 手中 。 随 着 国家 电 
网 建设 的 快速 发 展 , 行 业 面 临 良好 发 展 机 遇 , 中 低 端的 继 电 
保护 装置 和 变电站 自动 化 设备 市 场 参 与 者 日 益 增多 ,市 场 
竞争 日 趋 激烈 。 

1. 继 电 保 护 装置 

国产 继 电 保 护 装 置 的 主要 生产 厂家 有 : 南 瑞 继 保 、 北 京 
四 方 .国电 南 自 、 许 继 电 气 。 以 上 4 个 公司 的 产品 产量 在 
220kV 及 以 上 电压 等 级 国产 继 电 保 护 装置 中 占 85. 8% 。 
2006 年 220kV 及 以 上 系统 国产 继 电 保 护 装 置 各 厂家 市 场 
占有 率 见 图 1 。 

南 瑞 继 保 的 产品 占 国产 继 电 保 护 装 置 的 和 2.3% ,其 中 
线路 保护 占 49. 7% ,母线 保护 占 27. 9% ,变压器 保护 占 
41.3% ,其 他 保护 占 33.3% 。 

国电 南 自 的 产品 占 国产 继 电 保 护 装 置 的 22% ,其 中 线 
路 保护 占 22. 5% ,母线 保护 占 14. 3%, 变 庄 器 保护 占 
35.9% ,其 他 保护 占 13. 5% 。 

北京 四 方 的 产品 占 国产 继 电 保 护 装置 的 15% ,其 中 线 
路 保护 占 19% ,母线 保护 占 2.3% ,变压器 保护 占 10. 2% , 
其 他 保护 占 15% 。 

许 继 电 气 的 产品 占 国产 继 电 保护 装置 的 6.5% ,其 中 线 
路 保护 占 8% ,母线 保护 占 6.8% ,变压器 保护 占 7.1% ,其 
他 保护 占 2.8% 。 


1 2006 年 220kV 及 以 上 系统 国产 继 电 保护 装置 各 厂家 市 场 占有 率 


国内 其 他 三 家 的 产品 占 国产 继 电 保护 装 置 的 14. 2% ， 
其 中 线路 保护 占 0. 8% ,母线 保护 占 48.7% ,变压器 保护 占 
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5.5% ,其 他 保护 占 35.4% 。2006 年 220kV 及 以 上 系统 进口 
继 电 保 护 装置 各 厂家 市 场 占有 率 见 图 2。 


在 220kV 及 以 上 的 进口 继 电 保 护 装 置 中 ,各 设备 厂家 
占有 率 情况 如 下 : 

ABB 公司 的 产品 占 进口 继 电 保 护 装置 的 49% ,其 中 线 
路 保护 占 37. 4% ,母线 保护 占 85.2%, BRA A 
65.2% ,其 他 保护 占 39% 。 

AREVA 公司 的 产品 占 进口 继 电 保 护 装 置 的 24.6% ,其 
中 线路 保护 占 38% ,母线 保护 占 0% ,变压器 保护 占 4.6% , 
其 他 保护 占 33.3% 。 

美国 SEL 公司 的 产品 占 进口 继 电 保 护 装 置 的 9.1% ,其 
中 线路 保护 占 3. 8% ,母线 保护 占 0. 1% ,变压器 保护 占 
20.1% ,其 他 保护 占 7.8% 。 

GE 公司 的 产品 占 进 口 继 电 保 护 装 置 的 7.4% ,其 中 线 








路 保护 占 12.8% ,母线 保护 占 9% ,变压器 保护 占 1. 5% ,其 
他 保护 占 6.8% 。 

西门 子 公司 的 产品 占 进 口 继 电 保护 装 置 的 2.5% ,其 中 
线路 保护 占 0.2% ,母线 保护 占 1.2% ,变压器 保护 占 7.19% , 
其 他 保护 占 6.8% 。 

日 本 三 萎 公 司 的 产品 占 进 口 继 电 保 护 装 置 的 3.3% ,其 
中 线路 保护 占 6. 3% ,母线 保护 占 1.7% ,变压器 保护 占 
0% ,其 他 保护 占 3.5% 。 

其 他 进口 继 电 保 护 装 置 厂家 的 产品 占 4. 1% ,其 中 线路 
保护 占 1.5% ,母线 保护 占 2.8% ,变压器 保护 占 1. 5% ,其 
他 保护 占 8% 。 
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2. 变电站 自动 化 产品 

变电站 自动 化 产品 市 场 由 国电 南 瑞 北京 四 方 . 许 继 电 
气 、 国 电 南 自 、 东 方 电子 等 产品 控制 。 其 中 220 ~ SOOKV 电压 
等 级 的 高 端 市 场 主要 被 国电 南 瑞 北京 四 方 、 许 继 电 气 、 国 电 
南 自 等 产品 占有 。 随 着 数字 化 变电站 的 试点 运行 以 及 更 多 
高 端 企业 进军 低 端 市 场 ,竞争 更 趋 激烈 ,行业 毛利 率 更 进 一 
步 降低 。2006 年 变电站 自动 化 产品 市 场 分 布 见 图 3。 





图 3 2006 年 变电站 自动 化 产品 市 场 分 布 


国电 南 瑞 变 电站 自动 化 产品 在 220kV 以 上 电压 等 级 继 
续 保 持 优势 ,全 年 共 新 签 500kV 站 47 个 ,新 签 220kV 变 电 
站 监控 系统 120 个 ,新 签 110kV 变电站 综 自 系统 167 个 ,在 
激烈 的 市 场 竞争 环境 下 , 仍 保持 40% 的 市 场 占 有 率 。 国 电 
南 自 相 继 中 标 山 西安 徽 . 广 西河 北 等 10 套 500kV 变电站 
综合 自动 化 系统 以 及 共计 126 个 500kV 变电站 约 500 BR 
护 设备 。 但 由 于 低 端 市 场 收获 甚 少 ,市 场 占 有 率 下 噬 到 
10% 左右 。 许 继 电 气 先后 中 标 长 小、 南阳 、 湖 北新 洲 和 济南 
湘潭 等 500kV 以 及 其 他 电压 等 级 变电站 自动 化 系统 共 429 
套 , 其 变电站 自动 化 产品 占 全 行业 的 15% 。 

3. 电网 调度 自动 化 设备 

我 国电 网 调度 自动 化 包括 国 调 、 网 调 、 省 调 、 地 调和 长 
调 五 个 等 级 。 据 统计 ,在 国内 网 省 调 系 统 中 ,除了 少数 使 用 
进口 设备 外 ,大 部 分 使 用 的 是 国电 南 瑞 的 电网 调度 自动 化 
系统 , 少 部 分 使 用 电 科 院 的 产品 ,国电 南 瑞 市 场 份额 在 60% 
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以 上 。2006 年 ,国电 南 瑞 获 得 电网 调度 产品 订单 约 4 亿 元 ， 
其 电网 调度 产品 先后 中 标 南 方 电网 EMS/WMAS 系统 ,湖北 
省 调 .吉林 省 调 . 长 沙 地 调 EMS 系统 ,西北 电网 公司 综合 数 
据 平 台 和 WMAS 系统 ,华北 、 陕 西 省 ,河南 省 电量 计 费 系统 。 
在 地 调和 县 调 市 场 中 ,主流 设备 供应 商 依次 为 国电 南 瑞 、 东 
方 电子 、 积 成 电子 、 电 科 院 和 银河 科技 等 。 国 电 南 瑞 市 场 占 
有 率 约 为 30% ~ 40% ,东方 电子 市 场 占有 率 在 30% 左右 。 
2006 年 ,东方 电子 先后 中 标 云 南 农 网 11 个 县 调 主 站 以 及 平 
顶 山 地 调 主 站 和 湖北 超 高 压 主 站 等 。 

市 场 需求 ”电力 系统 自动 化 设备 是 指 对 电力 系统 ( 含 
电网 和 电厂 ) 进 行 控 制 .监测 .保护 运行 管理 的 设备 , 既 包 括 
硬件 也 包括 软件 ,主要 可 分 为 : 继 电 保 护 、 变 电站 自动 化 、 调 
度 自动 化 . 配 电 自 动 化 .电能 计量 计 费 自动 化 .电力 市 场 等 
设备 。 

电力 自动 化 设备 行业 的 发 展 与 电网 投资 密切 相关 , 电 
力 自 动 化 产品 的 市 场 容 量 通常 为 电网 投资 的 6% 左右 。 按 
此 测算 ”十 一 五 "期 间 电力 自动 化 设备 行业 每 年 的 市 场 规 
RAIA 150 亿 元 。 从 细 分 市 场 的 角度 看 ,各 个 产品 所 占 市 
场 份 额 比 重 是 完全 不 同 的 ,并 且 随 着 时 间 推 移 有 所 变化 。 
各 细 分 产品 市 场 比重 变化 趋势 见 图 4。 


图 4 各 细 分 产品 市 场 比重 变化 趋势 


1. 变电站 及 保护 自动 化 设备 市 场 

据 不 完全 统计 ,截至 2006 年 底 ,全 国 继 电 保护 装置 已 
达 35 AA, 220kV 及 以 上 系统 保护 微机 化 率 达 到 
91.41% ,220kV 及 以 上 线路 保护 微机 化 率 已 达 98. 20% 。 
考虑 到 “十 一 五 ”期 间 继 电 保 护 微机 化 以 及 双重 化 配置 的 要 
求 , 国 内 继 电 保 护 装 置 每 年 存量 市 场 需求 约 为 5 亿 元 。 受 
益 于 国家 特 高 压 电 网 以 及 大 城市 电网 建设 , 继 电 保 护 装置 
市 场 增 量 空间 较 大 ,每 年 增 量 需 求 约 15 亿 元 以 上 ,两 者 合 
计 ,“ 十 一 五 ”期 间 继 电 保 护 市 场 每 年 需求 为 20 亿 元 左右 。 

最 新 统计 显示 ,截至 2006 年 底 , 全 国有 500kV 变电站 
约 130 个 ,500kV 变电站 的 运行 与 控制 全 部 实现 了 计算 机 
化 。 全 国 约 有 220kV 变电站 2 500 个 ,实现 无 人 值班 的 已 达 
500 个 ; 约 有 110kV 变电站 7 500 个 ,实现 无 人 值班 的 已 超 
过 4 000 个 ;66kV 及 以 下 变电站 12 000 多 个 ,其 中 开展 无 人 
值班 的 约 7 000 个 。 考 虑 到 大 量 配 电 变 电站 自动 化 程度 较 
低 以 及 新 的 符合 正 C61850 标准 的 变电站 自动 化 系统 的 推 
广 应 用 ,未 来 几 年 电力 系统 变电站 自动 化 装置 市 场 每 年 保 
持 30 亿 元 左右 的 水 平 。 

总 的 来 看 ,保护 及 变电站 自动 化 的 市 场 需求 量 每 年 大 
致 50 亿 元 左右 的 规模 ,在 电力 自动 化 装置 整个 市 场 中 仍 占 
据 排 头 位 置 ,但 所 占 比 例 有 所 下 降 。 
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2. 调度 自动 化 装置 市 场 

“十 一 五 "期 间 ,调度 自动 化 装置 市 场 规模 将 略 有 上 升 ， 
其 中 ,县 调 市 场 规模 最 大 ,地 调 市 场 规模 次 之 ,省 网 调 市 场 
规模 最 小 。 据 调查 统计 ,国内 网 省 调 有 37 个、 地 调 大 约 326 
个 ,县 调 大 约 2 400 个 。 网 省 调和 地 调 自 动 化 率 均 达到 
100% 。 目 前 网 省 调和 地 调 主要 市 场 需求 来 自 于 网 省 调 的 
国产 化 以 及 网 省 调和 地 调 的 升级 换代 。 县 调 自 动 化 率 只 有 
30% ,大 约 110 个 县 电 业 局 的 调度 自动 化 系统 的 安全 监视 
功能 (SCADA) 通 过 了 实用 化 验收 。 

省 调 系 统 更 新 换代 周期 通常 为 10 年 ,预计 2006 ~ 2010 
年 期 间 需 要 换 型 的 主 站 系统 有 14 个 , 占 全 部 省 调 的 
42.4% 。 省 调 按照 每 套 系统 需要 投资 1 000 万 ~1 500 Ait 
算 ,市 场 规模 约 为 1.4 亿 ~2.1 亿 元 ,平均 每 年 2 800 万 ~ 
4 200 万 元 。 

地 调 自 动 化 系统 平均 更 新 换代 周期 5 ~ 10 年 ,预计 
2010 年 以 前 需要 换 型 的 主 站 系统 有 199 个 , 占 全 部 地 调 的 
60.7% 。 地 调 按 照 每 套 系统 需要 投资 500 万 ~ 800 万 元 计 
算 ,市 场 规模 约 为 10 亿 ~ 16 亿 元 ,平均 每 年 2 亿 ~3.2 亿 
Jo 

2010 年 以 前 ,县 调 增 量 市 场 规模 大 致 为 960 套 、 存 量 
( 换 型 的 县 调 系统 、 换 型 周期 按照 5 年 计算 ) 规 模 约 为 300 

,合计 1 260 套 。《 国 家 电网 公司 农 网 “十 一 五 ”科技 发 展 
规划 纲要 》 提 出 的 目标 是 建成 1 400 个 县 调 自动 化 系统 。 
按照 每 套 系统 需要 投资 150 万 ~300 万 元 计算 ,县 调 市 场 规 
模 约 为 19 亿 ~38 亿 元 左右 ,平均 每 年 3.8 亿 ~7.6 亿 元 。 

综合 来 看 ,每 年 电网 调度 自动 化 设备 投资 规模 为 6 亿 
~11 亿 元 , 较 “ 十 五 ”期 间 平均 水 平 略 有 上 升 , 占 整 个 电力 
自动 化 设备 市 场 的 比重 基本 持平 。 

3. 配 电 自 动 化 设备 市 场 

配 电 自 动 化 设备 在 我 国 处 在 起 步 阶段 ,国内 配 电 自 动 
化 设备 市 场 不 成 熟 ,一 方面 一 次 网 架 的 不 完善 使 得 配 网 自 
动 化 缺乏 硬件 基础 ;一 方面 即使 有 条 件 上 配 网 自动 化 项 目 
的 用 户 也 是 需求 各 异 ; 再 者 各 钱 家 对 配 网 自动 化 的 理解 各 
异 、 产 品 特色 各 异 。 目 前 已 经 启动 的 市 场 主要 是 地 区 一 级 
的 配 电 自动 化 项 目 ,该 项 目 占 整个 配 电 自动 化 的 63% ,但 是 
未 来 县 一 级 的 配 电 自动 化 项 目 也 不 容 忽视 。 预 计 从 2005 
年 到 2010 年 的 6 年 间 , 配 电 上 自动 化 设备 将 会 有 较 大 的 发 
展 ,增幅 将 保持 在 30% ~50% ,总 市 场 容 量 达到 40 亿 元 。 

4. 电力 市 场 设备 

与 电力 市 场 设 备 有 关 的 网 端 竞价 决策 系统 、 厂 端 报价 
系统 和 电力 交易 系统 受 政 策 影响 较 大 。“ 十 一 五 ”发 展 分 三 
步 走 ,首先 启动 区 域 网 端 竞 价 系 统 , 再 到 省 网 竞价 系统 ,最 
后 扩散 到 所 有 厂 端 报价 系统 ,发 展 前 景 广阔 。 按 照 区 域 网 
系统 单价 5 000 万 元 、 省 网 2 000 万 ~3 000 万 元 、 厂 端 报价 
系统 100 万 ~200 万 元 估算 ,预计 总 的 市 场 容量 20 亿 -~30 
亿 元 。 
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生产 发 展 情况 ”2006 年 是 我 国 “ 十 一 五 ”计划 的 开局 
之 年 。 在 电力 工业 高 速 发 展 的 推动 下 ,低压 电器 行业 生产 
销售 整体 保持 平稳 。 根 据 低压 电器 行业 各 企业 上 报 的 数 
据 ,产量 和 产值 较 2005 年 略 有 增长 或 持平 。 由 于 受 原 材料 
价格 能源 价格 、 运 输 费 用 以 及 人 力 资 源 成 本 的 不 断 上 升 等 
因素 的 影响 ,企业 的 利润 和 经 济 效益 指标 普遍 下 降 。2006 
年 低压 电器 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


R1 2006 年 低压 电器 行业 主要 经 济 指标 
指标 名 称 





产品 销售 收入 


厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
ABB 新 会 低压 开关 有 限 公司 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 

PT TLR AB HA a 

正泰 集团 股份 有 限 公司 

华 通 机 电 集团 有 限 公司 

人 民 电 器 集团 有 限 公司 

法 泰 电器 (江苏 ) 有 限 公 司 

天 正 集 团 有 限 公 司 
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5.77 
9.09 
10. 00 
5.71 
10.91 


万 能 断路 器 
塑 元 断路 器 
小 型 断路 器 
剩余 电流 动作 断路 器 
接触 器 

刀 开 关 类 


行业 发 展 特点 (1) 产 销 适量 增长 ,相对 比较 平稳 。 
根据 低压 电器 行业 100 多 个 企业 上 报 的 统计 数据 分 析 , 由 
于 受 激 烈 的 市 场 竞争 等 因素 影响 ,整个 行业 内 各 企业 的 发 
展 不 太平 衡 。2006 年 生产 销售 增长 的 企业 约 占 整个 行业 企 
业 的 70% 左 右 , 但 是 增长 的 幅度 不 太 大 ,总 体 约 为 5% ~ 
10% ,有 约 20% 的 企业 生产 销售 与 2005 年 基本 持平 ,还 有 
约 10% 的 企业 生产 销售 比 2005 年 有 所 下 降 。 从 产品 的 产 
量 来 看 ,2006 年 低压 电器 主要 产品 的 产量 , 除 刀 开关 类 产品 


“( 续 ) 










比 上 年 增长 (%) 





工业 增加 值 
利润 总 额 

进出 口 贸易 总 额 
进口 额 
出 口 额 


据 统 计 ,排除 非 低压 电器 的 产品 产值 ,2006 年 低压 电器 


持平 
5.27 
4.37 


行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 2。2006 年 低压 电器 行 
业经 济 效 益 综 合 指数 前 10 名 企业 见 表 3。2006 年 低压 电 
器 行业 主要 产品 产量 见 表 4。 


R2 2006 年 低压 电器 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 












正泰 集团 股份 有 限 公司 
德 力 西 集团 有 限 公 司 
人 民 电 器 集团 有 限 公 司 

天 正 集团 有 限 公司 

厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 


常熟 开关 制造 有 限 公司 
上 海 人 民 电 器 厂 

环宇 集团 有 限 公 司 
华 通 机 电 集 团 有 限 公司 
杭 申 控股 集团 有 限 公司 
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612 539 
223 144 
304 614 
226 479 
296 194 
326 745 
301 261 
247 942 
252 308 
233 396 





106. 94 
98.76 
95. 38 
98. 68 
98. 34 
96. 29 
98. 60 

100. 00 


































外 由 于 受 原 材料 价格 等 因素 上 涨 的 影响 比 2005 年 下 降 外 ， 
其 余 均 有 不 同 程度 的 增长 。 万 能 式 断 路 器 比 上 年 增长 
5.77% , 塑 壳 断路 器 比 上 年 增长 9.09% ,小 型 断路 器 比 上 年 
增长 10.00% ,接触 器 比 上 年 增长 10.91% ,剩余 电流 动作 
断路 器 比 上 年 增长 5.71% 。 

(2) 利 润 下 滑 。 根据 对 上 报 数 据 分 析 ,2006 年 低压 电 
器 行业 的 利润 比 上 年 基本 持平 ,但 是 约 有 15% ~ 20% 的 企 
业 出 现 了 亏损 。 其 原因 主要 源 于 原材料 价格 的 持续 上 涨 和 
行业 内 部 的 恶性 竞争 。 低 压 电器 产品 本 身 利润 空间 很 小 ， 
现 加 上 不 材料 价格 的 持续 猛 涨 ,行业 中 有 的 企业 均 无 法 承 
受 这 一 巨大 的 压力 ,特别 是 用 铜 量 大 的 刀 开 关 类 产品 其 成 
本 价格 已 超过 销售 价格 ,做 的 越 多 ,亏损 越 严 重 , 绝 大 部 分 
企业 纷纷 用 减产 或 提 价 的 方式 来 应 对 ,也 有 的 干脆 采取 减 
产 或 停产 ,转向 从 事 其 他 产业 来 苦 苦 支撑 。 另 外 ,原材料 的 
大 幅度 涨 价 还 造成 企业 资金 占用 加 大 ,再 加 上 贷款 利息 较 
高 等 因素 也 使 企业 资金 您 加 紧张 ,所 以 相当 一 部 分 企业 陷 


行业 概况 ， 145 


入 困境 。 

(3) 市 场 竞争 激烈 ,竞争 力度 将 更 大 。 随 着 新 一 轮 价 
格 浣 争 呈 全 方位 态势 的 发 展 ,国营 \、 民 营 、 外 企 三 足 鼎 立 的 
局 面 不 断 变 化 。 国 外 著名 低压 电器 制造 商 几乎 全 部 进入 中 
国 市 场 , 不 断 扩大 投资 规模 ,不 断 将 新 产品 引入 中 国 市 场 ， 
在 中 国 寻 找 合作 伙伴 或 兼并 国内 优秀 企业 ;在 不 断 研发 新 
一 代 高 性 能 产品 的 同时 ,十 分 注重 经 济 型 产品 的 开发 ,在 占 


领 中 国 高 端 产品 市 场 的 同时 ,又 欲 抢占 中 国 中 、 低 端 产 品 ， 
使 国内 企业 面临 着 愈加 严重 的 生存 危机 和 考验 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”经 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 评审 
委员 会 及 中 国 机械 工 业 科学 技术 奖 管理 委员 会 批准 ,2006 
年 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 评选 揭晓 , 其 中 低压 电器 行业 
获奖 项 目 见 表 S, 


RS 2006 年 低压 电器 行业 获 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖项 目 


数字 化 .智能 化 、 小 型 化 万 能 | 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 `、 上 海 电 器 股 | KRE JEM AE PERA 
式 断 路 器 (DW450 一 1600 低压 | 份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 . 杭 州 之 江 开 关 股 份 有 限 公司 、| 雪松 AR ER AK RE 
万 能 式 断 路 器 ) 上 海 笑 跃 自 动 化 设备 有 限 公司 .浙江 正泰 电器 股份 有 | 平 、 徐 忠 民 、 王 砚 波 、 彭 屁 明 、 周 
限 公 司 .浙江 德 力 西 电器 股份 有 限 公司 、 江 苏 凯 帆 电 器 HE PARE AR EB 

有 限 公司 、 天 津 市 百 利 电 气 有 限 公司 常熟 开关 制造 有 
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电机 真空 断路 器 


低压 电器 行业 第 四 代 产 品 的 开发 全 面 启动 , 继 2005 年 
11 月 15 日 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 、 常 熟 开 
关 制 造 有 限 公 司 、 天 津 百 利 特 精 电气 有 限 公司 三 方 代表 签 
约 开发 新 一 代 万 能 式 断 路 器 和 12 月 30 日 上 海 电器 科学 研 
究 所 (集团 ) 有 限 公 司 、 上 海 人 民 电 器 厂 、 杭 州 之 江 开 关上 股 份 
有 限 公 司 三 方 代表 签约 开发 新 一 代 塑 党 断路 器 后 ，2006 年 
6 月 8 日 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 、 苏 州 万 龙 
集团 有 限 公司 ,江苏 凯 隆 电器 有 限 公司 三 方 代表 签订 开发 
新 一 代 控 制 与 保护 开关 电器 和 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 












宝来 


有 限 公司 上海 输 配 电 股份 有 限 公司 \ 法 泰 电 器 (江苏 ) 股份 
有 限 公 司 三 方 代表 签订 开发 新 一 代 选 择 性 保护 的 家 用 断路 
器 ,标志 着 我 国 低压 电器 领域 新 一 代 自 主创 新 产品 进入 全 
面 实 质 性 局 动 阶段 。 

质量 及 标准 ”中 国名 牌 战略 推进 委员 会 2006 年 9 月 
1 日 以 2006 年 第 6 号 公告 发 布 了 荣获 2006 年 中 国名 牌 产 
品 称号 的 556 个 产品 ,其 中 低压 电器 产品 荣获 2006 年 中 国 
名 牌 称 号 的 单位 和 产品 见 表 6。 


表 6 低压 电器 荣获 中 国名 牌 称号 的 企业 和 产品 


T 


2B Sh se UT A 
015 | 低压 电器 
万 能 式 断 路 器 


* 2003 年 评 为 “中 国名 牌 产品 ”。 
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生产 企业 名 称 


常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) * 
德 力 西 集团 有 限 公司 * 

正泰 集团 股份 有 限 公司 * 

环宇 集团 有 限 公司 

华 通 机 电 集团 有 限 公司 

天 正 集团 有 限 公司 * 

常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) * 
上 海 电器 股份 有 限 公司 人 民 电 器 厂 * 

德 力 西 集团 有 限 公司 * 

杭 申 控股 集团 有 限 公司 

正泰 集团 股份 有 限 公司 * 

人 民 电 器 集团 有 限 公司 


2006 年 全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 完成 制 修订 国 


家 标准 5 项 .行业 标准 4 项 ,2006 年 低压 电 占 行业 完成 制 修 


订 国 家 标准 项 目 见 表 7。2006 年 低压 电器 行业 完成 制 修订 


的 行业 标准 4 项 ,2006 年 低压 电 改 行业 完成 制 修订 行业 标 
准 项 目 见 表 8。 


表 7 2006 年 低压 电器 行业 完成 制 修订 国家 标准 项 目 










标准 项 目 名 称 


低压 开关 设备 和 控制 设备 人 网 工业 设备 描述 的 基本 原则 
低压 开关 设备 和 控制 设备 固定 消防 泵 驱动 器 用 控制 占 





机 控制 器 和 起 动 器 


低压 开关 设备 和 控制 设备 接触 器 和 电动 机 起 动 器 第 2 篇 交流 半导体 电动 


低压 开关 设备 和 控制 设备 第 6 部 分 多 功能 电器 第 1 篇 自动 转换 开关 电器 
家 用 和 类 似 用 途 的 剩余 电流 动作 保护 器 (RCD) 一 一 电磁 兼容 性 






代替 标准 


er 


GB 14048. 6 一 1998 


GB/T 14048. 11—2002 
GB 18499—2001 





表 8 2006 年 低压 电器 行业 完成 制 修订 行业 标准 项 目 








真空 接触 器 截止 电流 测试 方法 
热 过 载 继 电器 
转动 式 交 流 接触 器 

CJ26 .CJ28 系列 交流 接触 圳 


2006 年 ,全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 应 对 的 IEC 
出 版 物 总 计 60 项 ,其 中 国际 标准 51 项 、 技 术 规 范 2 项 、 技 
术 报 告 7 项 。 至 2006 年 12 月 ,52 项 转化 为 我 国 国家 标准 
( 合 正 在 转化 项 目 ) ,其 中 等 同 采用 46 项 ,修改 采用 6 项 。 

2006 年 ,全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 共 收 到 IEC 
文件 135 份 ,应 投票 文件 53 份 , 均 按 要 求 按时 进行 回复 , 投 
票 率 100% 。 同 时 结合 我 国 实际 情况 提出 了 意见 ,有 些 已 被 
IEC 所 接受 。 

2006 年 ,全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 加 大 重要 技 
术 标准 专项 课题 的 研究 力度 。 完 成 的 主要 课题 有 :《 电 气 安 
全 子 项 一 电气 安全 试验 方法 研究 》 项 目 ,该 项 目 由 中 国电 
器 工业 协会 提出 ,作为 《电气 安全 技术 指标 体系 》 的 配套 项 
目 ,已 被 提升 为 协会 标准 ,作为 GB 19517《 国 家 电气 设备 安 
全 技术 规范 》 配 套 标 准 实施 。 此 外 还 完成 了 《环境 意识 设计 
与 绿色 电器 》 《低压 电器 产品 中 有 毒 有 害 物质 的 认证 模式 
和 分 类 表达 方式 》 项 目 中 的 《低压 电器 有 毒 有 害 物质 的 状况 
及 其 影响 的 报告 》《 认 证 模式 的 选择 报告 《低压 电器 有 
毒 有 害 物质 认证 实施 文件 》 等 项 目 。 

2006 年 中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 共 受 理 申 
请 产品 型 号 229 份 ,其 中 正式 发 证 113 份 , 预 发 116 份 。 其 
间 利用 《低压 电器 信息 》 内 刊 定期 向 行业 公布 ,以 防 假冒 或 
乱用 他 人 产品 型 号 。 

对 外 合作 ”2006 年 初 通 用 低压 电器 分 会 的 代表 与 中 国 
电器 工业 协会 一 起 组 团 赴 美国 进行 技术 考察 。 

2006 年 4 月 22 日 -5 月 7 日 通用 低压 电器 分 会 与 中 
国电 器 工业 协会 共同 组 团 参观 德国 法 兰 克 福 建筑 与 照明 国 
际 展 和 德国 汉诺威 国际 工业 博览 会 。 

2006 年 8 月 美国 财富 500 强 之 一 的 国际 知名 企业 美国 
COOPER 公司 整体 并 购 西 安 熔断 器 厂 , 组 建 “ 库 柏 西安 熔断 
器 有 限 公司 ” ,美方 首 期 投资 近 2 000 万 美元 ,主要 产品 为 
各 类 高 低压 熔断 器 。 


> 





标准 项 目 名 称 制订 或 修订 





2006 JB/T 5809—1991 


JB/T 8627—1997 
JB/T 8980—1999 
JB/T 8591. 2—1997 


2006 年 9 H 25 ~29 A 国际 电工 委员 会 (IC) 第 70 届 
年 会 在 德国 柏林 举行 ,上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 
司 派 代 表 参 加 相关 的 对 口 组 织 会 议 。 

2006 年 1 月 7~9 日 国际 电工 委员 会 家 用 断路 需 和 
类 似 设备 分 技术 委员 会 的 电击 防护 工作 组 (IEC/SC23E/ 
WF2) 会 议 在 上 海 举行 ,此 次 会 议 东 道 主 上 海 电器 科学 研究 
所 是 首次 承办 该 工作 组 会 议 。 来 自 法国 、 英 国 \ 德 国美 国 、 
日 本 荷兰 挪威、 瑞士 意大利、 爱尔兰 比利时 西班牙 .斯 
洛 文 尼 亚 、 丹 麦 、 奥 地 利 、 南 非 、 中 国 等 20 多 个 国家 的 国际 
跨国 公司 的 45 位 专家 参加 了 会 议 , 上 海 电 器 科学 研究 所 
(集团 ) 有 限 公 司 代表 中 国 派 员 参 加 了 会 议 。 另 外 上 海良 信 
电器 股份 有 限 公 司 、 施 耐 德 电气 (中 国 ) 投 资 有 限 公 司 上 海 
分 公司 .北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 、 德 力 西 电器 股份 有 
限 公司 也 应 邀 参加 了 会 议 。 会 议 取 得 了 圆满 成 功 ,表明 中 
国 低 压 电 器 企业 在 实质 性 组 织 、 参 与 国际 标准 活动 中 迈 出 
了 坚实 的 一 步 。 

2006 年 12 月 17 日 德 力 西 集团 与 法 国 施耐德 电气 公 
司 正 式 签署 战略 合作 框架 协议 ,组 建 德 力 西 电 气 有 限 公 司 ， 
使 用 德 力 西 品牌 生产 、 销 售 低压 电器 ,双方 各 持 新 公司 50% 
股份 。 

管理 及 改革 2006 年 3 月 28 ~ 30 日 中 国电 器 工业 协 
会 通用 低压 电器 分 会 在 浙江 省 杭州 市 召开 第 四 届 会 员 大 会 
暨 换届 大 会 ,出 席 本 次 会 议 的 有 153 个 单位 , 共 220 多 名 代 
表 , 协 会 有 关 领 导 参 加 了 会 议 ,并 作 重 要 讲话 。 会 议 一 致 通 
过 分 会 第 三 届 理 事 会 工作 报告 、 分 会 工作 条 例 、 会 费 标准 和 
管理 办 法 、 会 籍 管理 办 法 等 重要 文件 以 及 行业 公约 。 会 议 
经 无 记名 投票 选举 产生 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 
司 等 65 个 单位 组 成 的 第 四 届 理 事 会 ,随后 召开 的 四 届 一 次 
理事 会 选举 产生 20 个 单位 组 成 的 第 四 届 常 务 理事 会 ,并 选 
举 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 总 裁 为 第 四 届 理 事 
会 理事 长 ,选举 常熟 开关 制造 有 限 公司 正泰 集团 股份 有 限 
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公司 上海 人 民 电 器 厂 、 杭 申 控股 集团 有 限 公 司 .中国 质量 
认证 中 心 为 副 理 事 长 单位 ,聘任 上 海 电 器 科学 研究 所 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 电器 分 所 所 长 为 秘书 长 ,电器 分 所 副 所 长 为 副 
秘书 长 。 

2006 年 5 月 12 日 为 了 应 对 原材料 价格 的 不 断 上 涨 危 
及 行业 的 发 展 和 企业 生存 ,于 波 开关 制造 有 限 公司 、 黄 岩 电 
器 开关 三 等 十 多 个 刀 开 关 类 产品 生产 企业 ,聚集 上 海 就 产 
品 价 格 进行 研讨 。 

2006 年 7 月 20 日 中央 电 视 台 《焦点 访谈 》 栏 目 以 " 电 
器 也 能 用 纸 糊 ?” 为 主题 ,曝光 了 浙江 温州 某 企 业 为 代表 的 
一 些 企业 生产 销售 伪劣 产品 事件 。 

2006 年 10 月 12 ~ 17 日 2006 年 中 国 第 八 届 高 新 技术 
成 果 交 易 会 在 深圳 会 展 中 心 举行 。 会 上 ,上 海 电 器 科 学 研 
究 所 (集团 ) 有 限 公司 被 授予 “国家 认定 技术 中 心 " 资 质 , 德 
力 西 集团 技术 中 心 被 认定 为 “国家 级 企业 技术 中 心 ”。 

2006 年 10 H 14 ~20 日 为 帮助 低压 电器 行业 及 时 了 
解 掌 握 国 内 外 新 材料 、 新 工艺 和 新 技术 等 信息 和 发 展 动态 ， 
通用 低压 电器 分 会 在 上 海 组 织 召 开 “ 现 代 电 器 制 造 技术 培 
训 骂 信息 交流 会 ”, 吸 引 了 行业 中 70 多 个 单位 150 位 学 员 
参加 。 

2006 年 10 月 23 ~ 24 日 全 国 低压 电器 标准 化 技术 委 
员 会 在 上 海 召 开 三 届 四 次 工作 会 议 ,参加 会 议 的 有 59 个 单 
位 近 百 名 代表 。 会 议 向 与 会 代表 通报 了 国内 外 低压 电器 产 
品 及 标准 的 最 新 发 展 动态 ,并 审查 通过 了 5 个 国家 标准 和 4 
个 行业 标准 。 

2006 年 11 月 2~3 日 由 中 国电 响 工 业 协 会 通用 低压 
电器 分 会 .设备 网 现场 总 线 分 会 等 单位 联合 举办 的 “2006 
第 二 届 中 国 智能 电工 技术 论坛 "在 上 海 举 行 。 论 坛 邀 请 中 
国电 工 技 术 学 会 、 中 国电 器 工业 协会 、 高 等 院 校 科研 院 所 
和 跨国 企业 以 及 国内 企业 的 领导 和 专家 教授 作 报 告 。 会 议 
内 容 丰 祝 新 闫 ,获得 广大 来 宾 和 参加 者 的 欢迎 。 

[ 插 稿 人 :通用 低压 电器 分 会 陆 宝 发 ] 


生产 发 展 情况 ”防爆 电器 设备 广泛 安装 使 用 于 煤炭 、 
石油 ,化 工 、 轻 纺 、 冶 金 、 制 药 、 粮 食 加 工 及 军工 等 工业 部 门 
中 可 能 聚集 爆炸 性 气体 .蒸汽 ,粉尘 或 纤维 等 危险 物料 的 爆 


炸 性 危险 场所 。 通 过 不 同 防爆 形式 可 以 保证 电气 与 机 械 设 
备 在 爆炸 危险 环境 中 安全 运行 ,保护 人 身 、 设 备 和 场所 安 
全 5 

截止 2006 年 底 , 全 国生 产 防 爆 电 器 产品 的 主要 企业 有 
180 多 个 ,年 产值 近 40 亿 元 。2006 年 防爆 电器 行业 总 体 经 
济 增长 速度 虽 比 上 年 有 所 放 组 ,但 各 项 经 济 指标 仍 保持 较 
快 的 增长 速度 , 矿 用 防爆 电器 随 着 煤 记 工业 的 发 展 进 和 人 了 
平稳 快速 发 展 时 期 ,工厂 用 防爆 电器 行业 生产 格局 基本 形 
成 。 在 行业 生产 企业 比较 集中 的 浙江 省 乐清 市 ,由 于 土地 
缺乏 ,生产 场地 不 足 ,一 些 企业 的 发 展 受 到 了 限制 。2006 年 
这 些 企业 为 寻求 更 大 发 展 纷纷 到 上 海 .江苏 ,安徽 等 地 购置 
土地 ,建立 新 的 生产 基地 。 如 华 荣 集团 有 限 公司 投资 2 亿 
元 在 上 海 建 立 了 新 的 华 荣 工 业 园 ,电光 防爆 电气 有 限 公 司 
投资 近 亿 元 在 上 海 和 安徽 宿州 建立 产品 研发 和 生产 基地 ， 
华夏 防爆 电器 有 限 公 司 .浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 ,浙江 
佳 州 防爆 电器 有 限 公 司 、 八 达 电 气 有 限 公 司 等 也 分 别 在 浙 
LENM EE .江苏 等 地 建立 了 产品 生产 基地 。 在 行业 快速 
发 展 的 同时 ,也 存在 一 些 不 利 因 素 和 问题 :一 是 产品 销售 流 
通 领域 比较 混乱 ,一 些小 型 企业 产品 质量 问题 比较 突出 , 低 
价 倾 销 现 象 普 遍 , 一 些 假 彤 伪劣 产品 还 有 市 场 。 这 种 伪劣 
产品 在 市 场 流 通 , 不 仅 扰 乱 了 正常 的 市 场 秩 序 ,同时 给 用 户 
造成 很 大 的 经 济 损失 且 埋 下 了 潜在 的 安全 生产 隐患 ,也 不 
利于 企业 的 发 展 和 影响 行业 的 技术 进步 。 二 是 防爆 电器 行 
业 企 业 生产 集中 度 过 低 , 生 产 企业 过 多 ,而 且 大 多 数 生产 企 
业 规模 太 小 ,企业 管理 水 平 低 。 但 随 着 市 场 的 发 展 ,这 种 小 
而 分 散 的 格局 将 随 着 主导 企业 和 防爆 集团 的 建立 和 发 展会 
有 一 定 的 改变 ,逐步 形成 主要 市 场 控制 在 部 分 防爆 集团 手 
中 。 三 是 产品 技术 含量 不 高 ,技术 水 平 偏 低 , 产 品 更 新 速度 
慢 。 

2006 年 , 据 对 行业 42 个 主要 企业 统计 ,职工 总 数 
23 960 人 ,其 中 工程 技术 人 员 2 470 人 ;完成 工业 产值 
294 680 万 元 , 比 上 年 增长 30. 54% ;实现 利润 28 440 万 元 ， 
比 上 年 增长 48. 13% 。 

2006 年 防爆 电器 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。 
2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 完成 工业 总 产值 排序 见 表 
2。2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 完成 主 营 业务 收入 排序 
见 表 3。2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 完成 工业 增加 值 排 
序 见 表 4。2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 总 资产 贡献 率 排 
序 见 表 5。2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生产 率 
排序 见 表 6。2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 资产 负债 率 排 
序 见 表 7。2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 经 济 效 益 综合 指 
数 排序 见 表 8。 


表 1 2006 年 防 煤 电 器 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 
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工业 总 产值 工业 
(万 元 ) (%) 


294 680 30. 54 112 400 237 416 






产品 销售 
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(万 元 ) 





增加 值 ”收入 
(万 元 ) (万 元 ) 
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R2 2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 完成 工业 总 产值 排序 


企业 名 称 


Hoe Se AA RA] 

电光 防爆 电气 有 限 公司 

江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 
徐州 煤矿 机 械 厂 

济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 

八 达 电 气 有 限 公司 

浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 
EER A BR Zs 

飞 策 防 爆 电 器 有 限 公司 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 

沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 

天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 

安徽 宝 龙 电器 有 限 公 司 

沈阳 市 中 兴 防 爆 电 句 总 三 
温州 江南 矿业 有 限 公司 

浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公司 
长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公司 
山西 长 治 贝 克 电 气 有 限 公 司 
乐清 市 长 城防 爆 电 器 三 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 
汾 西 机 器 厂 

人 民 电 髓 集团 防爆 电 般 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电 紫 厂 有 限 公 司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

粽 原 防爆 电器 有 限 公 司 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 
SEIN TH TRE EK A RAR 
山西 大 同 防爆 电器 厂 

沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 
焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 
浙江 腾达 防爆 电 只 有 限 公司 
开封 市 防爆 电器 有 限 公 司 
哈尔滨 市 整流 设备 厂 

大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 

E PATELE By R E AES 

四 平市 同 创 电 器 设备 制造 有 限 公司 





全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 


2006 年 (万 元 ) 2005 年 (万 元 ) 


RI 2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 完成 主 营业 务 收入 排序 


企业 和 名称 





华 荣 集团 有 限 公司 

电光 尽 爆 电气 有 限 公 司 
徐州 煤矿 机 械 厂 

江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 


上 海 电器 三 有限 公司 
八 达 电气 有 限 公 司 
浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 


主 营 业务 收入 


比 上 年 增长 (% ) 
52. 51 
24. 58 
22.59 
12. 16 
34.79 
29.29 
25.56 
10. 88 


比 上 年 增长 (和 ) 
54.76 
13.26 
21.50 
22. 53 
41.76 
30. 97 
41.25 
15.81 


行业 概况 。 
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序号 


二 So BUN m 


企业 名 称 


新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公司 

沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 

天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 

Ue. BA Tis A Ba AR te 

温州 江南 矿业 有 限 公司 
安徽 宝 龙 电器 有 限 公司 

浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公 司 
山上 是 长 治 贝 死 电 气 有 限 公司 

乐清 市 长 城防 爆 电 器 厂 

山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

烷 原 防爆 电器 有 限 公 司 

人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公 司 
汾 西 机 器 厂 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公 司 
沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 
山西 大 同 防爆 电器 三 

必 州 市 南 午 防 爆 电 器 软 管 有 限 公 司 
大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公司 
开封 市 防爆 电器 有 限 公司 

浙江 腾达 防爆 电器 有 限 公司 

焦作 市 景 安 机 电 设 备 制 造 有 限 公司 
哈尔滨 市 整流 设备 厂 

四 平市 同 创 电 器 设备 制造 有 限 公司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 

沈阳 市 遍 从 防爆 电器 厂 


主 营 业务 收入 





表 4 2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 完成 工业 增加 值 排序 


企业 名 称 





华 荣 集团 有 限 公司 

电光 防爆 电气 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公 司 
徐州 煤矿 机 械 厂 

江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 
上 海 电 器 厂 有 限 公 司 

浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 
八 达 电 气 有 限 公 司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公 司 

天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 
浙江 创 正 防 爆 电 器 有 限 公 司 
山西 长 治 贝 克 电 气 有 限 公 司 
安徽 宝 龙 电器 有 限 公司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


工业 增加 值 


2006 年 (万 元 ) 2005 年 (万 元 ) 


16 750 





( 续 ) 


比 上 年 增长 (%) 
47.95 
17.39 
50. 00 
27.97 
13.23 
6.14 
15. 68 
40. 33 
53.58 
86.97 
11.62 
31.38 
15.59 
129, 38 
10. 89 

— 45.88 
54.78 
22. 06 
13. 80 

8. 02 
56. 99 
37. 30 

-19.29 
10. 00 
26.95 
18.73 
34.48 

-15.82 

101.25 

-10.25 

7.44 
46. 64 
4.72 
39. 88 


比 上 年 增长 (% ) 
46. 40 
29.14 
28. 23 

9. 88 
17.70 
51. 08 
56.15 
25,00 
74.55 
16.16 
32. 72 
23.21 
97. 06 

188.35 
35.46 
75.09 


( 续 ) 


工业 增加 值 
序号 企业 名 称 一 





17 B RBA RRE ar A RA A] 8.58 
18 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 -48.43 
19 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 -3.22 
20 | 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 -37.83 
21 鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 31.72 
22 浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公司 56.55 
23 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 69.20 
24 | 费 州 市 南 午 防爆 电器 软 管 有 限 公 司 14.60 
25 山西 大 同 防爆 电器 三 118.85 
26 四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公 司 23.95 
27 沈阳 市 电工 防爆 带 材 厂 有 限 公司 15. 56 
28 汾 西 机 器 三 -10.74 
29 | 乐清 市 长 城防 爆 电器 厂 -18.89 
30 | 沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 -33.64 
31 淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公司 18. 10 
32 长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 -21.36 
33 FF Et TH By aR A 4B AW BZ 16.77 
34 | 哈尔滨 市 整流 设备 厂 69. 62 
35 瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 4.24 
36 | 焦作 市 景 安 机 电 设 备 制 造 有 限 公司 -25.73 
37 大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公 司 50.43 
38 人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 -63.47 
39 | 浙江 腾达 防爆 电器 有 限 公司 90.00 
40 四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公司 86.21 
41 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公 司 -10.00 
42 TERA TH Lae Ba Re BR) 39.19 
表 5 2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 总 资产 贡献 率 排序 
序号 企业 名 称 全 国标 准 值 总 资产 贡献 率 


(%) (% ) 
八 达 电 气 有 限 公司 55. 86 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 49.58 
人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 49.18 
鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 45.32 
江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 41.10 
浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 39.61 
合肥 开关 厂 有 限 公司 36. 46 
德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 33. 84 
大 庆 安 正 防 爆 电 气 有 限 公司 33.30 
浙江 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公 司 32. 69 
华 荣 集 团 有 限 公司 31.76 
出 西 长 治 贝克 电气 有 限 公 司 30.39 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 28.90 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公司 l 28.54 
济源 煤炭 高 讨 开 关 有 限 公司 28.00 
费 州 市 南 午 防爆 电器 软 管 有 限 公 司 24.00 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公 司 23. 59 
上 海 电 器 厂 有 限 公司 21.65 
浙江 腾达 防爆 电器 有 限 公 司 21.34 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 20. 52 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 18.41 
开封 市 防爆 电表 有 限 公司 17.29 
飞 策 防 爆 电器 有 限 公 司 17. 15 
长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 17.04 
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序号 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 


E 
q 


DD O wN DA wr fh WwW Nio = 
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企业 名 称 


安徽 宝 龙 电器 有 限 公司 

煤 原 防爆 电器 有 限 公司 

VERA ris I ae Ba ae a 

乐清 市 长 城防 爆 电器 厂 

天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防 爆 电器 厂 有 上限 公司 
山西 大 同 咏 爆 电器 厂 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 

电光 防爆 电气 有 限 公司 

温州 江南 矿业 有 限 公司 

沈阳 防爆 电 右 制造 有 限 公司 

四 平市 同 创 电 器 设备 制造 有 限 公 司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
哈尔滨 市 整流 设备 三 

wa OL ae) 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 
徐州 煤矿 机 械 厂 

焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公 局 


表 6 2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 
全 国标 准 值 


企业 和 名称 


费 州 市 南 午 防爆 电器 软 管 有 限 公司 
德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
上 海 电器 三 有 限 公司 

电光 防爆 电气 有 限 公司 

浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公司 
瓦 房 店 防 爆 电器 有 限 公 司 

江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 
八 达 电气 有 限 公司 

天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 
华 荣 集 团 有 限 公 司 

乐清 市 长 城防 爆 电器 厂 

Bee J Bh dae HABA BR ZA a] 
AREA Se il BG Hae ee ad PR Ze 
山西 长 治 贝克 电气 有 限 公 司 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 
浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 
浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 

长 城 电 避 集 团 防爆 电器 有 限 公 司 
汾 西 机 器 厂 

新 黎明 防爆 电 右 有 限 公 司 

沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 
安徽 宝 龙 电器 有 限 公司 
合肥 开关 三 有 限 公司 

开封 市 防爆 电器 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 
TTS TH AS LU Be RAB ARAR] 
飞 策 防 爆 电 器 有 限 公司 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


全 国标 准 值 


(% ) 





(元 /人 ) 





(%) 
15.98 
15.28 
14.57 
13.22 
11.69 
10.55 
10.21 
8. 66 
8.53 
8.46 
8.33 
7.11 
6.36 
6.18 
5.37 
5.06 
4.98 
1.82 


215 088 
136 000 
131 754 
123 469 
123 077 
114 571 
111 975 
111 111 
99 386 
96 549 
96 447 
87 959 
85 579 
85 000 
81 650 
81 297 
81 094 
73 872 
71 676 
70 524 
70 215 
67 164 
67 065 
65 074 
61 536 
60 222 
59 625 
57 579 
54 821 
49 448 
47 716 
46 822 


( 续 ) 


总 资产 页 献 率 


全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 






Fa COA A UM PWN HY 


past pomi pumi 
& W bb 


ee p pe 
W 3 ~] A GA 


徐州 煤矿 机 械 厂 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 
四 平市 同 创 电 髓 设备 制造 有 限 公司 
大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公司 

焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公 司 
沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 
山西 大 同 防爆 电器 厂 
哈尔滨 市 整流 设备 厂 

浙江 腾达 防爆 电器 有 限 公 司 

沈阳 市 饥 多 防爆 电器 厂 


全 国标 准 值 
(元 /人 ) 






























表 7 2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 资产 负债 率 排 序 


企业 名 称 


山西 大 同 防 爆 电器 厂 

PE J BY BR HB-B ZS] 

八 达 电 气 有 限 公司 

飞 策 防 爆 电 器 有 限 公司 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 

瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 

浙江 腾达 防爆 电器 有 限 公司 
浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 
德 力 西 集 团 防 爆 电器 有 限 公司 
上 海 电 器 厂 有 限 公 司 

电光 防爆 电气 有 限 公 司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 

浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 

沈阳 市 凯 价 防爆 电器 厂 

浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 

蓝 州 市 南 午 防爆 电器 软 管 有 限 公 司 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公 司 
天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 
华 荣 集团 有 限 公司 

大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公司 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 
长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公 司 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 
人 民 电 器 集 园 防爆 电器 有 限 公 司 
开封 市 防爆 电器 有 限 公司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 

江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公 司 
乐清 市 长 城防 爆 电 器 厂 
安徽 宝 龙 电器 有 限 公 司 

济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 

山西 长 治 贝克 电气 有 限 公司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公 司 
四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公 司 
徐州 煤矿 机 械 厂 

焦作 市 景 安 机 电 设 备 制 造 有 限 公司 
汾 西 机 器 厂 
哈尔滨 市 整流 设备 厂 


全 国标 准 值 
(%) 


A 
33333 


233333333333 


nA HA 
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= 
= 
= 
= 
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= 
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( 续 ) 
全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
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表 8 2006 年 防爆 电器 行业 重点 企业 
经 济 效 蓝 综 合 指数 排序 


经 前 综合 


八 达 电 气 有 限 公司 3.87 
德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 3.39 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 17 
BEN TH A T Ra ak AR a) 93 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 84 
江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 67 
大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公司 63 
上 海 电 器 三 有 限 公司 61 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 61 
10 | 华 荣 集团 有 限 公 司 56 
11 | 新 江 创 正 防爆 电器 有 限 公司 54 
12 | 人 民 电 髓 集团 防爆 电器 有 限 公司 42 
13 | 浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公司 

14 | PUR AR EFA IR Be] 

15 | 合肥 开关 三 有 限 公司 

16 | 煤 原 防爆 电器 有 限 公司 

17 | 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 

18 | 山西 长 治 贝克 电气 有 限 公 司 

19 | 天 津 市 天 和 矿 电 器 设备 有 限 公司 

20 | 电光 防爆 电气 有 限 公司 

21 | 安徽 宝 龙 电器 有 限 公司 

22 | 沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公 司 
23 | 沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 

24 | 长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
25 | 飞 策 防爆 电器 有 限 公 司 

26 | 开封 市 防爆 电器 有 限 公司 

27 | 乐清 市 长 城防 爆 电 器 厂 

28 | 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 

29 | 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 

30 | 淄博 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公 司 
31 | 浙江 腾达 防爆 电器 有 限 公司 

32 | 温州 江南 矿业 有 限 公 司 

33 | 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 

34 | 沈阳 市 凯 竟 防爆 电器 厂 


Ww 


wo oo u DH Wh h WH NN = 


n 
FN 


35 | HULA 07 
36 | 四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公 司 1.03 
37 | 四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公 司 0. 96 
38 | 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公 司 0.94 
39 | 焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公 司 0.87 
40 | 徐州 煤矿 机 械 厂 0.81 
41 | 山西 大 同 防爆 电器 厂 0.71 


42 | 哈尔滨 市 整流 设备 厂 0.44 





产品 分 类 产量 ”防爆 电器 产品 划分 为 防爆 馈 电 开关 
(防爆 断路 器 ) 、 防 爆 起 动 器 防爆 继 电器、 防爆 主 令 电 器 、 防 
爆 制 动 电 器 、 防 爆 保护 装置 、 防 爆 高 压 开关 、 防 爆 电 控 设 备 、 
防爆 接线 盒 .防爆 报警 电器 、 防 爆 插 接 电器 、 防 爆 箱 Bi a 
明 ( 指 示 ) 灯 有 具 、 防 爆 电 加 热 设 备 、 防 爆 空调 .防爆 电话 、 电 
脑 、 防 爆 连接 件 和 防爆 其 他 产品 共 18 大 类 。2006 年 主要 防 
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爆 电器 产品 产量 见 表 9。 
表 9 2006 年 主要 防爆 电器 产品 产量 






比 上 年 增长 























































产品 名 称 (%) 
矿 用 珊 爆 型 高 压 配 电 装 置 f 13 260 15.51 
Oil EERE E 台 146 760 23.95 
AT FA Bra Pak Ad 53 HL FF SE 台 52 700 32.93 
人 矿 用 隔 爆 型 检 漏 继电器 台 9 960 45.32 
矿 用 隔 爆 型 变压器 综合 装置 台 19 460 40.40 
矿 用 隔 爆 型 成 套 电 控 设备 套 2 830 9.69 
矿 用 隔 爆 型 主 令 电器 台 | 418 700 44. 45 
P FH Bs Fae eB 台 89 860 30. 63 
矿 用 隔 爆 型 接线 盒 台 
厂 用 防爆 配 电 箱 台 
三 用 防爆 电磁 起 动 器 台 
厂 用 防爆 操作 柱 台 
三 用 防爆 控制 按钮 台 
三 用 防爆 接线 盒 台 
三 用 防爆 插 接 装置 (插销 ) 台 
J” FARR RR SZ GAT 台 


市 场 及 销售 2006 年 , 矿 用 防爆 电器 和 上 三 用 防爆 电 毅 
产品 销售 市 场 仍然 看 好 ,产品 销售 量 和 销售 额 均 比 上 年 有 
较 大 增长 。2006 年 全 行业 主导 企业 产品 销售 额 为 249 826 
万 元 , 比 上 年 增长 34. 71% 。2006 年 主要 防爆 电器 产品 销 
售 量 及 销售 额 见 表 10。2006 年 防爆 电器 行业 销售 收入 在 
2 000 万 元 以 上 的 企业 见 表 11, 


表 10 2006 年 主要 防爆 电器 产品 销售 量 及 销售 额 


矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装 置 
矿 用 隅 爆 型 电磁 起 动 器 
矿 用 隔 爆 型 馈 电 开关 

矿 用 隔 爆 型 检 漏 继电器 
矿 用 隔 爆 型 变压器 综合 装置 
矿 用 隅 爆 型 主 令 电器 

矿 用 隔 爆 型 搬 接 电 娟 

矿 用 隔 爆 型 接线 盒 

7 FAB RR Bic Ha AB 

三 用 防爆 电磁 起 动 器 

广 用 防爆 操作 柱 
三 用 防爆 控制 按钮 
三 用 防爆 接线 盒 
厂 用 防爆 荧光 灯 
三 用 防爆 插 接 装置 


表 1 2006 年 防爆 电器 行业 销售 收入 在 2 000 万 元 
以 上 的 企业 





华 荣 集团 有 限 公 司 


1 

2 电光 防爆 电气 有 限 公 司 

3 徐州 煤矿 机 械 厂 20 112 
4 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 18 678 
5 上 海 电 器 厂 有 限 公司 16 765 
6 八 达 电 气 有 限 公司 


( Be) 






























浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 

新 黎明 防爆 电 髓 有 限 公 司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公司 

沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 

天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公司 
合肥 开关 三 有 限 公司 

沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 

温州 江南 矿业 有 限 公司 

安徽 宝 龙 电器 有 限 公 司 

浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 
山西 长 治 贝 克 电 气 有 限 公司 
乐清 市 长 城防 爆 电 奉 厂 

山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公 司 
上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

烷 原 防爆 电器 有 限 公司 

人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公司 
汾 西 机 器 三 

四 平市 四 开 电 器 设备 制造 有 限 公司 


2006 年 ,防爆 电器 行业 向 南非 越南 、 伊 度 、 苏 丹 、 科 威 
特 , 德 国 、 朝 鲜 、 泰 国 、 印 度 、 巴 基 斯 坦 等 国 出 口 矿 用 高 压 配 
电 装 置 . 矿 用 电磁 起 动 器 、 矿 用 馈 电 开关 、 厂 用 防爆 配 电 箱 、 
厂 用 防爆 操作 柱 、 厂 用 防爆 灯具 等 各 类 防爆 电气 设备 42 万 

台 ( 套 ) ,出 口 创汇 2 300 万 美元 , 比 上 年 增长 60. 84 % , 

科研 成 果 及 新 产品 2006 年 ,防爆 电器 行业 共有 17 项 
新 产品 获得 外 观 设计 和 实用 新 型 国家 专利 。 其 中 : 华 荣 集 
团 有 限 公 司 开发 的 BAY81 系列 防爆 全 塑 荧 光 灯 、BAY81 系 
列 防爆 灯 、BAD82 系列 防爆 灯 、BAT53 系列 防爆 路 灯 、 
BAT82 系列 防爆 投 光 灯 ,江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 开发 
的 EY 系列 防爆 荧光 灯 , 八 达 电 气 有 限 公 司 开 发 的 CHZ 一 
630/1140 真空 隔离 换 向 开关 ,浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 
开发 的 CZ0201 一 7 型 隔 爆 型 开关 模块 .CZ0202 一 6 FY pa ie 
型 信号 灯 模 块 等 9 项 产品 获得 产品 外 观 设计 国家 专利 ,大 
庆 安 正 防爆 电气 有 限 公 司 开发 的 FAFEO64—12/QZS0XC 型 
防爆 动力 (照明 ) 配 电 箱 、FJZD33 一 72W 防爆 节能 强 光 灯 、 
FCXZO70—K102B1 型 防爆 操作 柱 , 天津 市 天 矿 电 器 设备 有 
限 公司 开发 的 BZK 一 630 型 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 智能 
综合 保护 器 ,江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 开 发 的 防爆 效 光 
灯 ; 浙 江 佳 州 电 器 有 限 公 司 开发 的 ZBZ 一 2. 5(4.0)/1140V 
矿 用 隔 爆 型 煤 电 销 综合 保护 装置 .ZBZ 一 2.5(4.0)7Z1140M 
矿 用 隔 爆 型 照明 信和 号 综合 保护 装置 `.QJRS 一 200、300、400/ 
1140 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 软 起 动 器 等 8 项 产品 获得 实用 
新 型 国家 专利 。 

合肥 开关 厂 有 限 公司 开发 的 KBZ 一 200、400/1140 P 


12 358 
12 057 
10 517 
9 750 
9 708 
8 483 
8 240 
7 968 
7 544 
7 206 
6 025 
5 820 
4 855 
4 817 
4 470 
4 369 
4 012 
3 928 
3 867 
3 732 
3 628 
3 298 


隔 爆 型 真空 馈 电 开关 、KB2 一 630/1140 型 矿 用 隔 爆 智能 型 
真空 馈 电 开关 获 安 徽 省 省 级 新 产品 科技 进步 奖 。 

淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公 司 研制 的 BZRK 型 矿 用 
隔 爆 (智能 型 ) 乳 化 液 泵 站 ,2006 年 通过 了 山东 省 科技 厅 组 
织 的 专家 鉴定 。 

乳化 液 泵 站 是 煤矿 井下 采 煤 工作 面 的 基础 设备 。 渔 博 
市 博 山 防 爆 电 器 厂 有 限 公 司 研制 的 BZRK 矿 用 隔 爆 (智能 
型 ) 乳 化 液 泵 站 由 泵 组 、 箱 组 、 高 压 管 阅 和 隔 爆 兼 本 质 安全 
型 变频 控制 装置 组 成 。 具 有 可 编程 序 控制 器 与 压力 、 浓 度 、 
液 位 .温度 等 传感器 配合 ,通过 执行 机 构 实现 对 乳化 液 的 配 
制 .浓度 检测 .自动 校正 ,工作 压力 及 液 位 的 自动 控制 ,同时 
对 泵 体 和 电机 实现 过 热 保护 。 通 过 变频 调 速 实现 对 乳化 液 
工作 压力 的 自动 补偿 及 泵 站 工作 状态 的 界面 显示 。 该 产品 
的 主要 创新 点 是 将 乳化 液 泵 站 集成 化 ,实行 对 多 种 工作 参 
数 的 智能 化 控制 ,通过 变频 技术 实现 节能 降 耗 ,解决 了 大 容 
量 高 电压 变频 模块 的 散热 .变频 器 对 电网 的 电磁 干扰 和 传 
感 器 的 抗 干扰 问题 ,实现 了 乳化 液 浓度 的 在 线 监 测 、 自 动 校 
正 。BZRK 矿 用 隔 爆 (智能 型 ) 乳化 液 泵 站 的 研制 成 功 , 填 
补 了 国内 空白 ,主要 技术 指标 达到 了 国际 先进 水 平 。 

质量 及 标准 ”2006 年 浙江 省 乐清 市 质量 技术 监督 局 对 
乐清 市 防爆 电器 产品 质量 进行 了 专项 监督 抽查 ,抽查 矿 用 
防爆 电器 78 个 批 次 ,合格 59 个 批 次 ,产品 抽样 合格 率 为 
75.64% ;抽查 工厂 用 防爆 电器 42 个 批 次 ,合格 33 个 批 次 ， 
产品 抽样 合格 率 为 78.57% 。 

浙江 省 质量 监督 局 对 浙江 省 防爆 电器 产品 质量 进行 了 
专项 监督 抽查 ,其 中 工厂 用 防爆 电器 共 20 批 次 ,合格 15 个 
批 次 ,产品 抽样 合格 率 为 75% ; 矿 用 防爆 电器 18 个 批 次 , 合 
格 13 个 批 次 ,产品 抽样 合格 率 为 73% 。 

沈阳 市 质量 技术 监督 局 对 沈阳 市 防爆 电器 产品 质量 进 
行 了 专项 监督 抽查 13 个 批 次 ,产品 抽样 合格 率 为 77% 。 

从 几 次 专项 监督 抽查 结果 来 看 ,防爆 电器 产品 质量 总 
体 上 是 比较 好 的 ,大 多 数 企业 有 较 完 善 的 质量 管理 体系 , 产 
品 能 按 标准 生产 ,产品 出 厂 检测 设备 齐全 ,达到 了 国家 标准 
的 规定 。 另 外 25% 的 不 合格 率 , 说 明 防 爆 电器 产品 质量 不 
容 乐观 ,存在 许多 不 可 忽视 的 问题 。 一 部 分 防爆 电器 生产 
企业 规模 较 小 ,技术 和 工艺 .加 工 设备 比较 薄弱 ,没有 完善 
的 质量 管理 体系 和 必 备 的 出 厂 检测 设备 ,企业 技术 文件 不 
完整 ,产品 质量 不 稳定 ,存在 的 主要 问题 有 以 下 几 方 面 : 

(1) 产 品 技术 文件 不 齐全 ,缺乏 指导 正常 生产 的 科学 依 
据 ,造成 产品 粗制滥造 ,不 按 标准 生产 ; 

(2) 无 出 厂 检测 设备 或 产品 不 进行 出 厂 检测 ; 

(3) 无 证 生产 或 防爆 合格 证 .生产 许可 证 、 煤 安 标志 证 
不 齐全 ,假冒 伪劣 产品 还 有 市 场 ; 

(4) 采 用 低劣 材料 和 低劣 元 器 件 ,产品 以 低 价 格 占领 市 
场 ; 
(5) 产 品 外 壳 材 质 低劣 或 产品 外 壳 壳 体 厚 度 不 够 , 达 不 
到 防爆 标准 规定 的 冲击 试验 和 外 壳 耐 压 试验 要 求 ; 

(6) 防爆 灯具 玻璃 外 尝 壁 薄 , 强 度 不 够 ,冲击 试验 达 不 
到 防爆 标准 要 求 ; 
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(7) 部 分 产品 结构 设计 不 合理 ,内 腔 过 于 狭小 ,电气 间 
阶 和 扑 电 距离 不 够 , 陆 弧 距离 短 ,电气 性 能 达 不 到 标准 要 
求 。 

沈阳 市 是 我 国防 爆 电 器 产品 生产 企业 比较 集中 地 区 之 
一 , 现 有 企业 近 50 余 个 。 为 规范 沈阳 市 防爆 电器 生产 企业 
经 营 行为 ,促进 沈阳 市 防爆 电器 行业 健康 有 序 的 发 展 ,沈阳 
市 质量 技术 监督 局 组 建 了 沈阳 市 防爆 电器 专业 化 标准 技术 
委员 会 并 于 2006 年 12 月 召开 了 成 立 大 会 。 沈 阳 市 防爆 电 
器 标准 化 技术 委员 会 的 成 立 对 提高 沈阳 市 防爆 电器 行业 标 
准 化 工作 和 企业 管理 水 乎 ,促进 行业 技术 进步 ,都 将 起 到 积 
极 的 推动 作用 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 ,全 行业 基础 建设 和 技 
术 更 新 改造 投资 5.36 亿 元 , 比 上 年 增长 26.42% ,其 中 基本 
建设 投资 4.48 亿 元 ,技术 更 新 改造 投资 8 800 万 元 。 

2006 年 华 荣 集团 有 限 公 司 上 海 华 荣 工业 园 、 恒 通电 气 
仪表 有 限 公 司 启东 恒通 防爆 工业 园 、 电 光 防 爆 电 气 有 限 公 
司 上 海 研 发 中 心 和 安徽 宿州 工业 园 、 八 达 电 气 有 限 公司 昆 
山 新 厂区 等 基本 建成 并 投入 运行 ,解决 了 行业 骨干 企业 由 
于 生产 场地 不 足 ,企业 发 展 受 到 限制 的 问题 ,为 这 些 企 业 快 
速 发 展 创造 了 基本 条 件 。 

对 外 合作 ” 受 日 本 电机 工业 会 防爆 委员 会 的 邀请 ,中 
国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 组 织 华 荣 集团 有 限 公司 \ 德 
力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 .江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 、 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 .温州 江南 矿业 有 限 公 司 .浙江 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 、 浙 江 创 正 防 爆 电 器 有 限 公司 等 7 
个 单位 一 行 14 人 于 2006 年 10 月 赴 日 本 考察 日 本 电机 工业 
会 防爆 委员 会 .日 本 产业 安全 技术 协会 防爆 电器 试验 部 、 日 
本 日 立 产 机 制作 所 \ 日 本 岩崎 电器 制作 所 。 考 察 的 主要 内 
容 为 : 

(1) 了 解 日 本 先进 的 防爆 电器 产品 检测 技术 ,进行 防爆 
电器 产品 检测 技术 的 交流 ; 

(2) 了 解 日 本 防爆 电器 行业 状况 和 防爆 电器 产品 生产 
状况 .制造 工 艺 .产品 水 平和 技术 发 展 趋势 ; 

(3) 与 只 本 防爆 委员 会 专家 座谈 ,寻找 合资 合作 途径 ， 
洽谈 技术 引进 和 技术 合作 。 

通过 技术 考察 , 了解 了 日 本 防爆 电器 行业 的 现状 和 先 
进 的 制造 工艺 和 产品 技术 ,为 我 国 赶 超 世界 先进 水 平 提供 


了 参考 依据 。 

2006 年 4 月 ,中 国电 器 工业 协会 防爆 电 需 分 会 与 中 国 
国际 贸易 促进 委员 会 化 工行 业 分 会 .石油 和 化 学 工业 电气 
产品 防爆 质量 监督 检测 中 心 等 单位 联合 举办 了 第 三 届 中 国 
国际 防爆 电气 设备 展览 会 。 美 国 . 德 国 \ 日 本 、 俄 罗斯 法 
国 \ 丹 麦 、 澳 大 利 亚 及 国内 各 主要 防爆 电器 制造 三 近 百 家 防 
爆 电 器 制造 商 展 示 了 先进 的 防爆 电气 设备 , 收 到 了 很 好 的 
BOR o 

2006 年 9 月 3~8 日 由 国家 认证 认可 监督 管理 委员 会 
方圆 标志 认证 集团 有 限 公 司 和 国家 仪器 仪表 防爆 安全 监督 
检验 站 承办 的 “2006 国际 电工 委员 会 防爆 认证 体系 年 会 和 和 
国际 防爆 工业 研讨 会 "在 上 海 召开, 国家 认 监 委 、 国 家 安全 
生产 监督 管理 总 局 以 及 24 个 国际 电工 委员 会 防爆 电气 认 
证 体系 成 员 国 、 观 察 员 国 的 代表 和 专家 、 防 爆 电气 生产 商 和 
用 户 、 行 业 协会 .标准 研究 、 检 测 与 认证 机 构 共 200 余 名 代 
表 参 加 了 会 议 。 中 国电 髓 工业 协会 防爆 电器 分 会 李 绍 春 秘 
书 长 受 国家 认 监 委 的 邀请 参加 了 会 议 ,并 在 国际 防爆 工业 
研讨 会 上 作 了 “中 国防 爆 电气 行业 的 现状 和 发 展 ” 的 专题 报 
告 。 报 告 回 顾 了 我 国防 爆 电气 行业 发 展 历程 和 目前 行业 现 
状 及 今后 发 展 趋势 ,并 对 我 国 开展 防爆 电气 产品 认证 工作 
提出 了 建议 。 通 过 此 次 会 议 ,加 深 了 直 界 各 国 对 中 国防 爆 
电气 行业 的 了 解 ,扩大 了 防爆 电器 分 会 在 国际 上 的 影响 和 
知名 度 。 

【 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 李 绍 春 ] 


生产 发 展 情况 ” 据 对 3 013 个 电线 电缆 企业 的 统计 ， 
2006 年 电线 电缆 行业 完成 工业 总 产值 (当年 价 )39 666 957 
万 元 ,实现 利润 1 597 939 万 元 。2006 年 电线 电缆 行业 部 分 
企业 主要 经 济 指标 见 表 1 。 


表 1 2006 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 ( 按 行政 区 域 排列 ) 


企业 和 名称 


北京 市 电线 电缆 总 厂 

天 津 六 〇 九 电缆 有 限 公司 
天 津 塑 力 线 缆 集 团 有 限 公司 
河北 邢台 电缆 有 限 公 司 

上 海 塑 胶 线 厂 有 限 公 司 

上 海南 大 集团 有 限 公司 

永 易 集团 有 限 公司 
江苏 上 上 电缆 集团 
TARA ARAK 
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工业 总 产值 
资产 总 计 销售 收入 
(当年 价 ) 村 = 
加 (万 元 ) 《万 元 ) 
(万 元 ) 


10 987 
37 554 
526 534 
31 046 
34 775 


146 355 
597 633 
521 851 
166 934 


8 496 
50 801 
406 322 
19 589 
25 170 
48 763 
378 102 
128 628 
51 310 





8 485 
40 309 
478 667 
24 141 
47 236 
141 569 
565 268 
529 353 
170 983 


(2) 


工业 总 产值 ou 
企业 名 称 (当年 价 ) BO ait MEKA 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 


无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公 司 652 217 254 144 650 379 
江苏 宝 胜 集团 有 限 公司 690 608 356 447 756 102 
杭州 富 通 集团 有 限 公司 367 628 420 606 363 802 
浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公 司 463 754 387 502 458 466 
浙江 万 马 集团 电缆 有 限 公 司 248 236 157 716 239 029 
福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 139 646 62 563 129 983 
冠 城 大 通 股份 有 限 公司 159 512 182 204 160 527 
南昌 电缆 有 限 责 任 公司 29 712 19 149 28 630 
山东 万 达 电 线 有 限 公司 155 258 160 442 125 188 
青岛 汉 缆 集团 有 限 公 司 o 305 861 99 690 305 087 
郑州 电缆 (集团 ) 股份 有 限 公司 36 548 148 163 28 660 
焦作 铁路 电缆 工厂 25 476 30 098 37 938 
武汉 电缆 有 限 公 司 55 423 33 929 54 533 
TBA Fd Se 2 AS Oy BR ZS] 120 422 46 064 120 422 
广州 电线 厂 42 376 26 432 43 627 
广东 南洋 电线 电缆 集团 股份 有 限 公司 209 833 55 993 201 782 
TREA ARAR 207 438 22 360 233 517 
桂林 国际 电线 电缆 集团 有 限 公司 112 373 50 941 97 646 
重庆 渝 能 泰山 电线 电缆 有 限 公司 157 759 104 809 155 948 
PG J0 JU) FB AA PS BEE ZS a] 34 257 8 985 31 137 
贵州 塑 力 线 缆 有 限 公司 70 241 57 752 68 863 
贵阳 电线 厂 13 145 8 366 12 828 
昆明 电线 股份 有 限 公 司 133 468 81 709 129 135 
西安 西 电 光电 线 有 限 责任 公司 41 462 59 337 47 402 
天 水 铁路 电缆 工厂 19 663 27 376 31 659 
HAKEA RHA) ARREA 22 558 19 379 15 331 
宁夏 天 亮 电 线 电缆 有 限 公司 4 670 4 696 4 539 


市 场 及 销售 ” 据 对 3 013 个 电线 电缆 生产 企业 的 统 
计 ,2006 年 , 共 完成 销售 收入 38 659 168 万 元 。 电 线 电缆 制 
造 企业 积极 参与 国家 重点 建设 项 目 以 及 国际 项 目的 招 投标 
nH 

无 锡 电 缆 厂 有 限 公 司 为 印度 两 电厂 工程 提供 的 6. 6kV 
动力 电缆 和 低压 动力 电缆 ,总 价 6 000 多 万 元 。 

重庆 新 泰山 公司 的 110kV 交 联 聚 乙烯 绝缘 电力 电缆 出 
ORB, ME 7km, 

江苏 享 通 电力 电缆 有 限 公司 中 标 约 旦 电力 建设 项 目 ， 
将 供应 大 截面 银 包 钢 芯 铅 绞 线 近 400t。 

特 变 电 工 鲁能 泰山 电缆 公司 的 132kV、YJLW03 1 x 500 
高 压 交 联 电缆 出 口 重 加 拉 国 , 共 36km, 价 值 1 700 万 元 。 

特 变 电 工 ( 德 阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公 司 中 标 昆 明 供电 局 电 
Bi Ath 9 条 线路 工程 用 全 部 电缆 ,总 价 1 400 多 万 元 。 

通 号 集团 天 水 铁路 电线 工厂 的 数字 信号 电缆 中 标 昆 明 
局 铁路 工程 昆明 一 沾 益 干线 ,总 价 727 万 元 。 

特 变 电 工 新 疆 线 缆 厂 与 国家 电网 公司 签订 了 2 319t、 
500kV 超 高 压 导 线 的 供 货 合同 ,用 于 河北 省 沧 东 一 沧 西 
500kV 送 电 线路 工程 ,导线 全 长 1719km, 

江西 东方 电缆 有 限 公 司 为 北京 奥运 地 铁 五 号 线 供应 
68km 低 烟 无 器 环保 电力 电缆 ,总 价 5 000 多 万 元 。 





科研 成 果 及 新 产品 ”上海 电费 研究 所 科技 开发 中 心 开 
发 的 核电 站 堆 顶 电缆 和 连接 器 组 件 通过 了 由 中 国 机械 工 业 
联合 会 组 织 的 产品 鉴定 。 | 

江苏 亨通 电力 电缆 有 限 公 司 开发 的 交 联 取 乙 烯 绝缘 无 
商 低 烟 阻 燃 防 妖 防 白 蚁 电缆 、 交 联 京 乙烯 绝缘 直流 牵引 电 
缆 、 轨 道 交 通用 无 商 低 烟 阻 燃 直流 双边 联 跳 电 缆 、 变 频 器 用 
电力 电缆 、 耐 化 学 腐蚀 电力 电缆 、 额 定 电压 10kV 铝 合金 世 
铝 导 体 架 空 绝缘 阻 水 电缆 、. 聚 乙烯 绝缘 导 引 电缆 测量 和 计 
算 机 输入 用 屏蔽 电缆 、 钢 芯 铝 合金 导线 和 铝 包 钢 芯 铝 绞 线 
10 种 产品 通过 了 省 级 鉴定 。 另 外 ,该 公司 生产 的 ACSR— 
720/50 钢 芯 铝 绞 线 通过 了 由 中 国电 力 企业 联合 会 组 织 的 部 
级 鉴定 。 

宝 胜 科 技 创 新 股份 有 限 公司 研制 的 铜 芯 钢 护 套 矿 物 绝 
缘 加 热电 缆 被 评 为 国家 级 重点 新 产品 。 

江苏 上 上 电缆 集团 开发 的 核电 站 用 1E 级 Kl1 类 电线 通 
过 了 由 国防 科 工 委 组 织 的 产品 鉴定 。 另 外 ,该 公司 开发 的 
机 车 车 辆 用 额定 电压 30kV 乙 丙 绝缘 低 烟 无 卤 阻 燃 电 力 电 
缆 、 额 定 电压 6/10kV 乙 丙 绝缘 弹性 体 护 套 特种 扁 电 缆 、 氟 
塑料 绝缘 抗 腐蚀 硅 橡 胶 护 套 特 种 高 温 电 力 电缆 和 和 氟 塑 料 绝 
缘 所 塑料 护 套 特种 高 温 控 制 电缆 4 种 产品 通过 了 由 江苏 省 
经 贸 委 组 织 的 产品 鉴定 。 
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通 号 集团 天 水 铁路 电缆 工厂 研制 的 铁路 ( 内 屏蔽 ) 数字 
信号 电缆 、 数 字 式 音频 轨道 电路 连接 用 电缆 及 组 件 、 点 式 应 
答 器 铁路 信号 电缆 、 额 定 电压 1kV 级 五 芯 电力 电缆 4 种 产 
品 通过 了 科技 成 果 及 新 产品 鉴定 。 

郑州 电缆 集团 股份 有 限 公 司 研发 的 NRLH60 高 导电 耐 
热 馈 合金 圆 线 ,35kV 及 以 下 电力 电缆 附件 、 额 定 电压 1 ~ 
10kV 铜 包 铝 导 体 电线 和 电力 电费 3 种 产品 通过 了 省 级 鉴 
定 。 

广东 新 亚 光 电缆 实业 有 限 公 司 生产 的 SOOKV FB 
馈 绞 线 通过 了 新 产品 鉴定 。 

江苏 扬子 江 线 费 有 限 公 司 研 制 的 10kV 耐 高 温 防 腐 变 
频 器 电缆 .0. 6/1kV 耐 高 漫 防腐 变频 器 电 比 、 变 频 器 电缆 、 
耐 腐 分 相 综合 护 套 电缆 、 交 联 限 乙烯 绝缘 具有 有 屏 项 和 了 耐 化 
学 药品 功能 的 电力 电缆 及 控制 电缆 、 聚 乙烯 绝缘 紊 握 乙 烯 
护 套 屏蔽 计算 机 电缆 、 交 联 聚 乙烯 绝缘 防腐 聚合 物 护 套 控 
制 电缆 、0.6/1kV 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 氯 乙 烯 护 套 电力 电缆 、 


一 般 用 途 单 芯 软 导体 无 护 套 电缆 、 铀 芯 PFA 绝缘 PFA 护 套 
控制 电线 和 铜 芯 硅 橡胶 绝缘 硅 橡 胶 护 套 电力 电缆 12 种 产 
品 通 过 了 省 级 鉴定 。 

江西 联 创 光 电线 缆 分 公司 研制 的 耐 低温 高 弹性 特种 通 
信用 弹 得 软 线 和 单 芯 室 内 软 光 缆 及 光纤 跳 线 通 过 了 生产 定 
型 鉴定 。 

武汉 电缆 集团 有 限 公司 开发 的 62, 5% IACS 节能 型 锅 
导体 、 铜 包 铝 复合 导体 线 世 低压 电力 电缆 及 电气 装备 用 电 
线 电缆 通过 了 技术 成 果 鉴 定 。 

质量 及 标准 ”2006 年 3 月 ,全 国电 线 电 缆 标 准 化 技术 
委员 会 第 二 届 三 次 会 议 在 上 海 召开 ,会 议 对 提交 的 6 项 机 
械 行业 标准 和 5 项 国家 标准 的 送审 稿 进行 了 审查 ,还 讨论 
了 国际 电工 委员 会 (IEC) 关 于 基本 的 技术 差异 (EDRs) 的 相 
关 情 况 。 

2006 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 认证 情况 见 表 2。 


R2 2006 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 认证 情况 








质量 ,环境 .职业 健康 安全 管理 体系 一 体 化 认证 
质量 环境. 职 业 健康 安全 管理 体系 一 体 化 认证 
GB/T24001—2004 ( 18014001 : 2004 ) 环境 管理 体系 认证 
GB/T24001 —2004 ( IS014001: 2004 ) 环境 管理 体系 认证 
GB/T24001 —2004 ( 15014001: 2004 ) 环境 管理 体系 认证 
GJB9001 A—2001 军工 产品 质量 体系 认证 





中 出 市 日 丰 电 缆 制 造 有 限 公 司 生 产 的 HO5RR 一 F、 
HOSRN—F .HO7RN 一 F 三 种 型 号 的 橡胶 电缆 通过 了 VDE 产 
品 认 证 。 

远东 电缆 厂 生 产 的 煤矿 用 阻 燃 电缆 和 天 津 609 电缆 有 
限 公司 生 产 的 两 大 系列 产品 煤矿 用 聚 乙烯 绝缘 钼 锌 钢丝 纺 
织 铠 装 聚 所 乙烯 护 套 通 信 电 缆 、 煤 矿 用 阻 燃 漏 泄 同 轩 电 线 
共 11 个 规格 的 矿 用 电缆 获得 煤矿 安全 标志 准 用 证 。 

基本 建设 及 技术 改造 ” 兴 乐 集团 浙江 兴 乐 电线 电缆 制 
造 有 限 公 司 成 立 ,该 公司 总 投资 1.2 亿 元 ,一 期 生产 配套 设 
备 工程 已 完成 ,预计 年 产值 可 达 3 亿 元 ;二 期 低压 工程 投产 
后 预计 年 产值 可 达 6 亿 元 ,实现 税利 3 000 万 元 。 

青岛 汉 缆 集团 整体 收购 河南 金龙 电缆 有 限 责任 公司 超 
高 压 项 目 ,并 投资 5 000 多 万 元 使 原先 建设 的 一 条 超 高 压 生 
产 线 进 入 设备 调试 和 试 生 产 阶段 ,预计 投产 后 可 实现 年 销 
售 收入 1.5 亿 元 。 

宝 胜 集团 有 限 公司 投资 1 亿 元 的 中 压 电缆 项 目 一 期 工 
程 顺利 投产 ,预计 中 压 电 缆 年 内 将 成 为 继 低 压 电 力 电 缆 之 
后 , 宝 胜 第 2 个 年 销售 超 $ 亿 元 的 单项 产品 。 

金川 电线 电缆 三 二 期 扩 能 技术 改造 工程 开工 ,二 期 扩 
能 是 在 2005 年 一 期 扩 能 完成 了 线 缆 产品 大 规格 大 长 度 、 
高 电压 等 级 及 线 缆 产 品 产能 由 1.5 亿 元 提高 到 3 亿 元 的 基 
础 上 进行 的 。 

浙江 正泰 电缆 有 限 公 司 投 资 5 000 万 元 建设 两 条 额定 
电压 3.6/6 ~26/35kV 交 联 聚 乙 烯 绝缘 电力 电缆 生产 线 , 第 
一 条 交 联 线 已 试车 成 功 。 
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远东 电缆 三 
特 变 电工 德阳 电线 股份 有 限 公 司 
上 海 塑胶 线 厂 有 限 公 司 

江苏 亨通 电力 电缆 有 限 公司 

武汉 第 二 电线 电缆 有 限 公 司 

上 海 赛 克 力 特种 电缆 有 限 公 司 













中 国 质量 认证 中 心 
中 国 质量 认证 中 心 四 川 评审 中 心 
华 信 技术 检验 有 限 公司 
挪威 船 级 社 
北京 新 世纪 认证 有 限 公司 

北京 军 友 诚 信 质 量 认证 有 限 公司 

宁夏 浩 海 集团 公司 受 让 了 原 宁 夏天 嘉 线 缆 公 司 第 一 大 
股东 宁夏 天 嘉 电 工 有 限 公 司 46. 5% 股份 ,从 而 正式 人 驻 宁 
ERRAR ,计划 投资 1 亿 元 建设 公司 新 址 ,前 期 投资 
4 000 万 元 对 公司 进行 整体 搬迁 和 改善 公司 的 产品 结构 , 预 
计 到 2008 年 产值 将 达到 2 亿 元 。 

广东 新 亚 光 电线 实业 有 限 公 司 投资 3 500 万 元 进行 第 
七 期 扩建 工程 ,建造 了 两 个 大 型 生产 车 间 , 增 添 了 新 生产 
线 , 其 中 新 建 35kV 及 以 下 交 联 聚 乙烯 绝缘 电力 电缆 的 第 三 
条 生产 线 已 投入 生产 运行 。 

江苏 银 龙 电力 电缆 有 限 公 司 四 期 扩建 工程 开工 ,该 项 
目 总 投资 17 217 万 元 , 预计 建成 后 可 年 产 钢 芯 铝 绞 线 
6 万 t、 控 制 电缆 1 000km 、 交 联 电缆 300km AFF 2 万 t, 可 年 
新 增 销 售 收入 6.5 亿 元 。 

重庆 铝 牌 电线 电缆 有 限 公司 投 资 1.2 亿 元 的 空港 基地 
投产 ,基地 系列 产品 主要 为 大 型 火力 、 水 力 发 电机 组 配套 。 
预计 尼龙 护 套 、 低 烟 无 次 等 家 装 电线 产品 年 产值 将 达到 4 
亿 元 , 橡 套 、 架 空 绝缘 、 高 中 低压 等 各 类 特种 电缆 的 年 产值 
将 达到 10 亿 元 , 铀 型 材 年 产值 可 达 6 亿 元 。 

对 外 合作 ”长沙 金龙 电缆 有 限 公 司 与 加 拿 大 郎 润 集团 
鹏 力 国际 有 限 公司 合资 组 建 金龙 国际 铜 业 有 限 公 司 , 该 公 
司 总 投资 10. 26 亿 元 , 占 地 约 217 800m ,将 分 六 期 进行 建 
设 , 从 废 铀 废 铝 资源 回收 到 原材料 粗 加 工 、 高 档 产 品 精 加 
工 , 建 设 完整 的 铀 铝 业 产业 链 ,年 产 各 类 高 档 铜 铝 产品 23 
A to 

安徽 铀 都 钢 业 股份 有 限 公 司 与 德国 奥 曼 公司 投资 


2006. 01 
2006. 01 
2006. 02 
2006. 10 
2006. 12 







1 000 万 美元 建设 的 金 奥 微细 漆包线 工程 动工 ,设计 规模 年 
产 超 微 细 漆 包 线 100t 和 普通 微细 漆包线 1 万 ,年 销售 收入 
8 亿 元 。 

浙江 球 冠 电缆 制造 有 限 公 司 收 购 安 徽 繁 华电 缆 厂 ,更 
名 为 安徽 球 冠 电缆 厂 ,主要 生产 塑料 布 电线 、 钢 芯 铝 绞 线 、 
交 联 聚 乙 炳 绝缘 电力 电缆 和 架空 绝缘 电缆 等 产品 。 

天 津 华北 集团 有 限 公司 出 资 5 700 万 元 收购 天 津 金山 
电线 电缆 股份 有 限 公 司 55% 的 股份 ,企业 重组 后 将 投资 2 
亿 元 ,在 生产 交 联 电缆 传统 产品 的 同时 ,生产 各 种 特殊 规 
格 、 小 批量 异型 电线 电缆 。 

管理 及 改革 与 行业 交流 2006 年 2 月 16 日 ,在 国家 发 
改 委 经 济 运行 局 召开 的 部 分 导线 制造 厂家 生产 经 营 座谈 会 
上 ,电线 电缆 分 会 代表 呼吁 国家 发 展 与 改革 委员 会 协调 解 
决 铀 \ 铝 材料 大 幅 上 涨 对 导线 制造 企业 造成 的 影响 ,电线 电 
缆 分 会 协助 中 国 机械 工 业 联 合 会 以 中 机 联 科 函 字 (2006) 第 
16 号 文 回国 家 发 展 与 改革 委员 会 申请 协调 解决 导线 主要 制 
造 企业 生产 经 营 中 存在 的 问题 。2006 年 6 月 ,中 国电 器 工 
业 协 会 受 国家 发 展 与 改革 委员 会 经 济 运 行 局 委托 在 北京 召 
开 电 线 电缆 行业 经 济 运行 形势 与 对 策 研 讨 会 ,电线 电缆 分 
会 代表 电缆 行业 汇报 了 当前 电缆 行业 的 经 济 运行 情况 及 存 
在 的 主要 问题 ,并 提出 了 应 对 措施 。 与 会 电缆 制造 企业 一 
致 呼吁 ,国家 发 展 与 改革 委员 会 及 有 关 政 府 部 门 尽快 采取 
调控 手段 解决 因 铀 、 铝 价格 上 涨 给 电缆 企业 带 来 的 困难 。 
会 后 ,发展 与 改革 委员 会 经 济 运行 局 走访 了 导线 主要 用 户 
国家 电网 公司 了 解 情况 ,并 在 2006 年 10 月 9 日 以 发 改 办 运 
行 (2006 )2286 号 文 致 函电 线 电 缆 行业 ,对 铜 \ 铝 有 人 色 金 属 
市 场 价格 大 幅 波 动 给 电线 电缆 企业 生产 经 营造 成 的 影响 等 
有 关 问 题 提出 了 5 点 意见 。 

近 几 年 ,中 国电 器 工业 协会 电线 电线 分 会 在 行业 内 开 
展 电 线 电 线材 料 ”质量 信得过 产品 ”推介 活动 ,分 会 橡 塑 材 
料 专 家 委员 会 研究 制订 了 《关于 电线 电缆 材料 "质量 信得过 
产品 ”评定 实施 办 法 》。 根 据 企业 自愿 申报 的 原则 ,完成 了 
第 一 批 申 报 企业 及 申报 材料 的 审核 及 试验 工作 ,并 进行 了 
专家 评审 。 中 国电 器 工业 协会 于 2006 年 6 月 20 日 以 中 电 
协 [2006]21 号 文 对 评审 工作 做 了 批复 ,正式 推介 7 个 电线 
材料 企业 的 16 个 产品 为 中 国电 器 工业 协会 “质量 信得过 产 
HE” o 

中 国 机 械 工业 联合 会 批复 中 国电 器 工业 协会 电线 电费 
分 会 请 示 报 告 ,决定 撤消 “电线 电缆 行业 反 低 价 倾销 委员 
会 "和 “电线 电线 行业 反 低 价 贷 销 监 督办 公 室 ”。 

2006 年 9 月 ,由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 和 上 
海 电 缆 研究 所 联合 举办 的 2006 中 国电 线 电 缆 行 业 大 会 在 
上 海 举 行 ,大 会 的 主题 为 电线 电缆 “十 一 五 规划 与 行业 自 
主创 新 。 会 上 中 国电 妖 工 业 协 会 电线 电缆 分 会 以 主题 报告 
的 形式 公开 发 表 了 历时 一 年 多 完成 的 《电线 电缆 行业 “十 一 
五 "发展 规 划 建 议 》, 同 时 线 缆 企 业 进行 了 月 主创 新 的 经 验 
介绍 。 人 台湾 电线 电线 工业 同业 工会 组 团 参 加 大 会 ,并 专题 
介绍 了 台湾 电线 电缆 制造 业 的 现状 和 发 展 。 同 期 由 上 海 电 
缆 研 究 所 与 杜 塞 尔 多 夫 ( 中国) 展览 公司 共同 主办 的 2006 


年 中 国 国 际 线 缆 及 线材 展览 会 在 上 海 举行 ,本 届 展 览 展 出 
面积 4 万 m ,来 自 31 个 国家 和 地 区 的 923 个 企业 参展 。 

2006 年 11 月 ,由 中 国 机 械 工业 联合 会 .劳动 和 社会 保 
障 部 中 国 就 业 培训 指导 中 心 和 中 国 机 冶 建材 工会 全 国 委员 
会 主办 ,机 械 工 业 职业 技能 鉴定 指导 中 心 和 上 海 电缆 研 究 
所 承办 ,国家 电线 电缆 质量 监督 检验 中 心 协办 的 远东 杯 全 
国 首届 电线 电缆 制造 工 (检验 工 ) 职业 技能 大 赛 在 上 海 举 
行 。 本 次 大 赛 经 过 广泛 发 动 , 层 层 选拔 ,共有 113 个 企业 参 
加 ,440 名 选手 参赛 ,经 过 预选 赛 的 竞技 选 出 了 49 个 企业 的 
95 名 选手 参加 在 上 海 举行 的 决赛 。 同 期 ,还 举办 了 由 机 械 
工业 职业 技能 鉴定 指导 中 心 主办 、 上 海 电 缆 研究 所 信息 中 
心 和 机 械 工业 职业 技能 鉴定 指导 中 心 电 线 电缆 分 中 心 承办 
的 《铸造 电线 电缆 制造 业 的 疹 梁 一 一 电线 电缆 行业 高 技能 
人 才 论 坛 》 ,会 上 对 电线 电缆 行业 技能 人 才 的 现状 以 及 如 何 
提高 技能 人 才 队 伍 的 素质 等 话题 进行 了 研讨 。 

由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 主办 的 2006 年 全 
国 通信 电缆 及 光缆 专家 委员 会 全 体委 员 会 议 在 荆州 举行 ， 
代表 听取 了 专家 委员 会 2005 年 工作 总 结 和 2006 年 工作 思 
路 报告 ,并 对 当前 行业 发 展 ` 企 业 自 律 和 专家 委员 会 工作 提 
出 了 几 点 建议 。 

中 国 第 五 届 光 纤 光 缆 用 材料 技术 研讨 会 在 上 海 召 开 ， 
代表 们 探讨 了 光纤 光缆 及 材料 产业 的 技术 创新 ,为 通信 光 
电缆 行业 企业 的 发 展 献计 献策 。 

电线 电缆 分 会 绕组 线 专业 工作 部 六 届 一 次 主任 委员 扩 
大 会 议 在 无 锡 召 开 ,会 议 介 绍 了 五 届 以 来 工作 部 所 做 工作 ， 
并 就 2006 年 工作 打算 征求 了 代表 们 的 意见 。 

应 日 本 电线 工业 协会 邀请 ,中 国电 器 工业 协会 电线 电 
缆 分 会 组 团 访问 考察 了 6 家 日 本 电线 电缆 制造 企业 及 日 本 
电线 综合 技术 中 心 ,参观 了 海外 技术 者 研修 协会 及 松下 电 
器 产业 技术 馆 。 

2006 年 11 月 ,由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 与 中 
国电 机 工程 学 会 输电 专 委 会 电气 学 组 主办 的 2006 电线 电 
绕 六 届 一 次 输电 导 地 线 学 术 年 会 在 重庆 召开 ,本 次 年 会 的 
主题 为 超 高 压 及 特 高 压 输电 工程 技术 , 共 收 到 论文 97 篇 。 
会 议 期 间 还 召开 了 导体 线材 专 委 会 委员 会 议 ,选举 成 立 了 
专家 组 。 

[ 摆 稿 人 :上 海 电缆 研究 所 顾 炯 审 稿 人 :上 海 电 缆 研 
究 所 吴 士 敏 ] 


生产 发 展 情况 ” 据 绝缘 材料 分 会 对 行业 主要 企业 的 统 
计 ,2006 年 ,绝缘 材料 行业 企业 通过 不 断 调整 产品 结构 ,加 
大 技 改 和 研发 力度 ,加 快 新 产品 开发 ,进一步 完善 质量 管 
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理 , 经 济 运行 总 体 呈 现 增 长 态势 。2006 年 完成 工业 总 产值 值 前 10 名 企业 见 表 1。2006 年 绝缘 材料 行业 销售 产值 前 
( 当年 价 )748 417 万 元 ;工业 销售 产值 738 045 万 元 ,销售 10 名 企业 见 表 2。2006 年 绝缘 材料 行业 工业 增加 值 前 10 
收入 691 636 万 元 ;全 员 劳 动 生产 率 93 593 元 /人 ,各 项 经 名 企业 见 表 3。2006 年 绝缘 材料 行业 营业 收入 前 10 名 企 
济 指标 比 上 年 均 有 所 增长 。2006 年 绝缘 材料 行业 工业 总 产 业 见 表 4。 

















表 1 2006 年 绝缘 材料 行业 工业 总 值 前 10 名 企业 (单位 :万 元 ) 
工业 总 产值 
企业 名 称 
2006 年 比 上 年 增长 (% ) 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 223 144 161 251 38. 38 
招 远 金宝 电子 有 限 公司 113 973 73 120 55.87 
四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公司 103 137 67 517 52.76 
深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 55 436 42 457 30. 57 
出 东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公 司 23 668 17 876 32. 40 
株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 21 496 12 777 | 68. 24 
浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 20 036 17 042 17.57 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 16 862 14 198 18.76 
宇 波 市 部 州 高 桥 工 贸 公司 12 541 10 705 17.15 
江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公 司 12 379 11 808 4.84 
R2 2006 年 绝缘 材料 行业 销售 产值 前 10 名 企业 (单位 :万 元 ) 
hws a 销售 产值 
2006 年 比 上 年 增长 (%，) 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 233 642 40.78 
招 远 金宝 电子 有 限 公 司 113 423 53.96 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 91 785 56. 94 
深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 55 436 30. 57 
山东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公 司 23 728 30. 86 
浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 19 924 17.74 
株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 19 016 43.52 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公 司 16 862 18.76 
西安 西 电 电 工 材 料 有 限 责任 公司 12 215 15. 88 
江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公司 12 116 3.81 
表 3 2006 年 绝缘 材料 行业 工业 增加 值 前 10 名 企业 (单位 :万 元 ) 
WK 工业 增加 值 
2006 年 比 上 年 增长 (%，) 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 60. 23 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 96. 15 
深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 59.27 
招 远 金宝 电子 有 限 公司 40.09 
山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公 司 4.21 
苏州 巨 蜂 绝缘 材料 有 限 公 司 26.03 
浙江 荣 秦 科技 企业 有 限 公 司 24.40 
株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责 任 公司 86.47 
南通 鸿 安 三 木 绝缘 材料 有 限 公 司 
山东 省 呈 祥 电工 电气 有 限 公司 205. 50 
表 4 2006 FMAM RTA HT 10 名 企业 (单位 :万 元 ) 
企业 名 称 mB A 
2006 年 比 上 年 增长 (% ) 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 233 642 165 960 40.78 
招 远 金宝 电子 有 限 公司 114 240 74 115 54.14 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 79 287 77 110 3.00 
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( 续 ) 
销售 收入 


企业 名 称 一 
深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 30.57 
山东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公司 27.87 
浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 17.74 
株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责 任 会 司 43.52 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公 司 18. 76 
西安 西 电 电工 材料 有 限 责任 公司 10.78 
宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公司 15.98 








产品 分 类 产量 绝缘 材料 行业 产品 分 为 7 大 类 ,油漆 其 产品 品种 达 500 多 种 。2006 年 绝缘 材料 行业 主要 产品 产 
树脂 ` 浸 泪 纤 维 制品 ` 电 工 塑 料 \ 层 压制 品 ` 云 母 制品 、 薄 腊 量 、 销 售 量 及 销售 收入 见 表 5。 
及 复合 材料 和 其 他 类 材料 ,而 每 一 大 类 又 可 分 为 右 干 小 类 ， 


表 5 2006 年 绝缘 材料 行业 主要 产品 产量 、 销 售 量 及 销售 收入 














20 
84 042 
94 712 
432 951 


生产 企业 数 ( 个 ) 
生产 量 (t) 
HEH) 
销售 收入 (万 元 ) 


市 场 及 销售 ” 随 着 国民 经 济 的 快速 增长 ,以 及 发 电 、 输 ” ”的 附加 值 ,同时 人 民 币 的 升值 也 促使 企业 创汇 金额 相应 增 
变 电 设备 和 电机 行业 的 迅猛 发 展 , 国 内 绝缘 材料 市 场 需求 ”加 。 从 产品 分 类 来 看 ,绝缘 材料 行业 出 口 产 品 主要 是 层 压 
一 直 保持 增长 态势 。 统 计 资料 表明 ,2006 年 绝缘 材料 产量 ”制品 中 的 敌 钢 销 板 , 为 25 639 A, AMO A k A 
和 销售 量 比 上 年 有 所 增加 ,其 中 云母 制品 、 浸 演 纤 维 及 其 他 86.3% ,薄膜 及 复合 材料 出 口 额 为 734 万 美元 ,电工 塑料 出 
类 材料 增长 幅度 较 大 ,产量 及 销售 量 比 上 年 分 别 增长 23%、 口 额 为 814 万 美元 ,浸渍 纤维 制品 出 口 额 为 520 万 美元 。 
32% ,27% .23% 和 32% 、31%。 油 漆 树 脂 产品 中 占 首位 的 。” 2006 年 绝缘 材料 行业 创汇 金额 前 10 名 企业 见 表 7。2006 
是 无 溶剂 漆 , 占 油漆 总 量 的 45% ,表明 环保 绝缘 漆 的 需求 仍 。” 年 绝缘 材料 行业 部 分 绝缘 产品 出 口 创汇 额 见 表 8。 
然 旺 盛 ,FH 级 绝缘 漆 仍 保持 增长 步伐 。 随 着 我 国 汽车 工 
业 不 断 发 展 ,大 量 用 于 汽车 制造 业 的 特种 工程 膜 塑料 、 成 型 
件 等 新 型 绝缘 材料 增长 幅度 较 大 。 

2006 年 ,绝缘 材料 行业 统计 企业 销售 绝缘 材料 产品 总 FE RAER DAA 
量 279 2671, 营业 收入 716 533 万 元 ,2006 年 绝缘 材料 行业 招 远 金 宝 电 子 有 限 公司 





表 7 2006 年 绝缘 材料 行业 创汇 金额 前 10 名 企业 


创汇 金额 | 比 上 年 增长 
(万 美元 ) 















销售 量 前 10 名 企业 见 表 6。 珠海 经 济 特区 海港 积 层 板 公司 32 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 -15 
表 6 2006 年 绝缘 材料 行业 销售 量 前 10 名 企业 上 海 欧 亚 合成 材料 有 限 公司 22 


















TEFEK 山东 星 祥 电工 电气 有 限 公司 -28 
HERO | og, 宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公司 36 
- 北 束 新 福 润 达 绝缘 材料 有 限 公司 -23 
r 公 已 
深圳 长 园 新 材料 股份 公司 29 南通 鸿 安 二 木 绝 综 材料 有 限 公司 











招 远 金宝 电子 有 限 公司 13 

三 东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 -39 表 8 2006 年 绝缘 材料 行业 部 分 绝缘 产品 出 口 创汇 类 
浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 2 

上 海 欧 亚 合成 材料 有 限 公司 -9 

宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公司 -12 GEHA 

山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 25 mia 45 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 20 层 压板 材 -12 
EBA Ea E ALESI a AE 30 


2006 年 ,绝缘 材料 产品 出 口 45 230. 2t, 出 口交 货 值 薄膜 及 复合 制品 
236 589.0 万 元 ,创汇 29 710.7 万 美元 。 虽 然 出 口 量 比 上 年 en 
有 所 减少 ,但 出 口交 货 值 .创汇 金额 却 分 别 比 上 年 增长 
25% .29% ,表明 企业 经 过 不 断 调整 产品 结构 ,开发 满足 国 科技 成 果 及 新 产品 2006 年 ,绝缘 材料 行业 企业 依靠 
际 市 场 需求 的 新 产品 和 高 技术 含量 产品 ,提高 了 出 口 产 品 科技 进步 ,研制 开发 出 一 批 科技 含量 高 ,具有 国内 、 国 内 国 
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际 先进 水 平 的 新 产品 ,取得 较 好 的 经 济 效益 。 

四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 研制 开发 的 特种 聚 酯 
薄膜 ,通过 了 四 川 省 科技 厅 组 织 的 产品 鉴定 ,产品 达到 国内 
领先 水 平 。 该 产品 广泛 用 于 压缩 机 等 用 的 电机 电器 中 ,已 
累计 销售 500t 有 余 。 其 主要 性 能 指标 : 拉 伸 强度 
= 160MPa ,断裂 伸 长 率 关 80% , 击 穿 电 压 宇 15kV, 耐 R22 老 
化 性 能 (1200h 伸 长 率 保持 ) 250% , 耐 热 指数 宇 130。 东 材 
公司 研制 开发 的 D125 无 卤 阻 燃 树 脂 , 通 过 了 四 川 省 科技 厅 
组 织 的 科技 成 果 鉴 定 ,产品 达到 国内 领先 水 平 。 该 产品 具 
有 较 高 的 玻璃 化 温度 (Tg) ,而 不 含 商 娄 ,减少 了 对 环境 的 污 
染 , 已 批量 供 货 20t 有 余 。 其 主要 性 能 指标 :固体 含量 
(130T ,0. Sh) = (70 +3) % ,成 形 时 间 (180 + 上 2% ,小 刀 法 ) 
4~12min, 粘 度 50 ~ 90s。 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 
研制 的 D615 一 1 快 固化 高 强度 环 氧 玻 璃 多 胶 粉 云母 带 , 作 
为 一 种 新 型 的 高 压 电机 主要 绝缘 材料 ,常态 下 具有 民 好 科 
软 性 ,贮存 性 能 优良 ,通过 了 相川 省 科技 厅 组 织 的 科技 成 果 
鉴定 ,产品 有 具有 国内 领先 水 平 ,并 在 多 套 水 电机 组 中 使 用 ， 
连续 批量 供应 100t 有 余 。 其 主要 性 能 指标 : 拉 伸 强度 > 
100N/i0mm ,电气 强度 宇 35MVY/m。 

招 远 金宝 电子 有 限 公司 研制 开发 的 亚麻 油 改 性 FR 一 1 
AAR ,通过 了 山东 省 经 贸 委 组 织 的 验收 , 现 已 达到 设计 投 
产能 力 200 H m /a, 年 实现 产值 2 520 万 元 ,该 产品 可 使 覆 
钢板 生产 企业 减弱 对 桐油 的 依赖 性 ,降低 了 生产 成 本 ,带动 
了 国内 亚麻 油 业 的 发 展 。 其 产品 主要 技术 参数 :体积 电阻 
率 >1100MO + m, sp RRA <6. 0, Sp ARE <0. 06 ,剥离 强 
度 宇 1.4N/mm, 阻 燃 性 ULFV, 级 。 该 产品 达到 国际 先进 水 
WE ,广泛 用 于 彩电 、 显 示 器 等 线路 板 的 制造 。 

广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 研制 开发 的 环保 型 挠 性 莉 
铜板 ,具有 优异 的 找 曲 性 、 耐 热 性 ,其 性 能 达到 国际 先进 水 
平 ,符合 美国 I PC 一 4101A 标准 。 公 司 研 制 的 热固性 低 损耗 
高 频 微 波 介质 基板 材料 ,为 《东莞 市 科研 发 展 专项 基金 项 
目 》。 该 产品 具有 低 损 耗 、 低 介 电 常数 ,性 能 达到 国际 先进 
IY ,符合 美国 IPC—4101A 标准 。 公 司 研制 的 无 铅 兼 容 环 
保 型 覆 铜 板 , 该 项 目 为 《2006 年 度 粤 港 关键 领域 重点 突破 
项 目 招标 (东莞 专项 )》。 该 产品 具有 高 玻璃 化 温度 (Tg) 和 
高 分 解 温度 (Td), 性 能 达到 国际 先进 水 平 ,符合 美 
IPC4101 一 A 标准 。 

浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 研制 开发 的 低 挥发 无 商 阻 
燃 环 保 型 浸 溃 树脂 ,通过 选用 高 效 复合 型 匹 商 阻 燃 剂 作为 
阻 燃 成 分 ,着 火 时 两 种 阻 燃 化 合 物 通 过 协同 作用 起 到 目 熄 
性 作用 ,并 选用 低 挥 发 高 性 能 活性 稀释 剂 ,可 以 使 材料 自身 
BN 55 AN Pe AA BR Ba BS AEREI T BK EAE , Pa EE 77, AT tl 
树脂 含量 高 粘度 低 的 绝缘 潜 。 该 绝缘 漆 固 化 时 挥发 小 ,对 
环境 的 危害 大 大 降低 ,符合 国际 环保 要 求 。 该 漆 主 要 技术 
指标 ;粘度 180 +50s(23% +1% ), 阻 燃 性 ULFV,( 氧 指数 衬 
26) ,固化 挥发 份 志 5% (120T +2) , BESET [a] < 12min 
(140% +2% )。 该 产品 具有 浸渍 工艺 好 ,低温 固化 快 ,挥发 
少 , 漆 流 少 , 表 面 光 滑 等 特点 ,适用 于 电器 、 变 压 器 、 高 压 电 
机 等 的 绝缘 处 理 , 可 采用 真空 沉浸 和 真空 压力 沉浸 等 工艺 。 
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株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 研制 开发 的 C 级 无 溶 
Py OLAS HE TJ1173 是 一 种 不 含 任 何 有 机 溶剂 的 绿色 
环保 型 绝缘 产品 。 该 产品 经 过 近 3 年 的 开发 和 改进 ,其 产 
品 性 能 已 达到 设计 指标 ,通过 了 机 械 工 业 电工 材料 产品 质 
量 监 督 检测 中 心 的 检测 ,在 整体 性 能 上 达到 国外 同类 产品 
的 技术 水 平 。 该 产品 在 整个 交 联 过 程 基本 达到 无 低 分 子 物 
析出 ,常态 下 接近 ”“ 零 "挥发 ,适合 VPI 浸渍 工艺 ,特别 是 适 
用 于 变频 牵引 电机 绝缘 处 理 。 该 漆 的 初始 粘度 比较 小 ,在 
绝 绿 浸 溃 处 理 过 程 中 , 较 易 温润 和 漫 透 被 浸 部 件 , 具 有 良好 
的 干燥 性 能 和 挂 漆 性 能 ,同时 高 温 下 该 漆 能 够 快速 固化 成 
膜 。 其 产品 主要 性 能 指标 :粘度 (23Y +27 ,旋转 粘度 计 ) 
640 MPa . s, 胶 凝 时 间 (180% +2% ,试管 法 )$. 2min , HEH 
量 ( 螺 线 管 法 ) 2.8% ,表面 干燥 性 (180 )1.0h, 固化 挥发 
份 1. 1% , 电气 强度 22. 7MV/m (常态 )、17. 6MV/m 
(220€. ) 21. 8MV/m ( 浸水 24h) ,体积 电阻 率 3.1 x 10” 
Q .m( 常 态 )、2.0 x1000 + m (220% ) ,介质 损耗 0. 25% 
(常态 ) .1.4% (220T ) 、 耐 热 指 数 220。 

西安 西 电 电工 材料 会 司 研制 开发 的 (T)5440 一 1IK 快 固 
化 桐 马 环 氧 玻璃 粉 云母 带 ,性 能 好 ,而 热 等 级 了 级 ,工艺 性 
稳定 ,机 械 强 度 高 ,介质 损耗 小 ,尤其 高 温 下 介质 损耗 小 。 
其 主要 性 能 指标 :云母 含量 85 + Se/m’, RAH 75 ~ 
85g/m ,玻璃 布 含量 36 ~44g/m ,挥发 物 生 1.5% , 胶 化 时 间 
1~6min(170% 圆 蕊 法 ) 10 ~ 40min( 130 和 小刀 法 ) , 拉 伸 强 
BF > 100N/10mm, “UGH EE 245 MV/ m, 介 质 损耗 因数 
<1.0% (HAS). <3.0% (155% ), 弯曲 强度 (MPa): 纵向 
WAS S200, 155T >50 ,横向 常态 2180, 155T 240,80 
强度 (固化 后 板材 ) S50 MV/ m, 冲击 强度 (无 缺口 、 简 文 
梁 ) 常 态 ; 宇 60kJ/m 。 西 材 公 司 研制 开发 的 347 高 强度 下 
级 玻璃 布 层 压 板 , 具 有 高 的 而 热 性 和 优异 的 机 电 性 能 。 其 
性 能 指标 :垂直 层 问 弯曲 强度 = 400MPa, = 280MPa 
(155°C ) ,平行 层 问 冲击 强度 ( 简 文 深 法 无 缺口 ) SSO 
kJ/m ,表面 电阻 率 1 x 10:MQ (常态 ) .浸水 后 宇 1 x 
10*.155C = 110° ,体积 电阻 率 S1 x 10 MQ m AK), 
浸水 后 21x«10°,1SSC > 1 x 10 ,平行 层 向 耐 电压 30kV 
(90°C 变压器 油 中 ,1min) 。 

苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公 司 研 制 的 环 氧 少 胶 粉 云母 
带 、JF 一 9950 高 压 (VPI) 绝缘 浸 泪 树脂 .下 一 9801BFH 通用 
绝缘 浸渍 树脂 及 高 强度 H 级 绝缘 高 导 磁 槽 模 ,通过 了 苏州 
市 科技 局 组 织 的 产品 鉴定 。 环 氧 少 胶 粉 云母 带 采 用 胶粘剂 
及 胶 转 移 工艺 使 产品 在 较 少 胶 含 量 的 情况 下 ,具有 好 的 粘 
结 力 ,并 保证 了 少 胶 带 的 柔软 性 和 透气 性 ,在 国内 首次 把 胶 
转移 生产 工艺 应 用 于 少 胶 云 母 带 ,填补 了 国内 空白 ;产品 的 
综合 性 能 达到 国内 先进 水 平 , 其 中 透气 和 电气 绝缘 性 能 指 
标 接近 国际 先进 水 平 。 正 一 9950 高 压 电 机 (VPI) 绝缘 浸渍 
树脂 适用 于 国内 外 大 部 分 少 胶 云 母 带 , 浸 汗 性 好 ,可 以 有 效 
减 薄 高 压 电 机 的 主 绝缘 厚度 ,降低 高 压 电 机 的 制造 成 本 , 提 
高 运行 可 靠 性 。 该 产品 也 可 应 用 于 H 级 VPI 绝缘 系统 , 技 
术 性 能 指标 达到 国内 同类 产品 的 先进 水 平 。 正 一 9801BFH 
通用 绝缘 温 溃 树脂 可 以 达到 H 级 耐 热 性 ,固化 温度 低 可 以 


满足 B.F、H 级 的 通用 要 求 ,该 技术 填补 了 国内 空白 。 产 品 
的 其 他 综合 性 能 达到 了 国内 同类 产品 的 先进 水 平 ,符合 
RoHS 指令 ,可 以 部 分 取代 同类 进口 产品 ,广泛 应 用 于 出 口 
电机 。 经 美国 UL 安全 认证 实验 室 的 检测 ,产品 的 耐 热 性 可 
以 达到 HAR, RE H 级 绝缘 高 导 磁 槽 攀 采 用 高 强度 耐 
高 温 粘 合剂 将 玻璃 丝带 . 导 磁 绝缘 铁丝 通过 引 拨 一 次 成 形 ， 
具有 高 导 磁 率 , 高 机 械 强 度 和 高 耐 热 性 等 特点 。 产 品 性 能 
达到 计划 设计 书 要 求 ,主要 技术 性 能 指标 达到 国内 同类 产 
品 的 先进 水 平 。 

质量 及 质量 管理 ”机械 工业 电工 材料 产品 质量 监督 检 
测 中 心 2006 年 度 总 共 检 测 各 类 绝缘 材料 500 余 批 次 。 检 
测 结果 表明 ,绝缘 材料 产品 总 体质 量 有 所 提高 ,传统 的 绝缘 
材料 检测 量 趋 于 稳定 ,新 型 绝缘 材料 检测 量 呈 增长 态势 。 
近年 随 着 电机 、 变 压 器 性 能 的 提高 ,对 绝缘 材料 的 耐 热 性 要 
求 越 来 越 高 ,对 绝缘 材料 的 热 老化 、 绝 缘 结构 的 热电 老化 的 
评定 试验 增长 较 快 ,这 对 提高 绝缘 材料 的 质量 起 到 了 一 定 
的 促进 作用 。 

2006 年 四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公 司 按照 “以 人 为 
本 ,以 质 为 生 ,以 客 为 尊 , 以 信 为 重 " 的 经 营 理念 ,坚持 技术 
创新 ,严格 质量 管理 ,针对 公司 体制 变化 ,及 时 组 织 修订 了 
ISO9001 质量 管理 体系 、ISO14001 环境 管理 体系 、OH- 
SAS18001 职业 安全 健康 管理 体系 等 手册 程序 文件 及 第 三 
层次 文件 ;接受 了 西安 ABB 等 多 个 公司 客户 对 东 材 公司 进 


行 的 第 二 方 审核 ;ISO9001 质量 管理 体系 通过 了 中 国 质量 认 
证 中 心 的 换 证 审核 .IS014001 环境 管理 体系 .OHSAS18001 
职业 安全 健康 管理 体系 通过 年 度 监 督 审 核 ; 在 公司 内 推行 
GB/T19580—2004 ¢ 卓越 绩效 评价 准则 》、GB/AT19579 一 2004 
《卓越 绩效 评价 准则 实施 指南 》 标 准 ,提高 了 公司 质量 保证 
能 力 。 公 司 被 四 川 省 质量 协会 授予 “卓越 绩效 模式 ”先进 企 
业 特 别 奖 。 

为 推动 企业 技术 进步 ,提高 绝缘 材料 产品 质量 和 行业 
质 优 品牌 产品 知名 度 , 中 国电 器 工业 协会 绝缘 材料 分 会 以 
科技 创新 为 动力 ,认真 做 好 “质量 可 信 产 品 ” 推 介 工 作 。 根 
据 新 产品 质量 可 信 推 介 办 法 细则 ,由 13 位 专家 对 5 个 产品 
进行 了 评定 ,其 中 3 个 产品 被 评 为 B 级 (中 级 ) 推 介 ,他 们 是 
哈尔滨 庆 缘 电工 材料 有 限 公司 的 9434 一 3 高 抗 冲 不 饱和 聚 
栈 玻 璃 纤维 膜 塑料 和 三 峡 应 用 的 HEC5440 一 1(9545 一 1H) 
高 电压 环 氧 玻璃 粉 云 母 带 、 西 安西 电 电工 材料 有 限 公司 的 
5440 一 1K 快 固化 玻璃 粉 云 母 带 。 

标准 化 工作 ”全国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 2006 
年 度 根据 国家 标准 委 标 准 制 修订 计划 的 要 求 ,组 织 有 关 单 
位 的 技术 人 员 共 起 草 了 19 项 国家 标准 。2006 年 承担 1 项 
国 军 标 (GJB) 的 制订 工作 , 即 《 舰 船 电 机 绝缘 用 互 级 聚 酰 亚 
胺 薄膜 聚 芳 酸 膀 纤 维 纸 和 柔软 复合 材料 制品 规范 》, 同 时 串 报 
1 项 国 军 标 计划 ,已 获 国家 军用 材料 标 技 委 的 初步 评审 。 
2006 年 绝缘 材料 行业 国家 标准 制 修订 项 目 见 表 10。 
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项 目 名 称 


测量 电导 和 电容 确定 绝缘 液体 的 介质 损耗 因数 的 试验 方法 
电气 绝缘 用 柔软 复合 材料 第 3 部 分 :单项 材料 规范 

电气 用 波纹 纸板 和 薄 纸 板 第 1 部 分 :定义 、 名 称 及 一 般 要 求 
电气 用 硅 液体 规范 

聚 酯 薄膜 补 强 B 阶 环 氧 树脂 粘 合 云母 纸 


绝缘 材料 电气 强度 试验 方法 第 3 部 分 :对 1.2/S0hs 脉冲 试验 的 附加 要 求 


绝缘 液体 以 合成 芳烃 为 基 的 未 使 用 过 的 液体 规范 
绝缘 液体 的 雷电 脉冲 电气 强度 测定 方法 


老化 试验 数据 统计 分 析 导 则 第 1 部 分 :建立 在 正 态 分 布 试验 结果 平均 值 基 


础 上 的 方法 
评定 绝缘 材料 中 水 树枝 化 的 试验 方法 
6023 ( DB10) 行 输出 变压器 用 来 栈 薄 膜 
D328 元 讽 阻 燃 高 强度 玻璃 布 层 压 板 
D350 改 性 二 葵 醚 玻璃 布 层 压板 
DK10 .DK11 薄膜 开关 用 聚 酯 薄膜 
电气 绝缘 用 树脂 基 活 性 复合 物 第 2 部 分 :试验 方法 
电气 绝缘 用 漆 第 1 部 分 :定义 和 一 般 要 求 
以 云母 为 基 的 绝缘 材料 第 5 部 分 :电热 设备 用 云母 板 


液体 绝缘 材料 工 频 相 对 介 电 常数 .介质 损耗 因数 和 体积 电阻 率 的 测量 


绝缘 液体 在 电 应 力 和 电离 作用 下 的 析 气 性 测定 方法 
电气 绝缘 的 耐 热 性 评定 和 分 级 


为 加 速 绝缘 材料 标准 体系 建设 ,满足 电气 装备 制造 业 
的 急需 ,在 广泛 征求 绝缘 材料 生产 厂家 和 用 户 意见 的 基础 
上 ,2006 年 ,全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 组 织 申报 国家 
标准 制 修订 项 目 15 项 ,行业 标准 制 修订 项 目 5 项 ,国家 标 


制定 /修订 | ”修订 标准 编号 


采用 国际 标准 编号 
IEC 61620: 1998 
TEC 60626—3: 2002 
IEC 61628—1: 1997 
IEC 60836: 1988 
IEC 60371—3—4: 1992 
IEC 60243—3: 2001 
IEC 60867: 1993 
IEC 60897: 1987 
IEC 60493—1: 1974 


IEC TS61956: 1999 


GB/T 15023—1994 
GB/T 1981. 1—2004 
GB/T 5022—1998 
GB/T 5654—1985 
GB/T 10064—1988 
GB/T 11021—1989 


IEC 60455—2: 1998 
IEC 60464—0: 1998 
IEC 60371—3—3: 1983 
IEC 60247: 2004 
IEC 60628: 1985 
TEC 60085: 2004 





准 化 管理 委员 会 批准 下 达 国 家 标准 制 修订 计划 35 项 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 绝缘 行业 部 分 企业 基本 
建设 、 技 改 投资 情况 见 表 11。2006 年 绝缘 材料 行业 部 分 企 
业 完 成 技术 改造 项 目 及 效果 见 表 12, 
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表 11 2006 年 绝缘 行业 部 分 企业 基本 建设 、 技 改 投资 情况 (单位 :万 元 ) 
基本 建设 投资 技术 改造 投资 


企业 和 名称 
投资 计划 实际 完成 计划 投资 | 实际 完成 
panes | et | 建安 工程 | 设备 工具 购置 ve - 
7 200 11 105 


广东 生 益 科技 股份 公司 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 
西安 西 电 电工 材料 有 限 公 司 
出 东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公司 
许昌 市 许 绝 电工 有 限 公司 
宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公司 
浙江 荣 泰 绝缘 材料 有 限 公 司 
山东 呈 祥 电工 电气 有 限 公 司 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 
江苏 亚 宝 绝缘 材料 有 限 公司 
江苏 冰 城 电 材 有 限 公司 
南通 鸿 安 三 木 绝缘 材料 三 
上 海 亚 合成 材料 有 限 公 司 
四 平市 前 进 绝缘 材 料 公司 
徐 水 县 科 瑞 达 工 贸 有 限 公司 
龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公 司 
宝应 县 精工 绝缘 公司 















表 12 2006 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 完成 技术 改造 项 目 及 效果 


招 远 金宝 电子 有 限 公司 RA AREA BE BIR AF 2006 年 12 月 完成 全 部 设备 安装 调试 工作 ,项 目 设 计生 产能 
力 为 1 000 万 m’/a 环保 型 纸 基 和 复合 基 履 铜板 ,年 可 新 增 销售 收入 
60 000 万 元 ,利税 5 500 万 元 

该 项 目 是 在 原 老 生产 线 基础 上 进行 的 技术 改造 ,于 2006 年 12 月 完成 
实施 ,新 增 10 台 阴 极 辊 。 项 目 设计 生产 能 力 为 年 产 1 200t 电解 钢 销 ,项 
目 投产 后 ,年 新 增 电解 铜 销 1 200t, 用 于 环保 型 覆 铜 板 

该 项 目 已 于 2006 年 8 月 完成 ,项 目 设计 能 力 为 年 新 增 10 万 m 线路 
板 ,项 目 投 产后 ,线路 板 年 总 产能 为 20 万 m ,新 增 销售 收入 1 900 万 元 ， 
利税 410 万 元 ,其 中 利润 140 万 元 

该 项 目 固 定 资产 投资 2 200 万 元 ,新 建生 产 厂房 2000m ,购置 3 条 多 功 
能 聚 酯 切片 生产 线 ,配套 辅 助 生产 设备 ,形成 年 产 1 万 :多 功能 聚 酯 切片 
的 生产 能 力 ,年 新 增 销售 收入 10 200 万 元 ,利润 1 224 万 元 ,税金 410 万 元 

2006 年 ,通过 不 断 改进 产品 性 能 和 进行 技术 改造 ,已 形成 年 生产 800t 
有 机 硅胶 粘 剂 的 规模 ,新 增产 值 约 2 500 万 元 ,实现 利税 800 万 元 

2006 年 ,对 漆包线 漆 生 产 线 进 行 了 技术 改造 ,于 12 月 底 全 面 完成 生产 
设备 .合成 工艺 技术 等 方面 的 改造 。 通 过 改造 ,有 三 套 反 应 签 用 来 生产 漆 
包 线 漆 , 其 中 2 000L 反应 签 2 套 ,500L 反应 签 1 EB RESET Be 
来 的 900va 提高 到 1 SOO a, 可 完成 年 销售 收 人 2 615 万 元 (H 级 产品 
900t, 了 级 产品 400t 以 及 稀释 剂 200t) ,利税 可 达 291 万 元 。2006 年 已 完 
WOR RAE = 124.4t, 产 值 243.98 万 元 ,利税 65 万 元 


2006 年 3 月 改造 完成 ,投产 能 力 为 40Va, 投 产 运行 后 新 增产 值 近 百 万 元 
2006 年 11 月 公司 研发 测试 中 心 的 基建 工程 和 内 部 装修 工程 完成 ,该 中 


心 同 时 申报 成 功 吴江 市 工程 技术 研究 中 心 ,项 目 总 投资 1 200 万 元 ,总 建 
筑 面积 为 3 000m 。 该 中 心 具备 多 功能 研究 宝 和 较 完善 的 检测 设备 。 建 
成 后 3 年 内 预计 完成 研究 项 目 10 个 ,投产 后 可 增加 利税 总 额 6 000 万 元 ， 
建成 后 的 试验 中 心 节约 境外 试验 费 300 万 元 


对 外 合作 ”2006 年 ,绝缘 材料 行业 引进 项 目的 有 浙江 真正 的 绿色 化 工 产品 要 求 ;@ 高 固体 分 单 组 分 产品 ,有 较 低 
荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 引 进 水 性 聚氨酯 一 丙烯 酸 分 子 杂 化 ”粘度 ,适合 浸 演 绝缘 工艺 ; 鲜 乳 液 不 沉 析 ,组 分 不 分 解 ,性 能 
微 乳 液 及 其 应 用 项 目 , 研 制 的 高 性 能 的 水 乳 性 绝缘 浸渍 漆 稳定 ,具有 良好 的 贮存 稳定 性 。 该 产品 性 能 达到 或 接近 国 
具有 人 不 含 助 溶剂 AK VOC 含量 ,完全 用 水 有 效 稀释 ,达到 际 先进 水 平 。 
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电解 钢 稍 扩建 改造 


印 制 电路 板 配套 技术 改造 


四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 


10 000t 特种 聚 酯 切片 


浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 低 分 解 耐 高 温 有 机 硅胶 粘 剂 


株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 | 漆包线 漆 生 产 设备 的 改造 


西安 西 电 电工 材料 有 限 公 司 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 


复合 用 亮 幅 上 胶 机 
建立 研发 测试 中 心 





经 过 近 2 年 的 吸收 消化 ,四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 
公司 引进 的 6012.6013.6014 电容 齿 用 聚 酯 薄膜 的 生产 已 
达到 设计 的 产能 ,2006 年 生产 2 200t 聚 丙烯 薄膜 。 

行业 活动 ”为 加 强 电 工行 业 自 主创 新 体系 的 建立 , 实 
施 品牌 战略 ,开展 行业 质量 可 信 产 品 推 介 工 作 ,2006 年 7 H 
3 ~7 日 ,中 国电 器 工业 协会 绝缘 材料 分 会 在 大 连 市 组 织 召 
开 了 全 国 绝缘 材料 行业 厂 长 (经 理 ) 及 总 工程 师 会 议 ,参加 
会 议 的 厂 长 (经 理 ) 、 总 工程 师 及 其 他 管理 人 员 共 有 90 A. 
会 议 邀 请 相关 领导 和 专家 作 了 电工 行业 自主 创新 体系 建 
立 \ 关 于 中 国 品牌 产品 目录 推荐 工作 以 及 电工 行业 质量 可 
信 产 品 推介 工作 的 说 明 等 报告 ,国内 外 绝缘 技术 发 展 动态 
专题 报告 ,绿色 环保 发 展 专题 报告 ,并 介绍 了 电子 电器 限 用 
有 害 物 质 国家 标准 ,行业 标准 起 草 情 况 , 开 展 了 绝缘 材料 新 
产品 推介 评定 活动 。 

为 加 强行 业 技术 交流 ,使 企业 更 多 了 解 国内 外 绝缘 材 
料 与 绝缘 技术 领域 的 新 发 展 和 新 动态 ,中 国电 工 技 术 学 会 
绝缘 材料 与 绝缘 技术 专业 委员 会 和 中 国电 器 工业 协会 绝缘 
材料 分 会 于 2006 年 10 月 29 日 ~11 月 2 日 在 桂林 联合 召 
开 了 全 国 绝缘 材料 与 绝缘 技术 专题 研讨 会 ,参加 会 议 的 有 
来 自 全 国 各 地 的 厂 长 经 理工 程 技术 人 员 和 销售 人 员 共 147 
Ko 会 议 就 绝缘 材料 行业 的 前 沿 撤 术 :CD 环保 型 绝缘 材料 


及 应 用 技术 的 研究 ;@ 节 能 型 绝缘 材料 及 应 用 技术 的 研究 ; 
@@ 阻 燃 型 绝缘 材料 及 其 应 用 技术 的 研究 ;名 耐 热 性 绝缘 材 
料及 其 应 用 技术 的 研究 ; @ 高 压 绝缘 材料 与 高 压 绝缘 技术 
的 研究 等 进行 了 交流 。 

[ 扎 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 和 孙 瑛 ” 审 稿 人 :桂林 电 
RAZA ARAL SRE) | 


生产 发 展 情况 ”在 主要 原材料 银 和 铜 的 价格 持续 走高 
且 不 稳定 的 不 利 条 件 下 ,2006 年 电工 合金 行业 的 产量 及 产 
值 继续 保持 较 快 增长 。2006 年 ,电工 合金 全 行业 完成 工业 
总 产值 ( 当年 价 ,下 同 ) 约 为 460 000 万 元 , 比 上 年 增长 
30.7% 。2006 年 电工 合金 行业 完成 工业 总 产值 前 10 名 的 
企业 情况 见 表 1。 


表 1 2006 年 电工 合金 行业 完成 工业 总 产值 前 10 名 的 企业 情况 














浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 
安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公 司 
杭州 永 磁 集 团 有 限 公 司 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 

桂林 人 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 
中 希 合金 有 限 公司 

重庆 川 仪 一 广 

绍兴 县 宏 峰 化 学 金属 制品 厂 

北京 机 床 电 器 有 限 责 任 公司 “ 

浙 汪 天 银 合金 技术 有 限 公司 
注 : * 该 公司 另 生 产 机 床 电 器 33 万 件 。 


产品 分 类 产量 2006 年 ,电工 合金 行业 银 基 电 触 头 材 
料 ( 线 材 、 片 材 ) 产 量 约 为 1 000t, 比 上 年 增长 11% ; 铜 基 触 
头 材料 (主要 为 CuW 和 触 头 ,不 含 真空 开关 用 触 头 ) 约 350t， 
比 上 年 增长 9.4% ;真空 开关 触 头 材料 ( 主要 为 CuCr 系列 ) 
产量 约 243 万 片 , 比 上 年 增长 16% ;其 他 电工 合金 材料 ( 包 
括 换 向 器 用 银 铜 合金 . 热 双 金属 和 焊料 等 ) 约 7 500t, 比 上 
年 增长 17% ;铸造 铝 镍 铅 磁 钢 产 量 近 几 年 趋 于 平稳 ,年 产量 
基本 维持 在 3 000t 左右 。2006 年 电工 合金 分 类 产量 见 
R 2o 


D O u A a A U D m 





mat 
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R2 2006 年 电工 合金 分 类 产量 


产品 名 称 产量 (9) 
电 触 头 材料 


银 基 触 头 材料 





1 000 


工业 总 产值 (万 元 ) 产量 (t) 














利润 总 额 (万 元 ) 


373 
4 380 
18 363( 万 只 ) 
1 000 
102( 不 合 铜 基 ) 
103 








1 170 











26 
43 
75 

















铜 基 触 头 材料 (不 合 真 空 触 头 ) 
ET fit Sk 
银 铀 合金 
热 双 金属 

其 他 

磁 钢 产品 

铸造 AINiCo 永 磁 


市 场 及 销售 2006 年 ,电工 合金 行业 产品 销售 收入 约 
426 000 万 元 ,利润 总 额 约 13 500 万 元 ,出 口 创汇 约 2 200 万 
美元 。2006 年 电工 合金 行业 销售 收入 前 10 名 企业 见 表 3。 
2006 年 电工 合金 行业 部 分 企业 出 口 创汇 情况 见 表 4。 
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表 3 2006 年 电工 合金 行业 销售 收入 前 10 名 企业 















浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 
安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公司 

杭州 永 磁 集 团 有 限 公司 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 

中 希 合金 有 限 公 司 

重庆 川 仪 一 厂 

靖江 市 泰 力 有 色 合 金 实业 有 限 公 司 

浙江 天 银 合金 技术 有 限 公司 
北京 机 床 电器 有 限 责任 公司 


oon HA in BPW NS 


— 
© 















序号 


杭州 永 磁 集 团 有 限 公 司 

苏州 市 三 立 电工 合金 有 限 公 司 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 

浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 

天 水 长 城 电 工 器 材 厂 

宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公司 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 


5 fh Sk 
绕 线 简 、 触 点 
钢 铬 触 头 


从 2006 年 电工 合金 行业 的 生产 形势 看 ,尽管 原材料 
(主要 是 白银 和 铜 ) 价 格 持 续 走高 且 不 稳定 ,但 企业 采取 小 
批量 、 多 次 买 进 原材料 等 办 法 ,尽量 降低 银 价 波动 带 来 的 风 
险 ,总 产量 .工业 总 产值 及 销售 收入 比 上 年 有 较 大 幅度 的 增 
长 ,全 行业 利润 总 额 更 比 上 年 大 幅 增 长 一 倍 多 ,而 产品 结构 
与 上 年 相 比 变化 不 大 。 

企业 结构 ” 银 基 电 触 头 材料 是 电工 合金 行业 最 主要 的 
产品 ,其 产值 和 销售 收入 占 到 全 行业 的 近 80% 。 经 过 几 十 
年 的 发 展 ,特别 是 近 几 年 的 企业 改制 和 资产 重组 ,企业 结构 
趋 于 稳定 ,大 致 可 分 为 以 下 几 种 类 型 ; 

第 一 类 ,这 类 企业 产值 和 销售 收入 名 列 行业 前 昔 ,不 仅 
生产 规模 相对 较 大 ,产品 较为 齐全 ,而 且 资 金 投 入 较 大 , 通 
过 引进 人 才 和 购置 先进 设备 ,从 而 具有 一 定 的 产品 研发 能 
力 。 他 们 的 目标 不 仅 要 占有 较 多 的 国内 市 场 份 额 ,而 且 志 
在 技术 上 占领 制高点 ,保证 在 竞争 中 处 于 有 利 地 位 。 原 科 
研 院 所 改制 的 企业 和 个 别 发 展 较 好 的 股份 制 企业 即 属于 这 
一 类 。 

第 二 类 ,这 类 企业 大 都 从 原 “国家 定点 触 头 生产 三" 改 
制 而 来 ,他 们 能 生产 银 基 触 头 材料 的 线材 或 (和 ) 片 材 ,但 由 
于 人 才 和 资金 的 不 足 ,设备 落后 ,基本 上 无 研发 新 产品 的 能 
力 , 以 生产 传统 的 中 低档 次 产品 ( 如 银 氧 化 锅 ) 为 主 ,这 类 企 
业 目 前 全 国有 十 几 个。 

第 三 类 ,外 资 ( 台 资 ) 企 业 。 这 类 企业 由 DODUCO Met- 
aior 喜 星 等 国际 著名 电 触 头 制造 企 业 通过 收购 (或 合资 ) 国 
内 企业 或 由 台 资 直接 创办 ,目前 生产 规模 不 是 很 大 ,主要 为 
外 资 电器 企业 提供 配套 服务 。 他 们 不 在 中 低档 产品 上 与 国 
内 企业 作价 格 竞争 ,而 是 依托 发 达 国 家 的 技术 优势 占领 高 
端 产品 市 场 。 目 前 这 类 企业 在 我 国 已 有 4 ~5 个 。 
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~~ AU be U Ne 


产品 销售 收入 全 员 劳 动 生产 率 
(万 元 ) (T/A) 


Gia eh EA ph 
振动 锤 . 电 触 头 
AEM RE 
银 基 触 头 、 锦 钉 型 触 头 
















1 319 000 
1 936 500 
404 000 
1 013 900 
969 800 
848 900 
224 500 
653 800 
1 133 300 
160 500 


银 基 触 头 
银 铜 合金 
铝 镍 销 磁 钢 .电机 
银 基 触 头 
热 双 金属 
银 基 触 头 
复合 之 材 
银 基 触 头 
银 基 触 头 
银 焊料 






























创汇 额 
出 口 国家 和 地 区 (FRR) 
KREA HEH mtt BH EK 
韩国 .巴西 .印度 及 中 国 港 台地 区 
韩国 ,泰国 日 本 及 中 国 香港 

韩国 .德国 .奥地利 及 日 本 

新 加 坡 、 中 国 香 港 

东南 亚 国家 














447.8 
337.1 
250.0 
80.0 
32.0 






第 四 类 , SET AY kK a. FER ES Bb Bs Be 
庞大 , 佑 计 有 60 To FER SAAT BYE AER AR TIA” 
较 低 , 少 则 有 三 五 台 冷 压 焊 复合 锦 钉 触 头 机 即 可 开 一 家 小 
企业 ;二 是 能 方便 地 从 以 上 3 类 企业 中 购买 到 制 打 锦 钉 型 
解 头 所 需 的 线材 ;三 是 电器 (尤其 是 小 型 电器 ) 的 快速 发 展 
加 大 了 对 锦 钉 型 触 涉 的 需求 。 这 类 企业 的 特点 是 规模 小 得 
经 营 灵活 , 银 价 波动 对 其 影响 相对 较 小 , 且 服 务 对 象 大 都 在 
其 附近 。 所 以 这 类 企业 几乎 全 部 处 于 电器 (尤其 是 小 型 电 
am) 的 生产 地 江浙 和 “ 珠 三 角 " 一 带 。 从 中 国电 器 工业 协会 
电工 合金 分 会 秘书 处 了 解 到 ,2006 年 冷 压 焊 复合 锦 钉 触 头 
机 销售 量 接近 400 人 台 , 由 此 可 见 这 类 企业 的 发 展 速度 之 快 。 

由 于 当今 我 国电 触 头 材料 的 生产 能 力 远大 于 市 场 需 
求 , 竞 争 极为 激烈 ,有 的 企业 不 再 在 电 触 头 行业 与 同行 们 作 
“ 挤 死 捕杀 ”, 而 是 在 维持 原 有 电 触 头 材料 生产 规模 的 基础 
上 ,投入 部 分 人 力 、 资 金 开发 其 他 电工 电子 产品 如 硅 铅 丝 、 
高 比重 合金 \ 钢 钢 复合 带 、 银 铀 复合 带 和 触 头 元 件 等 ,尽管 
规模 不 大 ,但 效益 还 不 错 。 另 外 耐人寻味 的 是 电 触 头 企 业 
老总 们 在 一 边 感 叹 市 场 竞争 激烈 和 经 营 艰难 的 同时 ,一 边 
在 加 大 资金 投入 ,用 于 厂房 建设 .设备 购置 或 技术 改造 ,更 
有 不 少 新 成 员 陆 续 加 入 这 一 竞争 行列 。 

科技 成 果 及 新 产品 佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 的 新 
产品 “ 热 双 金属 薄 带 ”其 厚度 在 0. 3mm 以 下 ,可 在 温 控 器 、 
保护 器 中 逐步 取代 进口 产品 ,获得 了 较 好 的 经 济 效 益 和 社 
会 效益 。 

安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公 司 的 新 产品 “ 银 氧化 锡 线 
材 ” 于 2006 年 10 月 通过 了 河北 省 科技 厅 主 持 的 鉴定 ,设计 
投产 能 力 为 36UVa。 

东莞 市 中 一 合金 科技 有 限 公司 的 新 产品 “AgFe 复合 带 


材 " 和 “AgCu 复合 带 材 "已 投入 批量 生产 ,投产 能 力 分 别 为 
30t/a 和 40ta, 

中 希 合 金 有 限 公 司 的 “环保 型 银 合金 电 触 头 ”“ 银 氧 
化 锡 氧 化 钢 稀 土 片 状 触 头 ”于 2006 年 10 月 通过 了 乐清 市 
科技 局 主持 的 鉴定 ,并 分 别 获 乐 清 市 科技 进步 一 等 奖 和 二 
等 奖 ,设计 投产 能 力 分 别 为 200tVa 和 100t/a。 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 的 “替代 银 氧化 
锅 的 环保 型 银 氧 化 锡 基 触 头 材料 产业 化 技术 研究 "通过 了 
由 桂林 市 科技 局 主持 的 鉴定 ,设计 投产 能 力 为 100Va。 该 
公司 的 新 产品 “中 压 ( 真 空 ) 开关 用 新 型 ( 铜 铬 ) 触 头 ”于 
2006 年 10 月 通过 了 鉴定 ,设计 投产 能 力 为 10 万 片 /a;“ 继 
电器 、 接 触 器 专用 高 可 靠 性 复合 材料 "于 2006 年 5 月 通过 
国防 科 工 委 主 持 的 鉴定 ,投产 能 力 为 100kg/a。 

福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 的 新 产品 “新 型 银 氧 化 锌 
线材 ”“ 复 合 粉 法 环保 银 氧化 锡 线材 "、“ 环 保 型 雾 化 工艺 


RS 2006 年 度 电工 合金 分 会 会 员 














杭州 永 磁 集 团 有 限 公司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 
苏州 市 三 立 电工 合金 有 限 公司 

出 野 和 集团 股份 有 限 公 司 长 江 合 金 厂 


nn 


ISO9001: 2000 质量 管理 体系 
ISO9001: 2000 质量 管理 体系 认证 复审 
ISO9001: 2000 质量 管理 体系 换 证 认证 
ISO9001: 2000 质量 管理 体系 认证 

Intertek ISO9001: 2000 质量 管理 体系 认证 


AgZnO 片 状 触 头 材 料 ”“ 环 保 型 高 氧化 物 售 量 AgSn0, (15 ) 
触 头 材料 "、“ 厚 比例 AgSnO,/Cu 复合 板材 ”“ 弥散 强化 型 
AgCe(0.5) 线 材 " 和 “纤维 弥散 强化 型 AgNil0 线材 "于 2006 
年 12 月 通过 了 浙江 省 经 贸 委 主持 的 鉴定 ,这 些 产 品 均 已 投 
和 批量 生产 。 该 公司 的 科研 项 目 “ 银 氧化 锡 片 状 触 头 材料 
研发 "和 “ 银 氧化 锡 片 状 触 头 材料 研发 分别 获 温州 市 科技 
进步 三 等 奖 和 乐清 市 科技 进步 三 等 奖 。 

质量 及 标准 ”至 2005 FIR, 分 会 内 先后 已 有 20 多 个 
企业 通过 IS09001: 2000 质量 管理 体系 认证 。2006 年 度 电 
工 合金 分 会 会 员 单 位 通过 “认证 ”或 证 书 复审 的 企业 见 表 
5。 在 行业 中 具有 较 高 市 场 占 有 率 、 产 品质 量 在 同类 产品 中 
处 于 国内 领先 地 位 的 产品 在 2006 年 度 被 评 为 “中 国电 器 工 
业 协 会 质量 可 信 产 品 ”,2006 年 获得 “中 国电 紫 工 业 协 会 质 
量 可 信 产 品 ” 的 企业 、 材 料 类 别 和 规格 见 表 6。 


单位 通过 “认证 ”或 证 书 复审 的 企业 


认证 时 间 
2006. 01 
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表 6 2006 年 获得 "中 国电 器 工业 协会 质量 可 信 产 品 ” 的 企业 、 材 料 类 别 和 规格 


企业 名 称 


桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 
福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 


桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 于 2006 年 10 月 
通过 了 军工 产品 质量 管理 体系 GJB 9001A 一 2001 认证 (证 
书 编号 :06J100009ROM ) 。 

杭州 永 磁 集团 有 限 公 司 于 2006 年 12 月 获 * 中 国 磁 钢 
质量 公认 十 大 知名 品牌 ”称号 ,2006 年 7 月 建立 “省 级 高 新 
技术 研发 中 心 ”。 

东莞 市 中 一 合金 科技 有 限 公 司 获 “ 东 莞 市 民营 科技 企 
业 ” 和 “广东 省 民营 科技 企业 ”称号 。 

宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公司 于 2006 年 8 月 通过 了 
ISO14001: 2004 环境 体系 认证 (证 书 编号 :010632340 一 
1ROM/3302) , 

2006 年 全 国电 工 合金 标准 化 技术 委员 会 负责 制 修订 国 
家 标准 2 项 .机 械 行业 标准 18 项 。 

国家 标准 《磁性 材料 分 类 》 等 同 采用 EC 60404 一 
1:2000《 磁 性 材料 分 类 》 ,该 标准 规定 (或 介绍 ) 了 传统 的 两 
大 类 磁性 材料 ( 软 磁 材 料 和 硬 ( 永 ) 磁 材料 ) 分 类 方法 、 成 分 
范围 .生产 工艺 .物理 特性 和 主要 应 用 范围 ,对 磁性 材料 的 
生产 和 应 用 具有 指导 意义 。 标 准 于 2006 年 底 完成 报批 工 
作 。 

国家 标准 《4 软 磁 金 属 材料 》 等 同 采用 IEC 60404 一 8 一 6 
: 1999%《 软 磁 金 属 材料 》, 该 标准 规定 了 软 磁 金 属 材料 纯 铁 、 
硅 铁 铁 镍 和 铁 销 合金 的 基本 要 求 、 磁 性 能 和 尺寸 公差 。 标 
HEF 2006 年 底 完 成 报批 工作 。 


产品 材料 类 别 和 规格 


银 氧 化 饥 (15) 线 材 电 触 头 材料 银 氧化 锅 (12) 片 材 、 线 材 电 触 头 材料 
挤 压 型 银 石 墨 (AgC3 ~ AgC5 ) 片 状 电 触 头 材料 


分 别 对 JB/T 6237 一 1992《 电 触 头 材料 用 银 粉 化 学 分 析 
方法 》 等 11 项 触 头 材料 标准 、JBXT 7598 一 1994《 电阻 焊 电 
极 铜 \ 铬 、 铬 合金 》 等 5 项 电热 合金 行业 标准 和 JB/AT 7133— 
1993《 热 双人 金属 矶 形 元 件 机 械 寿 命 试验 方法 》 等 2 项 热 双 
金属 行业 标准 进行 了 修订 。 标 准 修订 报批 稿 及 相关 资料 于 
2006 年 底 上 报 。 

2006 年 发 布 的 国家 标准 和 机 械 行业 标准 各 1 项 。 

GB/T 20235 一 2006《 银 氧化 锡 电 触 头 材料 技术 条 件 》 于 
2006 Æ 4 H 30 日 发 布 ,2006 年 12 A 1 日 实施 。GB/T 
20235 一 2006 是 为 应 对 欧盟 指令 .促进 电 触 头 材料 产品 更 新 
换代 而 制订 的 。 该 标准 是 在 GB/T 13397 一 1992《 合金 内 氧 
化 法 银 金属 氧化 物 电 触 头 技术 条 件 》 和 JB/T 8444—1996 
《粉末 治 金 法 银 金属 氧化 物 电 触 头 技术 条 件 》 的 基础 上 上 , 结 
合 近年 银 氧化 锡 电 触 头 材料 的 技术 进步 而 制订 的 适应 性 较 
强 的 标准 ,明确 而 严格 地 规定 了 银 氧化 锡 材 料 中 锡 、 添 加 物 
及 杂质 的 含量 。 

JB/T 8633 一 2006《 锦 钉 型 电 触 涉 用 线材 技术 条 件 》( 代 
#& JB/T 8633 一 1997) 于 2006 年 9 月 14 日 发 布 ,2007 年 3 
月 1 日 实施 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 ,全 行业 用 于 基本 建设 
及 技术 改造 的 资金 约 1.2 亿 元 ,为 上 年 的 3 倍 ,新 增 固定 资 
产 1.05 亿 元 。2006 年 电工 合金 行业 主要 基本 建设 及 技术 
改造 项 目 见 表 7。 
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R7 2006 年 电工 合金 行业 主要 基本 建设 及 技术 改造 项 目 








福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 年 产 350t 环保 型 电 触 头 和 银 合金 线材 生产 线 2007 年 ( 预计 ) 
技术 改造 

2 天 水 长 城 电工 器 材 厂 电子 补 焊 技术 2006 年 1 月 
3 绍兴 县 宏 峰 化 学 金属 制品 三 银 氧 化 锡 生 产 线 2006 年 12 月 
4 东莞 市 中 一 合金 科技 有 限 公 司 | “Ag Cu 复合 带 材 " 等 4 条 生产 线 
5 佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 ZR24 一 8.5 型 轧机 2006 年 6 H 引进 项 目 
6 桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 | 环保 型 银 氧 化 锡 基 触 头 材料 产业 化 技术 2006 年 12 月 

限 公 司 电工 合金 材料 生产 线 技术 改造 
7 Hap of ae RAR 新 型 环保 型 银 氧 化 锡 电 触 头 生 产 线 2007 年 9 月 (预计 ) 


行业 活动 2006 年 10 月 23 ~27 日 ,中 国电 器 工业 协 
会 电工 合金 分 会 在 云南 西双版纳 组 织 召 开 了 《第 五 届 全 国 
电工 合金 技术 交流 会 既 2006 年 电工 合金 行业 三 长 (经 理 ) 
会 议 》 。 参 加 会 议 的 有 来 自 全 国 从 事 电工 合金 科研 .生产 的 
大 专 院 校 、 科 研 院 所 、 企 业 及 用 户 的 教授 学 者 、 工 程 技术 人 
员 厂 长 经 理 等 44 人。 桂林 电器 科学 研究 所 所 长 .中 国电 
器 工业 协会 电工 合金 分 会 理事 长 陈 仲 教授 作 了 《4 “十 五 "期 
间 电 工 合金 行业 发 展 状 况 ? 的 主旨 报告 。 

会 议 邀 请 国防 科学 技术 大 学 堵 永 国教 授 到 会 作 了 《Ag- 
MeO 触 点 材料 成 分 与 组 织 的 优化 设计 理论 》 专 题 报告 。 报 
告 全 面 分 析 了 触 点 材料 燃 强 电 接 触 的 失效 模式 及 机 理 、 触 
点 材料 对 电 绝 热 应力 响 应 机 制 . 影 响 触 点 材料 电气 使 用 性 
能 的 材料 成 分 、 组 织 结 构 特 性 ,详细 介绍 了 AgMeO 触 点 材 
料 成 分 组 元 与 组 织 结构 优化 设计 的 原则 。 

天 津 大 学 的 郑 费 教授 ,桂林 人 金 格 电工 电子 材料 科技 有 
限 公 司 的 黄 锡 文 总 工 、 刘 辉 高 级 工程 师 、 福 达 合 金 材 料 股份 
有 限 公 司 的 柏 小 平 工程 师 分 别 就 AgSn0, 电 触 头 材料 表面 
改 性 、 常 用 低压 触 点 材料 电 性 能 研究 、AgSn0, 一 Bi,Sn,0, 触 
头 材 料 制备 及 应 用 、 粉 末 治 金 AgCu015 触 点 材料 的 工艺 研 
究 等 进行 了 大 会 交流 。 

会 议 期 间 ,专家 对 2005 ~ 2006 年 电工 合金 行业 论文 进 
行 了 评选 , 共 选 出 《我 国电 触 头 行业 面临 新 的 挑战 》 等 优秀 
论文 10 篇 。 分 会 领导 向 优秀 论文 作者 颁发 了 证 书 和 奖励 。 

为 了 提升 电工 行业 的 市 场 竞 争 力 , 促 进行 业 产 品质 量 
的 提高 ,根据 中 国电 器 工业 协会 有 关 文 件 精 神 并 按照 中 电 





协 (2006 ) 第 098 导 文 关于 中 国电 器 工业 协会 质量 可 信 产 
品 " 推 介 工 作 管理 办 法 的 规定 ,分 会 理事 单位 对 本 分 会 6 个 
会 员 企业 11 种 规格 产品 申报 “中 国电 器 工业 协会 质量 可 信 
产品 "的 资料 进行 了 审核 。 审 核 组 本 着 科学 、 公 正 、 公 平 、 公 
开 的 原则 ,以 市 场 占 有 率 和 产品 质量 在 同类 产品 中 的 地 位 
为 评价 准则 ,最 终 有 2 个 企业 的 2 类 材料 3 种 规格 产品 作 
为 推荐 产品 。 

[的 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 谢 永 趾 
电器 科学 研究 所 陈 京 生 ] 


审 稿 人 :桂林 





生产 发 展 情况 ”2006 年 ,我 国家 电 行 业经 受 住 了 人 民 
币 继续 升值 .原材料 价格 持续 上 涨 . 国 外 技术 贸易 壁垒 等 压 
Ti ,保持 了 良好 的 增长 势头 。 根 据 2006 年 我 国家 电 产 量 的 
数据 显示 ,我 国 吸 油烟 机 和 电 饭 锅 产量 增长 最 快 ,分 别 比 上 
年 增长 45.74% 和 42.11%。 此 外 , 电 冰 箱 、 洗 衣 机 、 电 风 肩 、 
电热 水 器 等 产品 与 上 年 相 比 都 有 不 同 程度 的 增长 。2006 年 
我 国家 电 产 量 及 增长 情况 见 表 1。 


R1 2006 年 我 国家 电 产 量 及 增长 情况 


产品 名 称 机 
比 上 年 增长 (%) 28.91 


注 :数据 来 自 国家 统计 局 。 


(1) 电 冰箱 。2006 年 ,全 国家 用 电 冰 箱 全 年 产量 为 
4 199.55 万 台 , 比 上 年 增长 28.91% 。 由 于 原材料 价格 持续 
上 上涨, 人民币 升值 ,2006 年 电 冰 箱 的 零售 价格 均 有 所 上 升 ， 
零售 总 额 比 上 年 增长 约 20% 。 

从 冰箱 容积 段 看 ,181 ~ 220L 是 目前 市 场 消 费 的 主体 ， 
约 占 市 场 份额 的 一 半 , 且 一 直 保持 稳定 增长 态势 。 目 前 三 
门 冰箱 变频 冰箱 、 对 开门 冰箱 的 容积 均 集 中 在 241L 以 上 。 
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7 942.92 3 491.99 13 981. 37 1 089. 87 8 879. 82 5 570.17 839. 60 
5. 46 13.93 13. 68 45.74 42.11 9.55 23.03 


241L 以 上 市 场 由 于 大 容积 、 高 附加 值 的 产品 的 出 现 ,2006 
年 市 场 份 额 达 到 20. 54% ;181 ~ 220L 市 场 份额 稍 有 增加 ， 
约 占 总 体 市 场 销售 总 额 的 $1% 。 同 时 ,由 于 受到 原材料 涨 
价 的 压力 ,厂商 纷纷 对 产品 进行 更 新 换代 ,提升 产品 价格 ， 
致使 241L 以 下 产品 的 平均 价格 也 有 所 上 扬 。 

目前 的 电 冰 箱 产 品 大 都 以 节能 、 环 保 、 健 康 为 主题 ,在 
此 基础 上 ,如 何 突出 品牌 差异 化 .吸引 消费 者 ,成 为 众多 企 


业 关 注 的 热点 。 海 尔 在 2006 年 推出 的 鲜 冰箱 ,其 使 用 的 
光波 增 鲜 技术 能 起 到 保鲜 和 增 鲜 的 作用 。 根 据 企 业 报表 ， 
海尔 的 电 冰 箱 营 业 收 入 比 上 年 增长 约 31% 。 针 对 人 们 对 冰 
箱 的 保鲜 功能 要 求 越 来 越 高 的 情况 ,TCL 在 2006 年 推出 了 
“原生 态 " 冰 箱 , 该 冰箱 用 原生 态 保 鲜 技术 ,采用 合金 材料 ， 
将 还 原 、 仿 真 食物 保鲜 适宜 的 自然 环境 条 件 应 用 于 冰箱 内 ， 
减少 升降 温 过 程 中 食物 营养 的 损失 。 

(2) 空 调 器 。 根 据 国 家 统计 局 统计 ,我 国 空调 器 全 年 累 
计 产 量 7 942.92 万 台 , 比 上 年 增长 5.46% 。 由 于 经 过 10 多 
年 的 快速 发 展 ,目前 我 国 一 级 市 场 的 空调 保有 率 明显 提高 ， 
所 以 其 销售 量 增 钼 放 缓 或 者 出 现下 降 。 相 比较 而 言 ,以 农 
村 乡镇 为 代表 的 三 四 级 市 场 的 增长 幅度 明显 提高 。 市 场 重 
点 开始 转移 已 经 是 不 争 的 事实 ,很 多 品牌 也 开始 调整 策略 ， 
把 开拓 三 四 级 市 场 作为 重点 。 

具有 健康 、 节 能 概念 的 空调 产品 已 经 成 为 市 场 主流 ,而 
且 所 局 销售 比例 越 来 越 大 。 例 如 松下 推出 的 “ 尊 尚 ”高端 空 
Hal 海尔 推出 的 三 超 双 新 风 空 调 、 以 及 志高 "三 超 王 ”全 能 空 
调 , 上 市 之 后 均 受 到 市 场 的 青睐 。 从 各 价位 段 空调 的 销量 
结构 比 看 ,2 000 元 以 上 挂机 和 5 000 元 以 上 柜 机 的 份额 与 
上 年 相 比 均 有 明显 上 升 , 其 中 3 000 元 以 上 挂机 比 上 年 上 升 
3.6 个 百分点 ,而 6 000 元 以 上 柜 机 份额 上 升 2.6 个 百分点 。 

2006 年 ,格力 以 “智能 化 ”为 方向, 采用 “GEA 全 能 智 控 
系统 “智能 化 霜 " 等 高 端 技术 ,推出 了 ”节能 王子 ” ”风韵 ” 
等 一 系列 新 产品 。 其 中 定位 于 高 端的 “风韵 "系列 ,凭借 优雅 
的 外 型 和 强制 冷 能 力 受 到 了 消费 者 的 欢迎 。 格 兰 仕 在 2006 
年 推出 了 “自然 光 ”“26 ER” A RRE "三 个 系列 。 这 些 
系列 均 具 有 节能 、 健 康 等 功能 ,平均 杀菌 率 达 到 99.43% 。 

(3) 洗 衣 机 。2006 年 ,洗衣 机 产量 达到 3 491. 99 万 台 ， 
比 上 年 增长 13.93% 。 国 内 需求 稳步 上 升 ,出 口 数 量 持 续 增 
大 ,保持 了 较 好 的 增长 态势 。 

与 2005 年 相 比 ,全 目 动 滚 简 洗 衣 机 占 销 售 总 量 的 比重 
有 所 增加 , 且 增 长 速度 不 容 小 视 。 但 波 轮 洗衣 机 依然 主导 我 
国 的 洗衣 机 市 场 。 从 容量 看 ,4.5 ~5. 5kg 的 洗衣 机 为 目前 销 
售 的 主要 类 型 ,但 6kg 以 上 的 大 容量 洗衣 机 越 来 越 受到 消费 
者 的 青睐 。 从 品牌 看 ,根据 有 关机 构 对 国内 销售 市 场 的 调查 
数据 显示 :国内 洗衣 机 市 场 结构 依然 保持 稳定 ,品牌 集中 度 
逐年 提升 .国有 品牌 占据 市 场 的 主要 份额 ,外 资 品牌 依托 其 
先进 的 技术 和 强大 的 品牌 优势 在 洗衣 机 高 端 市 场 上 逐渐 站 
稳 脚 跟 。 在 技术 方面 ,厂家 也 开始 注重 “健康 ”“ 节 能 “外 
观 ” 等 日 益 影 响 消费 者 选 购 的 因素 ,美的 集团 在 2006 年 大 规 
模 投入 资金 ,为 美的 洗衣 机 提供 强大 的 支持 。 美 的 洗衣 机 与 
国际 知名 工业 设计 公司 携手 ,从 “X 锐 洁 水 流 ” 到 “ 超 音波 气 
WAR” ,从 “无 段 水 位 调节 ”到 “中 氧 除 菌 ” ,在 “ 洗 兆 度 ”、 
“ 护 衣 ”等 各 方面 性 能 都 有 所 突破 。 松 下 洗衣 机 则 针对 中 国 
消费 者 的 洗衣 习惯 研发 了 “泡沫 净 ” 和 “ 斜 式 滚 简 ” 系列 的 洗 
衣 机 ,其 中 “泡沫 净 " 洗 衣 机 是 利用 特有 装置 一 一 泡沫 发 生 
器 ,将 洗衣 粉 充 分 溶解 为 高 浓度 的 微 泡 沫 洗涤 液 进行 洗涤 ; 
“ 斜 式 滚 简 " 则 是 把 上 排水 改 为 下 排水 ,倾斜 内 简 设 计 不 仅 方 
便 消 费 者 使 用 ,还 起 到 节 水 的 作用 。 


(4) 吸 油烟 机 。2006 年 ,吸油 烟 机 产量 1 089. 87 万 台 ， 
比 上 年 增长 45.74% , 增 速 比 上 年 提高 27.81% 。2006 年 我 
国 抽 油 烟 机 市 场 相当 不 错 , 尤 其 是 下 半年 , 抽 油 烟 机 市 场 更 
是 供需 两 旺 ,销售 商 争 夺 的 市 场 主要 在 西北 地 区 以 及 东北 
三 省 ,这 些 地 区 由 于 极 少 抽 油烟 机 生产 厂商 ,所 以 成 了 生产 
商 们 的 主力 销售 地 区 。 从 类 型 看 ,吸油 烟 机 根据 外 观 差异 ， 
可 以 划分 为 薄 式 机 、 深 型 机 、 欧 式 机 等 几 种 类 型 ,欧式 机 由 
于 其 时 尚 的 欧洲 风格 外 观 ,日 益 受到 消费 者 的 欢迎 ,而 2 500 
~3 000 元 价位 段 是 一 个 重要 的 高 端 市 场 。 

(5) 电 饭 锅 。2006 年 , 电 饭 锅 总 体 市 场 增长 强劲 。 全 
年 共计 产量 8 879. 82 万 台 , 比 上 年 增长 42. 11% 。 从 产品 类 
型 看 , 电 饭 锅 市 场 有 继续 由 传统 电 饭 锅 向 电饭煲 发 展 的 趋 
势 。2006 年 ,我 国 国有 品牌 电饭煲 依然 保持 领先 地 位 ,但 进 
人 我 国 市 场 多 年 的 欧洲 品牌 电饭煲 也 获得 了 相对 稳定 的 增 
长 ,而 且 由 于 其 高 质量 和 合理 的 价格 而 获得 了 市 场 认 同 。 
2006 年 ,韩国 品牌 电饭煲 也 开始 进入 中 国 , 且 凭借 其 多 元 化 
战略 ,成 为 中 国 市 场 一 支 不 可 忽视 的 力量 。 然 而 ,中 国 和 日 
本 品牌 在 中 国电 饭 锅 市 场 的 强势 地 位 ,遏制 了 其 他 品牌 , 特 
别 是 那些 新 进入 中 国 小 家 电 市 场 的 产品 的 扩张 速度 。 

(6) 电 热水器 。2006 年 ,我 国电 热水器 产量 为 839.6 万 
台 , 比 上 年 增长 23.03% 。 据 有 关 统 计数 据 , 近 年 来 我 国 热 
水 器 的 销量 每 年 以 25% 的 速度 上 升 。 有 机 构 预 计 未 来 5 年 
内 ,销售 额 每 年 可 达 近 SOO 亿 以 上 。 快速 电热 水 器 作为 行 
业 的 新 生 力 量 迅速 崛起 并 不 断 壮 大 。 

在 销售 方面 ,50L 以 上 产品 的 销量 比重 有 所 增加 。 电 热 
水 器 主要 厂商 当中 ,海尔 .史密斯 阿里 斯 顿 \ 西 门 子 等 纷纷 
缩减 30 ~ 50L 产品 产量 ,加 大 50 ~ 80L 产品 的 投放 与 推广 
力度 。2006 年 ,我 国电 热水器 市 场 占有 率 前 3 名 为 海尔 、 
AO 史密斯 阿里 斯 顿 。 海 尔 在 2006 年 推出 了 采用 五 大 节 
能 技术 的 AS 系列 电热 水 器 ,日 节 电量 将 近 0.6kW . h, 

出 口 概况 ”2006 年 ,我 国家 电 产 品 出 口 继续 保持 强劲 
增长 势头 ,亚洲 .北美 洲 、 欧 洲 是 我 国家 电 出 口 的 主要 市 场 。 
出 口 产品 中 主要 是 空调 . 电 冰 箱 、 洗 衣 机 ,微波炉 ,吸尘器 、 
电导 斗 等 产品 。 据 海关 提供 的 数据 ,空调 器 、 电 冰箱 、 洗 衣 
机 等 技术 含量 较 高 的 家 电 产 品 在 家 电 产 品 出 口 总 量 中 占有 
相当 大 的 比例 ,而 且 中 高 端 产品 的 比重 也 有 所 增加 。 

在 出 口 市 场 结构 方 面 ,我 国家 用 电器 国际 市 场 基本 还 
是 以 亚洲 .北美 .欧洲 为 主 ,而 亚洲 市 场 在 2006 年 一 枝 独 
秀 ,出 口 额 超过 90 亿美 元 , 比 上 年 增长 21% 。 虽 然 欧 盟 双 
指令 的 实施 给 我 国家 电 业 的 向 外 扩展 带 来 一 定 影响 ,但 欧 
洲 市 场 还 是 保持 了 一 定 的 增长 势头 ,甚至 已 经 和 北美 洲 市 
场 并 驾 齐 驱 。 从 增长 幅度 看 ,非洲 \ 南 美洲 大洋洲 这 三 个 
地 区 的 增长 幅度 非常 引 人 和 人 注目, 尤其 是 拉美 地 区 在 2006 年 
增幅 达到 66. 2% 。 近 年 来 这 三 个 地 区 都 保持 了 较 高 速度 的 
增长 ,除了 直接 促进 我 国家 电 产 品 进一步 扩大 出 口外 ,同时 
也 减少 了 我 国家 电 产 品 对 少数 发 达 地 区 和 国家 的 依存 度 。 

(1) 空 调 器 。2006 年 ,我 国 空调 出 口 量 为 3 370. 89 万 
台 , 比 上 年 增长 11. 1% ;出 口 额 达 到 477 108.68 万 美元 , 比 
EFIKE 9.9%, 
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在 出 口 国家 和 地 区 中 ,对 美国 日本、 意大利 .中国 香 港 
等 出 口 额 均 超 过 1 亿美 元 。 其 中 对 美国 的 出 口 额 为 10. 59 
亿美 元 ,对 日 本 的 出 口 额 为 5.69 亿美 元 ,对 中 国 香 港 的 出 
口 额 为 3. 49 亿美 元 。 这 3 个 国家 和 地 区 居 前 3 位 ,依然 是 
我 国 空调 出 口 的 重要 市 场 。 

(2) 电 冰箱 。2006 年 ,我 国电 冰箱 出 口 量 为 657.97 

台 , 比 上 年 增长 20.4% ;出 口 额 为 31 9142. 44 万 美元 , 比 
上 年 增长 46.5% 。 我 国电 冰箱 出 口 国家 前 3 名 为 日 本 、 美 
国 、 英 国 。 虽 然 日 本 美国 .英国 依然 是 我 国 冰 箱 出 口 的 主 
要 市 场 ,但 古巴 等 新 兴 市 场 也 成 为 一 股 不 可 忽视 的 力量 ， 
2006 年 我 国 向 古巴 出 口 101. 98 FA oka, HH PRIA BI 16 
910.1 万 美元 。 

(3) 洗 衣 机 。2006 年 ,我 国 洗衣 机 出 口 量 为 1 141.8 万 
台 , 比 上 年 增长 20% ;出 口 额 为 127 576.3 万 美元 , 比 上 年 
增长 23.1% 。 在 出 口 产 品 中 ,大 部 分 是 国产 品牌 如 青岛 海 
尔 、 无 锡 小 天 笋 等 。 从 出 口 国 家 和 地 区 看 ,洗衣 机 主要 出 口 
日 本 、 人 芬兰、 美国 俄罗斯 等 国家 ,出 口 额 超过 了 5 000 万 美 
元 。 对 乌克兰 . 伊 调 等 国家 的 出 口 量 及 出 口 总 额 也 有 不 同 
程度 的 增长 。 

《4) 微 波 炉 。2006 年 ,我 国 微波 炉 出 口 量 为 4 643.5 万 
台 , 比 上 年 增长 9.9% ;出 口 额 为 193 964.6 万 美元 , 比 上 年 
增长 10. 1% 。 

从 出 口 国 家 和 地 区 看 ,北美 洲 和 欧洲 仍然 是 我 国 微波 
炉 出 口 主要 市 场 。 美 国 依然 是 我 国 微波 炉 出 口 第 一 大 市 
场 ,2006 年 出 口 额 为 57 587.15 万 元 , 比 上 年 增长 0. 1% 。 
位 列 第 2 位 的 国家 是 英国 ,出 口 额 10 956.4 万 美元 , 比 上 年 
增长 8.0% 。 对 日 本 出 口 量 第 3, 出 口 额 为 9 546 万 美元 。 

(5) 电 风扇 。2006 年 ,我 国电 风扇 出 口 增 长 速度 仍然 
维持 稳定 。 出 口 量 为 53 840 万 台 , 比 上 年 增长 7% ;出 口 额 
为 237 731.12 万 美元 , 比 上 年 增长 12% 。 从 出 口 国家 和 地 
区 看 ,美国 .中 国 理 港 、 日 本 位 居 我 国电 风扇 出 口 市 场 的 前 3 
位 。 美 国 是 我 国电 风扇 出 口 的 最 大 国家 ,出 口 量 达 到 8 400 
万 台 , 占 出 口 总 量 的 13.6% ,出 口 额 约 为 7 亿 多 美元 。 其 次 
是 中 国 香港 地 区 ,出 口 量 为 2 293 万 台 ,出口 额 约 为 6 亿美 
元 。 第 3 位 是 日 本 ,出 口 量 为 4 784.3 万 台 , 比 上 年 增长 
12.1% ,出 口 额 为 14 981 万 美元 。 

(6) 电 罚 斗 。 我 国电 以 斗 产 品 在 2006 年 共 出 口 10 339 
万 台 , 出 口 额 为 60 286.7 万 美元 ,分 别 比 上 年 增长 6.3% 和 
15.1%, 

2006 年 ,我 国电 里 斗 主要 出 口 美国 意大利 ,德国 \ 英 
国 、 中 国 香港 .西班牙 墨西哥 等 国家 和 地 区 。 对 美国 出 口 
量 最 多 ,为 2 175.4 万 台 ,出 口 额 为 12 626.2 万 美元 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”海尔 在 2006 年 推出 了 U 一 home 
成 套 家 电 的 概念 ,成套 家 电 是 指 由 同一 品牌 厂家 提供 ,包括 
白 电 、 黑 电 、 小 家 电 、 厨 房 电 器 以 及 娱乐 数码 产品 ,具有 统一 
功能 和 协调 外 观 的 系列 家 电 产 品 。 要 求 成 套 家 电 的 造型 风 
格 统一 ,产品 功能 具有 关联 性 和 兼容 性 , 配送、 安装 、 服 务 、 
升级 必须 一 站 到 位 ,对 目前 存在 的 随意 搭配 、 捆 绑 销 售 、 购 
买 与 服务 过 分 繁 融 的 市 场 问 题 起 到 规范 作用 ,同时 让 消费 
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者 可 因此 享受 到 更 为 便捷 、 省 心 的 一 站 式 家 电 消 费 服务 。 
同时 海尔 还 推出 了 诲 尔 鲜 -变频 冰箱 系列 ,该 系列 冰箱 采用 
全 方位 集成 智能 保鲜 系统 ,使 用 了 光波 增 鲜 技术 ,其 光波 灯 
能 不 断 释 放 5 种 波长 的 仿 自然 光波 ,增加 蔬菜 的 维生素 和 
叶绿素 含量 ,提高 叶绿素 的 活性 ,促进 嫩 芽 等 的 绿化 作用 ， 
抑制 蔬菜 的 呼吸 和 腐败 ,不 仅 保 鲜 ,而 且 增 鲜 。 实 验 表 明 一 
个 星期 内 光波 增 鲜 冰箱 中 的 食物 营养 含量 比 普通 冰箱 高 1/ 
3, 可 更 好 保存 各 种 营养 素 。 海 尔 鲜 风 宝 空调 以 “AP 电离 
净化 ” 定 温 除 湿 “ 双 新 风 ” 三 项 专利 技术 创造 了 四 个 A 
级 。 

广东 美的 制冷 设备 有 限 公司 自 主 研发 的 新 技术 一 一 空 
调 流体 动力 系统 的 仿真 优化 设计 与 耦合 分 析 , 该 技术 集成 
应 用 了 现代 流体 机 械 设 计 理 论 .空调 低 噪声 化 技术 ia I 
界 层 理论 . 弯 掠 叶片 空气 动力 学 技术 以 及 涡流 控制 技术 等 
技术 成 果 。 项 目 已 进行 省 级 鉴定 ,项 目 整 体 技术 性 能 达到 
国内 先进 水 平 。 同 时 美的 还 对 应 用 非 晶 材 料及 有 源 PFC 技 
术 的 变频 空调 器 进行 了 研制 ,该 项 目 应 用 非 晶 材料 PFC 电 
感 和 非 晶 材料 电感 进行 EMI 设计 优化 的 直流 变频 技术 和 有 
源 PFC 技术 研制 的 变频 空调 器 ,具有 高 效 节 能 ,制冷 . 制 热 
快速 、. 强 劲 等 特点 。 已 进行 省 级 鉴定 ,项 目 整 体 技术 性 能 达 
到 国内 先进 水 平 。 除 此 之 外 ,超级 变频 模块 式 空调 室外 机 
也 是 美的 在 2006 年 的 研发 重点 之 一 。 超 级 变频 模块 式 空 
调 室外 机 采用 先进 的 高 效 变频 涡 旋 压缩 机 ,实现 了 变频 利 
定 速 涡 旋 压 缩 机 的 有 效 组 合 ,变频 压缩 机 可 根据 负载 调节 
其 运转 频率 (20 ~ 115Hz) ,实现 整 机 系统 1% ~ 100% HIG 
围 的 能 力 输出 调节 。 项 目 已 通过 省 级 鉴定 ,整体 技术 性 能 
达到 国内 先进 水 平 。 

格兰仕 在 2006 年 研制 的 光波 空调 ,在 启动 时 就 对 空调 
腔 体 进行 自动 消毒 ,开启 了 新 的 健康 潮流 。 当 光波 功能 启 
动 后 ,还 能 放射 纳米 级 的 离 菌 光 ,对 腔 体 及 随后 的 室内 空气 
进行 消毒 ,有 效 破 坏 菌 粒 的 DNA。 消 费 者 则 可 查看 室内 机 
腔 体 透 出 的 微 黄 健康 光 , 来 获知 其 杀菌 过 程 。 

新 宝 电 器 集团 研制 出 电导 斗 的 安全 装置 ,其 结构 简单 
合理 \ 操 作 灵 活 。 还 改善 了 果汁 机 的 散热 机 构 , 提 高 了 电动 
类 电器 马达 运作 的 散热 效果 ,保证 了 产品 的 稳定 性 和 寿命 。 

TCL 空调 ( 中山) 有 限 公 司 研究 开发 出 高 效 环保 纳米 技 
术 房 间 空 气 调 节 器 ,该 产品 获得 中 山 市 科技 项 目 鉴定 二 等 
奖 ,并 且 成 为 国家 级 火炬 计划 项 目 。 同 时 武汉 生产 基地 于 
2004 年 9 月 莫 基 ,产能 300 万 套 /a, 资 金 投 入 1.5 亿 元 ,于 
2005 年 2 月 底部 分 投产 ,截止 2006 年 8 月 底 已 经 生产 挂 壁 
式 空调 器 和 柜 式 空调 器 140 余 万 套 。 

加 西 贝 拉 集 团 针对 压缩 机 制造 符合 Rohs 指令 进行 了 
技术 攻关 。 该 项 目 通 过 了 省 经 贸 委 鉴定 ,并 且 开 发 了 高 效 
无 气压 缩 机 和 R134a 无 气压 缩 机 ,这 2 产品 都 通过 了 市 经 
贸 委 鉴定 。 

山东 多 星 集团 开发 了 智能 化 多 功能 电热 锅 系 列 。 该 压 
力 锅 采用 智能 化 微电脑 控制 , 锅 体 与 微电脑 以 独特 方式 连 
接 , 电 器 插座 不 拉 弧 ,封闭 结构 、 安 全 环保 不 冒 汽 ,还 开发 了 
压力 普通 两 用 的 电脑 压力 锅 。 





技术 改造 ”海尔 集团 在 2006 年 投资 3 019 万 元 进行 设 
备 改造 ,目前 已 经 完工 。 同 时 还 建设 了 冰箱 国际 三 期 工程 、 
特 冰 实验 室 、 低 温 冷 柜 产品 生产 线 等 。 

广东 美的 集团 对 小 排 量 高 能 效 空调 压缩 机 进行 了 技术 
改造 ,主要 是 提高 电动 类 电器 马达 运作 的 散热 效果 ,保证 产 
品 的 稳定 性 和 寿命 ,并 且 对 荣事达 的 冰箱 生产 线 进 行 扩 产 。 

格兰仕 将 空调 生产 线 全 部 迁移 至 中 山 ,将 原 空调 基地 
改造 为 小 家 电 生产 基地 ,并 借助 在 美国 研发 中 心 的 技术 平 
台 ,对 小 家 电 生 产 线 进行 了 升级 。 

新 宝 集团 对 嘿 啡 机 智能 化 进行 升级 ,组 建 智能 化 咖啡 
机 开发 项 目 小 组 ;新 增 精密 塑胶 模具 制作 设备 ,初步 建成 了 
首 条 自动 咖啡 机 生产 线 ,该 项 目 还 成 为 省 级 技 改 项 目 。 

TCL 空调 ( 中山) 有 限 公 司 对 新 型 高 效 环保 智能 房间 空 
气 调节 器 产品 制造 技术 进行 了 改造 ,主要 措施 为 :中 完善 物 
流 悬 挂 链 输送 系统 ; 凶 对 生产 线 瓶 颈 工 位 如 抽 真 空 段 等 进 
行 改造 ; 电 扩大 两 器 生产 能 力 ,进口 美国 高 速 起 片 冲床 ; 
@ 增 加 毛 检 装置 ;@) 增 加 热平衡 试验 室 及 XX 射线 荧光 光谱 
仪 。 项 目 还 申报 了 中 山 市 2006 年 技 改 项 目 。 

加 西 贝 拉 投 入 资金 1 000 万 元 扩 产 50 万 台 高 效 节能 无 
气压 缩 机 ,投资 4 800 万 元 新 增 100 万 台 高 效 节能 环保 压缩 
机 ,投资 400 万 元 扩建 的 200 万 台 高 效 节 能 环保 压缩 机 生 
产 线 主 厂房 土建 工程 基本 完成 。 同 时 还 投资 2.6 亿 元 , 进 
行 总 规划 为 400 万 台 冰 箱 压 缩 机 生产 线 的 建设 ,这 条 生产 
线 是 国内 第 一 条 自主 设计 开发 .工艺 自主 研究 确定 、 生 产 设 
备 自主 组 建 的 冰箱 压缩 机 生产 线 。 

质量 工作 ”2006 年 ,国家 质 检 总 局 对 家 用 电动 洗衣 机 、 
电磁 灶 、 电 热 水 壹 、 电 风扇 、 室 内 加 热 器 、 多 联 式 空调 机 组 、 
饮水 机 等 产品 进行 了 抽查 。 

(1) 家 用 电动 洗衣 机 。2006 年 4 月 ,国家 质 检 总 局 对 
安徽 江苏、 浙江 、 上 海 等 4 个 省 .直辖 市 26 个 企业 生产 的 
26 种 产品 进行 了 抽查 , 其 中 合格 25 种 ,抽样 合格 率 为 
96.2% 。 本 次 抽查 结果 表明 :市 场 占有 率 较 高 的 大 型 企业 
产品 质量 较 好 。 本 次 抽查 的 26 种 家 用 电动 洗衣 机 产品 电 
器 安全 项 目 均 合格 ;有 25 种 产品 的 洗 净 比 、 用 水 量 、 用 电量 
等 3 项 主要 性 能 指标 均 符合 标准 规定 的 要 求 。 本 次 抽查 中 
只 有 1 种 产品 的 洗 净 比 实测 值 低 于 标准 规定 的 要 求 。 

抽查 中 质量 较 好 的 产品 及 其 企业 有 无 锡 小 天 禾 股 份 有 
限 公司 .荣事达 洗衣 机 有 限 公司 家 用 电动 洗衣 机 等 。 

(2) 电 磁 灶 。2006 年 7 月 ,国家 质 检 总 局 对 电磁 灶 产 品质 
量 进行 了 国家 监督 抽查 , 共 抽 查 了 广东 、 江 苏 , 浙 江 等 3 个 省 23 
个 企业 生产 的 23 种 产品 ,合格 19 种 ,抽样 合格 率 为 82.6% 。 

抽查 中 发 现 的 主要 问题 有 :机 械 强 度 不 合格 、 结 构 不 符 
合 标准 要 求 、 噪 声 不 合格 等 。 抽 查 结果 表明 , 一 是 连续 的 国 
家 监督 抽查 促进 了 企业 质量 意识 的 提高 ,加 强 了 质量 管理 ， 
使 电磁 灶 产 品质 量 水 平 比 上 次 抽样 合格 率 提 高 14. 1 个 百 
分 点 ;二 是 市 场 占有 率 较 高 的 大 、 中 型 企业 的 产品 质量 较 
好 ,产品 抽样 合格 率 为 100% 。 

抽查 中 质量 较 好 的 产品 及 其 企业 有 广东 美的 生活 电器 


司 型 号 为 CE2069D 的 电磁 炉 等 。 

(3) 电 热 水 壶 。2006 年 7 月 ,国家 质 检 总 局 组 织 对 电 
热 水 谈 产 品质 量 进行 了 国家 监督 抽查 , 共 抽 查 了 广东 、 浙 
江 、 辽 宁 等 3 个 省 15 个 企业 生产 的 15 种 产品 ,产品 抽样 合 
格 率 为 73.3% 。 

本 次 电热 水 过 产品 质量 国家 监督 抽查 依据 强制 性 国家 
标准 GB 4706. 1 一 1998 和 GB 4706. 19 一 2004 进行 了 检验 ， 
包括 17 项 电气 安全 项 目 指标 。 本 次 抽查 中 有 7 项 电气 安 
全 项 目 指 标 不 合格 ,包括 对 触及 带电 部 件 的 防护 、 输 入 功率 
和 电流 、 耐 潮湿 \、 非 正常 工作 、 结 构 、 电 源 连 接 和 外 部 软 线 、 
螺钉 和 连接 。 抽 查 结果 表明 ,市 场 占有 率 较 高 的 大 中 型 企 
业 的 知名 品牌 产品 质量 较 好 ,小 型 企业 的 产品 质量 问题 较 
多 。 本 次 抽查 中 发 现 的 主要 质量 问题 ;一 是 对 触及 带电 部 
件 的 防护 不 符合 标准 要 求 。 二 是 输入 功率 不 符合 标准 要 
求 。 标 准 规定 电热 水 壶 产品 实际 输入 功率 的 偏差 不 得 超过 
标 称 值 的 -10% ~ +5% 。 抽 查 中 质量 较 好 的 产品 及 其 企 
业 有 珠海 经 济 特区 飞利浦 家 庭 电 器 有 限 公 司 、 大 连 三 洋 家 
用 电器 有 限 公司 .广东 海 利 集团 有 限 公 司 、 佛 山 市 顺德 区 爱 
德 实 业 有 限 公 司 。 

(4) 电 风扇 。2006 年 8 月 ,国家 质 检 总 局 组 织 对 电 风 
局 产品 质量 进行 了 国家 监督 抽查 , 共 抽 查 了 广东 、 浙 江 、 江 
苏 、 福 建 、 上 海 等 5 个 省 市 34 个 企业 生产 的 34 种 产品 ,合格 
31 种 ,产品 抽样 合格 率 为 91.2% 。 

本 次 电 风 扇 产 品质 量 国家 监督 抽查 依据 强制 性 国家 标 
准 GB 4706. 1—1998, GB 4706. 27 一 2003 GB 19606 一 2004、 
GB 4343. 1 一 2003 和 推荐 性 标准 GB/T 13380 一 92 QB/T 
1841—93 对 电气 安全 指标 和 性 能 指标 进行 了 检验 。 抽 查 结 
果 表 明 : 一 是 电 风 扇 产品 质量 整体 水 平 较 前 几 年 有 较 大 幅度 
提高 。 二 是 电 风 剧 产 品 已 基本 解决 了 电磁 兼容 和 噪声 问题 。 
三 是 大 型 企业 的 产品 质量 较 好 ,产品 抽样 合格 率 为 100% , 
中 小 型 企业 的 产品 质量 存在 一 些 问题 。 电 风扇 产品 质量 国 
家 监督 抽查 部 分 质量 较 好 的 产品 及 其 企业 有 艾 美 特 电 器 ( 深 
圳 ) 有 限 公司 、 广 东 美 的 环境 电器 制造 有 限 公 司 等 。 

(5) 室 内 加 热 器 。2006 年 10 月 ,国家 质 检 总 局 组 织 对 
室内 加 热 器 产品 质量 进行 了 国家 监督 抽查 , 共 抽 查 了 浙江 、 
上 海 广东 江苏 等 4 个 省 .直辖 市 50 个 生产 企业 的 50 种 产 
品 ,合格 41 种 ,产品 抽样 合格 率 为 82% 。 

本 次 抽查 结果 表明 ,市 场 占有 率 较 高 的 大 、 中 型 企业 的 
产品 质量 较 好 ,抽样 合格 率 均 为 100% 。 而 抽查 的 小 型 企业 
的 产品 质量 问题 较 多 。 本 次 抽查 中 发 现 的 主要 质量 问题 
是 :由 电源 连接 和 外 部 软 线 项 目 不 符 合 标准 要 求 ; 忆 稳 定性 
不 合格 ,标准 规定 产品 在 平面 上 倾斜 15° 时 不 得 出 现 翻 倒 ; 
绝缘 系统 不 符合 标准 要 求 ;(9 接 地 措施 项 目 不 合 格 ;@@ 输 
入 功率 超标 ;@ 标 志和 说 明 不 符合 标准 要 求 。 

(6) 多 联 式 空调 机 组 。2006 年 9 月 ,国家 质 检 总 局 组 
织 对 多 联 式 空调 机 组 产品 质量 进行 了 国家 监督 抽查 。 共 抽 
查 了 辽宁 、 上 海 、 江 苏 浙江 .山东 ,广东 等 6 个 省 市 14 个 企 
业 生 产 的 14 种 产品 ,合格 13 种 ,产品 抽样 合格 率 为 93% 。 

本 次 抽查 结果 表明 ,大 型 企业 生产 规模 较 大 ,生产 设备 


制造 有 限 公司 的 多 功能 电磁 炉 、 艾 美 特 电 器 ( 深圳) 有 限 公 i 
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先进 ,自动 化 生产 程度 高 ,检测 手段 齐全 ,管理 科学 规范 , 产 
品质 量 较 好 。 

本 次 抽查 质量 较 好 的 企业 有 青岛 海尔 空调 电子 有 限 公 
司 、 珠 海 格力 电器 股份 有 限 公 司 、 广 东 美 的 商用 空调 设备 有 
限 公司 广州 松下 空调 器 有 限 公 司 .广东 志高 空调 股份 有 限 
公司 。 

(7) 饮 水 机 。 国 家 质 检 总 局 于 2006 年 10 月 组 织 对 饮 
水 机 和 饮水 机 内 胆 产品 质量 进行 了 国家 监督 抽查 。 共 抽查 
61 种 产品 ,其 中 合格 40 种 ,产品 抽样 合格 率 为 65.6% 。 

本 次 抽查 了 3 种 立 式 压 缩 机 制冷 冷 热 饮水 机 ,4 种 立 式 
电子 制冷 冷 热饮 水 机 ,43 种 立 式 单 热饮 水 机 ,1 种 台式 电子 
制冷 饮水 机 ,10 种 台式 单 热饮 水 机 。 饮 水 机 内 胆 则 全 部 为 
不 锈 钢 内 胆 ,其 中 带 有 焊 缝 57 种 ,无 焊 缝 4 种 。 本 次 抽查 
依据 GB 4706. 1 一 1998《 家 用 和 类似 用 途 电 器 的 安全 通用 要 
求 ) 等 强制 性 国家 标准 对 饮水 机 的 安全 指标 进行 了 检验 。 
依据 强制 性 国家 标准 GB 9684 一 1988《 不 锈 钢 食 具 容 器 卫生 
标准 》 对 饮水 机 内 胆 的 卫生 指标 铅 . 铬 、. 镍 、 锅 和 砷 的 含量 进 
行 了 检验 。 

抽查 结果 表明 ,市 场 占 有 率 较 高 的 大 中 型 企业 产品 质 
量 较 好 ,本 次 抽查 中 大 型 企业 产品 抽样 合格 率 为 100% ;小 
型 企业 的 产品 抽样 合格 率 为 55.6% ,产品 质量 存在 的 问题 
较 多 。 该 次 饮水 机 产品 质量 国家 监督 抽查 部 分 质量 较 好 的 
产品 及 其 企业 有 广东 美的 饮水 设备 有 限 公 司 、TCL 25E H, 
器 ( 南海) 有限 公司 等 。 

(8) 电 动 食品 加 工 器 具 。2006 年 12 月 。 国 家 质 检 总 
局 组 织 对 电动 食品 加 工 器 具 产 品质 量 进 行 了 国家 监督 抽 
查 。 共 抽查 了 广东 浙江 、 山东、 上海 等 4 个 省 直辖 市 22 
个 企业 生产 的 22 种 产品 ,产品 抽样 合格 率 为 72.7%。 

抽查 结果 表明 ,市 场 占 有 率 较 高 的 大 中 型 企业 产品 质 
量 较 好 ,小 型 企业 产品 质量 存在 的 问题 较 多 。 抽 查 中 发 现 
的 主要 质量 问题 有 输入 功率 和 电流 不 合格 ,泄漏 电流 和 电 
气 强度 不 合格 ,发 热 试 验 不 符合 标准 要 求 ,机 械 危 险 项 目 不 
合格 ,电源 连接 和 外 部 软 线 不 符合 要 求 等 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 科学 研究 院 吴 孜 祺 ” 审 稿 人 :中 国 
电器 科学 研究 院 陈 汉 桂 、 叶 红 京 】 


家 用 欣 制 器 是 指 家 用 或 类 似 用 途 电器 ,如 电热 器 具 、 冷 


冻 器 具 、 电 动 器 具 、 空 调 器 等 使 用 的 控制 器 。 这 类 产品 能 对 
温度 、 压 力 ` 动 作 时 间 、` 湿度、 流量 ` 液 位 .电流 .电压 及 加 速 
度 等 各 种 特性 进行 调节 和 控制 ,以 及 对 电路 进行 保护 。 

生产 发 展 情况 ”家 用 拭 制 事 行 业主 要 涉及 的 产品 有 温 
控 器 .保护 器 、 继 电器 ,起动 器 .定时 器 等 。 这 些 产 品 主要 是 
给 电 亲 箱 , 冷 柜 、. 空 调 咒 、 电 风扇 \. 电 饭 锅 洗衣 机 等 家 用 电 
震 配 套 的 ,因此 ,家 用 控制 器 行业 的 发 展 是 随 着 全 球 家 用 电 
锅 行 业 的 发 展 而 发 展 的 。 家 用 抑制 顶 的 生产 厂家 主要 分 布 
在 浙江 江苏、 广东 .上海 等 地 。 

欧盟 从 2006 年 7 月 1 日 年 起 正式 实施 RoSH 指令 , 严 
格 限制 电器 与 电子 设备 含有 铝 、 汞 、 锯 、 六 价 铬 、 多 澳 联 茶 、 
多 省 二 茶 醚 等 6 种 有 毒 有 害 物 质 。 包 括 电脑 及 资讯 科技 设 
备 、 移 动 电话 、 家 庭 影音 产品 \ 办 公设 备 、 家 用 电器 .电动 与 
电子 工具 、 玩 具 、 照 明 器 材 等 所 有 电器 与 电子 设备 均 被 纳 人 
指令 范围 。 为 了 应 对 欧盟 指令 ,2006 年 2 A 28 日 ,国内 有 
“中 国 RoHS "指令 之 称 的 4 电子 信息 产品 污染 控制 管理 办 
法 》 出 台 , 并 将 于 2007 年 3 月 1 日 正式 开始 实施 。 这 意味 
着 中 国 所 有 的 家 电 企业 及 其 产业 链 供应 厂商 都 要 承受 更 苛 
刻 的 环保 要 求 ,环保 也 不 再 仅仅 涉及 出 口 型 家 电 企业 。 

新 的 环境 法 规 的 实施 ,对 中 国 的 家 电 制 造 商 ,特别 是 中 
小 家 电 制 造 商 将 造成 极 大 的 冲击 。 欧 盟 的 RoHS 法 规 不 仅 
要 求 制造 商 的 产品 满足 对 有 毒 有 害 物质 的 限量 要 求 ,同时 
还 要 求 厂商 确保 每 一 个 生产 环节 都 杜绝 有 毒 有 害 物 质 的 超 
标 , 包 括 供 应 链 的 全 套 管 理 。 因 此 对 制造 商 而 言 ,这 项 挑战 
是 艰巨 的 。 制 造 商 不 但 要 评估 整体 产品 的 环保 标准 ,还 要 
对 所 有 零件 的 环保 标准 进行 评估 ,对 零件 中 的 有 毒 有 害 物 
质 进行 甄别 ,其 中 关键 点 集中 在 对 更 为 基础 的 材料 和 零 配 
件 供 应 商 的 管理 ,对 整个 供应 链 的 监控 ,以 及 寻找 替代 材料 
和 替代 供应 商 上 。 而 一 些 不 能 满足 欧盟 指令 要 求 的 生产 
商 \ 零 配件 供应 商 \ 原 材料 供应 商 ,将 可 能 失去 市 场 。 同 时 ， 
零 配 件 的 供应 地 将 转移 到 国外 ,利润 也 会 向 国外 供应 商 转 
移 ,部 分 OEM 企业 ,如 果 不 能 实现 全 面 蔡 代 ,将 可 能 失去 欧 
盟 市 场 。 因 而 我 国家 用 控制 器 行业 面临 着 产 峻 的 考验 ,为 
此 需要 加 大 新 产品 开发 力度 ,以 适应 整 机 制造 商 的 要 求 。 

产品 分 类 

1. 温度 控制 器 (简称 温 控 器 ) 

温 控 融 古 一 种 能 月 动 控制 恬 具 的 温度 ,使 其 保持 在 两 
个 特定 值 之 间 ,并 且 可 以 由 使 用 者 设 定 的 装置 。 它 广泛 应 
用 于 各 种 家 用 电器 中 ,常用 温 控 器 类 别 见 表 1。 

2. Ja EPE tl AE 

家 用 和 类 似 用 途 设 备 中 使 用 的 电动 阀 ( 包括 加 热 器 具 、 
25 Yel am 洗涤 因 具 用 的 阀门 ) ,大 部 分 是 用 来 控制 水 流 或 制 
冷 剂 等 液体 流量 流向 的 控制 器 。 和 常见 的 流量 控制 器 有 电 
磁 阀 、 四 通电 磁 换 向 阐 和 电子 膨胀 阀 等 。 


R1 常用 温 控 器 类 别 


类 别 
双 金 属 片 温 控 器 
Fis Jy SA iid ES at 
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主要 特点 及 用 途 


结构 简单 ,价格 便宜 , 控 温 精度 较 低 ,常用 于 电 饭 锅 . 电 烤 炉 . 电 贤 斗 消毒 柜 的 温度 控制 
结构 较 简单 ,安装 方便 , 控 温 精度 较 高 ,价格 适中 ,常用 于 电 冰 箱 、 冷 柜 、 冷 藏 箱 、 空 调 器 的 温度 控制 


类 别 
液体 膨胀 式 温 控 器 
电子 式 温 控 器 
磁性 温 控 器 


3. 时 基 控 制 器 

时 基 控 制 器 是 指 家 用 和 类 似 用 途 电器 用 的 定时 器 、 定 
时 开关 、 程 序 榨 制 器 等 , 应 用 于 电 风 扇 、 洗 衣 机 、 微 波 炉 和 
暖 风机 等 产品 中 。 

4. 电子 控制 器 

电子 控制 器 是 指 由 集成 电路 (IC) 组 成 的 控制 器 ,其 中 
包括 以 单片机 为 主要 元 件 的 各 类 电脑 控制 器 和 以 模糊 控制 
理论 与 微电脑 技术 相 结 合 的 各 类 智能 控制 器 ,具有 操作 简 
单 、 性 能 可 靠 、 自 动 化 程度 高 .多 功能 及 维护 方便 等 特点 ,不 
断 取代 以 往 机 械 式 的 各 种 控制 元 件 ,已 成 为 各 类 电器 更 新 
换代 和 衡量 电器 技术 水 平 的 一 种 标志 ,广泛 应 用 于 电视 机 、 
电 冰 箱 、 空 调 器 ,吸尘器 . 电 饭 锅 、 微 波 炉 , 电 时 斗 `. 电 风扇、 
MUR SOR BAA KL RBS See 
等 家 电 产 品 中 。 

5. 保护 器 

保护 器 是 为 了 防止 电器 在 异常 条 件 下 工作 超 温 烧 般 或 
电器 超 温 而 引发 火灾 的 安全 元 件 。 它 在 被 保护 系统 或 电器 
发 生 故 障 ,如 过 热 ,过 流 、 过 压 、 欠 压 等 非 正常 状态 时 ,能 自 
动 切断 电源 ,确保 系统 (或 电器 ) 的 安全 。 主 要 用 于 : 电 饭 
锅 、 电 炒 锅 、 电 烤箱 取暖 器 .电热 水 器 . 电 鹏 斗 等 电热 器 具 
的 控 漫 \ 调 温和 限 温 ,日 光 灯 镇 流 器 、 变 压 器 、 风 扁 电 机 、 压 
缩 机 电机 洗衣 机 电机 等 热 过 载 保护 以 及 对 消毒 柜 、 干 衣 
机 ,洗衣 机 等 电机 或 电器 设备 的 保护 。 

保护 器 的 种 类 繁多 ,有 限 流 、 限 温 熔 断 式 ,半导体 热 敏 
电阻 式 ,电子 式 ,磁性 感 温 式 ,红外 感 温 式 和 双 金 属 片 式 等 ， 

(1) 按 动作 原理 分 :温度 型 ( 对 温度 敏感 而 动作 ) ,压力 


( 续 ) 
主要 特点 及 用 途 


结构 较 简单 , 控 温 精度 较 高 ,常用 于 电热 水 器 ,洗衣 机 、 电 烤 炉 等 器 具 的 温度 控制 
控 温 系统 复杂 , 控 温 功能 强 , 控 温 精 度 高 ,价格 较 贵 ,常用 于 空调 器 、 电 冰箱 、 电 饭 锅 等 较 高 档 产 品 的 温度 控制 
结构 简单 , 触 点 密封 , 控 温 精度 较 高 ,价格 便宜 ,常用 于 电 饭 锅 、 电 热水器 ,冷饮 器 、 电 冰箱 等 絮 具 的 温度 控制 


型 (对 压力 敏感 而 动作 ) ,电流 、 电 压 型 ,电流 温度 综合 型 。 

(2) 按 动作 形式 分 : 速 动 式 慢 动 式 。 

(3) 按 触 点 状态 分 : 常 开 式 、 常 闭 式 。 

(4) 按 触 点 结构 分 : 单 断 点 、 双 断 点 。 

(5) 按 受热 方式 分 : 直 热 式 ( 目 身 通电 发 热 )、 复 热 式 
(自身 通电 发 热 及 辅助 加 热 ) 劳 热 式 ( 外 热源 热 ) 。 

(6) 按 调节 方式 分 ;可 调式 \ 不 可 调式 。 

(7) 按 密封 形式 分 :封闭 式 、 沿 开 式 。 

(8) 按 外 诗 电 位 分 :带电 式 \ 不 带电 式 。 

(9) 按 感 温 材料 分 :半导体 热 敏 电阻 式 、 熔断 式 、 电 子 
式 、 磁 性感 温 式 、 双 金属 片 式 。 

随 着 我 国 国民 经 济 的 发 展 , 人 民生 活水 平 的 提高 ,家 用 
电器 的 品种 和 数量 不 断 增 加 ,人 们 不 仅 对 家 用 电表 的 外 观 
造型 功能 和 可 靠 性 提出 了 愈 来 愈 多 的 要 求 ,而 且 对 安全 操 
作 性 和 安全 措施 也 提出 了 更 高 的 要 求 。 保 护 器 是 对 家 用 电 
器 的 安全 特性 和 可 靠 性 起 着 至 关 重 要 作用 的 关 健 性 元 件 ， 
已 越 来 越 多 引起 人 们 的 重视 。 

市 场 及 销售 随 着 全 球 经 济 一 体 化 进程 加 快 ,国际 产 
业 分 工 日 趋 明 显 , 这 将 给 我 国家 电工 业 的 发 展 提供 难得 的 
机 遇 。 为 此 ,我 国家 电 制 造 业 要 依靠 技术 创新 ,大 力 推行 市 
场 化 .集团 化 、 国 际 化 战略 ,努力 开拓 国际 经 营 新 局 面 和 市 
场 新 领域 ,使 我 国 成 为 具有 较 强 竞争 力 的 世界 家 电 生产 和 
出 口 的 重要 基地 ,加 快 实现 我 国 从 家 电 生 产 大 国 向 家 电 生 
产 强 国 的 转变 。2006 年 全 国 主要 家 电 产 品 产销 情况 见 表 
2。 据 家 用 控制 器 分 会 对 2006 年 上 报 的 企业 统计 报表 分 
析 ,2006 年 家 用 控制 器 行业 主要 产品 产量 见 表 3。2006 年 
家 用 控制 器 行业 重点 企业 主要 产品 产量 .销量 见 表 4。 


R2 2006 年 全 国 主 要 家 电 产 品 产销 情况 


产品 名 称 
洗衣 机 


生产 量 
3 492.0 
吸 侍 器 5 267.9 
电 冰 箱 4 199.6 
冷柜 818.4 
Ha, DL 13 981.4 
房间 空气 调节 器 7 943.0 
吸 排 油 烟 机 1 089.9 
HL OER 8 879.8 


注 :资料 来 源 于 国家 统计 局 。 


销售 量 
3 476.2 0.5 
5 274.4 1.1 
4 138.9 0.4 
818.7 0.4 
13 958.3 0.9 
7 887.4 -0.1 
1 107.1 4.3 
8 856.7 4.6 


产销 率 比 上 年 增长 (% ) 


产销 率 (%) 





RI 2006 年 家 用 控制 器 行业 主要 产品 产量 


产品 名 称 
ERAM Ea 
双 金 属 片 式 温 控 器 
压缩 机 用 起 动 器 保护 器 ( 套 ) 
电机 用 保护 饼 


产量 (万 只 ) 





比 上 年 增长 (%) 
4.1 
3.9 
-2.8 
3.5 
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产品 名 称 产量 (万 只 ) 比 上 年 增长 (多 ) 
制冷 自控 元 件 17 500 6.1 
定时 器 31 850 5.1 
程控 器 3 585 18.1 
表 4 2006 年 家 用 控制 器 行业 重点 企业 主要 产品 产量 、 销 量 (单位 :万 只 ) 
三 花 控 股 集团 有 限 公 司 制冷 自控 元 件 7 208 
浙江 盾 安 精工 集团 有 限 公司 制冷 自控 元 件 6 200 
佛山 市 通宝 股份 有 限 公司 温 控 器 6 366 


保护 器 
电子 控制 上 


万 宝 冷 机 集团 广州 电器 有 限 公司 保护 器 
PT 起 动 器 
Wa Pe at 
保护 器 
温 控 器 


aide at 


2006 年 ,家 用 控制 器 行业 企业 产销 量 增 速 明显 ,发展 良 
好 ,其 中 最 为 突出 的 是 制冷 自控 元 件 (主要 指 四 通 换 向 阀 、 
E FEIKE. ERR RER) 、 温 控 器 、 定 时 器 等 产品 。 国 
内 制冷 自控 元 件 主 要 为 整 机 配套 生产 。 目 前 制冷 自控 元 件 
全 球 80% 以 上 的 产销 量 集中 在 中 国 的 三 花 和 盾 安 美国 的 
兰 柯 、 日 本 的 鉴 宫 和 不 二 工 机 5 大 企业 。 

国内 温 控 器 生产 企业 中 ,中 型 及 以 上 规模 的 较 少 ,生产 
企业 分 布 在 广东 、 江 苏 、 江 西 等 地 。 主 要 生产 企业 有 佛山 通 
宝 股份 有 限 公 司 、 常 州 西 玛 特 电器 有 限 公 司 、 中 山 市 小 榄 镇 
华声 热 保 护 器 三 有 限 公 司 等 。 目 前 温 控 器 不 仅 在 国内 市 场 
顺畅 销售 ,而 且 在 国际 市 场 也 十 分 看 好 ,产品 主要 出 口 东南 
亚 和 欧洲 地 区 ,值得 关注 的 是 日 本 意大利、 美国 等 国家 对 
温 控 器 产品 的 需求 量 很 大 ,出口 前 景 十 分 乐观 。 从 温 控 器 
的 技术 发 展 前 景 来 看 ,空调 温 控 器 已 进入 高 科技 时 代 。 第 
一 代 空 调 温 控 器 主要 是 电气 式 产品 ;第 二 代 空 调 温 控 器 为 
电子 式 产 品 ,也 就 是 目前 普遍 使 用 的 电子 式 温 控 器 ,第 二 代 
产品 虽然 改善 了 人 机 交互 界面 ,解决 了 “温度 设 定 分 度 值 过 
粗 ” 等 问题 ,但 仍 存在 “控制 精度 不 高 "”“ 时 间 常 数 大 ”"、“ 操 
作 较 复杂 ”等 问题 。 目 前 国内 外 生产 厂家 正在 不 断 地 研究 
开发 第 三 代 智 能 型 室温 空调 温 控 器 ,应 用 新 型 控制 模型 和 
数控 芯片 实现 智能 控制 。 

国内 最 具 规模 的 定时 器 生产 厂 主 要 集中 在 浙江 省 , 浙 
江 省 也 是 国内 最 大 的 定时 器 生产 基地 和 出 口 基地 。 近 年 
来 ,家 用 电器 产品 进入 产销 兴旺 期 ,特别 是 印度 .巴基斯坦 、 
南非 、 叙 利 亚 和 巴西 等 一 批 国家 大 量 普及 洗衣 机 、 微 波 炉 、 
电饭煲 等 家 用 电器 ,与 之 相配 套 的 定时 器 需求 量 大 增 ,而 世 
界 上 其 他 国家 定时 器 生产 厂家 都 在 减少 ,定时 器 外 销 前景 
乐观 ,内 销 亦 然 。 年 产量 比较 大 的 企业 有 杭州 西湖 定时 器 
三. 宁 波 定时 器 总 上 厂 、 杭州 市 天 马 定时 器 厂 等 。 

科研 成 果 及 新 产品 ”三 花 控 股 集团 有 限 公司 的 新 产品 


常州 西 玛 特 电 器 有 限 公司 
中 山 市 小 槛 镇 华声 热 保护 器 厂 有 限 公司 


佛山 市 三 春 电器 实业 有 限 公司 





11 一 44D1 一 R) ,作为 热泵 型 变频 空调 系统 中 的 一 个 重要 的 
控制 部 件 , 主 要 用 来 切换 压缩 机 变 容 量 输出 功能 。 其 特点 : 
低 功率 、 高 寿命 、 耐 高 温 、 环 保 、 节 能 ,能 提高 产品 的 安全 性 
能 等 。 产 品 具有 自主 知识 产权 ,获得 了 实用 新 型 专利 ,通过 
了 浙江 省 科技 厅 鉴 定 。(2) 节 能 型 电磁 四 通 换 向 阀 , 其 特点 
是 节能 、 环 保 , 适 用 于 热泵 型 空调 系统 。 通 过 优化 设计 , 调 
整 漆 包 线 的 线 径 及 用 量 ,选用 合适 的 热 敏 电阻 ,实现 阁 的 高 
启动 电流 及 低 保 持 电流 控制 ,适应 宽 电压 范围 使 用 ,消除 了 
线圈 的 长 期 通电 弊端 ,降低 了 成 本 。 产 品 通 过 了 浙江 省 科 
技 厅 鉴定 。(3) 直流 控 制 小 型 化 电磁 换 向 阀 ( 型 号 :SHF 一 
734U 一 DC) ,节能 \ 环 保 并 能 提高 产品 的 安全 性 能 ,在 电磁 
线 图 通电 时 保持 制 热 状态 ,电磁 线圈 的 温 升 很 小 ,消耗 功率 
在 1W 以 下 。 该 产品 应 用 于 空调 系统 中 ,可 提高 空调 整 机 
的 性 能 参数 及 安全 性 能 。 该 产品 为 国家 重点 新 产品 ,2006 
年 获 浙江 省 科技 进步 三 等 奖 。(4)SAD 汽车 空调 用 压力 传 
感 器 ,广泛 应 用 于 高 档 车 型 ,具有 上 自主 知识 产权 ,有 3 项 实 
用 新 型 专利 。 该 产品 是 国家 重点 新 产品 ,2006 年 获 浙江 省 
机 械 行 业 二 等 奖 。 产 品 的 测量 精度 、 可靠 性 等 主要 技术 指 
标 已 达到 国外 同类 产品 先进 水 平 。 传 感 器 的 自动 修正 软件 
系统 ,进一步 提高 了 产品 的 测量 精度 ,具有 很 大 的 创新 特 
点 。 

佛山 通宝 股份 有 限 公 司 研 制 的 防爆 型 压力 式 温 控 器 
(主要 技术 性 能 指标 :适用 温度 范围 -36% ~ 15% ,可 调 温 
度 最 大 值 25 , 开 停 温差 5 ~25C) 属于 C 类 防爆 结构 几 
型 防爆 电器 。 温 控 器 开关 盒 不 必 做 到 完全 气 密 ,允许 爆炸 
气体 进入 开关 盒 内 ,即使 盒 内 气体 被 引爆 也 不 会 导致 开关 
盒 外 面 的 爆炸 性 气体 产生 燃烧 或 爆炸 , 获 佛山 市 技术 成 果 
二 等 奖 。 

万 宝 冷 机 集团 广州 电器 有 限 公司 开发 的 新 产品 有 :(1) 
ARB at ( ORI AE. PTO 起 动 咒 ,型 号 :YBQ 系列 、YBTQ 


主要 有 :(1) 空调 变频 容量 压缩 机 用 电磁 阀 ( 型 号 :SHEF 一 


174 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


系列 ) ,在 保留 B 型 .BT 型 保护 器 和 PTC 起 动 器 的 产品 特点 


基础 上 ,通过 一 体式 的 产品 结构 ,有 效 减少 了 两 器 产品 的 整 
体 体积 ,提高 了 产品 安装 通用 性 。(2) 三 相 保 护 器 (BS 型 ) 
适用 于 三 相 电机 过 热 \, 过 流 保护 ,具有 灵敏 度 高 结构 简单 、 
工作 可 靠 等 特点 。(3 ) 电 子 式 起 动 器 (QE2 系列 ) 是 一 种 节 
能 PTC 起 动 器 , 主要 包括 内 置式 PTC 芯片 和 电子 电路 板 两 
部 分 。 对 原 使 用 PTC 起 动 器 的 压缩 机 可 直接 更 换 PTC ii 
片 ,不 需 重新 匹配 或 修改 电机 的 参数 ,起 动 性 能 不 受 影响 。 
电机 起 动 后 , PTC 芯片 不 通电 ,在 电机 运行 过 程 中 ,通过 
QZ2 系列 电子 式 起 动 器 的 微小 电流 产生 的 功 耗 极 小 。(4) 
组 合式 电子 起 动 器 在 节能 PTC 起 动 器 基础 上 ,可 以 与 B 系 
列 和 BT 系列 保护 器 进行 组 合 , 能 满足 客户 的 小 型 高 效 压 缩 
机 机 型 的 安装 尺寸 要 求 。 

质量 及 标准 ”全 国家 用 自动 控制 器 标 委 会 三 届 二 次 会 
议 ( 暨 标准 审查 会 ) 于 2006 年 12 月 19 ~22 日 在 广东 省 召 
开 。 会 议 对 2000 年 之 前 起 章 的 家 用 自动 控制 兹 行业 13 项 
机 械 工业 标准 (JB/T 5660—1991 、JB/T 6739. 2—1993 、JB/T 
6740. 2 一 1993 .JB/T 6740. 3—1993 ,JB/T 3751—1997 , JB/T 
8592—1997, JB/T 8165—1999. JB/T 8967—1999. JB/T 
8968—1999, JB/T 8969—1999. JB/T 10212—2000, JB/T 
50144—2000 ,JB/T 56069—2000) 进行 了 复审 ,决定 对 这 13 
项 行业 标准 进行 修订 或 废止 ;会 议 还 通过 了 广州 电器 科学 
研究 院 提 交 的 GB 14536. 1 一 200X《 家 用 和 类 似 用 途 电 目 动 
控制 器 第 一 部 分 :通用 要 求 》 国 家 标准 送审 稿 ,并 审定 此 项 
标准 等 同 采 用 IEC 标准 。 会议 期 间 , 同时 召开 了 
GB 14536. 1 和 GB14536. 10 国家 标准 起 草 工作 组 会 议 。 

原 GB 14536. 18 一 2006《 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 寓 


家 用 和 类 似 应 用 浮子 型 水 位 控制 器 的 特殊 要 求 》 和 GB- 


14536. 19 一 2006《 家 用 和 类 似 用 途 电 自 动 控制 器 电动 燃气 
阅 的 特殊 要 求 ,包括 机 械 要 求 / 两 项 标准 于 2006 年 8 月 25 
日 批准 发 布 ,2007 年 3 月 1 日 起 实施 。 但 由 于 该 两 项 标准 
实施 需要 引用 的 GB 14536. 1《 家 用 和 类 似 用 途 电 目 动 控制 
器 通用 要 求 》 新 版 标准 尚未 完成 修订 ,经 商 有 关 部 门 ,决定 
将 两 项 标准 延期 至 2008 年 6 月 1 日 起 实施 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”佛山 通宝 股份 有 限 公 司 对 防爆 
产品 采用 超声 波 焊 接 密封 技术 ,克服 了 原 有 产品 开关 盒 与 
隔 板 密封 \ 推 杆 与 辅 片 柄 的 固定 采用 环 氧 树脂 粘 合 造成 的 
效率 低 、 粘 合 周期 长 . 易 产 生 次 品 等 问题 ;从 日 本 引进 生产 
设备 及 技术 ,经 过 研究 吸收 ,对 内 置式 电动 机 一 压缩 机 保护 
器 进行 技术 改造 ,年 产量 达到 250 万 只 , 且 产 品 达 到 高 性 
能 、 高 质量 。 

三 花 控 股 集团 有 限 公 司 在 基本 建设 及 技术 改造 方面 ， 
2006 年 累计 共 投 资 16 410 万 元 ,投资 项 目 主要 包括 ;(1) 年 
产 2 300 万 套 新 型 环保 制冷 剂 四 通 阀 引 进项 目 , 进 入 投产 阶 
段 ;(2) 年 产 500 万 套 汽 车 空调 热力 膨胀 阅 建 设 项 目 ; (3) 引 
进 汽车 空调 热力 膨胀 阀 生 产 线 关键 设备 项 目 ; (4) 年 产 50 万 
套 汽 车 空调 电子 自控 组 件 生 产 线 技 改 项 目 ,进入 安装 、 调 试 
阶段 。 其 他 技术 改造 项 目 还 有 :年 产 150 万 套 Q 型 电子 膨胀 
疼 技 术 改 造 项 目 , 达 到 了 预期 目标 ;专业 生产 20 # 以 上 大 型 
疼 生 产 线 改 造 并 投产 使 用 ;年 产 30 万 套 0 型 膨胀 闹 的 技术 


改造 ;针对 产品 结构 特点 、 设 备 和 生产 成 本 的 可 回收 周期 ,分 
离 产 品 采用 新 检 漏 设备 技术 的 改造 ,可 满足 客户 对 检 漏 精度 
方面 的 要 求 ;年 产 60 万 套 铁 干燥 过 渡 髓 技术 改造 等 。 

常州 西 玛 特 电 器 有 限 公司 投资 404 万 元 ,扩大 产能 , 满 
足 RoHS 指令 等 要 求 。 

佛山 市 三 春 电器 实业 有 限 公 司 投资 100 万 元 ,增加 成 
品 生产 线 及 相应 的 生产 设备 和 检测 设备 ,提高 产品 产量 和 
质量 。 

管理 和 改革 ”佛山 通宝 股份 有 限 公 司 是 1993 年 设立 
的 股份 制 企业 ,是 一 家 集 开 发 生产 和 销售 于 一 体 的 家 用 电 
器 配套 产品 的 专业 厂家 。 多 年 来 公司 实施 以 “科技 是 核心 ， 


智慧 是 资本 ,产品 为 龙头 ”的 发 展 战略 ,坚持 以 市 场 为 导向 ， 


以 资本 运营 为 手段 ,积极 推进 科技 进步 ,坚持 走 “ 技 术 引进 
一 消化 吸收 一 创新 提高 ”之 路 ,通过 自身 努力 ,在 科研 、 新 产 
品 开发 及 技术 创新 等 方面 取得 了 显著 的 成 绩 ,拥有 多 项 专 
利 技术 。 公 司 已 有 20 年 生产 温度 控制 器 的 经 验 ,采用 欧洲 
RANCO 公司 及 日 本 鉴 宫 制作 所 的 感 温 元 件 制 作 技术 ,引进 
西班牙 动力 组 件 膜 盒 生 产 线 。 温 控 器 产品 在 国内 市 场 占 有 
相当 的 比例 。 公 司 已 获得 ISO9001: 2000 质量 体系 认证 及 
18014001: 1996 环保 体系 认证 ,并 取得 包括 VDE, UL, SEM- 
KO 和 CSA 的 国际 质量 认证 。 目 前 公司 已 具备 与 跨国 公司 
合作 的 条 件 及 能 力 , 已 经 与 多 个 国际 跨国 集团 公司 合作 。 

万 宝 冷 机 集团 广州 电器 有 限 公司 自 1987 年 引进 日 本 
松下 电器 公司 整套 生产 线 和 生产 技术 ,经 过 20 年 的 不 懈 努 
力 , 目 前 已 形成 有 200 多 个 规格 的 系列 产品 ,具有 年 产 1 200 
万 套 的 生产 能 力 。1994 年 以 来 产销 量 均 约 占 全 国 同类 产品 
的 1/3, 公 司 还 具有 强大 的 产品 开发 能 力 ,能 按照 客户 的 不 
同 要 求 设 计 各 种 新 型 的 起 动 器 和 保护 器 。 公 司 产品 质量 达 
到 国际 先进 水 平 ,与 科 龙 海尔 .新 飞 、 美 蓉 等 名 牌 冰 箱 配 
套 , 并 出 口 到 欧美 .台湾 和 中 东 等 地 。 公 司 已 通过 美国 UL 
公司 IS09001 质量 体系 和 IS014001 环境 体系 认证 ,产品 获 
UL, VDE、CQC 认证 证 书 。 

浙江 中 雁 温 控 器 有 限 公 司 由 原来 的 引进 国外 技术 加 以 
消化 吸收 到 现在 的 自主 开发 .独立 创新 ,期 间 多 项 成 果 填 
补 了 国内 空白 ,申请 了 29 项 国家 专利 。 自 主 开发 的 自动 温 
控 器 被 浙江 省 科学 技术 协会 推荐 为 浙江 省 优秀 高 新 技术 产 
品 ; 液 体 膨胀 压力 式 控 ( 湿 ) 温 器 及 保护 器 的 开发 列 人 2000 
年 国家 星火 项 目 ; 制 热 压力 式 温 控 器 已 有 近 20 年 的 生产 历 
史 , 生 产 和 制作 工艺 成 熟 ,技术 精湛 。 公 司 已 成 功 开发 20 
多 个 系列 近 200 余 种 产品 ,设立 温州 上 海 两 处 生产 基地 ， 
其 中 温州 生产 基地 拥有 四 条 生产 流水 线 ,拥有 等 离子 焊接 
机 、 激 光 焊 接 机 、 电 脑 动 态 测试 台 等 先进 生产 检测 设备 。 公 
司 通 过 了 ISO9001 质量 管理 体系 认证 ,产品 取得 了 CQC 
CB CE VDE UL 等 认证 。 

三 花 控 股 集 团 有 限 公 司 充分 发 挥 中 国企 业 国际 市 场 竞 
争 中 的 成 本 优势 ,通过 与 国际 竞争 对 手 的 较量 ,获得 了 长 足 
的 发 展 。“ 加 强 企 业内 部 管理 ,推进 管理 创新 "是 三 花 控股 
集团 有 限 公司 的 重要 战略 措施 ,在 企业 内 部 管理 及 改革 方 
面 ,重点 推进 如 下 工作 ; (1) 管 理 体系 建设 方面 ;继续 抓 好 
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1S09001/TS16949/1S014001/1S010012 质量 /环境 /测量 管 
理 体系 建设 ;推进 制冷 产业 ISO/TEC17025 实验 室 认 证 ; 贯 
#4] OHSAS18001 职业 健康 与 安全 管理 体系 和 贯彻 SA8000 
社会 道德 责任 标准 等 。(2) 加 强 产品 质量 管理 方面 :中 继续 
推进 质量 目标 管理 ,使 目标 量化 ,具有 可 衡量 性 和 挑战 性 ， 
并 组 织 相关 部 门 实 施 质 量 承 诺 , 保 证 产品 质量 的 持续 改善 ; 
加 强 质量 队伍 建设 ,建立 一 支 结 构 分 布 合理 ` 有 丰富 理论 知 
识 和 实践 经 验 的 高 素质 内 审 员 队伍 ,同时 着 力 提高 检验 队 
伍 的 业务 素质 。 包 倡导 零 缺 陷 的 管理 理念 与 导 人 六 西格玛 
管理 体制 模式 ,要 求 每 一 个 员工 本 着 严肃 认真 的 态度 ,把 工 
作 做 得 准确 无 误 ;强调 整个 过 程控 制 中 “第 一 次 把 事情 做 
对 ”, 并 符合 承诺 顾客 的 要 求 。 导 入 六 西格玛 管理 模式 , 通 
过 系统 地 、 集 成 地 采用 业务 改进 流程 ,实现 无 缺陷 的 过 程 设 
计 , 从 而 提高 产品 质量 和 服务 水 平 ,降低 成 本 ,缩短 运转 周 
期 ,保证 达到 顾客 安全 满意 。 轩 加 强 供 应 链 质 量 管理 ,在 供 
方 管理 上 紧 紧 围绕 “传承 .求实 、 发 展 、 创 新 "展开 工作 ,与 供 
方 建立 信息 交流 与 共享 平台 ,完善 对 供 方 的 激励 机 制 ,同时 
协助 供 方 提高 质保 能 力 , 督 促 相关 部 门 加 快 供 方 扩 点 定点 
工作 。 必 须 杜 绝 独家 供 货 的 局 面 ,在 供 方 与 供 方 之 间 形 成 
一 种 良性 的 竞争 激励 制度 ,从 而 优化 供 方 队伍 ,提高 供 方 产 
品质 量 , 构 建 一 条 安全 ,稳固 、 强 强 互 补 的 社会 化 供应 链 。 
(3) 努 力 实现 生产 的 精细 化 。 今 后 5 年 以 “还 、VE 推进 ”和 
“6S 三 定 管理 方法 "等 为 手段 ,不断 实现 生产 的 精细 化 , 提 
高 企业 的 综合 竞争 力 。(4) 继续 推进 计算 机 信息 化 建设 。 
制订 和 完善 信息 化 建设 的 中 长 期 规划 ,使 信息 化 建设 为 企 
业 的 财务 管理 ,生产 管理 \ 成 本 和 库存 管理 .技术 研发 等 方 
面 提供 信息 支撑 ,不 断 提 高 公司 的 管理 水 平和 工作 效率 , 努 
力 降 低 生 产 成 本 。(5) 加 强 集团 制度 化 体系 建设 ,以 制度 化 
治理 公司 。 在 制度 制订 合理 的 前 提 下 ,加 大 对 制度 执行 情 
况 的 检查 力度 ,严肃 处 理 违 反 制 度 的 行为 ;从 管理 层 示 范 做 
起 ,带动 全 体 员工 对 制度 的 认 知 和 遵守 。 

行业 活动 ”目前 制冷 自控 元 件 正 进入 高 速 发 展 阶 段 ， 
需求 量 不 断 增 大 ,实施 品牌 战略 尤其 重要 。2007 年 3 月 29 
日 ,中 国名 牌 战略 推进 委员 会 公布 了 2007 年 “中 国名 牌 ” 产 
品评 价目 录 ( 中 国名 牌 战略 推进 委员 会 发 布 2007 年 1 BA 
告 ) OUR ETARE REM BL AA LB 
铁 \ 有 色 、 建 材 、 农 资 、 环 保 、 医 疗 器 械 、 安 防 、 体 育 用 品 、 林 业 
等 16 个 行业 的 183 个 产品 人 选 目 录 , 其 中 由 中 国电 器 工业 
协会 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 申报 的 “制冷 自控 元 件 ” 产 
品 成 功 进入 “2007 年 中 国名 牌 产品 评价 目录 ”。 

“中 国名 牌 产品 ”是 目前 国家 对 产品 品牌 和 质量 最 高 级 
别 的 肯定 ,对 宣传 企业 品牌 ,提高 企业 产品 核心 竞争 力 有 着 
极其 重要 的 作用 。 根 据 规 定 , 企 业 申报 “中 国名 牌 产品 ”所 
在 行业 的 产品 必须 先进 入 “中 国名 有 牌 产品 评价 目录 ”。 电器 
附件 及 家 用 控制 器 分 会 在 中 国 机 械 工业 联合 会 .国家 质量 
监督 检验 检疫 总 局 .中 国电 器 工业 协会 .广州 电器 科学 研究 
院 等 上 级 组 织 的 大 力 支持 下 ,通过 对 行业 进行 调查 研究 、 资 
料 收集 、 分 析 汇 总 ,积极 做 好 向 国家 有 关 部 门 的 申报 和 推荐 
工作 ,通过 与 全 国 制冷 自控 元 件 行业 主导 企业 共同 努力 , 终 


176 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


于 万 得 中 国名 有 牌 产 品 战略 推进 委员 会 的 肯定 ,将 “制冷 自控 
元 件 ” 行 业 产品 成 功 列 和 “2007 年 中 国名 牌 产品 评价 目 
录 ”。 从 2007 年 起 ,我 国 “制冷 自控 元 件 " 行 业 中 的 优秀 企 
业 将 有 机 会 申报 “中 国名 牌 产品 "这 一 殊荣 。 这 是 全 国家 用 
控制 器 行业 的 一 个 喜讯 ,对 促进 行业 的 繁荣 发 展 有 着 重要 
意义 ,这 也 是 中 国电 融 工 业 协 会 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 
会 2006 年 行业 管理 的 一 个 突破 性 工作 ,同时 也 为 其 他 行业 
开展 此 项 工作 提供 了 有 益 的 经 验 。 

[拟稿 人 :广州 电器 科学 研究 院 能 雪 平 ” 审 稿 人 :广州 
电器 科学 研究 院 陈 明 ] 





电 右 附件 主要 涉及 的 产品 有 各 类 的 家 用 和 类 似 用 途 开 
关 、 播 头 插座 电气 导管 .器 具 耦 合 器 、 低 压 电路 用 连接 器 
件 、 工 业 用 播 头 揪 座 和 耦合 器 等 等 ,广泛 应 用 于 家 庭 和 办 公 
室 ` 酒 店 \ 旅 馆 、 工厂 机场, 火车 站 、 码 头 . 影 剧院 、 农 场 等 场 
所 ,可 以 说 ,凡是 需要 用 到 电 的 地 方 和 需 使 用 带电 的 产品 ， 
都 必须 用 到 电器 附件 产品 。 因 此 , 它 是 量 大 面 广 的 产品 ,与 
国民 经 济 、 人 们 的 工作 和 日 常生 活 息息相关 。 

生产 发 展 情况 ”由 于 凡是 使 用 到 电 的 地 方 , 都 必须 使 
用 电器 附件 产品 ,因此 其 发 展 是 随 着 国家 电力 、 建 筑 产 业 和 


和 需要 用 电 的 如 机 床 、 电 器 、 上 照明 等 产业 的 发 展 而 发 展 。 首 


先 ,近期 内 随 着 我 国 发 电厂 投产 高 峰 的 到 来 ,电网 建设 将 进 
入 全 面 推进 西 电 东 送 、 南 北 互 供 和 全 国联 网 实现 更 大 范围 
资源 优化 配置 的 新 阶段 。2006 年 , 输 配 电 设备 的 升级 换代 、 
大 容量 输电 线路 建设 改造 城乡 电网 进一步 改造 等 ,促使 我 
国电 力行 业 产销 增 速 超过 30% ,这 些 都 为 我 国电 器 附件 行 
业 提供 了 又 一 轮 发 展 空间 。 再 者 ,2006 年 我 国 建筑 行业 在 
国家 继续 实行 宏观 调控 的 环境 下 ,房地产 业 得 到 迅速 发 展 ， 
其 市 场 容量 和 行业 规模 得 到 扩展 ,使 为 其 配套 的 电器 附件 
产品 生产 亦 得 到 了 稳步 增长 ,中 型 及 以 上 的 企业 产值 和 销 
售 收入 保持 增长 势头 ,总 体 生产 经 营 形势 良好 。 其 三 ,我 国 
工业 、 家 用 电器 产业 的 高 速 发 展 ,为 其 配套 的 插头 线 行业 亦 
得 到 快速 发 展 。 

根据 中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 对 
2006 年 主要 企业 上 报 的 报表 统计 ,2006 年 电器 附件 行业 主 
要 企业 经 济 效益 综合 指数 前 12 名 企业 见 表 1。2006 年 电 
器 附件 行业 主要 企业 经 济 效益 单项 指标 前 6 名 企业 见 表 2. 
2006 年 电器 附件 行业 工业 总 产值 比 上 年 增幅 较 大 的 企业 见 
表 3。2006 年 电器 附件 行业 工业 增加 值 比 上 年 增幅 较 大 的 
企业 见 表 4。 
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R1 2006 年 电器 附件 行业 主要 企业 经 济 效益 
综合 指数 前 12 名 企业 


上 海 益 忠 电 铝 有 限 公 司 
浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 
杭州 鸿 内 电器 有 限 公 司 

南京 曼 奈 柯 斯 电 髓 有 限 公司 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 
TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 
乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公 司 
江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 
佛山 市 油 石 电器 厂 

素 力 实业 有 限 公司 

上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 
顺德 松本 电工 实业 有 限 公司 






经 济 效益 综合 指数 


2.10 
2.08 
2.02 
1.87 
1, 80 
1.78 
1.76 
1.57 
1.52 


R2 2006 年 电器 附件 行业 主要 企业 经 济 效 益 


单项 指标 前 6 名 企业 


产品 销售 率 ( %% ) 

广东 朗 能 电器 有 限 公 司 

天 津 市 至 上 电器 有 限 公 司 

南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公 司 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 
杭州 鸿 世 电器 有 限 公 司 

奇 胜 工业 ( 惠州) 有限 公 司 

总 资产 贡献 率 ( % ) 

江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公 司 
宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 
乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公 司 
浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 

TCL 一 罗 格 朗 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公司 
天 津 市 至 上 电器 有 限 公司 

资本 保值 增值 率 (%) 

广东 朗 能 电器 有 限 公司 

上 海 益 忠 电 器 有 限 公司 
慈溪 市 公牛 电器 有 限 公司 
奇 胜 工业 (惠州 ) 有 限 公司 

江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公 司 

杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 

流动 资产 周转 率 ( 次 ) 

温州 飞 雕 电 器 有 限 公司 

乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公 司 

TCL 一 罗 格 朗 国 际 电工 (惠州 ) 有 限 公司 
上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 
广东 锦 力 电器 有 限 公司 
泰 力 实业 有 限 公 司 

成 本 费用 利润 率 (%) 
江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 
宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 

上 海 益 忠 电器 有 限 公司 

佛 出 市 顺德 区 松本 电工 实业 有 限 公 司 
浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 
佛山 市 澜 石 电 器 厂 





96 (标准 值 ) 
103.7 
99.9 
99.7 
99.5 
99.3 
98.9 
10.7( 标 准 值 ) 
36.9 
33.6 
33.3 
32.1 
25.7 
25.3 
120 (标准 值 ) 
170 
148 
147 
135 
134 
133 
1.52 ( 标准 值 ) 
8.32 
3. 80 
3.45 
3.40 
3.22 
3.10 
3.71{ 标准 值 ) 
17.50 
13.09 
13.02 
8.70 
8.35 
8.25 





RI 2006 年 电器 附件 行业 工业 总 产值 
比 上 年 增幅 较 大 的 企业 





序号 





比 上 年 增长 ( 锡 ) 













奇 胜 工业 ( 惠州) 有限 公司 
浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 
杭州 鸿 世 电器 有 限 公司 

上 海 西 门 子 线路 保护 系列 有 限 公 司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 

杭州 鸿雁 电 般 有限 公 司 
宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 

江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 

广东 省 饥 能 电器 有 限 公 司 

慈溪 市 公牛 电器 有 限 公司 

佛山 市 顺德 区 松本 电工 实业 有 限 公 司 
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表 4 2006 年 电器 附件 行业 工业 增加 值 
比 上 年 增幅 较 大 的 企业 













上 上海 西 门 子 线路 保护 系列 有 限 公司 
奇 胜 工 业 ( 惠州 ) 有 限 公 司 

温州 飞 雕 电器 有 限 公司 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 

上 海 益 忠 电 器 有 限 公 司 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 

江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公 司 

南京 普天 鸿雁 电 只 有 限 公司 

广东 省 朗 能 电器 有 限 公司 
南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公司 


市 场 及 销售 ”我 国电 器 附件 行业 经 过 几 十 年 的 发 展 ， 
已 进入 相对 平稳 的 发 展 阶段 。 近 几 年 , 随 着 国家 加 大 基础 
设施 建设 和 房地产 业 的 快速 发 展 , 以 及 家 用 电器 的 普及 和 
人 民生 活水 平 的 不 断 提高 ,对 电器 附件 产品 的 需求 量 越 来 
越 大 ,电器 附件 行业 具有 广阔 的 市 场 前 景 ,已 成 为 电工 行业 
中 发 展 较 快 .效益 较 好 的 重要 行业 之 一 。 

电器 附件 产业 是 劳动 密集 型 的 传统 制造 行业 , 随 着 国 
民 经 济 的 深入 发 展 ,在 我 国 珠 三 角 和 长 三 角 ,出 现 了 大 量 电 
器 附件 行业 生产 企业 ,其 中 浙江 \ 广 东 是 电器 附件 的 主要 生 
产 基地 。 另 外 随 着 西部 地 区 的 大 开发, 重庆 地 区 也 出 现 了 
一 批 新 兴 的 企业 。 在 这 些 地 区 中 ,产品 质量 水 平 较 高 的 集 
中 在 广东 地 区 ,产量 较 大 的 集中 在 浙江 地 区 。 

随 着 我 国 加 入 WTO ,国内 市 场 逐步 向 全 世界 开放 , 国 
际 知名 企业 也 加 快 了 参与 我 国 市 场 竞争 的 步伐 ,他 们 依靠 
雄厚 的 资金 优势 和 绝对 的 技术 优势 ,进入 中 国 市 场 。 他 们 
一 方面 以 自己 品牌 合并 国内 知名 品牌 ,利用 国内 良好 的 销 
售 渠道 ,顺利 进入 中 国 市 场 ; 另 一 方面 ,由 于 受 国内 消费 者 
心态 的 影响 ,国内 企业 也 愿 与 国外 企业 合作 ,借助 国外 品牌 
来 “占领 "国内 市 场 ,保持 自己 的 经 济 利益 。 因 此 ,新 一 轮 的 
市 场 竞争 将 呈现 白热化 。 

目前 在 国内 市 场 上 具有 较 高 知名 度 的 品牌 有 :“ 鸿 雁 ”、 
“TCL” “BARE” “HAAR HLL” “ESR” “BL” “TER” 
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“ 德 力 西 ”“ 飞 哮 ” “公牛 ”、“ 突 破 ” 和 等。 国际 品牌 的 产品 有 
“Legrand”、“Panasonic”“ CLIPSAL”、“Siemens” 等 ,这 些 品 牌 
的 生产 企业 已 在 我 国 设立 了 生产 基地 ,而 国外 一 些 其 他 品 
牌 也 正在 逐步 进入 中 国 市 场 。 

2006 年 是 “十 一 五 ”开局 之 年 ,尽管 受 全 球 经 济 环 境 影 
响 ,原材料 价格 大 幅 攀升 ,给 电器 附件 行业 带 来 了 巨大 的 经 
营 压 力 , 但 企业 抓 住 发展 机 遇 ,及 时 调整 管理 方式 和 营销 策 
略 ; 以 市 场 需求 为 导 问 ,大 力 调 整 产 品 结构 , 规 范 产 品 开 发 
流程 ,全 方位 维护 和 拓展 市 场 渠道 ,确保 产品 的 市 场 先 导 地 
位 ;适时 调整 经 济 增长 方式 ,加 强 成 本 管理 ,全 面 降 本 增 效 ， 
消除 了 原材料 价格 上 涨 等 不 利 因素 的 影响 ,使 经 营运 行 质 
量 有 所 提高 ;加 强 树立 行业 品牌 工作 ,加 强国 际 交 流 提高 企 
业 的 知名 度 , 拓 展 国内 国际 市 场 ;在 现 有 的 产品 基础 上 力求 
使 产品 种 类 向 多 元 化 和 智能 化 方向 发 展 。 

据 对 2006 年 电器 附件 行业 主要 企业 完成 工业 销售 产 
值 数据 统计 ,2006 年 电器 附件 行业 主要 企业 销售 产值 比 上 
年 增幅 较 大 的 企业 见 表 5。 


RS 2006 年 电器 附件 行业 主要 企业 销售 产值 
比 上 年 增幅 较 大 的 企业 





比 上 年 增长 ( 锡 ) 






奇 胜 工 业 ( 惠州 ) 有 限 公 司 
浙江 正泰 建筑 电 髓 有 限 公司 

杭州 鸿 世 电 器 有 限 公司 

上 海 西门 子 线路 保护 系列 有 限 公司 
江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公 司 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 
慈溪 市 公牛 电器 有 限 公 司 

广东 锦 力 电器 有 限 公司 

乐清 市 薪 盛 引进 电器 有 限 公司 

广东 朗 能 电器 有 限 公 司 

TCL 一 罗 格 朗 国 际 电 工 (惠州 ) 有 限 公司 


科研 成 果 及 新 产品 ”杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 设计 开发 
的 项 目 有 :了 电信 保安 单元 管 能 在 线 测试 系统 [ 型 号 ;ZJC 一 
A), 它 是 由 在 线 测试 控制 盒 与 QJC28 测试 仪表 组 成 的 一 
种 电信 和 机房 维护 专用 设备 ,能 在 MDF 上 直接 测试 保安 单元 
并 将 测试 结果 送 至 电脑 保存 的 同时 进行 统计 分 析 打 印 , 以 
便于 运营 单位 及 时 更 换 失 效 的 保安 单元 ,保障 通信 设备 的 
安全 。 该 项 目 通 过 了 省 级 鉴定 。 凶 高 热 稳 定性 纳米 有 机 蒙 
脱 土 的 固 相 搬 层 制备 技术 及 应 用 ,可 广泛 应 用 于 通用 塑料 
如 PVC、PP、PE 等 ,工程 塑料 如 PC、PA、PET、PI 等 ,以 及 阻 
隔 包 装 材料 等 的 改 性 ,该 项 目 获 得 杭州 市 科技 进步 二 等 奖 。 

TCL 一 罗 格 开国 际 电 工 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 开 发 的 产品 
有 :中 连 体 二 三 插 ( 型 号 :KG26/10WSL 10A 250V 38 4 
插 、 二 圆 播 、 三 局 插 ) ,采用 插 套 一 体 化 设计 ,二 三 极 插 套 模 
具 一 次 性 成 形 , 省 去 繁杂 的 冲压 和 锦 接 工序 ,降低 了 成 本 ; 
三 扁 插 套 插 口 采用 独特 的 创新 设计 ,改变 了 原 有 的 插 套 方 
式 , 充 分 利用 自身 设计 实现 插 套 功 能 ,节省 了 原料 ;独特 的 
HE E RET, EAA RNE hA TAARE 型 ,大 
大 提高 了 材料 利用 率 ; 超 薄 设计 ,使 产品 更 加 美观 ,该 产品 
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获得 了 3 项 中 国 专利 。 凶 AK120 产品 (主要 型 号 ， 
A120K31/1/2BS, A120K426/10USLS, A120KW3S/1/2AS, 
A120KW421/10USL2S; 参 数 ;10A 250V;38 4 120 及 120 x 
120 两 种 安装 盒 ) 采 用 快速 接线 方式 ,可 接 4mm 单 芯 硬 线 ， 
独特 的 开关 分 断 结 构 ,能 瞬间 分 断 超 强 抗 电流 能 力 ,可 同时 
承载 64 蔓 日 光 灯 ;采用 功能 件 模块 定位 结构 ,定位 准确 、 抗 
变形 ,功能 件 免 工 具 可 自由 组 合 ; 具 有 创新 工业 设计 , 超 薄 、 
超 平等 ,该 产品 获得 了 4 项 中 国 专 利 。 

奇 胜 工业 ( 惠州) 有限 公 司 开发 的 线 外 线 人 体感 应 开 
关 ,是 以 感应 特定 范围 内 人 体 散发 的 热能 而 开启 的 连接 装 
置 。 当 范围 内 探测 不 到 人 体 活 动 ,感应 开关 会 在 预 设 的 延 
时 时 间 后 关闭 装置 。 如 需 手 动 操作 可 按 感应 窗 下 方 的 按 
键 , 自 动感 应 器 停止 宫 作 ,灯光 将 会 长 亮 。 而 在 周边 环境 光 
度 足 够 情况 下 ,产品 自动 控制 灯光 ,节约 能 源 。 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 开发 的 智能 遥控 开关 
(型 号 :无 线 红 外 一 位 遥控 开关 SC86KYK 一 01 无 线 红 外 二 
位 遥控 开关 SC86KYK 一 02、 无 线 红 外 三 位 遥控 开关 
SC86KYK 一 03 ,无线 红外 二 树 遥 控 插座 SC86EYK 一 01 RR 
红外 三 盾 遥 控 反 座 SC86EYK 一 02 .红外 无 线 遥 控 器 PKO1 
和 PKO2) 具有 多 种 功能 , 既 节 能 环保 ,又 能 满足 智能 化 ,人 
性 化 .个 性 化 的 要 求 , 其 主要 特点 为 操作 方便 敏捷 ,具有 调 
整 . 淡 入 淡出 、 断 电 记忆 ,情景 检验 设置 等 功能 ,2006 年 8 H 
通过 了 专家 验收 鉴定 ,获得 3 项 专利 。 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 推行 以 企业 为 主体 , 产 学 研 
相 结合 的 技术 创新 体系 ,与 国内 高 校 建 立 了 产 学 研 的 合作 平 
台 。 既 可 有 效 缓解 企业 高 素质 人 力 资 源 的 瓶颈 ,也 为 企业 科 
技 创新 提供 了 更 广阔 的 载体 和 途径 ,以 工业 设计 理念 和 科学 
设计 流程 为 特点 的 创新 产品 设计 工具 正式 运用 到 实际 产品 
设计 工作 中 ,并 取得 阶段 性 成 果 。2006 年 公司 开发 的 新 产品 
在 外 观 、 安 装 方式 及 接线 方式 等 方面 都 取得 突破 ,涉及 专利 
达 6 项 。2006 年 公司 开发 的 新 产品 主要 包括 :DNEW6C 
(86) 型 系列 开关 插座 ,采用 了 快速 连接 软 \ 硬 线 , 模 块 化 的 组 
合 方式 ,流线型 外 观 ,独特 金属 商标 工艺 ,申请 了 外 观 专 利 ; 
(ONEW9D(120) 型 系列 开关 插座 ,采用 模块 化 设计 ,满足 多 种 
线 径 的 软 、 硬 线 快 速 插入 ,取得 了 外 观 专利 ;G@NEW2 系列 , 具 
有 加 密 识 卡 的 播 卡 取 电 功 能 ,卡片 为 光电 反射 式 专用 卡 ; 亿 
智能 浴霸 遥控 器 (NEF1 一 Y 最 大 载 功 率 800VA 静态 功 耗 
0.1 允 ) 具 有 还 控 取暖 照明 、 换 气功 能 ;名 中 式 漏 电 保护 插座 
主要 用 于 家 用 电器 终 瑞 保护 ,已 申报 实用 型 专利 ;人 过 载 保 
护 开关 插座 (NEL7 10A 220V ~50Hz 额定 不 动作 电流 SmA) ， 
主要 用 于 家 用 电器 终端 保护 ,也 可 作 消 防 电器 使 用 ,已 申报 
发 明 及 实用 新 型 专利 。 

慈溪 市 公牛 电器 有 限 公司 研 究 和 应 用 多 位 插座 插 套 结 
构 ,提供 一 种 通用 性 较 强 的 功能 转换 器 ,解决 了 市 面 上 现 有 
产品 存在 的 功能 和 寿命 缺陷 ;自动 收缩 线 盘 的 研究 和 应 用 ， 
提高 了 绕 线 盘 的 使 用 性 能 ;按压 式 开 关 新 材料 新 工艺 的 研 
究 和 应 用 ,可 节省 原材料 ,降低 消耗 ,降低 综合 成 本 ,提高 劳 
动 生产 率 ; 防 雷 技术 的 研究 和 应 用 ,提高 了 高 问 插 座 的 性 
能 ,有 效 保 护 周 边 电器 设备 ; 美 标 插座 封闭 门 的 研究 和 应 


用 ,提高 了 产品 安全 保护 性 能 ,破解 了 现 有 产品 封闭 门 结构 
的 专利 等 。 

广东 朗 能 电器 有 限 公司 开发 的 新 品 V3 系列 开关 、 播 
座 ,将 艺术 融 人 动感 空间 ,唯美 弧 线形 设计 ;铂金 质感 内 饰 
边框 ,应 用 三 层 电 镀 技 术 ,保证 镀层 的 质量 稳定 ;后 座 采 用 
半 透 明 宝石 蓝 格 调 设计 ; 拔 杆 式 开启 , 且 精 选 耐 疲劳 弹簧 ， 
使 开关 寿命 达 10 万 次 以 上 ;4mm 超大 扑 电 距离 ,消减 电弧 ， 
保障 使 用 安全 ;新 型 保护 门 设计 ,具有 防 单 针 插入 功能 ,是 
可 防 尘 防 异 物 ;插座 采用 高 强度 磷 青 铜 ,弹力 持久 、 受 力 平 
衡 ,正常 操作 超过 2 万 次 。 

泰 力 实业 有 限 公司 研制 的 智能 灯光 控制 系统 (20A 
220V( AC) ,控制 路 数 宇 16 路 , 调 光 级 数 :10 级 , 调 光 功率 : 
1 000W) 可 将 控制 系统 的 弱电 引信 普 通 开 关 , 即 220V 交流 
强 电 不 进入 开关 面板 ,通过 普通 开关 的 “ON/OFF” 来 控制 中 
央 系 统 相 应 的 强 电 执行 机 构 进行 工作 ,可 为 人 身 触电 和 火 
灾 消 防 提供 安全 保证 ; 强 电 开 关 电 路 无 开关 触 点 、 无 电磁 干 
扰 、 无 接触 电阻 \ 压 降低 、 功 耗 小 \ 漫 升 小 不 产生 火灾 隐 趾 ， 
可 大 大 延长 插头 .插座 及 用 电器 具 的 使 用 寿命 ;联动 控制 方 
便 、 安 全 可 靠 \. 应 用 广泛 ;可 轻 触 按键 控制 或 还 控 控制 ,也 
可 接 人 计算 机 控制 及 网 络 控制 。 

十 海 西 门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 的 主要 新 产品 有 塑 
壳 断 路 器 (5SJ7 ) 具有 高 短 分 断 能 力 ( S 1SkA) ,辅助 开关 
(5ST3 ) 提供 辅 助 接点 及 故障 信号 点 ,隔离 开关 (5TE8 ) 提供 
可 靠 的 线路 隔离 功能 ,暗箱 式 配 电 箱 (SunBoxMB) 用 于 组 装 
低压 终端 电器 。 

广东 锦 力 电器 有 限 公司 生产 的 大 秽 开 关 搬 座 系 列 
(K100) 是 一 款 自主 开发 的 全 新 系列 产品 ,大 板 开 关 芯 片 采 
用 滑 杆 结构 ,寿命 提高 到 5 万 次 。 揪 座 类 采用 新 型 结构 的 
插 套 ,大 大 提高 了 播 座 的 插 拔 力 。 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 的 环保 型 银 基 电 触 头 材 料 
WA RSH) ,通过 对 银 合金 制备 工艺 与 性 能 的 研究 ,开发 
出 不 含 锅 等 的 环保 电 触 头 材料 ,广泛 应 用 于 低压 电器 领域 。 

质量 及 标准 电器 附件 是 量 大 面 广 的 产品 ,其 质量 的 
好 与 坏 对 用 电 、 保 障 人 身 和 财产 安全 、 保 护 环境 等 具有 至 关 
重要 的 作用 。 目 前 我 国 开关 插座 产品 的 整体 质量 水 平 与 国 
际 先 进 水 平 相差 不 大 ,现行 使 用 的 国家 标准 都 是 等 效 采 用 


国际 电工 委员 会 制订 的 产品 标准 ,有 些 标准 中 的 部 分 指标 
甚至 高 于 国际 标准 要 求 。 为 保证 产品 质量 ,国内 各 知名 企 
业 采 用 的 内 控 标准 远 远 高 于 国际 标准 。 

为 保护 消费 者 的 合法 权益 ,促进 插头 插座 行业 的 健康 发 
展 ,国家 一 直 非 常 重视 这 类 产品 的 质量 情况 ,先后 进行 了 产 
品 生产 许可 证 和 安全 认证 的 发 放 。2001 年 ,开关 插头 插座 产 
品 均 首 批 列 人 强制 性 3C 认证 产品 目录 中 。 此 外 ,国家 还 定 
期 对 开关 插座 类 产品 的 质量 进行 全 国 市 场 抽查 ,各 省 .市 地 
方 技术 监督 局 每 年 均 对 当地 市 场 进行 质量 抽查 或 检查 。 

2006 年 第 4 季度 国家 质 检 总 局 对 插头 插座 产品 质量 进 
行 了 国家 监督 抽查 。 本 次 共 抽查 广东 .浙江 .江苏 四川 、 福 
建 、 上 海 等 6 个 省 .市 46 个 企业 生产 的 46 种 产品 ,产品 抽 
样 合格 率 为 80.4% 。 抽 查 结果 表明 ,大 型 企业 的 产品 质量 
较 好 ,产品 抽样 合格 率 为 100% ;小 型 企业 产品 抽样 合格 率 
仅 为 68.4% ,产品 质量 存在 问题 较 多 。 本 次 抽查 中 发 现 的 
主要 质量 问题 :机 械 强 度 不 合格 。 标 准 要 求 插头 在 经 受 
1 000 次 的 滚 简 跌 落 试验 后 ,插头 插销 仍 能 够 正常 插入 插座 
而 不 危及 人 身 安全 。 抽 查 中 有 个 别 插 头 机 械 强度 不 合格 ， 
主要 是 插头 跌落 时 ,插头 插销 严重 变形 或 插头 外 过 破碎 损 
坏 不 能 使 用 。@ 耐 热 性 能 不 合格 。 插 座 中 绝缘 材料 的 耐 执 
性 能 是 重要 的 安全 性 能 指标 ,国家 标准 规定 ,产品 的 塑料 件 
要 有 一 定 的 耐 热 变形 能 力 , 在 一 定 温度 范围 内 不 应 软化 。 
抽查 中 有 个 别 固 定式 插座 耐 热 性 能 不 合格 ,其 中 1 种 产品 
在 100 扎 耐 热 试验 后 ,插座 严重 变形 无 法 正常 使 用 。@@ 插 头 
插座 尺寸 不 合格 。 尺 寸 检 查 主要 是 考核 插头 插座 的 型 式 尺 
寸 是 否 按 照 我 国 扁 形 插头 插座 标准 进行 设计 和 生产 ,是 关 
系 到 同类 型 的 插头 插座 能 够 互相 插 合 和 不 同类 型 的 插头 插 
座 不 能 插 合 的 问题 ,是 关系 到 插头 插座 是 否 能 够 正常 使 用 
和 安全 使 用 问题 。 抽 查 中 有 个 别 产 品 插头 插座 尺寸 不 合 
格 ,其 中 有 的 插头 载 流 插销 离 插头 边缘 距离 不 足 , 容 易 导致 
正常 使 用 中 人 手 触 及 带电 的 插销 ,导致 安全 事故 的 发 生 ;有 
的 插座 插 孔 的 外 观 长 度 尺寸 低 于 标准 要 求 的 下 限 ,插头 可 
能 会 出 现 不 能 正常 插入 插座 的 状况 。 

插头 插座 产品 质量 国家 监督 抽查 部 分 质量 较 好 的 产品 
及 其 企业 名 单 见 表 6。 插 头 插座 产品 质量 国家 监督 抽查 部 
分 质量 较 差 的 产品 及 其 企业 名 单 见 表 7。 


表 6 插头 插座 产品 质量 国家 监督 抽查 部 分 质量 较 好 的 产品 及 其 企业 名 单 
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2006 年 第 2 季度 安徽 省 质 监 局 对 合肥 安庆、 六 安 三 市 
生产 流通 领域 的 固定 式 插 座 、 转 换 器 及 开关 产品 进行 了 监 
督 抽查 , 共 抽取 40 个 商场 (企业 ) 生产 销售 的 40 种 开关 、 
插座 和 转换 器 产品 ,样品 涉及 上 海 .宁波 浙江、 广东 江苏 
等 省 市 的 39 个 企业 。 经 检验 ,合格 14 种 ,抽查 总 合格 率 仅 
为 35% 。 其 中 ,固定 式 插座 抽查 合格 率 为 53.8 % ,转换 器 
抽查 合格 率 为 26.9 % 。 本 次 抽查 发 现 的 主要 问题 :一 是 软 
线 及 其 连接 不 合格 。 有 的 转换 器 电源 线 无 接地 极 , 无 软 缆 
固定 部 件 。 二 是 接地 措施 不 符合 标准 要 求 。 有 的 转换 器 产 
品 接地 措施 不 过 关 , 有 的 根本 没有 采取 任何 接地 措施 。 使 
用 这 种 产品 , 若 接 在 其 上 的 电器 发 生 漏 电 , 易 引发 触电 事 
故 。 三 是 耐 热 性 能 不 符合 标准 要 求 。 有 的 样品 经 温度 试验 
即 产生 变形 ,不 能 正常 使 用 。 四 是 绝缘 材料 的 耐 非 正常 热 
“和 耐 燃 性 能 不 符合 标准 要 求 。 有 的 绝缘 材料 不 阻 燃 , 在 试 
验 时 产生 明火 ,使 用 时 有 可 能 会 引发 火灾 。 

北京 市 质量 技术 监督 局 2006 年 第 3 季度 对 北京 市 企 
业 生 产 的 开关 插座 进行 了 产品 质量 监督 抽查 。 检 验 依据 是 
GB16915. 1 一 2003《 家 用 和 类 似 用 途 固定 式 电 气 装 置 的 开 
关 第 一 部 分 :通用 要 求 》、GB 2099. 1 一 1996《 家 用 和 类 似 用 
途 揪 头 插座 第 一 部 分 :通用 要 求 》 和 《2006 年 第 三 季度 开关 
插座 产品 监督 抽查 检验 细则 》。 此 次 共 抽 查 了 本 市 9 个 企 
业 生 产 的 17 种 产品 ,抽样 合格 率 均 为 100% 。 抽 查 结果 显 
示 本 市 企业 质量 意识 较 强 ,生产 设施 比较 完善 ,产品 质量 有 
保障 。 

江西 省 质量 技术 监督 局 2006 年 第 3 季度 对 插头 插座 
产品 进行 了 省 级 产品 质量 监督 抽查 , 共 抽 查 40 个 企业 生产 
的 40 批 次 产品 ,合格 27 批 次 ,抽样 合格 率 为 67. 5% 。 其 
中 ,抽查 29 批 次 固定 式 插 座 , 合 格 21 批 次 ,抽样 合格 率 为 
72.4% ;抽查 11 批 次 移动 式 插座 ,合格 6 批 次 ,抽样 合格 率 
为 54.5% 。 存 在 的 主要 问题 有 :一 是 移动 式 插座 的 连接 电 
源 线 横 截面 积 偏 小 。 本 次 抽查 的 5 批 次 不 合格 移动 式 插座 
中 ,有 4 批 次 产品 是 因为 企业 偷工减料 ,使 用 了 横 截面 积 偏 
小 的 电源 线 造 成 的 。 连 接 电 源 线 横 截 面积 偏 小 , 当 电 线 负 
载 发 热 过 大 时 易 引 发 火灾 。 二 是 个 别 产 品 绝缘 材料 耐 非 正 
常 热 及 耐 燃 试验 不 合格 。 本 次 抽查 的 13 批 次 不 合格 产品 
中 ,有 1 批 次 产品 绝缘 材料 的 耐 非 正常 热 及 耐 燃 试验 不 合 
格 ,主要 是 由 于 部 分 企业 使 用 劣质 绝缘 材料 造成 的 ,该 项 指 
标 不 合格 易 造 成 产品 在 负载 发 热 过 大 时 而 引发 火灾 。 三 是 
防 触电 保护 措施 不 达标 。 本 次 抽查 的 13 批 次 不 合格 产品 
中 ,有 2 批 次 产品 防 触电 保护 措施 不 符合 标准 要 求 ,主要 是 
由 于 部 分 产品 的 保护 门 不 能 完全 遮 项 带电 插 套 , 探 针 触及 
到 带电 部 件 , 易 引起 触电 危险 。 四 是 尺寸 不 达标 。 本 次 抽 
查 的 13 批 次 不 合格 产品 中 ,有 2 批 次 产品 的 尺寸 不 合格 ， 
尺寸 是 关系 到 插头 插座 能 否 安全 使 用 的 一 项 重要 技术 要 
求 ,插头 的 播 销 偏 长 或 偏 短 , 播 座 的 播 孔 偏 大 或 偏 小 , 均 会 
影响 消费 者 的 正常 使 用 , 且 易 造成 设备 损坏 ,甚至 会 产生 触 
电 危 险 。 五 是 移动 式 插座 的 端子 不 合格 。 本 次 抽查 的 5 批 
次 不 合格 移动 式 插座 中 ,有 3 批 次 产品 的 端子 不 合格 。 主 
要 是 部 分 产品 未 装 螺 纹 夹 紧 型 端子 , 当 电 源 线 损坏 需 更 换 
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电源 软 线 时 ,使 用 者 无 法 方便 、 可 靠 地 进行 连接 , 且 易 造成 
连接 处 接触 不 良和 过 热 而 埋 下 安全 隐患 。 六 是 机 械 强度 不 
达标 。 本 次 抽查 的 13 批 次 不 合格 产品 中 ,有 7 批 次 产品 的 
机 械 强度 达 不 到 标准 要 求 , 主要 是 部 分 产品 保护 门 的 弹簧 
弹性 不 够 ,保护 门 很 容易 打开 ,起 不 到 保护 作用 。 

管理 和 改革 杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 紧 紧 围绕 “突破 
产业 发 展 格局 .提升 市 场 运 作 能 力 、 推 进 内 部 精细 管理 、 实 
施 成 本 竞争 战略 ”, 在 市 场 体系 重组 .相关 联 多 元 化 产业 发 
展 、 组 织 结 构 变 革 、 精 细 化 管理 等 方面 都 取得 子 较 好 的 成 
绩 ,使 销售 规模 和 经 济 效益 再 创 历 史 新 高 ,主要 表现 在 :(L 
三 大 行动 执行 有 力 , 有 效 提升 了 市 场 运 作 能 力 。 新 品 成 功 
上 市 ,扩大 了 高 端 产品 市 场 份额 ;重点 区 域 的 差异 化 营销 工 
作 取 得 突破 ,区 域 销售 力 的 提升 带动 了 区 域 品牌 力 的 提升 。 
新 产品 不 断 推 陈 出 新 ,确保 产品 的 市 场 领先 地 位 。 优 化 
产品 开发 流程 ,加 快 新 产品 上 市 速度 ;产品 研发 坚持 以 技术 
创新 为 动力 ,以 市 场 需求 为 导向 ,提升 传统 产品 的 技术 含量 
和 亚 争 能 力 。 吧 通过 新 材料 .新 工艺 的 研究 与 应 用 ,提升 了 
产品 性 能 和 降低 了 产品 成 本 。 包 以 组 建国 家 级 研发 中 心 为 
目标 ,积极 推进 国家 发 明 专利 项 目 和 政府 资助 产业 化 项 目 
的 应 用 进程 。 中 优化 生产 管理 ,强化 成 本 控制 。 合 理 安 排 
计划 ,严格 控制 库存 ,有 效 提升 生产 效益 ;继续 推广 招标 生 
产 模式 ;采取 积极 措施 ,有 效 提高 了 毛利 率 ; 统 一 内 部 管理 
平台 ,加 强 内 部 质量 管理 等 。 

浙江 正泰 建筑 有 限 公司 坚 持 引 进 与 自主 创新 相 结 合 ， 
全 面 启动 以 企业 为 主体 、 产 学 研 相 结 合 的 技术 创新 体系 工 
程 ,建立 与 国内 高 校 的 合作 平台 ,为 企业 科技 创新 提供 广阔 
的 载体 和 途径 ;以 工业 设计 理念 和 科学 设计 流程 为 特点 的 
创新 产品 设计 工具 正式 运用 到 实际 产品 设计 工作 中 。2006 
年 开发 的 新 品 在 外 观 、 安 装 方式 及 接线 方式 等 方面 都 取得 
突破 ,涉及 6 项 专利 。 同 时 积极 引进 、 采 用 国内 外 先进 的 制 
造 工艺 技术 和 设备 ,不 断 进 行 技术 改造 和 新 产品 的 设计 开 
发 。 目 前 该 公司 已 拥有 国内 较 先进 的 注塑 机 中 央 供 料 系 
统 、 自 动 包装 系统 、 自 动 化 流水 线 等 生产 设备 ,以 及 在 线 自 
动 检测 设备 。 

奇 胜 工业 (惠州 ) 有 限 公 司 承 诺 低 成 本 、 高 销量 、 高 质量 
以 及 为 客户 提供 优质 服务 的 分 针 ;通过 培训 和 开发 人 才 , 重 
视 人 力 资 本 建设 ;在 生产 管理 上 引进 世界 的 新 式 运 作 方 法 。 

广东 朗 能 电器 有 限 公司 在 技术 管理、 营销 和 战略 四 个 
方面 进行 了 整合 创新 。 与 国外 知名 企业 合作 ,采取 品牌 效 
应 ,利用 国际 品牌 的 渠道 和 技术 资源 ,2006 年 开展 了 世界 杯 
营销 ,引起 了 社会 的 关注 。 面 对 激烈 的 国际 市 场 竞 争 ,将 创 
建 学 习 型 企业 纳入 企业 文化 建设 的 整体 ,深入 开展 大 规模 
的 全 员 培 训 ,将 员工 个 人 奋斗 目标 纳入 企业 的 整体 目标 ,为 
企业 实现 持续 发 展 莫 定 人 才 基 础 。 

杭州 鸿 世 电器 有 限 公司 克 服 了 原材料 涨 价 给 企业 经 营 
带 来 的 巨大 压力 ,积极 抓 好 内 部 管理 ,加 快 研制 和 开发 新 产 
品 ,不 断 优 化 产品 结构 ,改进 生产 工艺 ,降低 生产 成 本 ,调整 
销售 策略 ,为 企业 拓展 新 市 场 ,发 展 新 客户 提供 技术 保证 。 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 完成 了 二 期 车 间 的 扩 


建 , 通 过 引进 模具 管理 人 才 开 展 模 具 专 业 设 计 , 零 部 件 采取 
分 工段 加 工 , 最 终 由 装配 组 装配 的 模式 ,提高 了 模具 的 加 工 
精度 ,缩短 了 生产 周期 ,产品 质量 也 相应 提高 。 尤 其 是 冲模 
改 为 由 高 速 冲床 配套 的 一 次 成 型 模具 后 ,产量 产品 的 一 致 
性 与 原材料 的 利用 率 都 有 较 大 的 提高 。 企 业内 部 管理 主要 
抓 了 二 个 方面 :一 是 由 于 塑 件 、. 铜 件 等 原材料 的 供 价 提高 ， 
必须 减少 原材料 的 损失 浪费 ;二 是 聘请 企业 管理 咨询 公司 ， 
加 强 企业 各 方面 的 管理 。 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 贯 彻 “ 立 国内 主导 、 创 世界 
先进 ”的 公司 质量 方针 和 “依靠 科技 进步 ,提高 产品 水 平 ; 强 
化 现场 管理 ,提高 产品 质量 "的 年 度 方针 ,深化 开展 ISO9001 
的 工作 ,推行 I SO14001 ,以 及 开展 68 项 目 和 6S 管理 等 工 
作 , 进 一 步 实现 向 管理 要 效益 , 问 质 量 要 效益 。 

泰 力 实业 有 限 公司 坚持 市 场 导向 ,改进 和 完善 市 场 营 
销 运作 管理 体制 ;适时 扩充 生产 能 力 ,全 力 提 高 产量 ,以 满 
足 市 场 的 增长 需求 。2006 年 ,新 产品 开发 创 历史 之 最 ,共计 
开发 了 11 个 系列 的 390 多 个 品种 。 同 时 对 部 分 老 产 品 和 
电子 产品 补充 开发 了 新 品种 和 型 号 ;依托 老 客 户 放量 ,开拓 
新 客户 扩 面 ,内 外 贸 相 互 竞 合 . 比 辟 双 飞 ;探索 以 数据 分 析 


监视 生产 运行 状态 ,引导 管理 层 在 管理 中 注重 对 生产 运行 
状态 进行 数据 收集 分析, 逐步 推进 管理 工作 走向 精细 化 和 
理性 化 。 

广东 锦 力 电器 有 限 公司 以 “创业 创新 ,创造 未 来 "的 经 
营 理 念 ,以 “出 人 才 、 出 方法 、 出 效率 ,出 效益 ”的 管理 理念 ， 
以 “为 客户 创造 价值 ”的 市 场 理念 ,以 “创建 民族 品牌 ”为 使 
命 ,不 断 做 细 、 做 大 、 做 精 和 做 强 ,使 企业 向 集团 化 ,专业 化 
方向 发 展 。 

温州 飞 周 电器 有 限 公 司 以 自主 创新 求 发 展 ,不 断 推出 
新 产品 满足 客户 的 需要 ;采用 机 械 手 和 自动 化 设备 ,对 生产 
工艺 过 程 中 的 注塑 和 锦 压 等 工序 进行 改进 ,大 大 提高 了 生 
产 效率 ;优化 企业 内 部 管理 ,针对 绩效 管理 方案 重新 设计 ， 
把 公司 的 经 营 目标 与 部 门 个 人 绩效 有 机 结合 起 来 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”电器 附件 行业 许多 企业 面 对 原 
材料 价格 的 上 涨 ,市 场 的 激烈 竞争 ,纷纷 加 大 基础 建设 和 技 
术 改 造 ,优化 产品 结构 ,提高 产品 质量 ,建设 新 厂房 ,扩大 生 
产 规模 ,使 生产 和 技术 能 力 上 了 一 个 台阶 。2006 年 电器 附 
件 行业 部 分 企业 固定 资产 投资 情况 见 表 8。 


表 8 2006 年 电器 附件 行业 部 分 企业 固定 资产 投资 情况 


tt 
an 


企业 名称 


投资 金额 
(万 元 ) 


佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 
宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 
PLS PSHE HB ab PR 


浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 

TCL 一 罗 格 良 国 际 电 工 (惠州 ) 有 限 公司 
10 | 泰 力 实业 有 限 公 司 

11 | 广东 归 能 电器 有 限 公司 

12 | 上海 益 忠 电 器 有 限 公司 投资 


D0 





主要 用 途 


奇 胜 工业 (惠州) 有 限 公司 新 建 厂房 ,增加 生产 线 和 设备 

杭州 鸿 世 电 器 有 限 公司 年 产 6 万 km 播 头 软 线 及 配套 注塑 件 技术 改造 .扩大 电器 附件 生产 能 力 
枇 溪 市 公牛 电器 有 限 公司 扩建 厂房 和 购置 新 设备 

上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 购置 生产 设备 


扩建 车 间 、 增 添 新 设备 

扩建 厂房 ,购置 高 速 冲床 .检测 设备 和 注塑 机 

主要 包括 定 资产 投入 。 厂 房 建设 和 新 技术 设备 投入 

新 厂房 安装 和 建设 ,建造 生产 线 及 购置 生产 设备 和 检测 设备 

生产 设备 ,研发 设备 营销 系统 

新 增生 产 设 备 ,使 年 产量 增加 22% 

购置 大 型 注塑 设备 ,提高 生产 能 力 

注塑 车 间 进 行 改造 , 购 入 注塑 机 ,更 新 流水 线 和 机 械 手 自动 装置 ;新 成 立 


专业 产品 研发 中 心 
13 | 江苏 西蒙 奇 遂 电器 有 限 公司 购 入 冲床 \ 注 塑 机 等 设备 ,实现 开关 功能 件 的 自动 化 装配 
14 | 天 津 市 至 上 上 电器 有 限 公 司 扩建 厂房 


行业 活动 ”中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 器 
分 会 在 理事 会 的 领导 下 ,在 广大 会 员 单位 的 共同 努力 下 , 坚 
持 全 心 全 意 为 企业 服务 ,为 政府 服务 ,为 市 场 服务 、 为 促进 
行业 发 展 的 宗旨 ,努力 发 展 桥 梁 与 纽带 作用 ,开展 了 形式 多 
样 的 活动 ,主要 有 以 下 几 方 面 : 

1. 树立 行业 品牌 ,实施 品牌 战略 

本 行业 中 的 主导 企业 随 着 生产 规模 的 扩大 ,已 越 来 越 
重视 树立 产品 品牌 的 形象 。 目 前 本 行业 中 已 有 部 分 企业 取 
得 了 “中 国 驰 名 商标 "称号 ,不 少 企业 也 已 经 荣获 了 了 省 ,市 
的 名 牌 \ 著 名 商标 称号 ,协会 秘书 处 根据 行业 企业 的 需求 ， 
组 织 电 器 附件 行业 主导 企业 进行 了 “中 国名 牌 目录 和 国家 
“免检 产品 ”目录 的 申报 工作 。 

2. 提升 《电器 附件 ?刊物 的 质量 ,宣传 行业 品牌 

《电器 附件 3》 刊物 主要 是 报导 与 我 国电 器 附件 、 家 用 控 


制 器 和 电路 保护 元 器 件 行业 有 关 的 国家 方针 和 政策 、 经 营 
管理 和 产品 技术 ,分 别 开 辟 了 法 律 法 规 、 标 准 化 、 产 品 认证 、 
市 场 抽查 、 质 量 管理 、 技 术 应 用 、 国 外 专利 .欧盟 环保 \ 市 场 
动态 ,协会 纪事 会员 单 位 .相关 行业 等 信息 栏目 ,并 且 根 据 
会 员 的 要 求 随时 增添 相应 的 栏目 ;同时 为 本 行业 展示 企业 
形象 .开拓 市 场 服 务 。 多 年 来 ,本 刊物 以 其 丰富 的 内 容 形 成 
了 自己 的 特色 和 风格 ,产生 了 一 定 的 影响 和 社会 效益 ,成 为 
宣传 本 行业 的 一 个 窗口 。 

3. 根据 行业 企业 的 要 求 ,开展 了 行业 技术 和 学 术 交 流 
活动 ,扩大 视野 ,提高 产品 质量 

组 织 召开 的 行业 会 议和 组 织 企业 参加 的 会 议 有 广东 地 
区 “ 接 插件 ,电线 电缆 技术 与 认证 交流 研讨 会 "、“2006 年 中 
国 ( 广 州 ) 第 四 届 电 子 电 器 产品 生态 设计 国际 研讨 会 " “中 
德 无 铅 焊 接 技术 研究 与 应 用 学 术 研 讨 会 ” “电工 电子 产品 
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环境 生态 设计 国际 猎 讨 会 和 欧盟 RoHS 指令 
件 " 培 训 班 等 。 

4. 加 强 自身 建设 ,促进 行业 健康 发 展 

组 织 召 开 了 “电器 附件 及 家 用 控制 器 行业 年 度 峰 会 ”， 
会 议 分 析 了 电表 附 件 行业 “十 一 五 ”期 间 发 展 状况 ,包括 行 
业 特 点 ` 企 业 分 布 、 经 济 结构 .产品 进出 口 情况 .市场 状况 及 
发 展 潜力 ,提出 了 行业 发 展 趋势 己 市 场 预测 ;报告 了 国家 关 
于 “中 国名 牌 产品 "培育 工作 ,行业 协会 在 “中国 名牌 产 品 ” 
评价 过 程 中 的 主要 任务 及 作用 ;介绍 了 申报 过 程 中 的 关注 
点 及 注意 事项 等 ;会 议 还 介绍 了 全 国电 器 附件 标 委 会 的 工 
作 计 划 和 标准 的 制 , 修 订 情 况 及 有 关 活 动 等 情况 。 与 会 各 
企业 领导 交流 了 企业 在 中 外 合资 机制、 生产 ,经 营 等 方面 
的 经 验 ,提出 了 企业 要 持续 发 展 , 必 须 创 出 企业 品牌 .产品 
品牌 以 及 掌握 产品 的 核心 技术 。 

【 撰 稿 人 :广州 电器 科学 研究 院 陈 明 审 稿 人 :广州 电 
器 科学 研究 院 赖 静 ) 


实施 指南 文 





小 型 熔断 器 ( 俗称" 保险丝” ) 是 一 种 安装 在 电路 中 , 保 
证 电路 安全 运行 的 电路 保护 元 件 。 其 工作 原理 是 :熔断 器 
通电 时 电流 转换 的 热量 会 使 熔 体 的 温度 上 升 , 当 电 路 通过 


正常 工作 电流 或 允许 的 过 载 电 流 时 ,电流 产生 的 热量 通过 


熔 体 向 周围 环境 辐射 ,通过 对 流 和 传导 等 方式 散发 的 热量 
能 与 产生 的 热量 逐渐 达到 平衡 ; 当 电 流产 生 异 常 时 ,散热 速 
度 跟 不 上 发 热 时 ,这些 热量 就 会 在 熔 体 上 逐渐 积累 ,使 熔 体 
温度 上 升 ,从 而 断 开 电 流 ,起 到 保护 电路 的 安全 作用 。 

小 型 熔断 器 广泛 使 用 于 :(1) 仪 器 仪表 /工业 控制 /试验 
测量 “电机 等 各 种 产品 中 ;(2) 各 类 家 用 电 和 髓 /视听 设备 / 司 
卫 电 融 / 小 家 电 中 ;(3) 住 宅 供电 系统 / 配 电 板 / 插 涉 开 关 / 接 
线装 置 中 ;(4)PC 机 /笔记 本 /各 种 电脑 周边 或 外 围 设备 和 
附件 中 ;(5) 电 子 通信 /交换 机 /终端 机 /机 站 及 相关 产品 中 ; 
(6) 网络 设备 / 接 入 分 配 及 网 络 周边 设备 或 附件 中 ; (7) 交 
通 设施 /交通 工具 /各 种 车 船 及 车 载 电 子 电 器 设备 中 ;(8) 金 
融 系 统 包括 银行 证 券 设 备 / 存 取款 及 刷卡 装置 等 ;(9) 商 业 
系统 包括 各 类 服务 行业 的 计算 器 /收银 机 等 设备 ;(10) 电 子 
游戏 /电子 玩具 等 娱乐 设施 及 附件 中 ;(11) 各 种 类 型 的 电源 
器 /变换 器 / 充 放电 器 等 i(12) 医 疗 设备 /军工 设备 /高 科技 
含量 的 各 种 设备 中 。 

生产 发 展 情况 ”小 型 熔断 器 产品 昌 小 ,用 途 极 广 ,生活 
中 的 方方面面 都 离 不 开 它 ,目前 已 有 大 大 小 小 数 下 个 专业 
生产 企业 ,竞争 越 来 越 激烈 。 然 而 在 激烈 的 市 场 兖 争 中 ,不 
仅 每 一 家 都 有 其 生存 的 空间 ,而且 都 还 能 在 逐年 成 长 。 

外 资 企 业主 要 为 跨国 公司 大 客户 和 EMS 企业 服务 , 业 
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务 量 大 而 稳定 ,终端 产品 大 都 销 往 欧美 市 场 ; 中 、 台 、 港 资 企 
业 则 是 大 量 国内 知名 品牌 电子 产品 的 主力 供应 商 。 近 年 来 
仍然 不 断 有 新 成 员 的 加 入 ,如 民营 的 深圳 良 胜 电 子 、 股 份 合 
作 的 东莞 贝 特 电子 台湾 投资 的 上 海 福 佑 斯 电子 、 从 纯 经 销 
转向 自 有 品牌 的 南京 陕 特 科技 和 落户 苏州 的 台 资 企业 大 厅 
电子 等 都 是 近年 来 新 成 立 或 新 投入 中 国 市 场 的 小 型 熔断 器 
制造 商 ,并 逐渐 展 在 业内 有 了 一 定 的 影响 。 

随 着 电子 电器 产业 的 兴旺 ,中 国 的 小 型 熔断 器 行业 又 
有 了 长 足 的 发 展 ,大 多 数 小 型 熔断 器 制造 企业 在 2006 年 都 
取得 较 好 的 业绩 ,产销 比 上 年 有 了 较 大 幅度 的 增长 。 

市 场 及 销售 ”小 型 熔断 器 作为 一 种 电路 保护 元 件 , 跟 
其 他 被 动 元 件 有 较 大 的 差异 ,其 技术 含量 相对 高 一 点 , 卖 价 
也 相对 好 一 点 ,虽然 在 整 机 中 用 量 不 多 ,但 应 用 场合 的 广泛 
所 带 来 的 整体 市 场 也 不 小 ,并 将 随 着 电子 业 的 蓬勃 发 展 而 
继续 兴旺 。 特 别 是 方兴未艾 的 LCD 市 场 和 近年 又 恢复 上 升 
的 手机 市 场 ,以 及 正在 逐步 兴起 的 蓝牙 产品 、 汽 车 电子 产品 
等 将 成 为 新 兴 市 场 ,为 小 型 熔断 器 提供 良好 而 宽广 的 发 展 
空间 。 

随 着 中 国 强制 性 认证 制度 的 进一步 完善 ,对 小 型 熔断 
器 的 性 能 提出 了 更 为 严格 的 要 求 ,加 上 欧盟 RoHS 及 中 国 
RoHS 要 求 的 贯彻 实施 ,客户 对 制造 商 环境 认证 要 求 的 重 
视 , 以 及 小 型 熔断 器 金属 原材料 的 大 幅 涨 价 、. 销 售 竞争 激烈 
所 带 来 的 成 本 压力 ,使 得 小 型 熔断 器 制造 商 必须 经 过 一 轮 
市 场 洗 礼 的 淘汰 赛 ,进行 重新 组 合 。 小 型 熔断 器 市 场 也 将 
和 其 他 电子 产品 一 样 接受 新 技术 和 新 市 场 的 挑战 。 

美国 Littelfuse 继续 收购 兼并 新 企业 和 对 产品 产地 进行 
调整 ,把 原来 美国 总 部 的 研发 工作 逐步 转移 到 苏州 公司 , 建 
立 了 全 系列 的 设计 部 门 ,使 其 中 国 部 分 得 到 更 大 的 发 展 。 
2006 年 公司 业务 发 展 十 分 言 人 ,开发 了 和 夺 干 高 电气 性 能 的 、 
高 电流 和 高 电压 ,以 及 小 尺寸 的 小 型 熔断 器 新 产品 ,创造 了 
近 27 000 万 元 的 业绩 高 峰 。 

美国 Bussmann 在 新 品 开 发 等 领域 比较 活跃 ,陆续 有 新 
的 产品 系列 推出 ,其 中 3216TD 系列 慢 熔 断 熔断 器 首创 了 
“Wire in Air” 类 型 的 片 式 熔 断 器 。 同 时 将 技术 含量 较 高 的 
片 式 熔 断 人 种 的 生产 基地 搬 到 中 国 上 海 ,2006 年 的 成 绩 也 相 
当 不 错 。 

AEM 在 片 式 燃 断 器 的 领域 继续 做 专 做 精 ,并 连续 推出 
耐 高 脉冲 的 HI 系列 .大 电流 容量 的 HA 系列 、 超 薄 特 快速 
的 FF 系列 等 许多 新 产品 ,尤其 是 0603 尺寸 的 慢 熔 断 片 式 
熔断 器 是 世界 首创 产品 ,给 客户 提供 了 更 多 更 合适 的 选择 
机 会 。2006 年 公司 的 市 场 销售 取得 比 2005 年 增长 40% £ 
的 好 成 绩 , 成 为 业内 最 具 成 长 力 的 专业 公司 。 

厦门 宁 利 在 原 有 产品 系列 已 经 比较 齐全 的 基础 上 ,又 
开始 向 Power Fuse, Thermal Fuse、Resetble Fuse 等 领域 进军 ， 
大 力 投 入 新 产品 的 开发 ;2006 年 营业 额 比 2005 年 增长 30% 
以 上 。 

上 海松 山 电 子 有 限 公 司 随 着 我 国航 天 事业 的 迅速 成 
长 ,在 航天 配套 产品 方面 ,也 有 了 成 倍 的 增长 ,产品 规格 已 
扩展 到 0.375 ~1SA; 民 用 产品 一 体 化 高 压 熔断 器 取得 了 实 


用 新 型 专利 ,扩大 了 国内 和 国际 认证 的 系列 ,并 开始 发 展 片 
式 熔断 器 。 

南京 萨 特 科技 发 展 有 限 公 司 、 东莞 贝 特 电 子 有 限 公 司 
等 新 兴 熔 断 器 企业 在 2006 年 呈现 快速 成 长 的 态势 ,成 为 小 
型 熔断 器 行业 的 新 生 力 量 。 南 京 萨 特 销售 的 片 式 熔 断 器 在 
2004 年 就 已 获得 UL 和 CSA 的 安全 认证 ,2006 年 又 开始 在 
中 国 兴 建 集 研 发 .生产 和 销售 为 一 体 的 现代 化 企业 ,产品 也 
全 部 符合 RoHS 要 求 。 

东莞 贝 特 以 小 型 管状 熔断 器 为 主 ,2006 年 销售 额 增长 
83% ,营业 额 达 1 300 余万元 ,并 积极 开发 推出 插脚 式 TRS 
和 TES 等 新 产品 系列 ELARRE 

产品 分 类 ”小 型 熔断 器 是 电路 保护 元 件 中 相当 重要 的 
一 个 元 器 件 , 主 要 功能 是 提供 电子 电路 的 过 电流 保护 。 按 
照 其 结构 形式 和 应 用 领域 ,可 分 为 四 个 大 类 ， 

(1) 圆 简 式 一 一 由 玻璃 管 ( 低 分 断 ) 、 陶 瓷 管 (高 分 断 ) 
加 上 金属 端 帆 为 本 体 ,管内 由 金属 材料 熔断 体 或 加 上 灭绝 
材料 组 成 。 可 分 为 欧 规 和 美 规 两 大 规范 ,外 形 尺 寸 及 电流 
规格 繁多 ,每 种 尺寸 还 有 特快 熔断 、 快 熔断 、 中 速 熔 断 、 慢 熔 
断 和 特 慢 熔断 等 多 种 系列 ,普遍 用 于 家 用 电器 、 机 电 设 备 、 
仪器 仪表 照明 电子 等 很 多 领域 。 

(2) 插脚 式 ( 超 小 型 熔断 器 ) 一 一 有 轴 疝 引线 和 径 向 引 
线 两 大 类 ,外形 有 电阻 型 .晶体 管 型 等 ,多 用 波峰 焊 连 接 到 
印刷 线路 板 上 ,常用 于 体积 较 小 的 电子 电器 中 。 

(3) 贴 片 式 一 一 表面 贴 装 ,按照 不 同 制造 工艺 分 为 厚 膜 
种 薄膜 两 大 工艺 ,采用 1206/0603/0402 等 标准 尺寸 ,多 用 
回流 焊 连 接 到 印刷 线路 板 上 ,还 有 一 种 把 圆 简 式 缩 小 体积 
并 改 成 方形 的 ,同样 用 回流 焊 连 接 到 印刷 线路 板 上 的 熔断 
器 也 属于 贴 片 式 的 范围 ,广泛 应 用 轻 、 薄 、 小 、 移 动 的 数码 电 
子 产 品 中 。 

(4) 插 片 式 一 一 主要 特征 是 大 电流 、 低 电压 ,标志 明显 
和 更 换 方便 ,主要 应 用 在 汽车 电器 盒 及 附加 的 汽车 电子 设 
备 中 ,部 分 也 有 延 用 到 低压 电器 里 的 。 

玻璃 管 和 陶瓷 管 的 熔断 器 是 小 型 熔断 器 中 最 传统 的 产 
品 ,经 历 了 100 多 年 的 发 展 历史 ,已 经 形成 数 以 千 计 的 产品 
规格 ,至 今 依然 是 最 常用 品种 之 一 ,整个 用 量 约 点 到 30% ~ 
40% 的 市 场 份额 。 在 大 部 分 的 黑色 和 白色 家 用 电器 产品 中 
使 用 的 都 还 是 管状 熔断 器 ,其 中 5.2mm x20mm 占 了 绝 大 多 
数 , 仅 少 量 使 用 6.3mm x32mm 的 ,为 了 维修 方便 ,还 有 很 多 
仍 使 用 熔断 器 夹 连接 到 电路 中 ,也 有 一 -部 分 会 用 带 引 脚 的 
熔断 器 直接 焊 到 印刷 线路 板 上 。 

随 着 电子 设备 微型 化 和 便携 化 , 越 来 越 多 的 场合 改 用 
表面 贴 装 燃 断 器 来 缩小 空间 , 由 此 推动 片 式 熔 断 器 的 快速 
发 展 ,市 场 份 额 的 增加 大 大 超过 其 他 类 型 的 熔断 器 产品 。 
如 手机 数码 相机 游戏 机 、MP3/MP4 PDA 等 手持 设备 ,以 
及 编码 识别 、 移 动 扫描 、 定 位 导航 \ 安 保 产品 等 ,还 有 多 种 车 
载 电 子 装置 .电源 转换 器 .蓝牙 装置 等 ,都 已 大 量 使 用 表面 
贴 装 熔断 器 。LCD 面板 及 其 下 游 产 品 一 笔记 本 电脑 平板 
电视 和 显示 器 则 构成 了 片 式 熔断 器 的 又 一 大 应 用 市 场 , 从 
而 组 成 了 片 式 熔断 器 的 大 市 场 ,使 得 这 类 技术 食量 较 高 的 


新 型 熔断 带 逐 渐 占 到 30% 的 市 场 份额 。 表 面 贴 装 熔 断 吕 的 
体积 也 向 小 和 薄 的 方向 发 展 ,更 多 的 0603 和 0402 产品 逐 
渐 蔡 换 1206 产品 ,特别 是 0603 将 可 能 成 为 市 场 的 主流 。 

在 与 日 俱 进 发 展 的 通信 产业 ,最 常用 的 小 型 熔断 器 是 
表面 安装 的 方 头 管状 微型 熔断 器 ,NANO FUSE 体积 微小 、 
电压 高 ,容量 大 ,生产 厂家 不 多 ,但 市 场 需 求 不 少 。 

在 各 类 开关 电源 、 不 间断 电源 、 电 源 变 换 器 和 充电 器 等 
产品 中 ,常见 采用 的 是 之 同 向 引 脚 的 圆柱 形 或 方 柱 形 微型 
熔断 器 ,TR5 和 TES 比 管状 熔断 器 节省 了 许多 空间 ,但 具备 
管状 熔断 器 的 相同 性 能 ,在 不 少 场合 逐步 薪 代 管状 熔断 器 ， 
成 为 市 场 热门 产品 。 

在 照明 和 节能 灯 上 ,基本 上 还 是 选用 玻璃 管 熔断 需 , 但 
体积 大 大 缩小 ,从 时 前 的 大 部 分 使 用 5. 2mm x 20mm 和 
4.5mm x 15mm 的 ,纷纷 改 为 3.6mm x 10mm 和 2mm x 7mm 
的 ,但 由 于 部 分 应 用 中 需要 350V 或 300V 额定 电压 的 ,还 只 
能 用 4.5mm x 15mm 熔断 器 ,这 也 是 小 型 熔断 絮 中 一 个 非常 
大 的 应 用 市 场 。 

质量 及 标准 ”小 型 熔断 器 按 标 准 体系 划分 ,主要 分 为 
欧洲 和 北美 两 大 类 别 。 欧 洲 标准 为 IECAEN60127 系列 ; 北 
美的 美国 标准 为 UL248 一 14 系列 , 加拿大 标准 为 CSA 一 
C22.2 No. 248 一 14 系列 。 

欧洲 小 型 熔断 器 采用 IEC/EN 60127 系列 标准 : 

(1) IEC/EN 60127 一 1《 小 型 熔断 器 第 1 部 分 :小 型 熔 
断 器 定义 和 小 型 熔断 体 通 用 要 求 》( Miniature fuses— Part 
1: Definitions for miniature fuses and general requirements for 
miniature fuse—links ) ; 

(2) IEC/EN 60127 一 六 小 型 熔断 器 第 2 部 分 :管状 熔 
br {x (Miniature fuses— Part 2; Cartridge fuse—links) ; 

(3) IEC/EN 60127 一 3《 小 型 熔断 器 第 3 部 分 : 超 小 型 
熔断 体 》( Miniature fuses— Part 3; Sup—miniature fuse 一 
links) ; 

(4) IEC/EN 60127 一 4《 小 型 熔断 器 第 4 部 分 ;通用 模 
件 熔 断 体 》( Miniature fuses— Part 4; Universal modular 
fuse—links ) 。 

其 中 ,IEC/EN 60127—1 是 该 系列 标准 的 通用 部 分 ,起 
到 总 则 作用 ,给 出 了 所 有 有 关 小 型 熔断 器 和 熔断 体 的 定义 ， 
并 且 规 定 了 熔断 体 产 品 试验 的 一 般 要 求 、 试 验方 法 和 判定 
依据 ; IEC/EN 60127 一 2 .IECZEN 60127 一 3 等 分 标准 则 给 
出 了 对 应 产品 的 特殊 要 求 。 

北美 的 小 型 熔断 器 标准 是 : 

1. 美国 标准 为 : 

(1)UL248 一 芭 《低压 熔断 器 一 第 1 部 分 :通用 要 求 》 
(Low 一 voliage Fuses 一 Part 1: General Requirements) ; 

(2) UL248 一 14《 低 压 熔断 器 一 第 14 部 分 :辅助 熔断 
#2) (Low—voltage Fuses — Part 14: Supplemental Fuses) 。 

2. 加 拿 大 标准 为 CSA—C22. 2 No. 248—1 和 CSA 一 
C22.2 No. 248—14, 

目前 我 国 执行 的 标准 是 :GB9364. 1 一 1997《 小 型 熔断 器 
第 1 部 分 :小 型 熔断 器 定义 和 小 型 熔断 体 通 用 要 求 》、 
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GB9364. 2—1997¢ 小 型 熔断 器 第 2 部 分 :管状 熔断 体 少 、 
GB9364. 3 一 1997《 小 型 熔断 吉 第 3 部 分 : 超 小 型 熔断 体 》、 
GB9364. 6 一 2001《 小 型 熔断 器 第 6 部 分 :小 型 管状 熔断 体 
的 熔断 器 座 》、GB9364. 4 一 2006《 小 型 熔断 器 第 4 部 分 : 通 
用 模 件 熔断 体 》。 

当前 国际 市 场 的 竞争 已 经 演变 为 标准 的 竞争 。 据 2006 
年 9 月 美国 商会 市 场 调 查 报告 显示 ,标准 对 贸易 的 影响 程 
度 达 到 80% 。 近 年 来 ,我 国 借 鉴 发 达 国 家 普遍 采用 的 技术 
专利 与 国际 标准 相 结 合 的 模式 ,大 力 实施 国际 标准 化 突破 
战略 ,通过 产业 化 占领 国际 贸易 制高点 。2006 年 ,我 国 通过 
多 方 的 努力 和 支持 ,最 终 争 取 到 了 IEC/SC32C 的 秘书 处 资 
格 , 中 国电 器 科学 研究 院 ( 原 广州 电器 科学 研究 院 ) 正式 成 
为 承担 IEC/SC32C( 国际 电工 委员 会 小 型 熔断 器 分 技术 委 
员 会 ) 秘 书 处 单位 ,这 标志 着 中 国 在 国际 上 对 小 型 熔断 器 行 
业 标 准 方面 行使 话语 权 , 亦 为 中 国 小 型 熔断 器 行业 的 标准 
化 工作 起 到 了 积极 的 推进 作用 。 

行业 活动 ” 2006 年 7 月 21 ~22 日 中 国电 器 工业 协会 
电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 在 江苏 苏州 召开 了 “2006 年 小 
型 熔断 器 行业 会 议 ” ,来 自 全 国 各 地 的 小 型 熔断 器 主要 生产 
商 领导 参加 了 会 议 。 会 议 介绍 了 小 型 熔断 器 行业 发 展 动向 
及 当前 热点 问题 ;欧盟 WEEE 和 RoHS 指令 的 最 新 动态 , 欧 
盟 实 施 指南 的 内 容 和 RoHS 符合 性 评价 的 依据 和 程序 ,使 企 
业 对 RoHS 符合 性 评价 认证 有 了 更 加 深刻 的 认识 和 理解 。 
会 上 ,代表 们 就 行业 市 场 、 产 品 技术 、 符 合 性 标准 以 及 产品 
质量 认证 过 程 中 过 到 的 疑难 等 提出 了 不 同 层次 的 问题 ,并 
在 互相 探讨 以 及 专家 解答 中 得 到 了 满意 的 答复 。 会 议 还 就 


协会 今后 拟 开展 的 小 型 熔断 器 行业 工作 进行 了 商讨 。 本 次 
会 议 起 到 了 在 交流 中 互相 促进 \ 在 促进 中 共同 发 展 的 作用 ， 
为 日 后 行业 的 进一步 发 展 打下 了 良好 基础 。 

【 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 
会 郑 索 平 、 陈 明 审 稿 人 :广州 电器 科学 研究 院 赖 静 ] 
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生产 发 展 情况 ”2006 年 在 国民 经 济 继续 保持 快速 健康 
发 展 的 宏观 环境 中 ,牵引 电气 设备 行业 取得 高 速 发 展 。 突 
出 表现 在 产销 高 速 平稳 增长 ,经济 运行 质量 .经济 效益 明显 
提高 ,出 口 贸易 大 幅度 增长 。 特 别 是 通过 贯彻 落实 《国务 院 
关于 实施 (国家 中 长 期 科学 技术 发 展 规划 纲要 (2006 ~ 2020 
年 )》 和 《关于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若干 意见 》 等 文件 精 
神 ,牵引 电气 设备 行业 得 到 了 更 快 地 发 展 , 开 创 了 良好 的 生 
产 、 经 济 新 局 面 。 

据 对 全 行业 30 个 企业 统计 情况 ,2006 年 完成 工业 总 产 
值 ( 当年 价 )406 156 万 元 , 比 上 年 增长 24% ,完成 工业 销售 
产值 401 729 万 元 , 比 上 年 增长 20. 1 %, 2006 年 牵引 电气 
设备 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2006 | 电气 设备 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 


产值 Ti | 
en | ome 
2006 年 2005 年 


湘潭 电机 集团 有 限 公司 
常 牵 电机 有 限 公 司 
大 连天 元 电机 有 限 公 司 
KE BAHAR A 
湘潭 市 电机 车 厂 
湘 洒 牵引 机 车 三 
常州 基 腾 电气 有 限 公 司 


257 359 
14 000 
13 018 
10 022 

8 200 
7 551 
6 282 
4 650 
4 474 
3 561 
2 522 

806 

206 

150 


210 092 
10 042 
12 759 

6 500 
4 910 
3 560 
4 899 
3 400 
3 246 
2 436 
2 130 

624 

188 


四 川 乐 山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公司 
山西 平遥 工矿 电机 车 厂 
EE it Ha 
湘潭 市 牵引 机 车 三 

广东 梅州 市 粤 新 煤矿 专用 制造 厂 
江苏 丹阳 市 通达 电器 三 

湘潭 海 联 电气 有 限 公司 
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随 着 冶金 .煤炭 工业 的 发 展 ,牵引 电气 设备 市 场 需求 量 
的 不 断 扩大 ,特别 是 民营 企业 ,经 营 方 式 灵活 多 样 和 新 产品 
开发 加 快 , 使 得 牵引 电气 设备 行业 工业 总 产值 不 断 提升 , 工 





工业 销售 产值 (万 元 ) 

2006 年 比 2006 年 比 
pice 2006 年 2005 年 上 年 增长 
ARRIE 
249 981 205 478 22 
14 000 8 155 72 
9 798 9 292 6 
10 016 6 480 55 
8 200 4 910 67 
6 463 3 502 85 
6 518 4 930 33 
4 508 3 400 33 
3 300 3 251 2 
3 799 2 540 50 
2 551 2 051 25 
792 538 48 
176 160 10 
150 75 100 


业 增 加 值 和 主 营 业务 收入 相应 增加 ,2006 年 牵引 电气 设备 
行业 部 分 企业 工业 增加 值 和 主 营业 务 收 入 见 表 2。 
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表 2 2006 a 电气 设备 行业 部 分 企业 工业 增加 值 和 主 营 业务 收入 


湘潭 电机 集团 有 限 公 司 

贵州 天 义 电 器 有 限 责任 公司 

大 连天 元 电机 有 限 公 司 
WH S| PLAS 

大 连日 牵 电 机 有 限 公司 

上 海 立 新 电器 三 
湘潭 市 电机 车 厂 

长 江 客车 集团 工矿 车 辆 有 限 公 司 
衡阳 力 尔 美 电瓶 车 责任 有 限 公司 


由 于 市 场 不 断 扩展 ,企业 生产 能 力 需 不 断 扩大 ,工艺 装 
备 更 新 换代 和 生产 能 力 的 不 断 增 强 ， 

科技 成 果 及 新 产品 ”近年 来 ,牵引 电气 设备 行业 一 直 
坚持 走 以 自主 创新 促进 行业 发 展 的 路 子 ,实现 了 新 产品 产 
值 持续 高 速 增 长 ,其 中 不 少 行业 企业 勤 于 探索 ,不断 向 高 、 
新 、 尖 技术 冲刺 ,取得 了 创新 科技 成 果 。 湘 潭 电机 集团 有 限 
公司 注重 以 项 目 带 发 展 ,以 技术 为 核心 ,加 快 高 ,新 技术 研 
究 与 开发 。 该 公司 采取 以 电动 汽车 为 核心 促 整 车 ,以 配套 
促 市 场 ,加 快 关键 者 部 件 技术 创新 ,通过 与 湖南 大 学 ,清华 
大 学 等 院 校 合作 ,先后 完成 了 第 二 代 中 控 器 的 研发 和 高 频 
器 的 整改 升级 ;积极 开拓 电 驱 动 系统 市 场 , 先 后 与 吉利 、 二 
汽 、 华 普 、 有 夏利 等 整 车 三 建立 合作 开发 与 供 货 渠 道 。 该 公司 
设计 提供 的 吉利 轿车 混合 动力 驱动 电机 一 次 装 车 试验 成 
功 , 使 电动 汽车 关键 零 部 件 形成 了 批量 供 货 能 力 , 为 打开 电 
动 汽车 配套 市 场 逻 出 了 实质 性 的 步伐 。 潭 潭 率 引 机 车 厂 注 
重 自主 创新 ,提升 品质 ,不 断 增强 市 场 核心 竞争 力 ,2006 年 
重点 开发 出 架 线 ZK20 - 9/500 -1 机 车 新 产品 共 5 项 ,大 大 
地 提高 了 市 场 占有 率 。 大 连天 元 电机 有 限 公 司 加 大 开发 力 
度 ,着 重 打 造 1.5MW 风力 发 电 产品 ,取得 惊人 的 成 绩 , 全 年 
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主 营 业务 收入 (万 元 ) 


261 317 
28 038 
8 410 
5 670 
3 021 
2277 
5 763 
3 582 
2 168 


215 202 
21 035 
8 338 
3 512 
970 
2 534 
5 161 
4 513 
1 635 

































连续 两 次 与 大 连 重工 ' 起 重 集团 签订 1. 5MW 风力 发 电机 
1 013 台 , 金 额 达 4.1 亿 元 的 供 货 合同 。 与 此 同时 ,又 与 东 
汽 签 订 了 1.5MW 风电 电机 200 台 、 金 额 达 9 800 万 元 的 订 
单 。 大 连天 元 电机 有 限 公司 还 积极 开发 混合 动力 大 巴 等 新 
产品 ,取得 了 显著 成 绩 。 淄 博 牵 引 电机 集团 股份 有 限 公司 
2006 年 重点 开发 了 6 项 重大 新 产品 。 根 据 用 户 要 求 ,开发 
的 ZQDR -310 轨道 机 车 用 的 牵引 电机 成 功 地 装 车 并 出 口 
至 安哥拉 ,顺利 地 开 折 了 国外 市 场 。 同 时 ,还 开发 了 开关 磁 
阻 电机 产品 ,通过 了 省 级 鉴定 ,形成 了 批量 生产 。 江 苏 长 江 
客车 集团 工矿 车 辆 有 限 公 司 注重 自主 创新 ,立足 国内 ,开拓 
国际 市 场 ,全 年 共 开 发 新 产品 15 项 ,重点 开发 特种 轨道 车 
辆 ,如 电动 平 车 ,隔离 车 等 新 产品 , 全 年 完成 出 口 产值 350 
万 元 。 大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 2006 年 从 抓 管理 入 手 , 实 施 
事业 部 制 以 来 ,在 生产 传统 直流 电机 基础 上 ,重点 开发 变频 
电机 产品 ,如 公司 物流 装备 事业 部 所 生产 的 产品 , 现 已 全 部 
销 往日 本 .韩国 、 欧 美 及 东南 亚 国 家 和 地 区 ,并 占有 较 大 的 
市 场 份 额 ;2006 年 出 口 产值 达 5 772. 64 万 元 , 比 上 年 增长 
92.4% ,取得 了 较 好 的 市 场 效 益 。2006 年 牵引 电气 设备 行 
业 部 分 企业 支付 研发 经 费 和 出 口交 货 值 见 表 3。 


RI 2006 年 牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 支付 研发 经 费 和 出 口交 货 值 












序号 企业 和 名称 





汀 法 电机 集团 有 限 公 司 
常州 基 腾 电气 有 限 公 司 
贵州 天 义 电 气 有 限 公 司 
大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 
江苏 常 牵 电机 有 限 公司 
常州 长 江 客车 集团 工矿 车 辆 有 限 公 司 
质量 及 标准 “ 抓 管理 , 练 内 功 ,产品 质量 上 台阶。 湘潭 
电机 集团 有 限 公 司 积极 推行 质量 管理 持续 改进 工作 。2006 
年 初 ,围绕 持续 改进 认真 确定 了 38 个 改进 项 目 ,严格 过 程 
控制 ,促进 闭环 管理 ;强化 质量 严肃 性 、 执 行 性 .追溯 性 ,全 
力促 进 产品 外 观 及 装配 质量 的 改进 提高 。 比 如 交流 电机 
180 系列 为 确保 内 在 质量 ,对 绝缘 线圈、 焊接 等 工艺 进行 分 
析 研 究 ,获取 了 质量 成 果 。 又 如 对 轧钢 电机 、 小 机 车 的 质量 
问题 进行 整改 ,对 大 机 车 .电动 客车 的 稳定 性 .可 靠 性 的 质 
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科技 研发 经 费 ( T) 






出 口交 货 值 (万 元 ) 


7 545 

43 
2 693 
3 000 
3 587 


BOCK ,使 全 年 质量 指数 提高 到 94.1% ,顺利 了 通过 华 信 公 
司 质量 体系 审核 和 环境 .职业 健康 安全 体系 的 复查 验收 ,又 
顺利 地 通过 新 时 代 质 量 体 系 认证 中 心 专家 第 4 次 军品 监督 
审核 和 民品 的 复审 。2006 年 ,该 公司 被 中 国产 品质 量 协会 
评估 认定 为 质量 信誉 AAA 等 级 单位 。 淄 博 牵 引 电 机 集团 
股份 有 限 公 司 狠 抓 重点 工序 质量 控制 ,对 落实 强化 关键 工 
序 工艺 规程 和 质量 标准 实施 计划 中 的 36 项 质量 改进 问题 ， 
一 一 进行 剖析 ,并 围绕 中 型 电机 产品 等 质量 问题 积极 开展 
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“质量 大 讨论 ”活动 ,同时 还 成 立 了 风电 质量 保证 体系 ,对 提 
高 企业 整体 质量 起 了 较 大 作用 。 大 连天 元 电机 有 限 公司 全 
力 加 大 产品 质量 保证 力度 ,完善 《质量 成 本 标准 管理 办 法 》， 
实施 《质量 专项 奖励 办 法 》, 开 展 以 “用 户 在 我 心中 “质量 
在 我 心中 ”为 主题 的 质量 月 活动 ,全 面 提高 了 全 员 职 工 的 质 
量 意识 ,对 排查 的 质量 问题 ,注重 分 析 、 人 研究 , 找 原因 , 提 措 
施 ,编制 了 《 零 部 件 质 量 卡 》《 机 座 、 轴 承 、 端 盖 记 录 卡 》、 
《 整 机 装备 记录 》 以 及 《装配 检验 明细 等 质量 监控 文件 , 便 
于 追查 责任 与 原因 ,通过 严格 管理 ,全 年 评 出 “质量 信得过 
员工 ”148 名 ,该 公司 全 年 接待 了 33 次 A 检 、2 次 船 检 , 以 及 
大 连 质 监 局 的 监督 抽查 ,达到 了 合格 要 求 。 湘 漂 牵 引 机 和 车 
厂 对 机 车 产品 坚持 抓 质量 、 抓 品质 ` 创 名 牌 的 战略 方针 ， 
2006 年 9 月 通过 了 潮 南 省 名 牌 产品 专家 组 评审 ， 湘 牵 " 牌 
XK、ZK 矿 用 电机 车 系列 产品 获得 了 “湖南 省 名 牌 产 品 ” 称 
号 。 济宁 山 矿 有 限 公司 结合 自主 创新 ,消化 吸收 国外 先进 
技术 ,不 断 提 高 产品 质量 水 平 ,重点 抓 住 与 德国 FAM 公司 
的 合作 机 会 ,通过 学 习 国 外 先进 的 球磨 机 的 设计 结构 、 技 术 
特点 和 质量 要 求 , 掌 握 了 球磨 机 的 监督 和 质量 标准 。 在 此 
基础 上 ,自主 开发 出 2.8 x5.25 脱硫 磨 机 新 产品 ,其 产品 质 
量 博得 用 户 高 度 信赖 。 湘 漂 如 意 电机 电器 有 限 公 司 2006 
年 先后 开发 出 YQP -11B,YQR -15B 以 及 YQP - 15,22, 
24、30、45 FH 16 个 规格 的 新 产品 ,特别 是 开发 的 ZQ 系列 
的 直流 牵引 电机 和 YOP 系列 变频 调 速 牵 引 电 机 等 产品 , 焕 
发 了 企业 生机 。 在 全 行业 中 ,还 有 不 少 企 业 通 过 对 产品 严 
管 . 严 控 的 扎实 工作 ,使 得 原来 的 免检 产品 和 质量 信得过 的 
产品 一 直 保 持 良 好 状态 ,受到 了 用 户 的 青睐 。 

注重 抓 行业 标准 修 制订 工作 ,确保 行业 产品 质量 提高 。 
2006 年 ,行业 秘书 处 组 织 完成 了 《牵引 行业 标准 ?第 1 分 册 
汇编 工作 ,全 书 汇 编 IB 标准 共 34 个 ,并 收集 与 牵引 电气 设 
备 有 关 的 TEC 国际 标准 等 , 共 693 页 ,及 时 提供 给 行业 厂家 
使 用 。 与 此 同时 ,根据 国家 发 改 工 办 (2006)1093 文 《关于 
下 达 牵 引 电 气 行业 标准 立项 的 通知 》 精 神 , 组 织 《 罕 轨 工矿 
电机 车 技术 条 件 》 等 5 项 标准 的 制 修订 工作 。 参 与 标准 起 
草 的 单位 共 10 个 ,起 草 人 共 13 A, F 2006 £ 12 H 21 ~ 23 
日 对 上 述 完成 制 修订 的 4 项 标准 通过 了 会 审 ,于 2007 年 1 
季度 顺利 申报 中 国 机 械 工 业 联合 会 标准 部 审批 。 同 时 ,又 
继续 立项 组 织 了 《 百 吨 电动 轮 自 印 车 试验 方法 ?等 两 项 标准 
的 修订 工作 。 上 述 标准 的 修 、 制 订 工 作 均 紧密 地 配合 了 企 
业 产 品 的 更 新 换代 和 产品 出 口 等 工作 的 需要 。 在 行业 标准 
修 制 过 程 中 ,行业 秘书 处 及 时 为 山西 平遥 、 福 建 .湘潭 、 大 
连 、 江 苏 等 各 行业 企业 提供 各 类 行业 标准 共 185 个 ,以 满足 
各 有 关 企 业 申 办 煤 安 证 、 防 爆 证 和 生产 许可 证 取证 、 换 证 的 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 为 优化 和 调整 产业 结 
构 ,提高 产品 质量 ,扩大 生产 规模 ,行业 企业 继续 加 大 基本 
建设 和 技术 改造 投资 力度 。 有 的 移 址 搬迁 ,增添 工艺 装备 ， 
扩大 生产 能 力 ; 有 的 在 原 有 企业 的 基础 上 ,增加 厂房 面积 ， 
拓展 发 展 空 间 ; 有 的 更 新 改造 工艺 装备 ,提高 生产 效率 。 据 
对 全 行业 30 个 企业 统计 ,基建 和 技 改 投资 达 24 143 万 元 ， 
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与 上 年 同期 相 比 增长 了 14.8% 。 湘 漂 电 机 集团 有 限 公司 全 
年 完成 基建 及 更 新 改造 措施 项 目 投 资 19 522 万 元 ,一 是 在 
湘潭 (德国 ) 工业 园 购 地 166 650m? ,建设 风电 产业 园 ,添置 
了 工艺 装备 ,二 是 完成 大 电机 新 厂房 军工 厂房 等 4 大 项 重 
点 技术 改造 项 目 , 仅 技 改 项 目 投资 额 达 12 443 万 元 。 湘 潭 
市 电机 车 厂 新 建 厂房 1 000 m ,新 增 工艺 装备 20 台 ( 套 )， 
扩大 了 生产 能 力 ,全 年 完成 工业 总 产值 8 200 万 元 ,产值 比 
上 年 增长 67% 。 大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 从 调整 产业 结构 人 
手 ,大 搞 技术 改造 工作 ,2006 年 经 中 日 双方 慎重 研究 ,在 丹 
东 购 买 近 8 000 m 土地 ,投资 8 000 万 元 ,新 建 4 800 m° J 
房 ,完成 物流 装备 事业 部 生产 线 的 大 型 技术 改造 工作 ,出 国 
电机 生产 能 力 提 高 了 59% ,有 效 地 提高 了 出 国产 品 产 值 率 。 
江苏 常 牵 电 机 有 限 公 司 自 企业 改制 搬迁 到 工业 园 以 来 ， 
2006 年 补充 技 改 投资 600 万 元 ,递增 出 口 产值 2 173 万 元 ， 
取得 了 较 好 的 经 济 效益 。 据 统计 ,30% 以 上 的 企业 注重 技 
术 改 造 , 把 资金 重点 投入 到 扩大 再 生产 上 ,发 展 了 主导 产 
业 , 取 得 了 较 好 的 经 济 效率 和 效益 。 牵 引 电气 设备 行业 部 
分 企业 技术 改造 项 目 投 入 资金 额 见 表 4。 


R4 ”牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 技术 改造 项 目 投入 资金 额 


基建 及 更 新 改造 措施 
项 目 完成 投资 额 (万 元 ) 








序号 










湘潭 电机 集团 有 限 公 司 
淄博 牵引 电机 有 限 公司 
大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 
湘潭 市 电机 车 厂 
湘潭 县 星 沙 橡胶 三 
四 川 乐山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公司 
大 连天 元 电机 有 限 公 司 


人 上 一 


对 外 合作 ”由 于 中 国 市 场 需求 量 很 大 ,国外 著名 公司 
纷纷 在 华 进 行 技 术 合作 和 合资 建 厂 ,共同 开发 国内 外 市 场 。 
湘潭 电机 集团 有 限 公 司 为 实施 “4 +2” 战 略 任务 ,与 日 本 原 
弘 产 株式 会 社 合资 成 立 了 湖南 湘 电 风 能 有 限 公司 ,建设 的 
风电 产业 园 , 得 到 了 国家 、 省 ,市 的 政策 支持 和 高 度 重视 。 
该 公司 还 与 日 本 东洋 公司 共同 合作 ,先后 投标 、 中 标 北 京 8 
通 线 .10 号 线 地 铁 和 深圳 地 铁 2 号 线 和 8 号 线 ,促进 了 技术 
层次 的 不 断 提升 。 大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 自 中 日 联手 以 
来 ,逐步 形成 了 以 电机 设计 、 生 产 、 制 造 、 销 售 为 一 体 ,开发 
设计 、 制 造 通用 托盘 箱 、 丝 网 托盘 箱 、 仓 储 架 、 仓 储 笼 以 及 汽 
车 运输 用 翻转 架 等 市 场 需求 的 产品 ,并 生产 国产 高 压 线圈 
等 产品 ,开拓 了 国内 外 市 场 。 淄 博 牵引 电机 集团 股份 有 限 
公司 于 2006 年 4 月 与 全 球 风 电 业 排名 第 二 的 西班牙 歌美 
况 公 司 签订 了 合作 生产 850kW 风力 发 电机 协议 ,有 效 地 提 
升 了 公司 的 技术 和 管理 水 平 。 

【 扎 稿 人 :牵引 电气 设备 分 会 黄 必 明 PRA: BG 
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26.35% ,其 中 ,出 口交 货 值 完成 73 180 万 元 , 比 上 年 增长 
25.10% ; 工业 增加 值 完成 155 638 万 元 , 比 上 年 增长 
17.06% ; 主 营业 务 收 入 完成 404 366 万 元 , 比 上 年 增长 
24.38% ;利润 总 额 完成 43 372 万 元 , 比 上 年 增长 16.70% 。 
产值 销售 、 收 入、 利润 虽 均 呈 两 位 数 , 但 利润 增幅 最 低 , 并 
未 同步 增长 ,造成 这 种 情况 的 原因 是 主要 原材料 ( 砂 钢 片 、 
钢材、 钢材 ) 价 格 一 直 居 高 不 下 ,生产 成 本 大 幅 上 扬 , 产 品 售 
生产 发 展 情况 2006 年 ,在 我 国安 现 经 济 及 制造 业 持 。 价 却 因 市 场 竞争 激烈 无 法 同步 上 调 ,甚至 出 现下 降 , 企 业 效 
续 大 幅度 增长 以 及 对 钢材 的 需求 有 增 不 减 的 拉动 下 ,我 国 Bt PY 
电焊 机 行业 生产 持续 增长 ,销售 势头 旺盛 ,总 体 经 济 运行 良 2006 年 ,在 市 场 激烈 竞争 的 大 环境 下 , 电 烛 机 行业 有 部 
g. 分 企业 进行 了 兼并 、 重 组 改制, 也 有 个 别 企业 因 经 营 不 善 
据 对 全 国 53 个 主要 电焊 机 、 切 割 机 和 兼 业 制 造 厂 大 而 处 于 停产 或 半 停 产 状态 。 在 上 报 统 计数 据 的 53 个 主要 
型 焊接 辅 机 具 厂 ( 其 中 电焊 机 生产 企业 48 个 , 辅 机 具 配 套 。。 企业 中 ,2006 年 累计 有 4 PAPEL BL 7 BUTI? 5% ， 
件 元 器 件 生产 企业 5 个 ) 的 调查 统计 ,2006 年 电焊 机 行业 比 2005 年 增加 了 0.6 PARA, FIURAN 3 521 万 元 , 比 
53 个 企业 共 完 成 工业 总 产值 452 543 万 元 , 比 上 年 增长 。 2005 年 4 个 企业 5 损 的 702 LAs Bi 2 819 万 元 。 
22.04 %。 其 中 电焊 机 、 辅 机 具 产 值 411 122 万 元 ， 占 工 业 从 以 上 总 体 数据 分 析 可 见 ,2006 年 ,我 国电 焊 机 行业 继 
让 产值 的 90.85% , 比 上 年 的 93. 10% FRE 2.25 个 百分点 ， 上 年 走势 ,仍然 持续 发 展 ,行业 综合 实力 进一步 增强 。2006 
其 平均 值 比 上 年 (58 家 企业 ) 的 平均 值 增 长 37. 86 % ;电焊 年 电焊 机 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 ] 。 2006 年 电焊 
机 产量 1 101 799 台 , 其 平均 值 比 上 年 的 平均 值 增长 “机 行 业 职工 人 数 见 表 2。 
29.30% 。 工 业 销 售 产值 完成 438 357 万 元 , 比 上 年 增长 


表 1 2006 年 电焊 机 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 (单位 :万 元 ) 


452 543 全 年 基本 建设 及 更 新 改造 措施 28 231 
项 目 完成 投资 额 










工业 总 产值 ( 当年 价 ) 

















































其 中 :电焊 机 、 辅 机 具 产 值 411 122 利息 支出 1 665 24.7 
电焊 机 产量 ( 台 ) 1 101 799 全 员 劳 动 生产 率 ( 元 /人 ) 145 578 20.3 
工业 销售 产值 438 357 年 末 资 产 总 额 340 290 20.5 
其 中 :出 口交 货 值 73 180 流动 资产 年 平均 余额 232 700 35.7 
工业 增加 值 155 638 年 末 负 债 总 额 141 126 17.0 
主 营业 务 收 人 404 366 年 未 所 有 者 权益 197 887 26.8 








利润 总 额 43 372 主 营业 务 成 本 305 458 





表 2 2006 年 电焊 机 行业 职工 人 数 





















全 部 职工 年 末 人 数 ( 人) 全 年 从 业 人 员 | 全 年 从 业 人 员 平 均 
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产品 分 类 产量 业主 要 产品 分 类 及 产量 见 表 3。 
据 48 个 电焊 机 企业 调查 反馈 情况 看 ,2006 年 电焊 机 行 


RI 2006 年 电焊 机 行业 主要 产品 分 类 及 产量 


占 总 产量 的 平均 值 比 上 年 
产品 名 称 比例 增长 
(% ) (% ) 





224 677 
39 694 
147 326 
538 
412 235 


8.7 
24.8 
12.2 
22.8 
10.6 


便携 式 
动 铁心 式 

其 他 非 标 类 
小 计 















EINU 交流 弧 焊 机 








行业 概况 ， 187 


机 械 驱 动 式 
an Eek 
MERER 
硅 整 流 式 
WAR 
HAHM RAL 
小 计 
MIG/MAG 焊 机 
TIG 焊 机 
埋 弧 焊 机 

其 他 自动 .半自动 焊 机 
小 计 












直流 弧 焊 机 


电弧 焊 机 





自动 半自动 焊 机 





点 ( 凸 ) 焊 机 
BEAD 
对 焊 机 
小 计 
摩擦 焊 机 
等 离子 焊 机 

等 离子 /火焰 切割 机 
数控 切割 机 

成 套 焊接 设备 
其 他 焊 机 

小 计 


电阻 焊 机 












特种 专用 及 成 
套 焊 接 设备 和 其 
他 焊 机 


总 计 
注 ; 以 上 产量 总 计 不 包括 焊接 辅 机 有 具 产 量 。 


从 以 上 数据 可 以 看 出 : 

(1)2006 年 交流 弧 焊 机 产量 占 总 产量 的 比重 较 上 年 呈 
持续 下 降 走 势 , 为 总 产量 的 37.4% , 比 2005 年 的 43.8% 下 
降 6. 4 个 百分点 ,但 产量 比 上 年 同期 增长 10. 6% , 达 
412 2354, 

(2) 直流 弧 焊 机 产量 占 总 产量 的 比重 继 上 年 的 增长 走 
势 而 持续 上 升 , 占 总 产量 的 19.2% , 比 2005 年 的 10.8% 上 
升 8.4 个 百分点 ,产量 比 上 年 增长 117.6% , 3K 211 920 台 ， 
净 增 106 425 台 。 其 中 逆 变 式 、 晶 体 管 式 、 硅 整流 式 和 唱 闸 
管 式 直 流 弧 焊 机 产量 分 别 较 上 年 增长 150. 3% 147.3% 
63% 和 41.4% ,分 别 净 增 91 310 台 、1 022 台 .6 240 台 和 
10 439 台 。 

(3) 自 动 半自动 焊 机 占 总 产量 的 比重 比 上 年 略微 下 降 
0.8 个 百分点 , 占 总 产量 的 31. 1% , 其 产量 比 上 年 增长 
31.3% , 达 343 032 台 , 净 增 31 215 台 。 其 中 MIG/MAG 焊 
机 产量 比 上 年 增长 22.2% , 净 增 33 088 £. 

(4) 电 阻 焊 机 产量 占 总 产量 的 比重 比 上 年 下 降 1.18 个 
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百分点 , 占 总 产量 的 7.6% ,其 产量 比 上 年 增长 1. 1 和 % , 达 
83 2064 ,但 实际 数量 净 减 了 2 014 台 。 其 中 ,对 焊 机 比 上 
年 下 降 47% , 净 减 1 785 台 。 

(5) 特 种 、 专 用 及 成 套 焊接 设备 和 其 他 焊 机 产量 比 上 年 
增长 16.1% ,其 中 ,数控 切割 机 、 成 套 焊 接 设 备 和 等 离子 / 火 
焰 切 割 机 在 上 年 大 幅 增 长 的 基础 上 ,又 分 别 净 增 352 .2 813 
和 1 517 & ,增幅 达 1$6.4% 185. 1% 和 9.4%。 

从 以 上 产品 统计 数据 分 析 可 见 ,2006 年 我 国电 焊 机 行 
业 生 产 随 着 我 国 机 械 制造 业 和 钢 产 业 的 快速 发 展 而 呈 稳 步 
上 升 走势 ,其 中 高 技术 含量 的 产品 如 自动 半自动 焊 机 、 电 阻 
焊 机 、 特 种 专用 及 成 套 焊 接 设备 等 比 上 年 在 生产 量 上 都 有 
一 征程 度 的 增长 ,在 总 产量 中 所 占 比 重 也 逐渐 上 升 。 由 此 
可 见 , 加 快 产品 结构 调整 ,生产 更 多 更 先进 、 技 术 含 量 更 高 
的 产品 来 满足 市 场 需 求 ,已 成 为 电焊 机 行业 厂家 充分 展示 
自己 实力 和 寻求 更 大 发 展 空间 的 必由之路 。 

市 场 及 销售 从 53 个 企业 的 统计 数据 看 ,2006 年 电焊 
机 行业 主要 产品 产 、 销 及 出 口 情 况 见 表 4。 


表 4 2006 年 电焊 机 行业 主要 产品 产 、 销 及 出 口 情况 表 
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销售 数量 ( 台 ) 378 830 203 780 
占 焊 机 总 销售 数量 的 比例 (% ) 36. 1 19.4 
销售 金额 (万 元 ) 40 574 69 934 
占 焊 机 总 销售 金额 的 比例 ( 锡 ) 11.9 20.5 
出 口 数量 ( 台 / 套 ) 250 992 67 454 
占 焊 机 总 出 口 数 量 的 比例 (%) 39.2 10.5 
出 口 焊 机 数量 占 焊 机 总 销售 数 23.9 6.4 
量 的 比例 (%) 
出 口 数量 比 上 年 增长 (%) 0.1 316 
出 口 金额 (万 元 ) 12 782 14 143 
占 焊 机 总 出 口 金额 的 比例 ( % ) 22.1 24.5 
出 口 焊 机 金额 占 焊 机 总 销售 金 3.8 4.2 
额 的 比例 (% ) 
出 口 金额 比 上 年 增长 (% ) 2.5 


国内 市 场 情况 2006 年 ,虽然 受 国家 宏观 调控 政策 、 主 
要 原材料 价格 居 高 不 下 ,人民币 升值 和 人 力 成 本 上 升 以 及 
市 场 竞争 激烈 的 不 利 影响 ,但 电焊 机 行业 厂家 积极 开拓 市 
场 ,提高 产品 质量 ,加 大 对 高 新 技术 产品 的 研发 和 产品 结构 
调整 力度 ,销量 及 经 济 效益 增长 显著 ,全 年 主 营业 务 收 和 
404 366 万 元 , 比 上 年 增长 24.38% 。 主 要 呈现 以 下 特点 : 

(1) 市 场 竞争 仍然 十 分 激烈 ,产品 的 利润 空间 随 着 原 、 
辅 材 料 涨 价 导致 其 产品 成 本 上 扬 而 进一步 缩小 。 中 低档 产 
品 由 于 总 体 仍 然 供 大 于 求 ,价格 竞争 已 成 为 企业 市 场 竞争 
的 主要 手段 之 一 ,进一步 给 企业 销售 带 来 压力 ;迫使 企业 开 
发 适销 对 路 的 产品 和 高 技术 含量 的 产品 ,努力 降低 产品 生 
产 成 本 ,提高 产品 的 市 场 竞争 能 力 。 

由 于 铜 铁 价格 的 上 扬 , 而 电子 器 件 价 格 逐 渐 降 低 , 使 
逆 变 焊 机 的 成 本 优势 凸显 出 来 。2006 年 其 发 展 速 度 在 
2005 .2004 年 快速 增长 的 基础 上 持续 增长 。 据 统计 , 逆 变 直 
流 弧 焊 机 2006 年 增幅 为 150. 34% , m EAM EL. Z 
氧化 碳 焊 机 中 使 用 的 逆 变 电源 数量 ,其 增长 幅度 是 惊人 的 。 
尤其 是 随 着 逆 变 电源 的 可 靠 性 逐年 提高 ,在 大 功率 二 氧化 
碳 焊 机 中 的 应 用 越 来 越 多 ,其 发 展 前 景 是 非常 光明 的 。 

(2)2006 年 48 个 企业 共 销 售 各 种 交流 弧 焊 机 达 378 830 
台 ,销售 金额 达 40 574 万 元 ,平均 价格 为 1 071 元 / 台 , 可 见 ， 
EAW OPREZA. EA P EEA A 
动 半 自动 焊 机 203 780 台 和 337 932 台 ,销售 金额 达 69 934 万 
元 和 145 066 万 元 ,平均 价格 为 3 432 元 / 台 和 4 293 元 /人 台 。 
但 随 着 价格 竞争 的 加 剧 ,中 低档 产品 价格 下 滑 , 这 就 迫使 企 
业 在 不 断 扩 大 销售 量 来 维持 僵 利 的 同时 ,进一步 加 快 产品 结 
构 调 整 ,努力 开发 高 技术 含量 ,高 附加 值 产 品 。 在 市 场 导 向 
作用 下 ,2006 年 自动 半自动 焊 机 、 电 阻 焊 机 、 特 种 专用 成 套 烽 
接 设 备 的 产量 继续 上 升 , 比 上 年 增长 分 别 为 31.31% 、1. 11% 
各 16.05% 。 

(3) 随 着 石油 管道 ,铁路 ,建筑 、 汽车 等 用 户 行业 的 发 
展 ,也 为 我 国 焊接 设备 行业 提供 了 更 加 广阔 的 市 场 空间 , 促 
使 其 向 高 技术 含量 、 高 附加 值 的 大 型 焊接 设备 、 焊 接 辅 机 
具 、 专 用 成 套 焊接 设备 进军 ,电焊 机 行业 先后 研制 生产 出 一 
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些 具 有 一 定 国际 竞争 力 的 高 技术 产品 ,其 产量 及 销售 收入 
和 市 场 占有 率 比 上 年 都 有 大 幅度 增长 ,电焊 机 行业 整体 技 
术 水 平和 综合 实力 有 了 显著 的 提高 。 

(4) 为 了 提高 企业 的 竞争 能 力 ,企业 在 重视 提高 产品 质 
量 的 同时 ,也 开始 注重 销售 网 络 的 建设 和 销售 人 员 素 质 的 
提高 ,建立 健全 适应 市 场 需 求 的 营销 体制 。 不 少 企业 在 这 
方面 已 取得 了 成 功 的 经 验 。 

(5)2006 年 ,我 国 繁荣 的 电焊 机 市 场 在 为 国内 企业 提 
供 商机 的 同时 ,国外 企业 纷 至 查 来 ,由 于 国内 企业 在 技术 、 
管理 等 方面 与 国际 先进 企业 间 存 在 明显 的 差距 ,致使 国内 
市 场 被 国外 企业 抢占 了 一 席 之 地 。 

对 外 销售 情况 随 着 我 国电 焊 机 行业 产品 技术 水 平 的 
提高 \. 世 界 加 工 制 造 业 往 中 国 转移 的 势头 不 减 以 及 价格 杜 
杆 的 作用 ,2006 年 我 国电 焊 机 产品 出 口 猛 增 ,48 个 企业 出 
口 电焊 机 总 额 57 855 万 元 (不 含 辅 机 具 配 套件 元 器 件 ) ,出 
口 量 640 250 台 , 比 上 年 大 幅 增长 。 由 于 受 人 民 币 升值 及 国 
家 出 口 退税 政策 的 影响 ,出 口 企业 的 利润 并 未 随 出 口 额 的 
增长 而 同步 增长 。 从 表 4 中 可 见 , 我 国 出 口 焊接 设备 的 档 
次 有 所 提高 ,部 分 技术 含量 较 高 的 产品 已 能 打 人 国际 市 场 。 
2006 年 ,电焊 机 产品 主要 出 口 到 以 下 国家 和 地 区 :美国 .加 
拿 大 .日 本 泰国. 韩国. 中国 香港 .中 国 台湾 印度尼西亚 、 
法 国 、 马 来 西亚 菲律宾 .新 加 坡 、 越南. 印度 .沙特 阿拉 伯 、 
叙利亚 ,埃及 南非、 德国 澳大利亚、 伊朗 智利 .马克 兰 ` 巴 
基 斯 坦 . 墨 西 哥 .阿联酋 .哈萨克 斯 坦 、 缅 甸 西班牙 、 保 加 利 
亚 、 比 利 时 尼日利亚 等 。 

由 以 上 数据 分 析 可 见 , 加 入 WTO ,进入 国际 经 济 大 循 
环 ,我 国电 焊 机 行业 的 整体 技术 水 平和 综合 实力 有 了 显著 
提高 ,不 但 在 经 营 理念 上 力图 与 国际 接轨 ,而 且 不 断 引入 先 
进 的 国外 管理 及 营销 经 验 , 努 力 建立 和 完善 国内 外 销售 网 
络 及 稳定 的 海外 市 场 。 

新 技术 新 产品 2006 F, 随 着 产品 结构 调整 的 加 快 ， 生 
产 更 多 更 先进 、 技 术 含 量 更 高 的 产品 已 成 为 电焊 机 行业 厂 
家 充分 展示 自己 实力 、 提 高 竞争 能 力 和 寻求 更 大 发 展 的 重 
要 途径 ,电焊 机 行业 加 强 了 对 新 产品 和 高 技术 售 量 产品 的 
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开发 力度 ,经 对 53 个 行业 厂 的 调查 ,其 中 : 

(1) 获 得 国家 专利 局 专利 证 书 的 产品 有 45 项 :无 锡 威 
华电 焊 机 制造 有 限 公司 的 板材 倒 角 机 、 型 材 组 焊 一 体 机 ;出 
东山 大 奥 太 电气 有 限 公 司 的 电焊 机 主板 (WSME) ;上 海通 
用 电焊 机 股份 有 限 公司 的 一 种 用 于 机 器 人 切割 划 线 系统 的 
纵向 移动 装置 、. 机 器 人 切割 划 线 系统 、 新 型 双 头 山形 刻 炬 ; 
成 都 能 谷 电器 工业 有 限 公 司 的 内 燃 机 驱动 斩 波 占 式 弧 焊 
机 、 药 芯 焊 丝 送 丝 机 、 有 独立 散热 风 道 电焊 机 ;上 海 沪 工 电 
焊 机 制造 有 限 公司 的 焊 机 中 送 丝 机 的 输出 结构 、 焊 机 中 送 
丝 机 的 变速 箱 、 焊 机 中 送 丝 机 的 送 丝 轮 、11 项 电焊 机 外 观 设 
计 2 项 送 丝 机 外 观 设计 、3 项 气 割 嘴 包 装 盒 外 观 设 计 ; 南 通 
三 九 焊 接 机 器 制造 有 限 公 司 的 制 动 蹄 赛 焊 机 、 双 筋 式 焊接 
制动器 的 弧 塞 焊 机 、 直 流 防 触电 控制 装置 高 频 高 压 引 强 装 
置 、 道 变 等 离子 切割 机 外 观 设计 、 新 型 弧 焊 机 、 自 带 焊 条 简 
的 弧 焊 机 、 具 有 漏电 保护 功能 的 电焊 机 、 快 速 更 换 百 吨 油 压 
机 防 小 密封 图 用 衬 套 、 双 筋 式 焊接 制动器 的 分 段 角 焊 机 ; 重 
庆 凯 达 电焊 设备 制造 有 限 公司 的 轨 枕 螺母 松紧 机 的 螺母 套 
简 组 件 、 轨 枕 螺 母 松 紧 机 的 扭矩 控制 机 构 、 等 离子 切割 机 及 
其 铁轨 肥 边 切割 机 ;无 锡 汉 神 电气 有 限 公 司 的 本 脉冲 控制 
装置 . 道 变 交流 焊 机 用 电抗 器 、 绝 缘 栅 双 极 晶体 管 门 极 驱动 
隔离 闭 置 . 逆 变 器 主 功率 开关 管 均 弧 效 置 。 

(2) 正 在 受理 中 的 专利 24 项 :山东 山大 奥 太 电气 有 限 
公司 的 电焊 车 前 面板 (MZ) 、 电 焊 车 控制 板 ( MZ) 、 电 焊 机 面 
板 (MZ)、 电 焊 机 控制 板 (MZ) 、 方 波 焊 机 脚 踏 开关 电流 控制 
器 ;天 津 七 所 高 科技 有 限 公司 的 双 驱 同步 控制 右 、 比 重 云 油 
水 分 离 器 .电阻 焊 用 串联 和 气缸、 可 调式 挡 气 盘 的 直 燃 加 热 
器 ;成 都 熊谷 电器 工业 有 限 公司 的 电焊 机 外 观 设计 、 内 燃 机 
驱动 弧 焊 机 空 载 息 速 控制 右 、 密 财 式 焊接 送 丝 装 置 ; 上 海 沪 
工 电 焊 机 制造 有 限 公司 的 2 项 逆 变 焊 机 中 的 双 管 反 激 式 开 
关 电 路 的 发 明和 实用 新 型 专利 申请 ,2 项 电焊 机 中 线圈 调节 
机 构 的 发 明和 实用 新 型 专利 申请 电焊 机 拉杆 支 座 外 观 设 
计 ` 气 体 保 护 焊 机 外 观 设计 、 自 动 送 丝 焊 机 外 观 设计 ;南通 
三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公 司 的 脉冲 熔化 极 气 体 保 护 焊 电弧 
长 度 控制 方法 .数字 脉冲 熔化 极 气体 保护 焊 控制 方法 ;杭州 
凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公司 的 电阻 焊 中 小 型 变 压 句 的 级 数 调节 
KE HTETI REHE EEE AA A AA AE E A E 
路 。 | 

(3) 获 得 省 级 以 上 立项 ,资助 的 企业 有 4 个 :成 都 华 远 
电 项 设备 有 限 公司 承担 的 国家 创新 基金 项 目 "三 相 输 入 交 


流 方 波 埋 弧 焊 机 ” ;武汉 凯 奇 特种 焊接 设备 有 限 责 任 公司 承 
担 的 国家 科技 部 火炬 计划 “ 酸 洗 一 冷 轧 在 线 闪 光 对 焊 机 
组 ” ;唐山 鸿 鹏 焊 业 有 限 公 司 承 担 的 河北 省 省 校 合作 开发 基 
金 项 目 “ 大 型 钢轨 与 道岔 闪光 对 焊 机 ”; 天 津 七 所 高 科技 有 
限 公司 承担 的 天 津 市 北 展 区 科研 项 目 “ZQK 型 基于 总 线 的 
焊 机 集中 控制 联网 及 电网 平衡 系统 ”。 

(4) 获 得 省 级 以 上 新 产品 奖 或 通过 省 级 以 上 鉴定 的 项 
目 有 :南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 的 小 型 轻便 家 用 
MIG 焊 机 、NBC 系列 晶闸管 控制 MIG/MAG 半自动 气体 保 
焊 机 、 基 于 DSP 控制 数字 化 COMAG 气体 保护 焊 机 和 
LG 一 40 逆 变 式 空气 等 离子 切割 机 等 4 种 产品 获得 江苏 省 
高 新 技术 产品 认定 证 书 ;山东 山大 奥 太 电气 有 限 公司 的 数 
字 化 道 变 式 埋 弧 焊 机 MZ 系列 、 数 字 化 逆 变 式 CO, 气体 保 
护 焊 机 NBC 系列 ,数字 化 逆 变 式 交 直流 氧 绝 焊 机 WSME 系 
列 \ 汽 车 后 桥 壳 纵 缝 塌 弧 自动 焊 机 、 数 字 化 道 变 式 手 弧 / 握 
弧 焊 机 ZX7 系列 ;南通 三 九 焊 接 机 怖 制造 有 限 公 司 的 小 型 
轻便 家 用 MIG 焊 机 、LG 一 40 道 变 式 空 气 等 离子 切割 机 、 高 
安全 性 船用 防 触 电焊 机 ZX3 一 450F、NBMD 道 变 气体 保护 
焊 机 ;成 都 焊 研 科技 有 限 责 任 公 司 的 UN5 一 1502 集装箱 式 
闪光 焊 罗 机 等 10 个 项 目 通过 了 省 级 以 上 鉴定 。 

质量 及 质量 管理 ”在 竞争 激烈 的 电焊 机 市 场 ,高 质量 
的 产品 是 企业 占领 市 场 份额 并 立 于 不 败 之 地 的 有 效 保障 ， 
这 已 是 行业 厂家 的 共识 。 电 焊 机 行业 企业 越 来 越 多 地 通过 
产品 强制 认证 和 质量 体系 认证 ,进一步 提高 电焊 机 产品 的 
整体 质量 。 为 了 打 入 国外 市 场 , 越 来 越 多 的 企业 还 通过 了 
“ETC” 认 证 和 “CE” 认 证 。 电 焊 机 行业 企业 在 重视 建立 健 
全 企业 质量 保证 体系 ,加 强 各 工序 质量 检验 、 成 品 调试 、 售 
后 质量 跟踪 的 同时 ,还 积极 建立 有 效 的 信息 反馈 机 制 , 使 质 
量 管理 更 加 科学 化 、 合 理化 。 

管理 与 改革 积极 推行 资本 和 产权 结构 调整 。 从 2006 
年 53 个 企业 的 调查 情况 可 见 , 在 电焊 机 行业 中 非 国有 企业 
特别 是 股份 制 . 中 外 合资 及 外 国 独 资 企 业已 经 占 了 大 多 数 ， 
而 国有 企业 、 集 体 企业 已 经 为 数 不 多 。 非 国有 资本 为 主 的 
企业 (合股 份 制 及 有 限 责 任 、 中 外 合资 及 外 国 独资 、 民 营 企 
业 ) 的 产值 ,产量 、 主 车 业务 收入 占 总 产值 ,产量 、 主 营业 务 
收入 的 比重 均 已 达 97% 以 上 ,这 充分 显示 了 非 国有 资本 为 
主 的 企业 的 强劲 发 展 态 势 ,他 们 所 建立 的 适应 市 场 的 新 机 
制 更 能 为 企业 注入 活力 ,具有 更 强大 的 生命 力 和 市 场 竞 争 
能 力 。2006 年 电焊 机 行业 各 种 所 有 制 企 业 情况 见 表 5 


表 5 2006 年 电焊 机 行业 各 种 所 有 制 企业 情况 








企业 数 (个 ) 
电焊 机 产值 (万 元 ) 
占 总 产值 (% ) 
电焊 机 产量 ( 台 ) 
占 电焊 机 产量 (% ) 
销售 收入 (万 元 ) 
占 销售 收入 (%) 
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股份 制 及 
Ba 
2 3 27 
170 230 
48.9 
373 470 
33.9 


162 604 
40.2 










中 外 合资 
国外 独资 









134 527 
38.6 
643 683 
58.4 
197 090 
48.7 


348 403 
100.0 

1 102 051 
100.0 

404 366 
100.0 




























2006 年 ,有 一 些 企业 进行 了 资本 和 产权 结构 的 调整 , 具 
体 情 况 如 下 : 

(1) 林 肯 电 气 公司 于 2004 年 末 在 上 海 成 立 林 肯 电 气 中 
国 爆 机 厂 , 并 于 2006 年 正式 启动 生产 ,推出 了 两 款 共 5 种 
不 同 机 型 的 半自动 MIG/MAG 焊 机 。 

(2) 唐 山 鸿 鹏 焊 业 有 限 公司 与 韩国 高 丽 株式 会 社 共同 
出 资 组 建 了 唐山 鸿 肌 高 丽 焊 接 有 限 公 司 , 主 要 生产 等 离子 
切割 机 、 毛 弧 焊 机 、 二 氧化 碳 焊 机 、 道 变 焊 机 等 。 

(3) 舟 山 市 东海 电焊 机 制造 有 限 公 司 对 微型 电机 分 广 
进行 分 立 ,并 成 立 了 新 的 电机 实业 有 限 公司 。 

挖潜 力 、 增 效益 。2006 年 ,虽然 我 国电 焊 机 行业 生产 、 销 
售 呈 稳步 上 升 走势 ,但 电焊 机 产品 仍然 供 大 于 求 (主要 是 中 、 
低档 产品 ) ,特别 是 原 、 辅 材料 价格 的 大 幅 上 涨 使 产品 成 本 上 
升 ,利润 空间 下 降 , 从 而 导致 以 产品 价格 作为 主要 竞争 手段 
的 销售 市 场 竞 争 更 加 激烈 。 企 业 在 通过 产量 的 扩大 和 产品 
结构 的 调整 来 维持 企业 熏 利 的 同时 ,迫使 企业 加 强 内 部 资产 
整合 和 管理 制度 的 建立 健全 ,规范 操作 程序 ,全 方位 地 调动 
员工 的 生产 积极 性 ,以 降低 生产 制造 成 本 和 管理 成 本 , 增 大 
利润 空间 ,提高 产品 的 市 场 竞争 能 力 ,实现 企业 效益 目标 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 , 53 个 企业 共 完 成 基建 
及 技 改 投 资 额 28 231 万 元 , 比 上 年 增长 31. 81% ;其 中 基建 
完成 22 677 万 元 , 比 上 年 增长 30. 20 % ; 技 改 完成 $ 56977 
元 , 比 上 年 降低 12.91% 。 利 息 支 出 1 665 万 元 , 比 上 年 增 
长 24.67 %。 这 些 投入 主要 用 于 新 建 或 扩建 厂房 ,进行 规 
模 化 生产 ;改造 生产 车 间 、 购 置 生产 和 试验 设备 ,提高 工艺 
和 检测 水 平 ,购置 产品 生产 线 , 提 高 生产 效率 等 。 固 定 资产 
投资 在 上 年 度 大 幅度 增长 的 基础 上 持续 增长 ,主要 是 由 于 
电焊 机 行业 的 市 场 准 入 门槛 低 及 市 场 需求 持续 增长 的 刺 
激 , 导 致 企业 进一步 扩大 生产 规模 ,以 提高 生产 能 力 和 产品 
质量 ,扩大 市 场 占 有 率 ;同时 在 全 国 城市 化 的 进程 中 ,不 少 
企业 也 面临 着 “ 退 城 进 园 ”的 搬迁 重建 。 值 得 注意 的 是 , 随 
着 国家 宏观 调控 政策 的 进一步 实施 ,对 电焊 机 行业 的 影响 
将 逐步 加 大 ,产能 过 剩 的 局 面 将 加 剧 ,而 依靠 贷款 扩大 生产 
规模 的 企业 将 背 上 沉重 的 利息 负担 。 

(1) 南 通 三 九 焊 接 机 器 制造 有 限 公司 在 上 年 生产 系统 
改造 的 基础 上 ,继续 投入 100 万 元 扩建 厂房 ,在 设备 上 投入 
160 万 元 ,完善 工艺 流程 ,实施 了 ERP 与 PDM 系统 集成 ,成 
VT RPM a RRA PL 

(2) 上 海通 用 电焊 机 股份 有 限 公司 完成 了 通用 工业 园区 
一 期 建设 项 目 ,该 项 目 占 地 约 25 330m ,建筑 面积 7 100 m, 
投入 400 多 万 元 购置 新 设备 ,目前 已 交付 使 用 。 二 期 项 目 占 
地 82 658 m ,建筑 面积 60 000 m ,已 完成 设计 ,预计 2007 年 
5 月 完成 工程 招标 工作 。 同 时 积极 开展 逆 变 焊 机 等 新 产品 开 
发 ,加 强 工 艺 、 提 升力 度 ,加 大 自动 化 ,半自动 化 以 及 流水 作 
业 的 比重 ,大 大 提高 了 工作 效率 ,降低 了 生产 成 本 。 

(3) 无 锡 汉 神 电气 有 限 公司 继 续 投 入 1 000 万 元 兴建 
汉 神 二 期 (2 号 厂房 和 宿舍 楼 ) 工程 ,同时 投入 320 万 元 引 
进 端子 机 、 冲 床 等 设备 ,提高 了 生产 效率 ,并 对 小 功率 的 全 
系列 产品 进行 技术 改造 ,提高 了 产品 质量 。 


(4) 山 东山 大 奥 太 电气 有 限 公 司 继续 投资 1 500 万 元 加 
大 基建 投资 规模 , 当 川 工业 园 即 将 投产 ,新 的 科研 大 楼 也 将 
投 和 人 使用。 同时 投资 200 万 元 增加 生产 设备 ,对 所 有 产品 进 
行 了 适应 新 国标 的 设计 性 方案 改造 ,加 强 了 生产 技术 培训 。 

(5$) 杭 州 凯 尔 达 电焊 机 有 限 公 司 新 建 万 台 逆 变 焊 机 生 
产 流水 线 ,成 立 杭州 凯 尔 达 焊 接 技术 研发 中 心 , 目 主 设计 装 
配 了 焊接 振动 试验 台 产品 老化 可 能 性 试验 工作 台 ,增加 了 
技术 装配 力量 ,满足 了 规模 化 生产 和 保证 产品 质量 的 要 求 。 

(6) 北 京 市 东升 电焊 机 厂 组 装 车 间 在 原 有 2 台 装 配 线 
的 基础 上 又 自制 2 台 装 配 线 ,配备 了 相应 的 气动 工具 ,改善 
了 日 光照 明灯 ,节约 了 能 源 , 并 安装 2 台 冲 前 硅钢 片 送 料 
机 ,提高 了 劳动 效率 ,减轻 了 工人 劳动 强度 。 

(7) 成 都 华 远 电器 设备 有 限 公 司 再 投入 5 000 万 元 在 
成 都 市 武 伐 科技 园 购买 26 000 多 m 土地 ,新 建 厂房 ,扩大 
生产 ,预计 2007 年 初 投 入 使 用 。 完 成 了 IGBT 系列 焊 机 从 
全 桥 逆 变 到 软 开关 的 技术 改进 ,大 幅 提 高 整个 系列 的 焊 机 
可 靠 性 , 共 形成 了 13 规格 的 产品 。 

(8 ) 武 汉 凯 奇特 种 焊接 设备 有 限 责 任 公司 2006 年 底 将 
原 老 生产 加 工 车 间 全 部 拆除 ,新 建 230 m 的 现代 化 钢 结 
构 车 间 , 专 门 用 于 产品 零 部 件 精 加 工 , 预 计 2007 年 4 月 投 
人 使 用 。 

(9) 成 都 焊 研 科技 有 限 责 任 公司 于 2005 年 5 月 开始 启 
动 的 “ 自动 成 套 焊 接 设 备 产业 化 " 技 改 项 目 ,已 完成 固定 资 
产 投资 1 470 万 元 ,投入 221 万 元 购置 设备 ,一 、 二 期 工程 已 
经 完工 。 新 厂区 总 占 地 面积 约 33 330 m ,计划 分 三 期 建成 
公司 3 个 大 车 间 、1 个 办 公 楼 、1 个 倒班 房 和 其 他 配套 设施 
和 建筑 。 

(10) 唐 山 鸿 鹏 焊 业 有 限 公司 占 地 约 83 000 m 的 新 厂 
区 一 期 工程 已 全 面 完 成 ,设备 安装 工作 也 已 到 位 ,累计 完成 
投资 额 3 000 万 元 。 

(11) 林 肯 电 气 公司 于 2004 年 末 在 上 海 成 立 林 肯 电 气 
中 国 焊 机 厂 , 并 于 2006 年 正式 启动 生产 ,目前 已 建立 两 条 
装配 生产 线 和 变压器 生产 线 , 推 出 了 两 款 共 5 种 不 同 机 型 
的 半自动 MIG/MAG 焊 机 ;其 中 POWERMAG 系列 3 种 机 
型 ,POWERPLUS 系列 2 种 机 型 。 

(12 ) 无 锡 市 锡山 南方 焊接 设备 有 限 公司 投资 770 万 元 
购置 焊 割 成 套 设备 生产 所 需 的 加 工 设 备 及 生产 线 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 罗曼 FR 
人 :中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 吴 九 汗 、 吴 玲 ] 


生产 发 展 情况 ”2006 年 ,是 我 国 “ 十 一 五 "发 展 规划 的 
开局 之 年 ,企业 根据 我 国 未 来 5 年 的 经 济 发 展 趋势 ,纷纷 制 
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订 各 自 的 “十 一 五 ”发 展 规划 。 电 炉 及 工业 炉 行业 生产 、 销 
售 继续 保持 增长 势头 ,总 体 生 产 经 营 形势 良好 。 工 业 加 热 
装置 2006 年 市 场 需 求 总 量 的 增加 ,推动 了 行业 企业 生产 质 
量 的 提高 和 生产 速度 的 加 快 ,产销 继续 创 历史 较 好 水 平 。 
据 对 电炉 及 工业 炉 行 业 25 个 企业 的 调查 统计 ,2006 
年 ,电炉 行业 共 实 现 销售 收入 200 183 万 元 ,工业 总 产值 
187 730 万 元 ,实现 利润 5 678 万 元 (23 个 企业 ) ,产品 销售 
税金 及 附加 846 万 元 (22 个 企业 ) ,固定 资产 原价 71 629 万 
元 (23 个 企业 ) ,固定 资产 净值 30 922 万 元 (21 个 企业 ) 。 
行业 职工 人 数 6 974 人 ,其 中 科技 人 员 1 229 人 (14 个 企 
业 ) 。 哈 尔 滨 松江 电炉 广 有 限 责任 公司 天津 市 天 骄 工业 有 
限 公 司 、 苏 州 振 吴 电炉 有 限 公 司 全 年 工业 总 产值 均 超 亿 元 。 


2006 年 ,电炉 行业 20 个 企业 共生 产 电炉 装置 1 784 台 
( 套 ) ,包括 电阻 炉 ` 感应 炉 、 电弧 炉 、 燃料 炉 及 感应 加 热 生 产 
线 等 ,电炉 配件 及 烘箱 等 非 标 件 9 124 台 ( 套 ) (4 个 企业 )， 
高 频 、 中 频 等 电炉 电源 992 套 (3 个 企业 ) , 炉 用 耐火 砖 等 材 
料 1 880t(1 个 企业 ) ,仪表 装置 767 063 台 (1 个 企业 )。 
2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 1。 
2006 年 电炉 及 工业 炉 行 业 销 售 收入 前 10 名 企业 见 表 2。 
2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 工业 增加 值 前 10 名 企业 见 表 3。 
2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 利润 总 额 前 10 名 企业 见 表 4。 
2006 年 电炉 及 工业 炉 行 业 全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 见 
#5, 


表 1 2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 


qt 
中 


单位 名 称 


哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公 司 
天 津 市 天 骄 工 业 有 限 公司 

苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 
南京 摄 炉 (集团 ) 有限 公 司 

无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 


杭州 四 达 电 炉 成 套 设备 有 限 公 司 
汉中 安 中 机 械 有 限 公司 

保定 红星 高 频 设备 有 限 公 司 
宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公司 
上 海中 加 电炉 有 限 公司 
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z= 
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工业 总 产值 (万 元 ) 


-15.94 
535. 64 
25.00 
40. 88 
11.11 
118. 82 
16.92 
- 10.80 
7.42 
20. 00 


R2 2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 产品 销售 收入 前 了 0 名 企业 


F 
JT 


单位 名 称 


哈 尔 小 松江 电炉 广 有 限 责任 公司 
苏州 振 灵 电炉 有 限 公司 

天 津 市 天 骄 工业 有 限 公 司 
南京 报 炉 (集团 ) 有 限 公司 

无 锡 电炉 有 限 责任 公司 

杭州 四 达 电 炉 成 套 设备 有 限 公 司 
保定 红星 高 频 设 备 有 限 公 司 
汉中 安 中 机 械 有 限 公司 

宁波 东方 加 热 设备 有 限 公 司 
10 重庆 电炉 股份 有 限 公 司 


Oo Os DA A A WN — 





产品 销售 收入 (万 元 ) 


~ 16.35 
27.84 


39. 84 
11.11 
41.69 
-0.28 
34. 48 
4,40 
23.33 


表 3 2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 工业 增加 值 前 10 名 企业 


序号 单位 名 称 


苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 
西安 电炉 研究 所 

哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 
汉中 安 中 机 械 有 限 公司 

南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 


杭州 四 达 电 炉 成 套 设备 有 限 公司 
宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 
无 锡 电炉 有 限 责任 公司 
湘潭 湘 机 电炉 厂 

天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公 司 
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工业 增加 值 ( 万 元 ) 


27.83 


-24.43 
25,32 
117.85 
94. 43 
-9.95 
10. 17 
47.69 
— 30. 57 


表 4 2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 利润 总 额 前 10 名 企业 


单位 名 称 


a 
fg 


天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 
哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 足 任 公司 
南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公 司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 


无 锡 电炉 有 限 责任 公司 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 

天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 司 
汉中 安 中 机 械 有 限 公司 

杭州 四 达 电 炉 成 僚 设 备 有 限 公司 
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利润 总 额 (万 元 ) 


66.35 
67.09 
33.33 


29.87 

~ 29.88 
- 26.57 
4 800. 00 
207. 14 


RS 2006 年 电炉 及 工业 炉 行 业 全 员 劳 动 生 产 率 前 410 名 企业 
















苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 
杭州 四 达 电 炉 成 套 设备 有 限 公 司 
天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 司 
哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 
西安 电炉 人 研究 所 

南京 摄 炉 ( 集 团 ) 有 限 公司 

宁波 东方 加 热 设备 有 限 公司 
佛山 市 兆 科 工业 炉 有 限 公司 
奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 
汉中 安 中 机 械 有 限 公司 


市 场 及 销售 2006 年 ,工业 加 热 装 置 市 场 需 求 总 量 增 
加 ,但 竞争 激烈 ,规格 种 类 趋 于 全 面 , 质 量 要 求 越 来 越 高 , 履 
盖 面 越 来 越 大 ,给 工业 加 热 装置 制造 企业 创造 了 良好 机 遇 ， 
产品 的 销售 大 幅度 增加 ,企业 的 经 济 效益 明显 提高 。 产 品 
的 出 口 数 量 逐 年 增加 ,在 统计 的 25 个 企业 中 ,电炉 装置 及 
配件 出 口 企 业 有 12 个 ,实现 出 口交 货 值 12 545 万 元 (12 个 
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国家 标准 值 
OWA) 


Ge Be Fg SHE PE 
(元 /人 ) 
297 290 
140 000 
69 170 
67 944 
66 000 
65 000 
64 000 
60 000 
50 000 
40 000 





企业 ) 。 上 海中 加 电炉 有 限 公司 、 无 锡 电炉 有 限 责任 公司 、 
天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 司 .保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 、 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 和 南京 摄 炉 ( 集 团 ) 有 限 公 司 均 具 有 
中 华人 民 共 和 国 进出 口 企 业 资格 证 书 。2006 年 电炉 及 工业 
炉 行 业 企业 出 口 产 品 情况 见 表 6。 


表 6 2005 年 电炉 及 工业 炉 行 业 企业 出 口 产品 情况 


序号 单位 名 称 


哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 
上 海中 加 电炉 有 限 公司 
无 锡 电炉 有 限 责 任 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 


保定 红星 高 频 设 备 有 限 公 司 
南京 摄 炉 ( 集团) 有限 公 司 
天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 司 
佛山 市 兆 科 工业 炉 有 限 公司 
山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 
湘潭 湘 机 电炉 厂 


箱 式 多 用 炉 


D o w A a Aa w N e 


m 
(a) 


科技 成 果 及 新 产品 ”西安 电炉 研究 所 研制 的 “70t 中 频 
感应 铜 保温 炉 " “ 黄 铜 有 心 感应 炉 组 ” “LF 一 260t 包 钢 精 
炼 炉 ”、“70t 中 频 感 应 化 铜 保温 炉 ” 以 及 “ 铝 合金 真空 针 焊 
炉 ”, 属 于 该 所 自主 创新 项 目 。 黄 铀 有心 感应 炉 组 用 于 黄 铜 
的 熔炼 、 合 金 配 比 \、 铸 狂 保 温 ,该 炉 组 采用 优化 设计 的 国内 
超大 功率 双 900kW 感应 器 ,配备 大 容量 炉 体 ,使 用 先进 的 
变频 电源 ,大 大 提高 了 熔化 率 , 保 证 LE 铸 锭 温度 精确 可 靠 ; 
设计 了 先进 的 排 烟 除尘 装置 ,满足 了 环保 要 求 。LF 一 260t 


出 口 产 品名 称 


箱 式 电阻 名、RX9 系列 60t 固定 式 电 加 热 炉 HLY 一 313 

EEA SATA AS AP Sit Fy .感应 熔炼 炉 、 铝 合金 轮 融 热处理 生产 线 
中 、 高 频 感应 电炉 电阻 炉 

变频 感应 电炉 6 000kW 

全 固态 高 频 焊 管 设 备 


全 固态 高 频 C 感应 加 热电 源 

不 锈 钢 带 光亮 退火 炉 

中 频 加 热 成 套 设备 160kW/4Hz、 超 音频 加 热电 源 SOKW/IGBT 
ear SA 系列 





钢 包 精炼 炉 用 于 对 转炉 钢水 进行 精炼 ,生产 优质 碳 素 结构 
钢 、 低 合金 钢 等 优质 钢 种 ,该 项 目 已 完成 设计 制造 。 该 所 研 
制 的 铝 锭 感应 加 热 炉 用 于 290mm 450mm 空心 和 实心 外 
(合金 ) 锭 的 加 热 、 补 温 ,通过 四 区 加 热 ,可 以 实现 梯度 控 温 ， 
感应 避 设 计 成 多 层 线圈 结构 ,有 效 降 低能 耗 ; 每 套 感应 器 都 
采取 双 电 源 分 区 供电 ,有 效 地 提高 了 轴 向 温度 的 可 控 性 以 
及 控制 范围 。 该 项 目 属于 国际 科技 合作 项 目 , 已 完成 设计 
制造 , 现 正 在 巴基斯坦 现场 安装 .调试 。 该 所 研制 的 70t 无 
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心 感 应 炉 属 大 型 冶金 保温 熔化 热 加 工 设备 ,是 大 重型 钢 合 
金 优质 铸件 制造 的 理想 设备 ,已 完成 设计 制造 和 安装 ,正在 
调试 。 该 所 研制 的 铝 合 金 真空 针 焊 炉 额定 温度 700°C , 炉 温 
F< +5C , 控 温 精度 +t1% ,正在 安装 调试 。 

哈尔滨 松江 电炉 广 有 限 责任 公司 研制 的 铝 锌 硅 生产 线 
用 于 对 带 钢 表面 涂 镀 馈 锌 硅 , 提 高 带 钢 的 抗 腐蚀 性 能 ; 彩 涂 
板 退火 生产 线 ,对 镀 锌 原 板 进 行 加 热处理 和 表面 涂 洛 处 理 ， 
提高 其 耐 腐蚀 性 ; 镀 锌 板 退 火 生产 线 采 用 对 所 处 理 的 带 钢 
在 炉 内 进行 连续 还 原 退 火 同 时 对 其 表面 热 镀 锌 。 

上 海中 加 电炉 有 限 公 司 与 加 拿 大 合作 开发 研制 的 轮 坑 
热处理 生产 线 运行 良好 、 质 量 可 靠 。 该 公司 开发 的 真空 中 
频 热 压 炉 ,采用 先进 的 控制 技术 ,运行 良好 。 

天 津 市 天 骄 工业 有 限 公 司 生产 的 铝 型 材 热 处 理 炉 ,温度 
控制 准确 , 卷 材 温 差生 +3% ;板材 温差 上 S% ,运行 良好 。 

保定 红星 高 频 设 备 有 限 公 司 开 发 的 600 ~6 000kW 全 
固态 高 频 焊 管 电源 , 比 同 功率 电子 管 产品 节能 25% ~ 30%, 
纹 波 系数 低 于 1% ,焊接 无 飞溅 , 焊 颖 质量 好 。 

天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 为 鞍钢 开发 的 成 套 生 产 线 
GX2.01 一 06 自控 系统 设计 合理 ,实现 全 部 上 自动 化 控制 , 现 
场 运行 良 好 。 为 武钢 开发 的 成 套 生 产 线 GX3.01 一 06 WE 


安装 ,正在 调试 运行 。 

天 津 金 能 电力 电子 有 限 公 司 开发 研制 的 钢 棱 热处理 生 
产 线 , 可 以 对 直径 为 832mm 的 钢 棒 感应 调 质 。 全 晶体 管 感 
应 加 热 装置 采用 JMGC 大 功率 模块 ,提高 了 性 能 。 该 公司 
研发 的 全 晶体 管 焊管 设备 ,把 全 晶体 管 感应 加 热 装置 应 用 
于 金属 焊管 ,其 功率 为 60 ~ 200kW ,频率 400kHz, 具有 节能 、 
降 耗 等 特点 ,正在 调试 。 

山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 生产 的 IGBT160kW/20 ~ 
30kHz 超 音频 电源 ,成 功 应 用 于 汽车 等 零 部 件 的 表面 处 理 。 
该 公司 生产 的 超 音频 加 热 设 备 , 采 用 PLC 自动 控制 ,实现 了 
计算 机 显示 控制 。 

苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 研制 的 KGPS500 ~ 12 000kW 
变频 感应 熔炼 炉 , 采 用 变频 技术 熔炼 特殊 钢 , 具 有 高 度 节 
能 .特殊 钢 品 质 好 等 特点 。 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 生产 的 铝 浴 溢 火 回 火 
热处理 生产 线 , 对 带 钢 进 行 连 续 式 铅 浴 等 温 溢 火 , 一 次 性 完 
成 表面 脱 碳 , 可 以 实现 多 条 带 钢 在 一 个 马 弗 同 时 处 理 。 正 
在 申请 鉴定 。2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 重大 生产 任务 完成 
情况 见 表 7。 


R7 2006 年 电炉 及 工业 炉 行 业 重大 生产 任务 完成 情况 


| 数量 vay ie fe 
7 


1 | 锅 锭 感应 加 热 炉 
黄 铀 有心 感应 炉 组 
LF 一 260t 钢 包 精炼 炉 
2 | 罩 式 光亮 退火 炉 
镀 锌 板 退 火 生 产 线 
铝 锌 硅 生产 线 
3 | 铅 合 金 轮 载 热 处 理 生 产 线 
真空 中 频 热 压 炉 
4 | 铝 材 热处理 炉 
井 式 碳 氮 共 渗 炉 
5 | KGPS500 ~ 12 000 kW 变频 感应 熔炼 炉 
6 | FSL 不 锈 钢 带 连续 光亮 退火 生产 线 
7 | IGBTI60kW/20 ~30kHz 超 音 频 电源 
80kW7IGBT 超 音 频 加 热 设 备 
8 | GX2.01 一 06 鞍钢 成 套 生 产 线 
鞍钢 成 套 生产 线 自 控 系 统 
GX3.01 一 06 武钢 成 套 生产 线 
9 | 固态 感应 加 热 设 备 
10 | 钢 棒 热处理 生产 线 
全 晶体 管 感应 加 热 装置 
11 | 铅 浴 淳 火 回 火热 处 理 生 产 线 
12 | 等 温 正 火 生 产 线 
石油 井 管 调 质 线 


质量 及 标准 ” 据 统 计 ,2005 年 电炉 及 工业 炉 行业 通过 
了 1809000 或 ISO9001 质保 体系 、ISO14000 环保 体系 认证 
的 企业 为 25 个 ,2006 年 统计 又 增加 5 个 单位 。2004 ~ 2006 
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完成 单位 
正在 安装 西安 电炉 研究 所 

正在 安装 

完成 设计 制造 

完成 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 
完成 

完成 

完成 上 海中 加 电炉 有 限 公 司 

完成 

完成 天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 

完成 

完成 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 

完成 佛山 市 兆 科 工业 炉 有 限 公司 
完成 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 
完成 

完成 天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 
完成 

安装 调试 

完成 保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 
完成 天 津 金 能 电力 电子 有 限 公司 
完成 

待 鉴定 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 
完成 重庆 电炉 股份 有 限 公司 

完成 


年 电炉 及 工业 炉 行 业 质保 体系 、 环 保 体 系 认证 增加 企业 见 
表 8。 


表 8 2004 ~ 2006 年 电炉 及 工业 炉 行业 质保 体系 .环保 体系 认证 增加 企业 









重庆 电炉 股份 有 限 公司 
上 海 跃 进 医疗 器 械 厂 
宜兴 市 双喜 炉 业 材料 有 限 公司 
上 海中 加 电炉 有 限 公司 
山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 


2006 年 ,全 国 工业 电热 设备 标准 化 技术 委员 会 全 年 完 
成 73 ty TEC 文件 和 6 A IEC 标准 的 管理 ,对 20 项 投票 文件 
进行 组 织 审查 ,提出 审查 意见 36 条 ,投票 率 100% 。 

向 中 国 机 械 工业 联合 会 标准 部 上 报 了 2005 ~ 2007 年 
电炉 及 工业 炉 资 源 节约 与 综合 利用 标准 发 展 计 划 , 共 58 
项 ;提出 《真空 技术 真空 烧结 炉 》《 真 空 技术 真空 感应 炊 
炼 炉 》 两 项 行业 标准 应 按 2005 年 国标 委 对 标 委 会 的 专业 领 
域 划 分 由 电热 标 委 会 归口 的 报告 ;完成 上 报 2006 年 .2007 
年 共 68 项 工业 加 热 设 备 国家 标准 计划 项 目 任务 书 ;征集 有 
关 专 家 对 已 编 人 《全 国 工 业 电 热 设 备 标准 化 技术 委员 会 “十 
一 五 "标准 制 修订 发 展 计划 /中 的 6 项 (3 项 列 入 国标 计划 ) 
红外 加 热 装 置 标准 进行 制 修订 。 

完成 《间接 电阻 炉 RF 系列 强迫 对 流 井 式 电阻 炉 》《 间 
接 电阻 炉 RB AP SASL) 《间接 电阻 炉 RT 系列 台 车 式 
炉 》 习 间接 电阻 炉 RY 系列 电热 浴 炉 》《 间 接 电阻 炉 SG 系 
Bil Se Se FA H Sa SP). R Be E H SK 系列 实验 用 管 式 
炉 》 《间接 电 阻 炉 SX 系列 实验 用 箱 式 炉 》<《 实 验 电阻 炉 温 
度 控 制 器 /等 3 项 国家 标准 和 8 项 行业 标准 的 送审 稿 。 

编制 上 报 《电子 束 电 热 装置 两 项 国标 研制 》《 双 供电 
变频 感应 加 热 装 置 三 项 国标 研制 > 和 《 直 拉 法 单 唱 炉 、 高 压 
品 体 炉 等 四 项 国家 标准 研制 》 的 科研 项 目 建议 书 ;征集 各 项 
标准 起 草 单位 。 填 报 《工业 电热 装置 能 耗 第 1 部 分 :通用 要 
求 》《 工 业 燃 料 加 热 装 置 能 耗 》《 连 续 网 带 式 电阻 加 热机 
组 基本 技术 条 件 》《 推 杆 式 电阻 加 热机 组 基本 技术 条 件 》4 
项 国标 标准 草案 及 建议 书 。 

对 “国家 科技 部 “十 一 五 ' 国家 科技 支撑 计划 重大 项 目 
关键 技术 标准 推进 工程 ”四 大 板块 中 的 “国际 标准 重点 突 
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ROI 2005 年 电炉 及 工业 炉 行业 基建 技 改 投资 和 科技 研发 经 费 情 况 
















西安 电炉 研究 所 
苏州 振 关 电炉 有 限 公司 

南京 摄 炉 ( 集 团 ) 有 限 公 司 

保定 红星 高 频 设 备 有 限 公司 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 

天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 司 
重庆 电 类 股份 有 限 公 司 

哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 
宜兴 市 双 襄 炉 业 材料 有 限 公 司 
奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 
佛山 市 兆 科 工业 炉 有 限 公司 
湘潭 湘 机 电炉 三 
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通过 时 间 
2004 
2004.05 
2006. 07 
2005.05 

2006 


破 工程 ”部 分 的 2 项 7 个 标准 ,其 中 包括 已 立 TEC 项 目 : 电 
子 束 电热 装置 的 试验 方法 和 安全 ,以 及 工业 加 热 用 电 红 外 
辐射 器 的 特性 第 1.2.3 部 分 : 短波 .中 波 和 长 波 电 红 外 辐 
射 器 ,做 前 期 IEC 立项 准备 工作 。 

PARARE 2 项 国际 标准 研制 项 目 介绍 人 选 已 出 版 
的 《中 国标 准 化 发 展 报告 》。 

技术 交流 ”中国 机 械 工程 学 会 工业 炉 分 会 分 别 举 办 了 
“能 源 与 环境 ”学 术 交 流 与 研讨 会 ;“ 微 纳米 尺度 传递 现象 
和 能 源 转换 ”学 术 交 流 研讨 会 以 及 “第 十 五 届 全 国 热 载体 加 
热 技 术 研讨 会 ” 。 主 办 了 "第 七 届 全 国 工业 炉 学 术 年 会 ”， 
出 版 论文 集 共 收录 论文 106 篇 ,内 容 涉 及 电弧 炉 、 矿 热 炉 、 
电阻 炉 热处理 炉 、 真 空 炉 燃料 炉 、 特 种 炉 、 热 载体 技术 、 滞 
净 高 效 燃烧 技术 、 工 业 炉 节能 、 环 保 技术 、 自 控 技术 、 耐 火 材 
料 炉 用 结构 件 等 炉 种 及 其 配套 件 , 介 绍 了 国内 外 最 新 工业 
炉 技 术 发 展 状况 、 基 础 理论 研究 、 技 术 开 发 .工业 炉 改造 及 
其 应 用 等 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2006 年 ,电炉 及 工业 炉 行业 基 
本 建设 投资 及 技术 改造 投资 达 3 959 万 元 (10 个 企业 ) 。 其 
中 ,哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 公 司 在 哈尔滨 高 新 技术 开 
发 区 群 力 园区 征地 4.2 万 m ,新 建 厂房 1.7 万 m ,基建 投 
资 1 410 万 元 ,2006 年 10 月 份 竣工 并 投入 使 用 。 南 京 摄 炉 
(集团 ) 有 限 公 司 .无锡 电炉 有 限 责任 公司 的 基建 投资 均 超 
过 1 000 万 元 。25 个 企业 中 有 12 个 企业 共 投 入 科技 活动 
经 费 2 747 万 元 , 10 个 企业 共 投 入 研究 发 展 经 费 870 万 元 。 
其 中 ,西安 电炉 研究 所 投入 科技 活动 经 费 1 489 万 元 ,投入 
研究 发 展 经 费 161 万 元 。2006 年 电炉 及 工业 炉 行 业 基建 技 
改 投 资 和 科技 研发 经 费 情况 见 表 9。 


(单位 :万 元 ) 







单位 名 称 


天 津 金 能 电力 电子 有 限 公司 
无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 

山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 
沈阳 工业 电炉 三 






管理 与 改革 2006 年 ,中 国电 齿 工 业 协 会 电炉 及 工业 
炉 分 会 召开 了 第 七 次 会 员 大 会 ,大 会 通过 了 《中 国电 器 工业 
协会 电炉 及 工业 炉 分 会 工作 条 例 》 和 《中 国电 器 工业 协会 电 
炉 及 工业 炉 分 会 换届 程序 及 管理 办 法 》 ,选举 产生 了 分 会 第 
四 届 理 事 会 ,推选 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 为 第 四 
届 理 事 会 理事 长 单位 , 祖 东 光 同 志 为 第 四 届 理 事 会 理事 长 ， 
推选 西安 电炉 研究 所 为 第 四 届 理 事 会 常务 副 理事 长 单位 ， 
推选 上 海中 加 电炉 有 限 公司 天津 市 天 骄 工业 有 限 公 司 .长 
春 电炉 有 限 责任 公司、 无锡 电炉 有 限 责任 公司 、 南 京 摄 炉 
(集团 ) 有 限 公司 \ 锦 州 电炉 有 限 责任 公司 .株洲 电炉 厂 、 汉 
中 安 中 机 械 有 限 公 司 为 副 理 事 长 单位 ,推选 27 个 单位 为 第 
四 届 理 事 会 理事 单位 。 会 议 对 “电炉 及 工业 炉 行业 企业 分 
级 划分 标准 草案 "组 织 全体 代 表 进 行 了 讨论 ,大 会 特 邀 专 
家 ,举办 了 “科技 部 中 小 企业 技术 创新 基金 介绍 "“ 电 清 重 
熔 设 备 国 内 外 技术 发 展 趋势 及 市 场 预测 "两 个 专题 报告 。 
成 功 举 办 了 首届 “2006 年 西安 一 中 国电 炉 及 工业 炉 设备 配 
套件 产品 展览 会 ” 2006 年 发 展 新 会 员 单 位 4 个 。 向 20 个 
会 员 单 位 统一 制作 了 中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 分 会 
第 四 届 正 、 副 理事 长 单位 理事 单位 \、 会 员 单 位 外 挂牌 区 。 

《 电 渣 重 熔 装置 两 项 国际 标准 研制 > 环 获 中 国 机 械 工 业 
联合 会 .中国 机 械 工程 学 会 2006 年 中 国 机 械 工业 科学 技术 
奖 一 等 奖 。 中 国 机 械 工业 联合 会 和 中 国电 融 工 业 协 会 分 别 
授予 全 国 工业 电热 设备 标准 化 技术 委员 会 “十 五 "工业 标准 
化 工作 先进 集体 称号 。 

2006 年 ,西安 电炉 人 研究 所 与 中 国 冶金 科 工 集团 公司 积 


基建 投资 及 AER 
技术 改造 投资 人 


1 000 
70 
6 


( 续 ) 
研究 发 展 经 费 






极 磋 商 ,就 西安 电炉 研究 所 改制 问题 进行 谈判 ,到 2006 年 
底 西安 电炉 研究 所 改制 方案 基本 完成 。 

哈尔滨 松江 电炉 三成 功 改制 为 哈尔滨 松江 电炉 有 限 责 
任 公司 ,已 完成 厂 地 置换 ,企业 进入 稳定 发 展 阶段 ,2006 年 
实现 工业 总 产值 2. 18 亿 元 。 

[拟稿 人 :西安 电炉 研究 所 席 永 旗 审 稿 人 :西安 电炉 
研究 所 刘 西 萍 ] 


生产 发 展 情况 ”2006 年 ,我 国 宏观 经 济 继续 保持 快速 
发 展 势头 ,汽车 电子、 化工、 机 械 制 造 等 行业 经 济 指标 大 幅 
递增 。 与 之 相 适 应 , 电 碳 制品 行业 克服 原材料 、 能 源 及 有 色 
金属 价格 持续 上 涨 等 不 利 因素 的 影响 ,调整 经 济 运行 机 制 ， 
使 行业 的 生产 及 销售 保持 平稳 、 健 康 发 展 的 良好 态势 。 

经 对 电 碳 制品 行业 22 个 生产 企业 的 调查 统计 ,2006 年 
电 碳 制品 行业 共 完 成 工业 总 产值 104 753.5 万 元 。2006 年 
电 碳 行业 22 个 企业 主要 经 济 指标 见 表 1。2006 年 电 碳 行 
业 部 分 企业 产品 产量 见 表 2。 


表 1 2006 年 电 碳 行业 22 个 企业 主要 经 济 指标 








宝 让 县 洁 石 碳 素 材料 有 限 公司 
神奇 电 砚 集团 有 限 公 司 

南通 杰 利 达 碳 素 有 限 公司 

A SSL RRA BR ZS A 

上 海 东洋 炭素 有 限 公司 

成 都 龙 果 电 碳 制品 广 

四 川 阿 规 碳 素 制 品 有 限 责 任 会 司 
河北 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
东台 市 双 萎 电 碳 制品 有 限 公 司 

上 海 申 达 电 碳 有 限 公司 
南通 电 碳 厂 

卡 朋 罗兰 碳 制品 ( 上海 ) 有 限 公司 
内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 

土 海 摩根 碳 制 品 有 限 公司 
株 浏 新 方圆 电 碳 有 限 公 司 
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工业 总 产值 工业 增加 值 资产 总 额 


(单位 :万 元 ) 





















93.4 
100.0 
97.0 
90.4 
79.1 
100.0 
98.7 
97.0 
120.4 
97.9 
96.9 
69.3 
102. 4 





( 续 ) 


工业 总 产值 工业 增加 值 资产 总 额 a 
青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 90.0 
乐清 繁荣 电 碳 制品 有 限 公司 98.2 
浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公司 “ 96.7 
苏州 东南 碳 制品 有 限 公 司 90.0 
东 新 电 碳 股份 有 限 公司 85.5 
哈尔滨 电 碳 厂 100.0 
哈尔滨 电 碳 研究 所 75.4 
表 2 2006 年 电 碳 行业 部 分 企业 产品 产量 
产品 名 称 产量 (1) 产量 (1) 
电机 用 电 出 3 136 BEJE 513 
机 械 用 碳 450 碳 棒 3 783 
aos 1 852 其 他 1 298 


市 场 及 销售 我 国电 力 工业 的 快速 持续 发 展 以 及 航空 
航天 领域 的 高 速 发 展 ,给 电 碳 制品 行业 既 带 来 了 新 的 机 过 
也 带 来 了 严峻 的 考验 。 一 方面 随 着 家 电 、 汽 车 .电动 工具 等 


行业 的 大 发 展 ,带动 了 民品 电 碳 制品 产品 产量 的 大 幅 提 升 ， 


男 一 方面 , 随 着 国防 建设 的 不 断 加 强 , 军 品 对 电 碳 制品 的 产 


品 产 量 和 质量 提出 了 越 来 越 高 的 要 求 。 

2006 年 ,根据 对 行业 22 个 企业 的 统计 数据 显示 ,全 年 
国内 销售 产值 98 940.2 万 元 ,出 口交 货 值 15 978.2 万 元 ， 
2006 年 电 碳 行业 22 个 企业 国内 外 销售 情况 见 表 3。 


表 3 2006 年 电 碳 行 业 22 个 企业 国内 外 销售 情况 


qt 
qi 


企业 名 称 
宝 丰 县 洁 石 碳 率 材料 有 限 公 司 
神奇 电 碳 集团 有 限 公 司 
南通 杰 利 达 碳 素 有 限 公 司 
自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 
ERE TERR APR 
成 都 龙泉 电 碳 制品 厂 
四 川 阿坝 碳 素 制品 有 限 责 任 公司 
河北 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
东台 市 双 凌 电 碳 制品 有 限 公司 
上 海 申 达 电 碳 有 限 公司 
Pag EE RBIKI 
12 | BRAS = Beil an ( 上海) 有 限 公司 
13 | Aaa A ae a Be 
14 | 上 海 摩根 碳 制 品 有 限 公 司 
15 | 株洲 新 方圆 电 碳 有 限 公 司 
16 | 青岛 西 特 碳 素 有 限 公 司 
17 “| 乐清 繁荣 电 碳 制品 有 限 公 司 
18 | 浙江 长 征 电影 碳 棱 有 限 公司 
19 | 苏州 东南 碳 制品 有 限 公 司 
20 | 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 
21 | MARDER 
22 “| 哈尔滨 电 碳 研究 所 


科技 成 果 及 新 产品 ”哈尔滨 电 碳 厂 与 哈尔滨 电 碳 研究 
所 以 市 场 化 为 目标 的 科研 开发 有 所 进展 。“J11B ERER 
石墨 材料 于 2006 年 顺利 完成 了 项 目的 鉴定 和 验收 。 与 南 
京 511 厂 就 M298 系列 产品 签 定 了 135 万 元 的 供 货 合同 。 
“大 推力 火箭 用 石 时 "项目 通过 了 液 氧 /煤油 高 压 补 燃 发 动 
机 600s 试车 ,取得 了 突破 性 进展 。 

东 新 电 碳 股 份 有 限 公 司 2006 年 狠 抓 军工 项 目的 研制 和 


— et 
- Sow OANA BR wWD = 


产品 销售 收入 





(单位 :万 元 ) 
出 口 国 家 和 地 区 


东南 亚 .中 国 香港 、 欧 洲 等 
中 东 .南美 洲 等 


东南 亚 等 


东南 亚 .欧洲 等 
奥地利 .巴基斯坦 等 


日 本 、 欧 洲 等 
东南 亚 等 

北美 .欧盟 、 东 南亚 等 
美国 等 


立项 工作 ,顺利 完成 了 三 项 军工 项 目的 研制 ,成 功 申报 一 项 
研制 合同 和 资金 指标 ,签订 了 四 项 意向 军工 项 目 合 同 。 为 表 
彰 公司 在 “ 神 五 " “ 神 六 "航天 载 人 飞行 任务 和 运输 火箭 配套 
工作 中 所 做 出 的 贡献 ,中 国航 天 科技 集团 公司 特 为 公司 颁发 
了 荣誉 证 书 和 奖状 ,公司 并 得 到 军工 系统 的 充分 肯定 。 

神奇 电 碳 集团 公司 研制 开发 的 燃料 电池 用 石墨 碳 板 ， 
已 经 为 国内 几 大 科研 单位 所 采用 ,是 公司 的 主导 产品 之 一 ， 
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并 已 试销 到 加 拿 大 美国。 燃料 电池 作为 一 种 无 污染 的 绿 
色 能 源 , 已 由 国家 列 人 863 计划 ,由 此 可 见 , 为 人 类 造福 的 
绿色 环保 工程 已 成 为 我 国 迫 切 需 要 天 发 的 项 目 。 该 项 目 已 
正式 被 命名 为 了 系列 燃料 电池 用 碳 一 石 黑板, 并 已 通过 省 
级 新 产品 鉴定 。 . 

南通 电 碳 厂 2006 年 投资 30 万 元 从 事 新 材料 运用 的 研 
究 和 新 产品 开发 ,对 国内 外 的 石 磨 粉 .树脂 、 耐 磨 剂 等 材料 
进行 了 大 量 的 对 比试 验 分 析 , 掌 握 了 第 一 手数 据 。 新 开发 
的 汽车 电机 电 刷 获得 了 成 功 , 耐 久 试验 . 电 气 性 能 等 得 到 了 
用 户 认 可 。 减 速 电机 用 电 刷 公司 已 成 为 向 国内 电机 厂 提供 
减速 电机 用 电 刷 的 主要 供应 商 。 

“ 核 聚变 反应 堆 用 高 性 能 石墨 复合 材料 ”(DG ) 新 产品 
项 目 , 是 内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 三 与 中 科 院 山西 煤化 所 共 
同 承 担 的 国家 “十 五 ”期 间 863 计划 引导 项 目 。 该 项 目 是 我 
“ 九 五 ”大 科学 工程 EAST 超 导 Tokamak 计划 配套 工程 核 
聚变 反应 堆 的 面 对 等 离子 体 第 一 壁 材料 重点 攻关 产品 , 现 
已 小 批量 生产 ,各 项 理化 指标 均 达 到 设计 要 求 ,技术 质量 指 
标 达 到 国内 领先 水 平 。 该 项 目的 实施 ,将 可 实现 核 聚 变 用 
高 性 能 石墨 材料 的 产业 化 。 除 用 于 核 聚 变 装置 的 第 一 壁 材 
料 外 ,还 可 拓宽 用 于 航空 航天 、 机 械 、 电 子 、 治 金 、 化 工 等 领 
域 蔡 代 传 统 石墨 材料 ,从 而 满足 更 为 苛刻 的 工 况 条 件 下 对 
石墨 材料 的 性 能 要 求 。 

质量 及 标准 ”积极 推进 “中 国名 牌 产品 ”、“ 机 械 工 业 
科学 技术 奖 ” 评 审 和 “质量 可 信和 产品 ”推荐 工作 。 引 导 企 业 
提高 自主 创新 能 力 ,以 品牌 建设 促进 行业 发 展 为 目标 ,以 提 
升 制造 业 技 术 水 平 为 核心 ,激励 企业 注重 产品 质量 ,增加 品 
牌 经 营 意识 。 

2006 年 ,浙江 长 征 电 影 磋 棱 有 限 公 司 的 《 兢 强 气 饮 碳 
棒 》( B503. 2 一 525、506. 5J 一 525T、5325 一 5620、508B 一 
519B) 荣获 2006 年 “中 国电 器 工业 协会 质量 可 信 产 品 ” 推 
Sh ,并 获得 了 铜牌 和 证 书 

2006 年 ,哈尔滨 电 碳 厂 把 质量 保证 体系 复评 认证 工作 做 
为 工厂 质量 年 中 一 项 重要 工作 ,全 厂 各 部 门 予 以 高 度 重 视 ， 
在 新 体系 文件 试 运 行 的 基础 上 完成 了 内 部 质量 体系 审核 工 
作 ,对 不 合格 项 及 时 进行 了 整改 。 在 全 厂 共 同 努 力 下 顺利 通 
过 了 中 联 认证 中 心 对 该 厂 质量 体系 的 复评 认证 工作 ,颁发 了 
证 书 。 在 保密 认证 工作 中 , 以 高 分 顺利 通过 了 保密 资格 审 
A ,获得 了 三 级 保密 资格 ,为 申请 武器 装备 科研 生产 认可 证 
创造 了 条 件 , 也 使 该 厂 的 保密 工作 迈 上 了 一 个 新 人 台阶。 

南通 电 碳 厂 2006 年 顺利 地 通过 了 IS09001 质量 管理 
体系 复审 认证 和 国内 主要 用 户 对 该 厂 质 量 管理 体系 的 考 
核 , 均 得 到 了 一 致 好 评 , 认 为 该 企业 的 质量 管理 体系 是 正常 
的 ,持续 有 效 的 ,能 够 确保 产品 质量 的 稳定 ,力争 升级 到 
QS9000 质量 体系 。 在 过 去 的 一 年 里 该 企业 未 发 生 一 起 重 
大 质量 事故 或 顾客 投诉 、 索 赔 等 事件 ,连续 多 年 获 湖北 衷 樊 
东风 电气 公司 颁发 的 “优秀 供应 商 ” 奖牌 和 南通 市 工商 局 颁 
发 的 “重合 同 、 守 信用 ”证 书 。 

东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 2006 年 已 通过 军工 保密 资质 
认证 ,计划 2007 年 获得 军工 生产 许可 证 。 
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各 企业 单位 严格 执行 行业 标准 和 企业 标准 ,确保 了 产 
品质 量 ,使 得 企业 效益 逐年 提高 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2005 ~ 2006 年 ,内 蒙古 兴 和 县 
宏 远 电 碳 厂 先 后 投资 180 多 万 元 新 建 厂房 800m ,新建 焙烧 
窗 一 座 ,新 购 4R 磨 粉 机 1 台 、500t 液压 机 1 台 、 卧 式 铣床 1 
台 ,增强 了 企业 的 生产 能 力 ,产量 由 原来 的 年 生产 1 000t 增 
加 到 1 500t, 企 业 发 展 前 景 十 分 广阔 。 

企业 结构 调整 2006 年 ,哈尔滨 电 碳 厂 顺 利 完成 了 企 
业 改 制 并 轨 工 作 , 理 顺 了 劳动 关系 ,提高 了 工资 水 乎 ,稳定 
了 职工 队伍 ,保证 了 企业 生产 经 营 工作 的 正常 进行 。 

行业 管理 ”中 国电 器 工业 协会 电 碳 分 会 第 六 届 二 次 理 
事 会 议 于 2006 年 6 月 12 ~18 日 在 山东 青岛 市 召开 ,参加 会 
议 的 有 20 多 个 单位 的 30 多 名 代表 。 会 议 总 结 了 过 去 一 年 
来 分 会 所 做 的 各 项 工作 和 2007 年 工作 安排 ,就 金属 、 原 材 
料 价格 上 涨 等 因素 影响 产品 价格 问题 ,代表 们 达成 共识 , 实 
行 统一 价格 ,做 到 价格 自律 , 共 谋 行 业 发 展 大 略 。 

机 械 工 业 电 痰 标准 化 技术 委员 会 二 届 四 次 会 议 于 2006 
年 9 月 在 辽宁 省 大 连 市 召开 ,会 议 总 结 了 8 个 标准 修订 工作 
的 完成 情况 :@JBZT2623 一 2006《 电机 用 电 刷 尺寸 与 结构 型 
st) @IB/T2750—2006 ¢ 6 tA BB) ; DIB/T2756—2006¢ 无 轨 
电车 用 炭 滑 块 》;@JB/T2934 一 2006《 机 械 用 炭 材 料及 制品 》; 
@)JB/T6772—2006¢ $E 4 3 Ha all) ; ©JB/T6774—2006 ( HE Wi 
RW LAE) ; DIB/T7609—2006 4 炭 石 墨 材料 抗 冲击 
强度 试验 方法 》;@@JBZT8154 一 2006《 HEM AE). 布置 
了 2007 年 至 2008 年 应 完成 的 6 项 行业 标准 上 升 为 国家 标准 
的 制订 工作 :; DDJB/T4002 一 2001《 电 机 用 电 刷 》; © JB 
T2750—1991 ¢ FRANZ SB) ; @IB/T2623—1994 ¢ E HLA E HIR 
sf 5 ee gst) ;@IB/TI609— 1994 R BAL a a 
试验 方法 》; QIB/T2934—1993 ¢ 机 械 用 炭 材 料及 制品 》; © 
JB/AT8155 一 2001《 电 机 用 电 刷 运行 性 能 试验 方法 了》。 计 划 
2007 年 召开 三 届 一 次 会 议 , 换 届 工 作 正 在 筹备 阶段 。 

中 国电 工 技 术 学 会 碳 ' 石墨 专 委 会 于 2006 年 9 月 
25 ~ 29 日 在 四 川 成 都 举办 了 第 20 RR + 石墨 材料 学 术 会 ， 
来 自 全 国 各 地 的 代表 47 名 参加 了 会 议 。 大 会 共 交 流 论文 
59 篇 《论文 集 》 收 录 论 文 56 篇 。 

[ 扎 稿 人 :哈尔滨 电 碳 研究 所 张 爱 民 审 稿 人 :哈尔滨 
HK OE R IK Et BK SE) 





生产 发 展 情况 ”根据 中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 
分 会 统计 ,2006 年 ,电工 专用 设备 制造 业 共 有 250 多 个 企 
业 ,25 000 多 名 员工 ,完成 电工 专用 设备 产值 28 亿 元 以 上 ， 
比 上 年 增长 11. 2% ;完成 电工 专用 设备 产量 9.5 万 t, 比 上 


年 增长 11.17% ,完成 电工 专用 设备 出 口交 货 值 2. 16 亿 元 ， 年 连 增 。18 个 企业 从 事 电 工 专 用 设备 的 职工 总 数 4 400 
比 上 年 番 了 一 番 。 人 ,人 均 电 工 专用 设备 产值 423 323 元 ,在 电工 行业 中 处 于 

据 对 电工 专用 设备 行业 18 个 重点 企业 统计 ,2006 年 完 领先 水 平 。2006 年 电工 专用 设备 行业 重点 企业 主要 经 济 指 
成 电工 专用 设备 产值 186 262 万 元 , 比 上 年 的 161 989 万 元 。 标 完成 情况 见 表 1。2006 年 电工 专用 设备 行业 重点 企业 主 
增长 15% ;电工 专用 设备 产量 也 相应 增长 12% ,实现 了 11 要 产品 产量 见 表 2。 


表 1 2006 年 电工 专用 设备 行业 重点 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 


销售 收入 人 均 产 值 出 口交 货 值 | 从业 人 数 
(万 元 ) (% ) (万 元 ) (元 /人 ) (万 元 ) 


















































1 无 锡 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 856 640 

2 江苏 亚 威 机 床 有 限 公司 556 603 583 
3 合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 522 989 465 
4 西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 373 125 320 
5 上 海南 洋 电 工 器 材 有 限 公司 808 671 128 
6 山东 中 有 际 电 工 机 械 有 限 公 司 316 057 345 
7 上 海 鸿 得 利 机 械 制造 有 限 公司 461 402 164 
8 白城 通 业 有 限 责任 公司 256 809 257 
9 中 山 凯 旋 真 空 技术 工程 有 限 公 司 300 479 167 
10 芜湖 电工 机 械 有 限 公 司 165 714 224 
11 安徽 湖滨 机 械 厂 287 737 137 
12 宜兴 电工 机 械 有 限 公 司 391 052 95 
13 浙 汪 平湖 机 械 制 造 有 限 公 司 269 557 113 
14 | REETH 92 369 320 
15 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公司 155 230 130 
16 郑州 电缆 (集团 ) 股份 有 限 公司 85 700 200 
17 马鞍 山 市 天 力 机 械 有 限 公 司 169 807 104 
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179 389 186 262 423 323 


R2 2006 年 电工 专用 设备 行业 重点 企业 主要 产品 产量 


序号 单位 和 名称 主要 产品 产量 


1 | 无 锡 梅 达 电 工 机 械 厂 漆 包 机 177 £ 

2 | 合肥 神 马 电缆 机 械 股 份 有 限 公司 管 绞 机 27 台 , 框 绞 机 ?71 S, RAH 32 台 , 盘 绞 机 46 台 ,拉丝 机 28 台 

3 | 西安 启 源 机 电 装 备 制 造 股份 有 限 公司 | ” 横 前 线 28 条 , 纵 前 线 18 条 , 立 绕 机 28 台 , 绕 线 模 10 4, ASL 14 台 ,其 他 27 台 

4 | 上 海南 洋 电 工 右 材 厂 GSB 一 1A 高 速 编织 机 1 399 台 ,GSB 一 2 型 高 速 编织 机 242 台 ,BSJ 一 3 并 丝 机 221 台 

5 | 山东 中 际 电工 机 械 有 限 公司 槽 绝缘 成 形 插入 机 145 台 , 绕 线 机 233 f, RAL 21S 台 ,定子 中 间 .最终 整形 机 161 台 , 线 
图 绑扎 机 168 台 ,定子 绕 嵌 线 组 合 机 22 台 

6 | 上 海 鸿 得 利 机 械 制造 有 限 公 司 500 型 框 绞 机 22 台 , 630 型 框 绞 机 28 A, 铜 大 拉 退 火 机 组 18 台 , 铝 大 拉 机 组 7 台 , 中 拉 机 3 B 

7 | BWANA RAAR 交 联 生产 线 26 条 ,单机 5 台 

8 | 中 出 凯旋 真空 技术 工程 有 限 公 司 变 压 法 真空 干燥 设备 31 套 , 环 氧 树 脂 真 空 浇 注 设备 45 套 ,真空 压力 浸 溃 设备 14 ein 
气相 干燥 设备 3 套 , 其 他 35 套 

9 | 芜湖 电工 机 械 有 限 公司 高 速 冲 槽 机 72 A, 绞 线 机 24 台 ,成 缆 机 34 台 

10 | 安徽 湖滨 机 械 厂 笼 绞 机 28 G, MAIL 16 台 , 管 绞 机 22 台 ,钢丝 装 铠 机 5 A, MAL 10 台 , 框 绞 机 7 台 , 屏 
RAL3 台 

11 | 宜兴 电工 机 械 有 限 公 司 新 型 可 调 收 排放 线 机 系列 495 台 ,履带 牵引 机 48 台 ,塑料 挤 出 机 , 框 绞 . 辅 机 等 46 台 

12 | 浙江 平湖 机 械 制造 有 限 公司 成 线 机 16 台 , 铜 带 屏蔽 机 13 台 , 钢 带 装 铠 机 12 台 ,钢丝 装 铠 机 6 台 , 高 速成 缆 机 8 S 

13 | 咸阳 电工 机 械 厂 200t 转子 压铸 机 2 台 ,260t 压 合 机 组 1 台 , 卷 制 机 3 ADR 挤 压 机 2 台 , 厚 壁 弯 管 机 1 S, 
包扎 机 1 台 , 旋 压 机 1 台 ,40t、100t、315t 压铸 机 各 1 台 

14 | 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公 司 TEE SELLA 1 人 台 , 钢 . 铝 连 铸 连 轧机 8 台 , 管 绞 机 2 台 ,630 ERIL S 


15 | 郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公司 $90 .150 连续 硫化 机 各 2 台 ,12 +18 +24 叉 绞 机 1 台 ,$1 000 x4 000 次 套 切 割 研磨 机 

台 , 上 釉 上 砂 机 3 人 台 ,$500 束 线 机 2 台 , 胶 装 机 30 台 ,ZL500 .630 .800 1 100 真空 炼 泥 机 分 别 
为 8.6.6、1 从 

16 | 马鞍山 天 力 机 械 有 限 公司 成 缆 机 24 台 , 框 绞 机 9 台 , 管 绞 机 8 台 , 叉 绞 机 4 台 , 笼 绞 牵 引 龙 门 地 轴 式 收 排 线 机 16 4A, 
屏蔽 机 7 G 

17 | 常州 市 易 天 电工 机 械 厂 LH100/24 ,LH120/24 .LH85/15 .SP100/24 拉丝 机 分 别 为 25 28 17 15 台 
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市 场 及 销售 ” 据 对 18 个 重点 企业 统计 ,2006 年 实现 销 2006 年 实现 利润 12 443 万 元 , 比 上 年 的 11 230 万 元 增 
售 收 入 179 389 万 元 , 比 上 年 的 153 728 万 元 增长 16.7%。 长 11.8% ,销售 收入 利润 率 6. 94% , 略 高 于 电工 行业 全 国 
其 中 高 于 平均 增幅 的 公司 有 :宜兴 电工 机 械 有 限 公 司 比 上 平均 水 平 。 
年 增长 52. 86% ;安徽 湖滨 机 械 厂 比 上 年 增长 40.9% ;中 山 国际 市 场 不 断 扩 大 ,出 口交 货 值 成 倍增 长 ,2006 年 实现 
凯旋 真空 技术 工程 有 限 公 司 比 上 年 增长 33.46% ;芜湖 电工 出 口交 货 值 17 603 万 元 , 比 上 年 实现 的 7 066 万 元 增长 
机 械 有 限 公司 比 上 年 增长 31.89% ;上 海南 洋 电 工具 材 有 限 149.1% , 翻 了 一 番 多 。2006 年 电线 电缆 专用 设备 出 口交 货 
公司 比 上 年 增长 28. 60% ;山东 中 际 电 工 机 械 有 限 公 司 比 上 值 及 出 口 国家 见 表 3。2006 年 电机 、 变 压 器 、 高 低压 电器 专 
年 增长 28% ;西安 启 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公 司 比 上 年 增长 用 设备 出 口交 货 值 及 出 口 国家 见 表 4。 
27.35% ;合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 比 上 年 增长 20.8% 。 


表 3 2006 年 电线 电缆 专用 设备 出 口交 货 值 及 出 口 国家 (单位 :万 元 ) 
1 | 合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 阿联酋 .俄罗斯 韩国. 伊朗、 印度、 泰国 越南 
2 | 上 海 鸿 得 利 机 械 制 造 有 限 公司 ERE es Ge] a ae 
3 | 上 海南 洋 电 工 器 材 有 限 公 司 AS ed ES 
4 | 无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 印度 .巴基斯坦 
5 白城 通 业 有 限 责 任 会 司 越南 
6 | 德阳 市 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公司 (PBA 
7 | 浙江 平湖 机 械 制造 有 限 资 任 公司 乌兹别克 斯 坦 
8 | 郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公 司机 械 制 造 公 司 泰国 .摩洛哥 





合 it | 


4 2006 年 电机 .变压器 高 低压 电器 专用 设备 出 口交 货 值 及 出 口 国家 (单位 :万 元 ) 





出 口 国 家 和 地 区 
江苏 亚 威 机 床 有 限 公司 美国 澳大利亚 、 印 度 
西安 尼 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 美国 ,波兰 mA BK a 
中 山 饥 旋 真空 技术 工程 有 限 公 司 中 国 台 湾 、 南 非 新加坡、 编 多 
山东 中 际 电 工 机 械 有 限 公 司 意大利 ,埃及 .土耳其 
















合 it 

另外 ,上 海 银 工 线材 设备 有 限 公 司 、 瑞 安 市 先锋 电工 机 。 ”元 , 比 上 年 的 10 466 万 元 增长 1 倍 以 上 。 
械 有 限 公 司 、 广 意 永 雄 机 械 有 限 公司 及 上 海神 模 电气 有 限 据 对 13 个 重点 企业 经 济 效益 评价 考核 指标 综合 分 析 ， 
公司 等 企业 2006 年 出 口交 货 值 4 000 万 元 。 2006 年 电工 专用 设备 行业 13 个 企业 经 济 效益 综合 指数 排 


2006 年 ,电工 专用 设备 制造 业 出 口交 货 值 总 计 2. 16 亿 序 见 表 5。 
表 5 2006 年 电工 专用 设备 行业 13 个 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 



















总 资产 | 资本 保值 | ”资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
企业 和 名称 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
(% ) (% ) (% ) QK) (%) (元 /人 ) (% ) 
上 海 鸿 得 利 机 械 制造 有 限 公 司 . 97 101 3.20 
西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 . 114 178 2.36 
无 锡 市 梅 达 电 工 机 械 有 限 公司 . 165 648 2.22 
上 上 海南 洋 电 工 器 材 厂 . . 114 180 1.51 
安徽 省 湖滨 机 械 厂 . 43 350 1.43 
德阳 市 德 东 电工 机 械 制造 有 限 公 司 . 14 769 1.42 
宜兴 市 电工 机 械 有 限 公司 . . 97 684 1.18 
龙口 中 际 电 工 机 械 有 限 公司 . 75 952 0.88 
RAE TCH . 21 411 0.75 
中 山 凯 旋 真 空 技 术 工程 有 限 公 司 . 79 817 0.73 
马鞍 山 市 天 力 机 械 有 限 公司 . 48 000 0.73 
合肥 神 马 电费 机 械 股 份 有 限 公司 . 97 742 0.72 
白城 通 业 有 限 责 任 公司 . 72 848 


科技 成 果 及 新 产品 在 当前 电工 行业 进入 自主 创新 的 创新 ` 节 能 降 耗 、 提 高 质量 ,装备 更 新 作出 新 的 贡献 ,必须 加 
新 时 期 ,作为 为 电工 行业 提供 特种 装备 的 电工 专用 设备 行 。 强 自 主创 新 实力 ,加 快 自主 创新 的 步伐 。 
业 的 企业 家 和 广大 职工 充分 意识 到 要 为 电工 行业 企业 自主 2006 年 ,新 产品 新 技术 的 投入 和 开发 明显 增多 。 
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郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公司 为 电 次 行业 开发 了 一 台 
ZL1100 真空 炼 泥 机 ,将 我 国 真空 炼 泥 机 产品 从 ZL350 、500、 
630,800 的 基础 上 ,提升 到 “世界 之 最 ”的 行列 ,还 开发 了 一 
台 900mm x3 500 EAH ERP BL 

西安 启 源 机 电 装备 股 份 有 限 公 
控 电 瓷 修 坏 机; 

中 山 饥 旋 真 空 技术 工程 有 限 公 司 为 输 配 电 设备 行业 开 
发 了 真空 镀膜 设备 ; 

浙江 平湖 机 械 有 限 公 司 为 电线 电缆 行业 开发 了 1 000/ 
1+6,1 250/1 +6 齿 轮 退 扭 成 缆 机 ; 

常州 鼎 天 电工 机 械 厂 开发 了 SP100/24 拉丝 机 

合肥 神 马 科技 股份 有 限 公 司 开 发 了 电线 电缆 专用 设备 
钢 包 铝 及 19 模 连续 退火 中 拉 机 ; 

上 海 鸿 得 利 机 械 制 造 有 限 公 司 开 发 了 ZL250 高 速 中 拉 
退火 机 组 ; 

山东 中 际 电 工 机械 有 限 公 司 开发 了 汽车 电机 均线 组 合 
机 、 串 激 电 机 绕 艇 线 设 备 等 10 多 种 新 产品 。 

质量 及 标准 2006 年 ,电工 专用 设备 行业 标准 化 工作 
迈 上 了 新 台阶 ,主要 表现 在 以 下 几 方 面 。 

2006 年 7 月 13 ~15 日 ,机 械 工 业 电 工 专用 设备 标准 化 
技术 委员 会 召开 成 立 大 会 。 会 议 审议 通过 了 机 械 工业 电工 
专用 设备 标准 化 技术 委员 会 章程 .机 械 工 业 电 工 专用 设备 
标准 化 技术 委员 会 秘书 处 工作 细则 ;讨论 了 2006 ~ 2007 年 
标准 制 修订 计划 等 有 关 事 项 。 建 立 一 个 以 企业 为 主体 、 产 
学 研 相 结 合 的 标准 化 工作 队伍 是 当务之急 ,做 好 电工 专用 
设备 行业 标准 化 工作 将 会 有 效 提高 电工 专用 设备 的 国内 外 
竞争 力 。 

2006 年 7 ~11 月 , 标 委 会 向 上 级 主管 部 门 上 报 了 25 项 
标准 制 修订 计划 。 

(1)2006 年 7 月 28 日 , 标 委 会 秘书 处 向 上 级 主管 部 门 
上 报 了 7 项 国家 标准 的 制 修订 计划 。 根 据 上 级 主管 部 门 的 
要 求 ,又 于 2007 年 1 月 30 日 上 报 这 7 项 国家 标准 的 “项 目 
建议 书 ” 及 “草案 ”"。2006 年 国家 标准 制 修订 情况 见 表 6。 


表 6 2006 年 国家 标准 制 修订 情况 
电工 术语 电机 变压器 专用 设备 i 
电线 电缆 专用 设备 和 名词 术语 
电工 专用 设备 通用 技术 条 件 
电线 电线 专用 设备 检测 方法 
变压器 专用 设备 检测 方法 
电机 专用 设备 检测 方法 
电瓷 专用 设备 检测 方法 


(2)2006 年 8 月 15 日 标 委 会 秘书 处 将 各 企业 的 行业 标 
准 任务 书 汇 总 并 加 上 2006 年 补充 计划 编制 说 明 向 上 级 主 
管 部 门 上 报 了 9 项 机 械 行 业 标准 的 制 修订 计划 ,2006 年 机 
械 行业 标准 制 修 订 情 况 见 表 7。 


司 为 电 资 行业 开发 了 数 
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表 7 2006 年 机 械 行业 标准 制 修 订 情 况 


RER 


ee ae 制订 2007 
变压器 专用 设备 硅钢 片 纵 剪 生产线 | 修订 2007 
电线 电缆 绞 线 设备 框 式 绞 线 机 2007 
电线 电缆 拉线 设备 大 拉 机 i 2007 
电线 电缆 成 线 设 备 盘 绞 式 成 缆 机 i 2007 
电线 电缆 拉线 设备 微 拉 机 i 2007 
电线 电缆 拉线 设备 小 拉 机 i 2007 
电线 电缆 拉线 设备 中 拉 机 i 2007 
电瓷 用 真空 炼 泥 机 i 2007 

(3)2006 年 11 月 24 日 , 标 委 会 秘书 处 将 各 企业 上 报 的 
行业 标准 任务 书 汇总 并 加 上 2007 年 行业 标准 计划 编制 说 
明 , 向 上 级 主管 部 门 上 报 了 9 项 机 械 行 业 标准 的 制 修 订 计 
划 ,2007 年 机 械 行业 标准 的 制 修订 计划 见 表 8。 


表 8 2007 年 机 械 行 业 标准 的 制 修订 计划 
制 修订 完成 年 限 


序号 






‘D007 中 



















电线 电缆 绞 制 设备 束 绞 ( 线 ) 机 
电线 电缆 绞 制 设备 管 绞 机 

电线 电缆 专用 设备 金属 编织 设备 
变压器 专用 设备 煤油 气相 于 燥 设 备 
变压器 专用 设备 变 压 法 真空 干燥 设备 
变压器 专用 设备 环 氧 树脂 真空 次 注 设 备 
绕组 线 用 漆 包 机 
变压器 用 卧 式 绕 线 机 

电 次 绝缘 子 坏 件 数控 修 坯 机 





O o 下 





基本 建设 与 技术 改造 ”2006 年 ,7 个 重点 企业 进行 了 
基本 建设 或 技术 改造 ,全 年 完成 基建 及 更 新 改造 投资 额 
8 105 万 元 ,其 中 无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公 司 980 万 元 , 龙 
口中 际 电工 机 械 有 限 公 司 360 万 元 ,安徽 湖滨 机 械 厂 5 673 
万 元 ,宜兴 市 电工 机 械 有 限 公司 610 万 元 ,中 山 凯 旋 真 空 技 
术 工 程 有 限 公 司 167 万 元 ,德阳 市 德 冻 电工 机 械 制 造 有 限 
公司 15 万 元 ,合肥 神 马 电缆 机 械 股份 有 限 公 司 300 万 元 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 李 建 新 ] 





生产 发 展 情况 ”2006 年 ,全 国 热 缩 材料 及 制品 生产 企 
业 共 有 174 个 ,全 年 完成 工业 总 产值 79 亿 元 , 比 上 年 增加 
了 5% ,实现 销售 收入 75.3 亿 元 ,工业 增加 值 14.9 亿 元 ,总 
资产 达到 110 亿 元 ,企业 年 末 从 业 人 数 27 820 人 。2006 年 
热 缩 材料 行业 前 10 名 企业 主要 经 济 指标 见 表 1。 
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表 1 2006 年 热 缩 材料 行业 前 10 名 企业 主要 经 济 指标 
(单位 :万 元 ) 























1 深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 

2 上 海 瑞 侃 电线 附件 有 限 公 司 43 410 
3 四 川 天 邑 信息 科技 股份 有 限 公司 43 398 
4 永 固 集团 股份 有 限 公 司 28 332 
5 深圳 长 园 电 子 材 料 有 限 公司 18 298 
6 深圳 市 沃 尔 核 材 股 份 有 限 公 司 21 690 
7 成 都 电缆 双流 热 缩 制品 厂 22 357 
8 无 锡 爱 邦 高 聚 物 有 限 公 司 21 285 
9 深圳 宏 商 热 缩 材料 有 限 公 司 18 310 





—_ 
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四 川西 普 有 限 责 任 公司 


2006 年 , 热 缩 材料 行业 上 报 统计 年 报 的 会 员 企 业 有 17 6 630 万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 为 75 531 元 /人 ,年 末 资 产 总 额 
个 , 占 分 会 会 员 数 的 40%. 其 中 中 外 合资 企业 5 个 , 占 统计 181 319 万 元 。2006 年 热 缩 材料 行业 统计 企业 主要 经 济 指 
总 数 的 29% ;股份 制 企 业 9 个 , 占 统计 总 数 的 53% 。 上 报 标 见 表 2。2006 年 热 缩 材料 行业 统计 企业 主要 经 济 指标 见 
的 17 个 企业 共 完 成 工业 总 产值 139 449 万 元 ,销售 收入 表 3。2006 年 热 缩 材料 分 会 各 项 经 济 指标 统计 平均 值 与 全 
125 598 万 元 ,其 中 工业 销售 产值 124 301 万 元 ,出 口交 货 值 国标 准 值 比 对 见 表 4。 


表 2 2006 年 热 缩 材料 行业 统计 企业 主要 经 济 指标 





人 经 济 效益 
序号 企业 名 称 een 
i 深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 3.10 
2 永 固 集团 股份 有 限 公司 2. 06 
3 深圳 长 园 电子 材料 有 限 公司 3.75 
4 河北 中 联 化 工 有 限 公司 1. 85 
5 上 海 至 正 企业 发 展 有 限 公司 1.36 
6 广州 凯 恒 科 塑 有 限 公司 1.20 
7 成 都 由 科普 天 通讯 器 材 厂 2.46 
8 成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公 司 2.18 
9 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公 司 2.10 
10 上 海 先 锋 辐 照 制 品 厂 有 限 公司 2.12 
11 安徽 国 华新 材料 有 限 公司 3.02 
12 北京 市 顺义 牙 洋 绝缘 材料 厂 1.21 
13 扬州 辐 照 中 心 1.12 
14 上 海 长 沪 辐 射 化 工 材料 厂 1.76 


15 “| 苏州 新 区 春 业 特种 电缆 材料 厂 








16 浙江 华 仪 热 缩 材料 有 限 公司 2.42 
17 哈尔滨 光 雅 辆 射 新 技术 有 限 公 司 1.75 
表 3 2006 年 热 缩 材料 行业 统计 企业 主要 经 济 指标 
(单位 :万 元 ) 












全 年 工业 总 产值 产品 销售 收入 
LL 口 总 
( 当年 价 ) (当年 价 ) 业 增 加 值 出 口交 货 值 年 末 资 产 总 值 


139 449 125 598 42 274 6 630 181 319 


年 末 从 业 人 员 平 均 数 | 全 年 完成 基建 及 更 新 | 全 年 科技 活动 经 费 使 用 数 | ”研究 与 发 展 | 经 济 效益 综合 指数 平均 值 
改造 项 目 投资 总 额 经 费 支 出 








3 874 人 1 821 3 025 1 988 


表 4 2006 年 热 缩 材 料 分 会 各 项 经 济 指标 统计 平均 值 与 全 国标 准 值 比 对 


1 总 资产 贡献 率 % 10.7 21.59 
2 资产 保值 增值 率 % 120 125. 17 
3 资产 负债 率 % <60 47.17 
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流动 资产 周转 率 
成 本 费用 利润 率 
全 员 劳 动 生产 率 
产品 销售 率 


产品 产量 及 销售 ” 热 缩 材料 及 制品 共 分 为 低压 电器 行 
业 用 的 热 收缩 细 管 .电力 行业 用 的 35kV RA FRA E A E 
缆 附 件 产品 和 汇流 排 用 的 热 收缩 母 排 套 管 .通信 行业 用 的 
2 400 对 及 以 下 通信 电线 热 缩 接续 套 管 和 各 类 管道 包 复 片 
及 各 种 母 料 等 4 大 类 ,2006 年 热 缩 材 料 行 业主 要 产品 产销 
情况 见 表 3。 

2006 年 , 热 缩 材料 行业 经 济 运行 平稳 ,全 行业 重点 企业 


~ A a b 


指标 名 称 全 国标 准 值 


( 续 ) 








热 缩 材料 分 会 平均 值 


15.74 
75 53 


的 主要 经 济 指标 和 产品 产量 继续 保持 增长 态势 ,全 年 工业 
总 产值 比 上 年 增长 5% ,其 中 以 行业 龙头 企业 深圳 市 长 园 新 
材料 股份 有 限 公 司 更 为 突出 ,继续 保持 年 增长 20% 的 幅度 
不 减 , 10 年 时 间 业 绩 增 长 50 倍 , 使 之 成 为 中 小 企业 成 功 的 
典范 。2006 年 热 缩 材 料 行业 销售 各 类 热 缩 材料 及 制品 
3 139 万 套 ( 件 ) ,各 类 热 缩 管材 20.5 亿 m, BER 7 950, 销售 
收入 75.3 亿 元 。 


RS 2006 年 热 缩 材料 行业 主要 产品 产销 情况 












- ETIS moe 
指标 名 称 aad 电缆 附件 电缆 附件 
21 42, m 3 060 FE 85 万 套 
销量 20.5 47, m 3056 JE 83 FE 7 950t 






销售 收入 (万 元 ) 


科技 成 果 及 新 产品 2006 年 , 热 缩 材料 行业 各 企业 采 
用 新 技术 、 新 工艺 ,以 促进 新 产品 、 新 成 果 的 开发 和 应 用 , 研 
制 出 一 批 科技 含量 高 ,具有 国内 先进 水 平 的 新 产品 ,取得 了 
良好 的 经 济 效益 。2006 年 ,深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 
司 的 全 资 公司 有 5 项 产品 通过 了 鉴定 ;由 中 国电 力 企业 联 
合 会 主持 的 深圳 长 园 电力 技术 有 限 公 司 的 4 项 110kV 电力 
电缆 附件 新 产品 鉴定 会 取得 了 圆满 成 功 ;长 园 电 力 技术 的 4 
项 新 产品 新 技术 都 获 得 了 鉴定 专家 的 高 度 评价 :“64/110kV 
交 联 电缆 复合 绝缘 套 户外 终端 ”技术 指标 达到 国内 先进 水 
平 ,其 应 力 锥 技术 为 国内 首创 ;“64/110kV 交 联 电线 冷 缩 式 
户外 终端 "各 项 技术 指标 达到 了 国内 先进 水 平 ;“64/110kV 





528 370 






33 200 





交 联 电缆 绝缘 接头 ”各 项 技术 指标 优良 ,整体 预制 绝缘 件 采 
用 了 从 内 向 外 三 层 复合 成 形 工艺 ,保证 各 层面 粘 合 可 靠 ,为 
国内 领 完 水 平 ;"64/110kV 交 联 电缆 GIS 终端 "各 项 技术 指 
标 优良 ,其 内 锥 式 插 拨 式 结构 适应 于 不 同 附件 配套 ,属国 内 
先进 水 平 。4 项 新 产品 的 成 功 鉴定 ,标志 着 长 园 新 材 集团 已 
迈 出 向 高 压 电力 电缆 附件 进军 的 坚实 步伐 。 深 圳 长 园 长 通 
热 缩 材料 有 限 公司 生 产 的 “电子 用 环保 型 PET RERE” 
产品 通过 由 深圳 市 科技 局 主持 的 科技 成 果 鉴 定 。“ 电子 用 
环保 型 PET 热 缩 套 管 产品 ”获得 了 鉴定 委员 会 各 位 专家 的 
一 致 好 评 ,认为 该 产品 各 项 技术 指标 均 达 到 国内 先进 水 平 。 
2006 年 热 缩 材料 行业 企业 承担 国家 科研 项 目 汇 总 见 表 6。 


表 6 2006 年 热 缩 材料 行业 企业 承担 国家 科研 项 目 汇 总 





















110kV 全 冷 缩 交 联 电缆 附件 
110kV 硅 橡 胶 整 体 预制 式 绝缘 电缆 接头 
膨胀 型 低 烟 无 卤 环 保 型 电缆 材料 
ERKE PET SRA 

防 叹 木 鸟 特种 电缆 护 套 材料 

辐射 交 联 聚 乙烯 泡沫 材料 


四 川 久远 科技 被 认定 为 四 川 省 高 新 技术 企业 。 

水 固 集 团 股 份 有 限 公司 的 “ 固 " 商标 被 司法 认定 为 “中 
国 驰 名 商标 ”。 

深圳 市 活 尔 核 材 股份 有 限 公 司 荣 获 2005 年 度 全 国电 
线 、 电 费 、 光 缆 及 电工 苍 材 制造 业 “ 目 主创 新 能 力 十 强 ” 企 
业 。 

长 园 新 材 再 次 荣 登 "上 证 风云 榜 "“ 上 市 公司 盘 利 能 
力 20 强 ” 及 “最 具 成 长 性 上 市 公司 50 强 ”。 长 园 新 材 名 列 
2006 年 度 “ 中 国 科技 100 38” 的 第 66 名 ,并 入 选 了 《 福 布 
斯 亚太 潜力 200 强 。 
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深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 
广东 长 园 电线 附件 有 限 公 司 
黑龙 江 沃 尔 德 电缆 有 限 公司 
常州 合成 材料 有 限 公 司 

双 塔 集团 关 江 特种 光电 线 缆 厂 
浙江 区 联 电缆 有 限 公 司 








2006 年 国家 火炬 计划 
2006 年 国家 火炬 计划 
2006 年 国家 火炬 计划 
2006 年 国家 火炬 计划 
2006 年 国家 火炬 计划 
2006 年 国家 火炬 计划 


质量 及 标准 ”广东 省 名 牌 产品 推进 委员 会 公告 2006 
年 第 1 号 公布 :经 省 名 牌 产品 推进 委员 会 全 体 成 员 会 议 审 
议 确定 ,2006 年 省 名 牌 产 品评 价目 录 中 新 增 16 类 79 种 产 
m ,其 中 电工 产品 中 的 数字 万 用 表 ` 漆 包 线 、 挤 包 绝缘 电力 
电费 附件 , 热 收缩 电力 电缆 附件 产品 首次 进入 省 名 牌 产 品 
评价 目录 。 

为 了 推动 企业 技术 进步 ,提升 热 缩 材料 行业 产品 质量 ， 
提高 行业 优质 产品 的 知名 度 , 不 断 推 进行 业 品 牌 培育 战略 ， 
经 热 缩 材料 分 会 推荐 ,总 会 专家 组 初审 .复审 后 ,有 22 种 产 
品 获得 "质量 可 信 产 品 推介 证 书 。 中 国电 右 工 业 协 会 批准 
推介 的 热 缩 材料 行业 “质量 可 信 产 品名 单 见 表 7。 
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输电 
输电 
输电 


R7 ”中 国电 器 工业 协会 推介 的 热 缩 材料 行业 "质量 可 信 产 品名 单 





仪征 市 祥瑞 热 缩 制品 有 限 公 司 


































该 推介 单位 名 称 


通信 电线 接续 用 热 缩 套 管 
















RSB( F) 系列 2006254 















































RSBA(F) 系列 2006255 

RSBJ( F) 系列 2006256 

RSY(F) 系列 2006257 

2 | 上 海 先 锋 辐 照 制 品 厂 有 限 公 司 35kV 母 排 套 管 由 40 一 250PRSGZ(3 ~35kV) 2006258 
1OkV 母 排 套 管 10 一 由 200PRSGZ(2 ~ 110kV) 2006259 

3 | 乐清 市 华 仪 电费 附件 有 限 公 司 35kV 交 联 终端 ( 单 芯 ) NSY—35 2006260 
10kV 热 缩 交 联 终端 (三 芯 ) WSY—10 2006315 

母 排 热 缩 套 管 MPG 2006316 

4 | 深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 | 2673SkYV 全 冷 缩 电缆 附件 CDLD35 一 一 口 * O 2006261 
LOKV 交 联 电缆 热 缩 终端 (三 芯 ) 10kVRSWY—3/(1—4) 2006262 

高 低 预 装 式 变电站 YB 口 口 一 12/0.4 系列 预 装 式 变电站 2006263 

35kV 热 收 缩 绝缘 阳 燃 母 排 套 管 BTFr—35—D 2006264 

5 | 扬州 辐 照 中 心 35kV 阴 燃 型 母 排 热 缩 管 RSYZG35. 85/34—1. 80 2006265 
10kV 连续 阻 燃 母 排 热 缩 管 RSYE, 80/38—1. 20 2006266 

6 | 浙江 红 光 金具 电器 有 限 公司 LOKV ERR BES a RP OP RR ig W1LS—10/3. 3 2006267 
LOkV 交 联 电线 热 缩 式 户 外 终端 WSY—10/3.3 2006268 

7 | 吉林 市 辐射 化 学 有 限 责 任 公 司 LOKV 硅 橡胶 全 冷 缩 电缆 附件 终端 N(W)L—10/3.1 (2.3.4) 2006269 
8 | 上 海 长 沪 辐射 化 工 材 料 厂 LOKV 热 缩 交 联 电缆 户外 终端 WRSY—10/3. 3 2006298 
9 | 永 固 集团 股份 有 限 公司 10kY 交 联 电缆 热 缩 户外 终 疹 三 世 WSY—10/3 2006338 
35kV 交 联 电缆 热 缩 户外 终端 单 芯 WSY 一 35 2006339 






绵阳 市 振 华 科技 有 限 公司 


深圳 市 宏 商 热 缩 材料 有 限 公 司 生 产 的 新 产品 阻 燃 型 
热 缩 套 管 H 一 2 70 Bi Mh PR PAR A Se BS H 一 2(HF)、 双 
BES H 一 5 在 2006 年 均 通过 了 美国 UL 和 加 拿 大 CSA 安全 

2006 年 2 月 ,为 了 落实 国标 委 会 议 精 神 ,建立 以 企业 为 
主体 ,发挥 产 学 研 各 方面 积极 性 ,共同 承担 .分 工 协 作 地 开 
展 国家 标准 化 工作 的 新 机 制 , 在 中 国电 器 工业 协会 标准 化 
工作 委员 会 的 统一 部 署 下 , 热 缩 材 料 分 会 已 向 国标 委 申 报 
了 以 深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 为 主任 单位 ,组 建成 
立 “全国 热 缩 材料 标准 化 技术 委员 会 ” ,申报 材料 已 上 报到 
国标 委 待 审议 、 批 准 、 公 示 。 与 此 同时 在 行业 内 的 各 企业 中 
征集 了 技术 专家 ,草拟 了 新 组 建 技术 委员 会 的 初步 方案 ;分 
会 秘书 处 就 本 行业 执行 技术 标准 的 现状 进行 了 调研 ,初步 
确定 了 将 要 制 修订 的 技术 标准 的 范围 。 由 全 国电 线 电缆 标 
准 化 技术 委员 会 (SACATC213 ) 归口 管理 ,由 上 海 电 缆 研 究 
所 深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 、 四 川 久远 科技 股份 有 
限 公 司 和 上 海 长 沪 辐射 化 工 材料 厂 为 起 草 单 位 ,制订 的 中 
华人 民 共 和 国 机 械 行业 标准 JB/T7829—2006 ¢ 额定 电压 
1kV(Um =1.2kV) 到 35kV( Um=40.5kV) 电力 电缆 热 收 缩 
式 终 端 》 和 JBAT7830 一 2006《 额 定 电压 1kV( Um = 1. 2kV) 
到 10kV( Um = 12kV ) 挤 包 绝缘 电力 电缆 热 收缩 式 直 通 接 
3k) F 2006 Æ 8 H 16 日 发 布 ,2007 年 2 月 1 日 实施 。 

管理 及 改革 2006 年 10 月 ,召开 了 热 缩 材料 分 会 一 届 
二 次 理事 会 ,表决 通过 了 关于 “免除 西安 长 通 科技 股份 有 限 
公司 副 理事 长 单位 ”关于 “增补 成 都 长 江 热 缩 材 料 有 限 公 
司 出 任 副 理事 长 单位 ”和 理事 单位 变更 等 项 决议 。 到 2006 
年 底 , 热 缩 材料 分 会 共有 会 员 单 位 46 个 ,其 中 理事 单位 19 
个 ;有 理事 长 1 名 , 副 理事 长 7 名 ,秘书 长 1 名 。 本 分 会 的 


10kV 交 联 电缆 热 缩 户 外 终端 三 艺 









WSY—10/3 2006340 


oe FA AL Ay FR BF tb Boe Fy 55 EFEM] 个 ,理事 
单位 2 个 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 热 绾 材料 分 会 王 连 杰 
审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 热 缩 材料 分 会 理事 长 许 跷 文 ] 


2007 年 3 月 30 ~31 日 ,中 国电 器 工业 协会 变频 器 分 会 
成 立 大 会 在 天 津 市 天 津 科技 大 厦 举 行 。 变 频 吉 分 会 是 中 国 
电 需 工业 协会 领导 下 的 第 三 十 九 个 分 支 机 构 ,变频 器 分 会 
的 成 立 对 强化 时 下 “节能 降 耗 " 工 作 , 规 范 变 频 器 及 相关 产 
品 市 场 秩序 ,培育 壮大 国产 变频 器 品牌 ,推广 国外 先进 变频 
器 节能 精品 将 起 着 重要 的 推动 作用 。 

变频 器 行业 近年 来 取得 了 长 足 的 进步 ,对 我 国 国民 经 
济 、 工 业 产 业 的 发 展 ,建设 资源 节约 型 国家 ,起 到 了 很 好 的 
推进 作用 。 变 频 器 分 会 的 成 立 为 行业 三 家、 科研 单位 及 用 
户 提供 一 个 一 起 交流 的 平台 ,可 以 帮助 企业 推广 新 产品 ,为 
企业 提供 技术 信息 和 市 场 情况 ,以 避免 恶性 价格 竞争 ,营造 
良好 的 发 展 环境 。 变 频 串 分 会 的 成 立 将 对 我 国 变频 右 行 业 
及 产品 发 展 起 到 积极 的 推动 作用 。 

一 变频 器 节能 技术 的 推广 是 推进 节能 降 耗 工作 的 需要 

变频 响 技 术 是 工业 企业 和 日 常生 活 中 普遍 采用 的 节约 


能 源 的 高 新 技术 ,是 高 科技 领域 的 综合 性 技术 ,是 替代 进 
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口 .节约 投资 的 重要 技术 之 一 。 在 以 “节能 降 耗 ” 为 主题 词 
的 今天 ,变频 器 节能 技术 的 重要 性 日 益 得 到 国家 的 重视 ,在 
国内 推广 变频 器 技术 及 产 实现 业 化 有 着 非常 重大 的 现实 意 
义 和 巨 大 的 经 济 价 值 及 社会 价值 。 

目前 ,我 国电 机 的 总 装机 容量 已 达 4 亿 kW, 年 耗 电量 
占 全 国 用 电量 的 近 60% ,但 我 国 70% 的 电机 只 相当 于 国际 
20 世纪 50 年 代 的 技术 水 平 ,电机 了 驱动 系统 的 能 源 利用 率 非 
常 低 , 节 能 潜力 巨大 。 我 国 现 运 行 的 风机 水泵、 空调 类 产 
品 负载 在 4 200 万 台 以 上 , 占 全 国 用 电量 的 1/3, 其 中 的 
60% 适合 调 速 。 在 风机 和 泵 类 负载 中 70% 仍 采用 风挡 或 阀门 
调节 流量 ,这 使 电机 在 运行 中 长 期 处 于 空 载 或 轻 载 状态 , 造 
成 能 源 的 浪费 。 因 此 加 快 变 频 调 速 的 推广 在 倡导 “市 能 降 
耗 ” 的 今天 显得 越发 重要 和 日 益 紧 迫 。1998 年 1 月 1 日 开 
始 实施 的 《中 华人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 》 第 39 条 将 变频 调 
速 列 人 通用 节能 技术 加 以 推广 。 “十 五 期间, 通过 实施 
“电机 系统 节能 ”计划 ,实现 年 节 电 1 000 42 kW +h, XR 
金 有 色 金 属 . 建材、 化工 和 石化 等 重点 耗 能 行业 通过 对 工 
艺 、 技 术 和 设备 的 全 面 改 造 和 大 量 使 用 节能 材料 创办 节能 
示范 工厂 及 节能 示范 工程 ,实现 系统 节能 ,以 进一步 推进 全 
国 节能 提 效 工作 。 

由 于 人 们 对 变频 器 认识 的 深化 ,特别 是 人 们 对 节能 意 
识 的 增加 ,变频 器 应 用 领域 不 断 拓宽 ,市 场 不 断 扩大 。 另 
外 , 随 着 可 靠 性 的 提高 .价格 的 降低 ,变频 器 逐步 被 用 户 接 
受 , 市 场 扩 张 的 速度 越 来 越 快 , 现 已 形成 相当 规模 。 

变频 器 的 主要 应 用 领域 有 : 

(1) 节能 调 速 。 几 乎 在 所 有 的 行业 中 ,风机 和 和 泵 类 通 
用 机 械 都 由 交流 电动 机 拖 动 ,采用 变频 调 速 后 ,通过 改变 电 
机 转速 来 调节 流量 ,一般 可 节 电 30% ~ 50% 。 随 着 变频 器 
价格 的 降低 ,投资 回收 期 逐渐 缩短 ,因此 越 来 越 多 的 设备 改 
用 变频 调 速 。 

(2) 工 艺 调 速 。 许 多 机 械 由 于 工艺 需要 ,要 求 电 动机 调 
速 运行 。 这 类 调 速 装置 的 数量 不 能 和 节能 调 速 相 比 , 但 对 
调 速 性 能 有 一 定 的 要 求 ,往往 需要 进行 矢量 控制 或 直接 转 
矩 控 制 。 

(3) 牵 引 调 速 。 牵 引 调 速 用 于 运输 机 械 , 例 如 电力 机 
车 轻轨、 工程 和 军事 车 辆 的 电 驱动 。 这 类 调 速 装置 由 于 工 
作 环 境 恶劣 (电压 波动 振动 海拔 及 环境 温度 范围 大 等 )， 
对 产品 的 耐 电压 波动 结构、 冷却 等 方面 都 有 特殊 要 求 。 率 
引 调 速 用 的 变频 器 多 为 专用 变频 器 。 

(4) 特 种 调 速 。 在 某 些 应 用 场合 ,对 调 速 精度 、 调 速 范 
围 有 特殊 要 求 ,例如 要 求 极 高 速度 (10 r/min 以 上 ) 、 极 宽 调 
速 范 围 (1:5 x 10 或 更 宽 ) 等 ,为 满足 这 些 要 求 ,电机 和 变 
频 器 都 是 特制 的 。 

(5) 变 频 电 源 。 变 频 器 除了 与 电机 配合 使 用 外 ,还 常常 
单独 作 电 源 使 用 。 例 如 不 间断 电源 (UPS) 、50Hz/60Hz 和 
50Hz/400Hz 变频 电源 以 及 车 辆 和 舰 船 上 使 用 的 直 一 交道 
变 电 源 等 。 

(6) 绿 色 发 电 。 绿 色 发 电 即 利用 风力 水力 及 太阳 能 发 
电 , 在 环境 问题 日 益 突出 的 今天 ,这 类 发 电 受 到 越 来 越 多 的 


关注 ,其 发 展 非 常 迅速 。 发 电机 改 用 绕 线 异步 机 ( 有 刷 或 无 
fill) ,转子 由 变频 器 供电 交流 励磁 , 既 简化 了 调 速 机 构 又 提 
高 了 效率 。 

二 ,我 国 变频 器 节能 技术 发 展 情况 

我 国 是 一 个 发 展 中 国家 ,许多 产品 的 科研 开发 能 力 仍 
落后 于 发 达 国 家 。 至 今 自行 开发 生产 的 变频 调 速 产品 大 体 
只 相当 于 国际 20 世纪 90 年 代 的 水 平 。 随 着 改革 开放 ,经 
济 高 速 发 展 ,形成 的 巨大 变频 器 市 场 既 对 国内 企业 也 对 外 
国 公 司 敞 开 。 进 口 变 频 器 占 市 场 份额 的 60% ~ 80% ,国产 
变频 器 所 占 市 场 份额 非常 少 。 

10 年 前 曾 有 一 批 国内 企业 开发 和 小 批量 生产 中 小 功率 
变频 器 ,后 来 由 于 质量 不 过 关 , 纷 纷 停产 ,能 坚持 下 来 的 很 
少 。 造 成 这 种 局 面 的 主要 原因 是 :@ 资 金 不 足 , 当时 市 场 
小 ,没有 先进 的 设备 ,只 能 进行 手工 作坊 式 生产 ,产品 质量 
难以 保证 ,无 法 与 国外 自动 化 流水 线 生 产 的 产品 竞争 。@) 
产品 批量 小 ,元 器 件 采购 只 能 通过 代理 商 小 批量 进货 , 价 
高 ,质量 无 保证 。@) 当 时 国内 电子 和 电器 生产 配套 水 平 低 ， 
影响 成 本 与 质量 。@ 企 业 的 管理 及 质量 保证 体系 不 完善 。 

近年 来 随 着 国内 工业 的 发 展 ,需求 的 增加 ,国产 变频 器 
的 产量 .质量 和 市 场 占有 率 都 有 了 很 大 提高 ,主要 表现 在 以 
下 几 个 方面 :变频 器 市 场 扩大 ,刺激 了 国产 变频 器 企业 研 
发 生产 的 积极 性 。 加 国内 有 山东 风光 、 烟 台 惠 丰 、 深 圳 英 威 
腾 电气 等 一 批 企业 在 生产 其 他 产品 的 过 程 中 有 了 较 多 积 
累 。 他 们 有 资金 , 肯 投 入 ,拥有 现代 企业 管理 体系 和 质量 保 
证 体系 以 及 先进 的 工艺 设备 ,有 自己 的 进出 口 和 营销 渠道 。 
DZ 10 多 年 的 摸索 和 发 展 ,我 国 已 拥有 了 一 - 支 有 实力 的 
变频 器 研发 队伍 。@ 随 着 电子 和 电器 行业 的 发 展 ,国内 专 
业 化 配套 企业 已 有 了 相当 的 规模 ,协作 加 工 方便 ,质量 也 不 
错 。 国 元 器 件 质 量 得 到 提高 ,改善 了 产品 质量 。 近 两 年 随 
着 国产 变频 器 销售 额 的 较 快 增长 ,变频 器 行业 已 有 北京 利 
德 华 福 、 成 都 森 兰 等 几 个 年 销售 额 上 亿 元 的 企业 。 

交流 变频 调 速 技术 是 强 、 弱 电 混合 .机 电 一 体 的 综合 性 
技术 ,其 未 来 主要 的 发 展 方向 是 : 

1. 实现 高 水 平 的 控制 

基于 电动 机 和 机 械 模 型 的 控制 策略 ,有 矢量 控制 .磁场 
控制 直接 转 矩 控制 和 机 械 扭 振 补 偿 等 ;基于 现代 理论 的 控 
制 策 略 , 有 滑 模 变 结构 技术 、 模 型 参考 自 适应 技术 、 采 用 微 
分 几何 理论 的 非 线性 解 耦 、 鲁 棒 观 察 器 ,在 某 种 指标 意义 下 
的 最 优 控制 技术 和 逆 奈 硅 斯 特 阵 列 设计 方法 等 ;基于 智能 
控制 思想 的 控制 策略 ,有 模糊 控制 、 神 经 元 网 络 、 专 家 系统 
和 各 种 各 样 的 自 优 化 、 自 诊断 技术 等 。 

2. 开发 清洁 电能 的 变频 器 

所 谓 清洁 电能 变 流 器 是 指 变 频 器 的 功率 因数 为 1 ,网 侧 
和 负载 侧 有 尽 可 能 低 的 谐 波 分 量 , 以 减少 对 电网 的 公害 和 
电动 机 的 转 矩 脉动 。 对 中 小 容量 变频 器 ,提高 开关 频率 的 
PWM 控制 是 有 效 的 。 对 大 容量 变频 器 ,在 常规 的 开关 频率 
下 ,可 改变 电路 结构 和 控制 方式 ,实现 清洁 电能 的 变换 。 

3. 缩小 装置 的 尺寸 

紧凑 型 变频 器 要 求 功率 和 控制 元 件 具 有 较 高 的 集成 
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度 ,其 中 包括 智能 化 的 功率 模块 .紧凑 型 的 光 耦 合 器 、 高 频 
率 的 开关 电源 ,以 及 采用 新 型 电工 材料 制造 的 小 体积 变 压 
第 、 电 抗 右 和 电容 器 。 改 变 功 率 器 件 冷 却 方式 (如 水 冷 、 蒸 
发 冷却 和 热管 ) 对 缩小 装置 的 尺寸 也 很 有 效 。 

4. 高 速度 的 数字 控制 

以 32 位 高 速 微 处 理 器 为 基础 的 数字 控制 模板 有 足够 
的 能 力 实现 各 种 控制 算法 ,Windows 操作 系统 的 引入 可 自 
由 设计 ,图 形 编程 的 控制 技术 也 有 很 大 的 发 展 。 

5. 模拟 与 计算 机 辅助 设计 (CAD) 技 术 

电机 模拟 右 、 人 负载 模拟 表 以 及 各 种 CAD 软件 的 引入 对 
变频 器 的 设计 和 测试 提供 了 强 有 力 的 支持 。 

三 严格 执行 国家 标准 提高 质量 性 能 

国产 变频 器 作为 变频 器 市 场 的 后 来 者 ,质量 是 否 可 靠 ， 
性 能 是 否 稳定 ,有 符 于 实践 检验 。 有 些 国 产品 牌 质量 差 ,性 
能 不 稳定 ,返修 率 高 ,售后 服务 跟 不 上 ,影响 了 国产 设备 声 
誉 ,间接 帮助 了 洋 品 牌 ,更 何况 国内 有 些 人 本 来 就 对 国产 设 
备 不 信任 。 

随 着 全 球 经 济 一 体 化 的 发 展 ,把 产品 开发 ,标准 化 与 市 
场 经 济 紧密 联系 在 一 起 是 国际 的 潮流 ,一 个 不 熟悉 标准 不 
参与 标准 化 活动 的 企业 ,就 缺少 在 市 场 经 济 中 立足 的 技术 
基础 。 采 用 国际 标准 是 我 国 一 项 重大 的 经 济 政策 ,也 是 推 
动 技 术 进 步 , 提 高 产品 质量 的 一 项 措施 。 目 前 已 制订 并 执 
行 的 国家 标准 有 : - 

(1) GB/T 3886. 1 一 2001 半导体 电力 变 流 器 一 用 于 调 
速 电 气 传 动 系统 的 一 般 要 求 第 1 部 分 :关于 直流 电动 机 传 
动 额 定 值 的 规定 (idt IEC 1136—1 1992) 。 

(2)GB/T 12668. 1 一 2002 调 速 电气 传动 系统 第 1 部 分 
一 般 要 求 :低压 直流 调 速 电气 传动 系统 额定 值 的 规定 (idt 
IEC 61800—1 1997)。 

(3) GB/T 12668. 2 一 2002 调 速 电气 传动 系统 第 2 部 分 
一 般 要 求 : 低 压 交 流 调 速 电 气 传 动 系统 额定 值 的 规定 (idt 
IEC 61800—2 1998) 。 

(4) GB/T 12668. 3 一 2003 调 速 电气 传动 系统 第 3 部 分 
产品 的 电磁 兼容 性 标准 及 其 特定 的 试验 方法 (idt TEC 
61800—3 1996) 。 

(5)GB/T 12668. 4 一 2006 调 速 电气 传动 系统 第 4 部 分 
一 般 要 求 :10kV 以 下 交流 调 速 电气 传动 系统 额定 值 的 规 
定 。 

市 场 经 济 是 依靠 法 规 形式 来 规范 、 协 调 市 场 行 为 的 , 标 
准 也 将 作为 法 律 、 法 规 的 技术 支撑 参与 规范 和 调控 市 场 。 
标准 问题 已 经 超越 国内 的 技术 经 济 范 畴 ,成 为 产品 国际 化 
的 先决 条 件 。 只 有 积极 参与 国际 标准 化 活动 ,充分 研究 国 
外 产品 的 标准 ,分 析 存 在 的 差别 ,全面 和 及 时 地 了 解 国际 标 
准 和 国外 先进 标准 的 发 展 水 平 ,加 快 标 准 的 宣 贯 .实施 工 
作 ,提高 企业 的 标准 化 意识 ,才能 提高 产品 质量 ,推进 本 行 
业 的 发 展 和 进步 。 

四 、 变 频 器 行业 急需 引导 和 管理 

现在 变频 技术 越 来 越 成 熟 ,用 户 从 不 认识 变频 器 到 熟知 
它 , 现 在 供需 双方 交流 起 来 并 没有 多 少 障 碍 。 国 内 厂家 应 在 技 
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术 创 新 和 提供 优质 服务 上 下 功夫 ,为 客户 提供 性 能 优越 和 价格 
合理 的 产品 ,注重 售 前 、 售 中 、 售 后 服务 ,售后 服务 可 通过 上 门 
检修 和 维护 ,技术 支持 热线 、 对 客户 进行 回访 以 及 公开 投诉 电 
话 监 控 等 来 实施 ,要 切实 做 到 让 使 用 户 满意 。 

在 推广 变频 吉方 面 遇 到 的 困难 第 一 个 就 是 价格 ,有 可 
能 进口 产品 价 高 ,大 家 还 是 愿意 买 ,但 是 国产 的 比 进口 的 低 
一 点 大 家 都 不 接受 ,不 愿意 买 ,大 家 在 谈 的 时 候 就 是 谈 价 
格 。 现 存 的 恶性 价格 战 , 对 变频 器 以 后 的 发 展 是 非常 不 利 
的 ,有 损 行业 利益 ,尤其 不 利于 国产 变频 器 的 发 展 。 各 厂商 
应 该 携手 共同 做 这 个 市 场 , 应 该 提倡 良性 的 价格 竞争 ,把 利 
润 维持 在 一 个 合理 的 水 平 上 ,培育 一 个 良好 的 市 场 秩 序 。 

在 全 球 化 程度 日 益 加 深 的 今天 ,以 一 个 企业 自身 的 力 
量 去 适应 市 场 的 变化 已 经 很 困难 ,一 个 企业 不 能 完成 对 市 
场 的 整个 运作 ,需要 多 个 企业 去 整合 ,只 有 合作 互通 ,资源 
共 于 ,才能 根据 市 场 的 变化 做 出 敏捷 的 反应 。 所 以 ,行业 组 
织 应 该 帮助 企业 推广 新 的 产品 ,提供 技术 信息 和 市 场 情况 ， 
加 强行 业 引导 和 管理 。 国 产 变频 器 除了 自身 努力 外 还 需要 
行业 支持 和 恨 好 的 发 展 环境 。 通 过 变频 器 行业 和 企业 的 共 
同 努 力 ,相信 国产 变频 器 的 明天 会 更 美好 ! 

【 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 变频 器 分 会 赵 相 宾 ] 





现场 总 线 是 用 于 过 程 自动 化 和 制造 自动 化 ,连接 传 感 
器 、 控 制 器 和 执行 器 等 现场 设备 的 一 种 全 数字 化 、 全 分 散 
化 、 智 能 双向、 多 变量 、 多 站 的 通信 系统 。 现 场 总 线 技术 把 
孤立 的 现场 级 设备 带 进 了 企业 信息 网 络 中 。 现 场 总 线 的 特 
点 表现 在 :可 靠 性 高 ,稳定 性 好 、 抗 干扰 能 力 强 ,通信 速率 
快 、 系 统 安全 ,符合 环境 保护 要 求 、 价 格 低 、 维 护 成 本 低 。 传 
统 的 4 ~20mA 信号 连接 ,信息 量 有 限 ,严重 制约 了 企业 信 
息 集成 和 企业 综合 自动 化 的 实现 。 采 用 现场 总 线 将 使 控制 
系统 结构 简单 ,系统 安装 费用 减少 并 且 易 于 维护 ,用户 可 以 
自由 选择 不 同 广 商 、 不同 品牌 的 现场 设备 达到 最 佳 的 系统 
集成 。 

目前 现场 总 线 市 场 呈现 出 以 下 特点 :多 种 现场 总 线 并 
存 、 各 种 总 线 都 有 其 应 用 的 领域 .每 种 现场 总 线 都 有 其 国际 
组 织 和 支持 背景 、 多 种 总 线 成 为 国家 和 地 区 标准 、 设 备 制造 
商 参与 多 个 总 线 组 织 .各 个 总 线 彼此 协调 共存 。 

一 ,不 同类 型 总 线 介 绍 

1. Profibus „Profinet 

Profibus 是 德国 于 20 世纪 90 年 代 初 由 13 家 工业 企业 和 
5 家 科研 机 构 在 德国 联邦 研 技 部 的 资助 下 联合 开发 的 生产 过 
程 现场 总 线 标准 规范 。 目 前 是 IEC61158 国际 标准 中 的 
Type3 部 分 。Profibus 由 Siemens 公司 主要 支持 。 根 据 总 线 结 


构 与 实现 任务 的 不 同 ,Profibus 由 三 部 分 组 成 , 即 Profibus— 
DP ( Decentralized Periphery ) \ Profibus—PA ( Process Automa- 
tion ) .Profibus—FMS( Fieldbus Message Specification ) o 

Profibus 用 户 组 织 于 2001 年 8 月 发 表 了 ProfiNet 规范 。 
Profinet 是 一 种 以 标准 以 太 网 为 基础 的 适用 于 工业 环境 的 
工业 以 太 网 技术 , 它 很 好 的 解决 了 适用 于 工业 环境 的 不 同 
等 级 的 实时 性 、 网 络 安 全 以 及 制造 执行 系统 (MES) 和 企业 
管理 系统 (如 ERP) 透 明 集 成 等 问题 。 

2. DeviceNet, ControlNet , EtherNet/IP CompoNet 

DeviceNet 是 由 Allen—Bradley 公司 开发 的 一 种 基于 
CAN 的 开放 的 现场 总 线 标准 。DeviceNet 作为 一 种 高 性 能 
的 协议 ,目前 在 美国 和 亚洲 的 市 场 上 处 于 领导 地 位 ,其 系统 
解决 方案 在 欧洲 也 取得 了 显著 的 业绩 增长 。DeviceNet 是 一 
种 低 成 本 的 通信 连接 ,也 是 一 种 简单 的 网 络 解决 方案 ,有 着 
开放 的 网 络 标 准 ,DeviceNet 网 络 采用 CAN 协议 作为 物理 层 
和 数据 链 路 层 协 议 。DeviceNet 是 一 种 得 到 众多 供应 商 支 持 
的 现场 总 线 。 在 国际 上 拥有 数 百 个 供应 商 , 在 国内 拥有 数 
十 家 企业 研究 开发 供应 相关 产品 。 

ControlNet 最 早 由 美国 Rockwell Automation 于 1995 年 
10 月 提出 , 它 是 一 种 高 速 、 高 确定 性 和 可 重复 性 的 网 络 , 特 
别 适 用 于 对 时 间 有 苛刻 要 求 的 复杂 应 用 场合 的 信息 传输 。 
1997 年 7 HM J ControlNet International 组 织 ,Rockwell 转 
让 此 项 技术 给 该 组 织 。 

EtherNet/IP 在 近年 来 为 工业 界 讨 论 之 热点 。EtherNet/ 
IP 网 络 采用 标准 的 以 太 网 协议 作为 物理 层 和 数据 链 路 层 协 
iM, RH TCP/IP 协议 作为 传输 层 和 网 络 层 协议 。FtherNet 
IP 将 对 等 和 企业 管理 连接 的 概念 带 进 了 工厂 。 

CompoNet 是 传感器 /执行 器 层 网 络 协议 ,用 于 自动 化 控 
制 的 最 底层 ,提高 了 网 络 可 靠 性 ,便于 维护 ,在 底层 网 络 构 
造 上 带 给 用 户 更 大 的 经 济 性 和 灵活 性 。 

DeviceNet, ControlNet , EtherNet/ IP, CompoNet 同属 于 通 
用 工业 协议 CIP 网 络 家 族 的 成 员 , 因 为 它们 采用 CIP 作为 
它们 公共 的 应 用 层 。CIP 为 各 网 络 提供 公共 的 应 用 层 和 设 
备 描述 ,不 同 网 络 中 的 设备 具有 一 致 的 结构 和 内 容 。 因 此 ， 
各 网 络 之 间 可 以 实现 无 锋 连 接 和 路 由 ,网 络 间 的 数据 交换 
得 以 高 效 进 行 。DeviceNet ControlNet , EtherNet/IP 和 Com- 
poNet 等 四 种 网 络 实 际 上 涵盖 了 工业 控制 系统 的 整个 网 络 
层次 结构 。 

3. Modbus „Modbus TCP 

Modbus 是 一 种 工业 通信 和 分 布 式 控制 系统 协议 , Mod- 
bus 协议 最 初 由 Modicon 公司 开发 出 来 ,在 1979 年 末 该 公 
司 成 为 施耐德 目 动 化 部 门 的 一 部 分 ,将 Modbus 协议 公开 推 
向 市 场 。 现 在 Modbus 已 经 是 工业 领域 全 球 最 流行 的 协议 ， 
此 协议 支持 传统 的 RS232、RS422、RS485 和 以 太 网 设备 。 
Modbus 通信 几乎 可 通过 任何 物理 介质 实现 ,如 电线 、 光 纤 、 
红外 射频、 扩 频 微波 .卫星 等 , 它 还 可 通过 不 同 网 络 进行 
互 连 , 如 以 太 网 .ADSL ISDN, PSIN, ATM, FR 等 ,具有 很 强 
扩展 能 力 。Modbus 是 制造 业 、 基 础 设施 环境 下 真正 的 开放 
协议 ,得 到 了 工业 界 的 广泛 支持 ,还 由 于 其 协议 简单 , 容易 


实施 和 高 性 价 比 ,所 以 得 到 全 球 超过 400 各 厂家 的 支持 ,使 
用 的 设备 节点 超过 700 万 个 ,有 多 达 250 个 硬件 厂商 提供 
Modbus 的 兼容 产品 。 

Modbus TCP 是 网 络 层 采 用 以 太 网 ,应 用 层 采 用 Modbus 
的 以 太 网 通信 协议 。Modbus TCP 是 Modbus RTU 协议 的 扩 
展 , 它 定 义 了 Modbus/RTU 协议 如 何在 TCP/IP 的 网 络 中 传 
输 和 应 用 。Modbus TCP 以 太 网 具有 很 高 的 速度 性 能 ,响应 
时 间 小 于 10ms ,目前 可 满足 工业 控制 中 90% 应 用 需求 。 目 
HY , Modbus/TCP 已 经 成 为 一 个 事实 上 的 标准 ,为 其 他 工控 
设备 提供 了 通用 的 接口 。Modbus TCP 是 唯一 一 个 被 分 配 
到 互联 网 端口 的 工业 以 太 网 协议 。 

4. CAN .CANopen 

CAN( Controller Area Network ) 称 为 控制 局 域 网 ,属于 总 
线 式 通 讯 网 络 ,最 初 是 以 研发 和 生产 汽车 电子 产品 著称 的 
德国 BOSCH 公司 开发 的 , 它 是 一 种 有 效 支持 分 布 式 控 制 或 
实时 控制 的 串 行 通信 和 局域网 。CAN 推出 之 初 是 用 于 汽车 内 
部 测量 和 执行 部 件 之 间 的 数据 通信 。 例 如 汽车 刹车 防 抱 死 
系统 安全 气 宫 等 。 对 机 动车 辆 总 线 和 对 现场 总 线 的 需求 
有 许多 相似 之 处 , 即 能 够 以 较 低 的 成 本 、 较 高 的 实时 处 理 能 
力 在 强 电磁 干扰 环境 下 可 靠 地 工作 。 因 此 CAN 总 线 可 广 
泛 应 用 于 离散 控制 领域 中 的 过 程 监测 和 控制 ,特别 是 工业 
自动 化 的 底层 监控 ,以 解决 控制 与 测试 之 间 可 靠 的 实时 数 
据 交换 。 

针对 不 同 的 应 用 领域 ,众多 国际 组 织 在 CAN 总 线 基础 
上 推出 了 近 40 余 种 应 用 层 协 议 , CANopen 是 其 中 一 种 。 
CANopen 协议 最 初 由 Bosch 公司 倡导 ,后 来 交 给 CiA 组 织 进 
行 维护 和 发 展 。CANopen 协议 集 定 义 了 基于 CAN 的 分 布 
式 工 业 自 动 化 系统 的 应 用 标准 以 及 CAN 应 用 层 通信 标准 。 
CANopen 是 一 种 具有 灵活 配置 功能 的 标准 脱 人 式 网 络 , 它 
是 为 运动 导向 机 器 所 设计 的 控制 网 络 ,如 今 , 它 被 运用 于 许 
多 领域 ,如 医疗 设备 海事 电子 .公共 运输 、 建 筑 自 动 化 等 。 

3. Interbus 

菲尼克斯 电气 公司 是 德国 著名 的 自动 化 电气 公司 ,也 
是 世界 上 最 早 成 功 开发 出 工业 现场 总 线 的 厂家 之 一 。 菲 尼 
克 斯 开发 的 Interbus 总 线 在 系统 的 集成 稳定、 诊断 方面 给 
用 户 带 来 极 大 的 方便 ,很 快 地 得 到 广大 客户 的 支持 ,并 得 到 
广泛 地 应 用 。 在 世界 范围 内 拥有 650 万 个 节点 的 成 功 应 
用 ,并 得 到 各 种 产品 厂商 的 支持 ,目前 全 球 有 1 000 多 家 生 
产 厂商 提供 2 500 多 种 Interbus 现场 总 线 产 品 。 

6. 基金 会 现场 总 线 FF 

FF( Foundation Fieldbus ) 基金 会 现场 总 线 , 是 成 立 于 
1992 年 的 国际 现场 总 线 基 金 会 提出 的 一 个 现场 总 线 标准 。 
其 前 身 是 以 美国 Fisher 一 Rousemount 公司 为 首 ,联合 Foxbo- 
ro, RA ABB. 西门 子 等 80 家 公司 制订 的 ISP 协议 和 以 Ho- 
neywell 公司 为首 ,联合 欧洲 等 地 的 150 家 公司 制订 的 
WorldFTP 协议 ,这 两 大 集团 于 1994 年 9 月 合并 ,成 立 了 现 
场 总 线 基 金 会 ,致力 开发 出 国际 上 统一 的 现场 总 线 协 议 。 

7. CC—Link 

CC 一 Link 是 三 萎 电 机 以 高 性 能 、 低 成 本 、 多 厂商 支持 为 
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目标 , 于 1996 年 推出 的 第 二 代 开 放 式 现场 总 线 , 是 
Control&Communication link ( 控制 与 通信 和 链 路 ) 的 简称 ,到 目 
前 ,CC 一 Link 已 经 包括 了 CC 一 Link , CC—Link/LT, CC— 
Link V2. 0、CC 一 Link Safety 等 4 种 有 针对 性 的 协议 ,构成 
CC 一 Link 家 族 比 较 全 面 的 工业 现场 网 络 体 系 。CC 一 Link 
V2.0 扩大 了 通信 数据 容量 ,使 CC 一 Link 网 络 的 数据 通信 
量 大 幅 增 加 ,进一步 扩大 了 CC 一 Link 的 使 用 范围 。CC 一 
Link/LT 专门 用 于 传 感 郑 层 ,控制 点 数 少 , 啊 应 速度 更 快 ,为 
工业 网 络 更 低层 通过 了 解决 方案 。CC 一 Link Safety 在 原 
CC 一 Link 网 络 的 基础 上 ,增加 了 安全 网 络 的 协议 ,为 工业 目 
动 化 现场 网 络 提供 更 为 安全 可 靠 的 解决 方案 。 

8. Lonworks 

LonWorks 是 一 种 全 分 布 式 现场 总 线 技术 ,全 称 为 Local 
Operating Network , 即 局 部 操作 网 络 ,简称 LON 网 Lonworks 
是 又 一 具有 强劲 实力 的 现场 总 线 技 术 , 它 是 由 美国 Echelon 
公司 1991 年 推出 的 。LON 网 的 核心 是 Neuron 芯片 ,芯片 固 
化 LonTalk 协议 , 它 既 能 管理 通信 ,同时 具有 输入 /输出 及 控 
制 能 力 。 同 时 Echelon 公司 还 为 节点 和 网 络 的 开发 提供 了 
一 套 完整 的 开发 工具 ,从 而 可 以 很 容易 地 开发 出 节点 ,方便 
地 安装 到 网 络 ,迅速 组 成 可 用 的 网 络 , 极 大 地 缩短 了 开发 周 
期 。 相 比 于 其 他 现场 总 线 ,由 于 LonWorks 具有 众多 的 优 
点 ,因而 LonWorks 成 为 一 个 低 成 本 、 高 性 能 、 广 泛 应 用 的 现 
场 总 线 。 

9. 其 他 

(1) Asi, AS—Interface ( Actuator—Sensor—Interface ) 是 
执行 器 一 传感器 一 接口 的 缩写 ,是 西门 子 公司 推出 的 .PTO 
(Profibus 贸易 组 织 ) 支 持 的 一 种 硬件 替代 总 线 。 它 是 一 种 
用 来 在 控制 器 ( 主 站 ) 和 传感器 /执行 器 (从 站 ) 之 间 双 向 交 
换 信 息 的 智能 总 线 网 络 ,是 属于 现场 总 线 下 层 设备 层 的 监 
控 网 络 系统 。 

中 国 机 电 一 体 化 技术 应 用 协会 执行 器 一 传感器 接口 
(ASi) 专业 委员 会 负责 促进 ASi 技术 在 中 国 的 开发 、 应 用 ， 
推动 与 ASi 标准 兼容 产品 的 开发 及 应 用 。 

(2)EPA, H BH EPA ( EtherNet for Plant Automation ) 
是 用 于 工业 测量 与 控制 系统 的 通信 标准 ,采用 了 分 段 化 结 
构 和 确定 性 通信 调度 控制 策略 ,解决 了 通信 确定 性 、 互 操作 
性 、 开 放 性 等 问题 ,可 直接 应 用 于 变 送 器 、 执 行 机 构 、 远 程 V 
0、 现 场 控 制 器 等 现场 设备 间 通 信 ,做 到 “E 网 到 底 ”。2004 
年 1 H EPA 标准 被 于 C/AC65CAJWG10 一 13 工作 组 通过 作为 
TEC 的 PAS 公共 可 用 规范 文件 ,并 被 列 入 与 TEC61158 相配 
套 的 实时 以 太 网 应 用 行规 国际 标准 IEC 61784 一 2 中 的 第 十 
四 应 用 行规 簇 ( Common Profile Family 14 ,CPF14 ) ,标志 着 由 
浙江 大 学 .浙大 中 控 、 中 科 院 沈阳 自动 化 所 、 重 庆 邮 电学 院 、 
大 连理 工大 学 清华 大 学 、 上 海 工 业 自 动 化 仪表 研究 所 、 机 
械 工业 仪器 仪表 综合 技术 经 济 研究 所 、 北 京华 控 技 术 有 限 
责任 公司 等 联合 制定 的 我 国 第 一 个 拥有 自主 知识 产权 的 现 
场 总 线 国家 标准 一 一 EPA 得 到 国际 电工 委员 会 的 正式 承 
认 , 并 全 面 进 入 现场 总 线 国 际 标准 化 体系 。 

(3) HART, HART( Highway Addressable Remote Trans- 
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ducer, 可 寻 址 远程 传感器 数据 公路 ) 是 由 Rosemount 公司 于 
1985 年 推出 的 一 种 用 于 现场 智能 仪表 和 控制 室 设 备 之 间 的 
通信 协议 。 称 其 为 混合 协议 是 因为 它 将 模拟 量 和 数字 量 通 
信 相 融合 , 它 既 支持 4 一 20mA 模拟 信号 的 单 变量 通信 ,也 
可 以 将 附加 信息 以 数字 信和 号 的 方式 进行 通信 。HART 协议 
采用 基于 Bell202 标准 的 FSK( 频 移 键 控 ) 技术 ,在 低频 的 
4 一 20mA 模拟 信号 上 全 加 幅度 为 0. 5mA 的 音频 数字 信号 
进行 双向 数字 通信 ,数据 传输 率 为 1. 2Mbit/s。 由 于 FSK 信 
号 的 平均 值 为 0, 不 影响 传送 给 控制 系统 的 模拟 信号 的 大 
小 ,保证 了 与 现 有 模拟 系统 的 兼容 性 。 在 HART 协议 通信 
中 ,主要 的 变量 和 控制 信息 由 4 一 20mA 模拟 信号 传送 ,在 
需要 的 情况 下 ,另外 的 测量 、 过 程 参 数 、 设 备 组 态 、 校 准 、 诊 
断 信息 通过 HART 协议 访问 。 

(4)BACnet。BACnet 是 A Data Communication Protocol 
for Building Automation and Control Network 的 简称 ,是 一 种 
为 楼 宇 上 自控 网 络 制定 的 开放 数据 通信 协议 。1995 年 6 月 ， 
美国 上 暖 通 空 调 工程 师 协 会 组 织 ( ASHARE) 正式 通过 全 球 首 
个 楼 宇 自 控 行 业 通 讯 标准 BACnet, 标准 编号 为 ANSI 
ASHARE Standard135 一 1995 ,同年 12 月 成 为 美国 国家 标准 ， 
并 且 还 得 到 欧盟 委员 会 的 承认 ,成 为 欧盟 标准 草案 。 经 过 
国际 标准 化 组 织 (IS0) 的 讨论 投票 ,BACnet 标准 于 2003 年 
1 月 18 日 被 正式 宣布 为 国际 标准 ISO 16484 一 5。 这 是 
楼 军 自控 领域 中 唯一 的 OSI 标准 。 

(5 )Zigbee。Zigbee 技术 属于 无 线 通信 技术 的 一 种 , 适 
合 工业 领域 的 应 用 。 它 是 一 种 结构 简单 、 低 功 耗 、 低 数据 速 
率 、 低 复杂 度 、 低 成 本 和 可 靠 性 高 的 双向 微 功率 网 格式 近 程 
无 线 网 络 通信 技术 ,主要 用 于 近 距 离 无 线 连 接 。 完 整 的 
Zigbee 协议 套件 由 应 用 规范 、 应 用 层 、 网 络 层 、 数 据 链 路 层 
和 物理 层 组 成 。 网 络 层 及 其 以 上 协议 由 Zigbee 联盟 制定 ， 
IEEE802. 15.4 工作 组 (无 线 个 人 区 域 网 ) 负责 物理 层 和 链 
路 层 标准 。Zigbee 联盟 成 立 于 2001 年 8 月 ,由 英国 Invensys 
公司 日 本 三 靶 电 气 公司 美国 摩托 罗拉 公司 以 及 荷兰 飞 利 
浦 半导体 公司 等 国际 知名 公司 组 成 ,如 今 已 经 吸引 了 上 百 
家 世 片 公司 、 无 线 设备 公司 和 开发 商 的 加 入 。 

二 ,现场 总 线 在 电力 行业 的 应 用 

目前 电力 自动 化 有 三 类 市 场 :第 一 类 是 ABB 西门 子 等 
跨国 公司 ,他 们 承担 了 大 型 (国家 、 省 级 ) 电 网 改造 业务 ;第 
二 类 是 南 瑞 、 东 方 电子 和 许 继 电器 等 国内 高 科技 企业 ,分 别 
承担 了 中 小 型 (地 县 级 ) 电 网 的 各 业务 环节 ,该 市 场 需要 较 
向 的 技术 开发 和 系统 集成 水 平 ,同时 也 需要 大 批 设 计 、 安 
装 、 调 试 人 员 的 投入 ;第 三 类 是 一 些 尚 未 形成 规模 的 小 企 
业 , 他 们 承担 电网 中 部 分 环节 的 配套 工作 。 电 力 系 统 每 年 
上 千 个 千瓦 级 发 电机 组 需要 监控 系统 ,200 多 个 地 区 、3000 
多 个 县 的 电网 调度 、 变 电站 需要 控制 装置 。 随 着 技术 的 进 
步 与 自动 化 程度 的 不 断 提高 以 及 电力 系统 减员 增 效 要 求 的 
提出 ,实现 变电站 综合 自动 化 从 而 达到 无 人 值班 ,已 成 为 电 
力 系 统 发 展 的 趋势 。 

电力 行业 是 一 个 上 自动 化 程度 非常 高 的 行业 ,电力 行业 
自动 化 主要 包括 电网 调度 自动 化 . 厂 站 自动 化 (火电 厂 自 动 





化 水 电厂 自动 化 ,变电站 综合 自动 化 ) 两 大 部 分 。 

电网 调度 自动 化 系统 是 以 数据 采集 和 监控 系统 (SCA- 
DA) 为 基础 ,包括 自动 发 电 控制 (AGC) 和 经 济 调度 运行 
(EDC) .电网 静态 安全 分 析 (SA) 调度 员 培 训 仿 真 (DTS) 以 
及 配 电网 自动 化 (DA) 等 几 部 分 在 内 的 能 源 管理 系统 
(EMS) 。 通 过 收集 .处理 电网 运行 实时 信息 ,通过 人 机 连接 
电网 运行 状况 集中 而 有 选择 地 显示 出 来 进行 监控 ,并 完成 
经 济 调度 和 安全 分 析 等 功能 , 主要 作用 是 电力 系统 的 安全 
监控 ,提高 系统 的 运行 水 平 、 经 济 运行 参数 的 辅助 计算 、 报 
表 自 动 打印 .电网 调度 自动 化 系统 主要 设备 有 远 动 终端 装 
置 (RTU) .通讯 设备 .调度 主机 (微机 系统 ) 等 ,一 些 终端 站 
点 也 采用 IPC、PLC 等 控制 方式 。 基 于 现场 总 线 的 调度 自动 
化 系统 , 即 可 避免 使 用 大 量 电缆 将 PT CT 二 次 侧 电 参数 传 
送 至 中 控 室 , 又 可 减少 线 损 造成 的 误差 ,提高 测量 精度 ,还 
可 取代 中 控 室 ,使 之 节约 占 地 面积 与 基建 投资 。 

厂 站 自动 化 方面 ,对 于 大 型 火 、 水 电站 多 采用 DCS ,小 
型 用 DCS IPC PLC 等 。 

现场 总 线 在 水 电站 中 的 应 用 特点 有 :外 现场 总 线 在 闻 
门 集 控 中 的 应 用 。 大 坝 泄 水 闸门 的 特点 一 般 是 数量 多 , 距 
离 长 。 如 果 采 用 现场 总 线 控 制 系统 将 会 简化 通信 电费 , 实 
现 分 布 智能 化 控制 。 在 闸门 控制 系统 中 最 重要 的 自动 化 仪 
表 是 开 度 编码 器 、 开 度 指 示 仪 和 闸门 过 载 保 护 。 该 类 仪表 
已 数字 化 ,能 适应 现场 总 线 的 要 求 , 可 实现 智能 化 控制 系统 
和 总 线 控制 系统 ;@ 现 场 总 线 在 辅 机 中 的 应 用 ,在 水 电站 
油水 、 气 的 各 类 辅助 设备 中 ,部 分 仪表 已 经 智能 化 ,可 以 适 
应 现场 总 线 要 求 。 虽 然 多 数 仪表 及 自动 化 元 件 还 需要 改 
进 ,但 目前 大 多 数 辅 机 自动 化 仪表 及 元 件 都 是 由 CPU WK 
心 构成 , 易 实 现 智能 化 和 数字 化 通信 。 因 此 ,在 辅 机 中 实施 
现场 总 线 监 控 系 统 工程 是 可 行 的 途径 。 

火电 厂 自动 化 包括 主机 DCS 系统 、 脱 硫 DCS 系统 以 及 
主要 辅 机 程控 系统 ,这 些 系统 都 存在 可 靠 性 要 求 高 监控 设 
备 和 对 象 多 而 复杂 、 实 时 性 要 求 高 等 特点 。 特 别 是 主机 
DCS 系统 ,涉及 数 百 台 压力 和 差 压 变 送 器 , 数 百 台电 动 或 启 
动 执行 机 构 , 数 百 个 温度 测 点 ,系统 要 进行 复杂 的 闭环 控 
制 . 串 级 控制 .三 冲 量 控制 .比率 控制 ,要 进行 设备 连锁 控 
制 ,要 进行 复杂 的 锅炉 燃烧 管理 .机 炉 协 调控 制 。 所 有 这 些 
都 需要 有 高 可 靠 性 的 控制 系统 来 保证 整个 生产 过 程 的 安 
全 ,稳定 ,可 靠 运行 。 电 厂 辅 机 控制 系统 主要 包括 输 煤 系 
统 、 化 水 系统 和 除 灰 酒 系统 。 目 前 没有 一 家 现场 总 线 设 备 
制造 商 能 提供 装备 整个 火电 站 的 所 有 现场 总 线 产品 。 因 此 
要 在 火电 站 构筑 完整 的 符合 所 有 现场 总 线 特 点 的 现场 总 线 
控制 系统 尚 无 能 为 力 。 首 先 ,对 电站 设计 来 说 完全 不 同 于 
DCS 和 PLC, DCS 和 PLC 是 以 VO 和 处 理 器 为 核心 的 ,而 
FCS 是 以 智能 化 的 现场 仪表 和 设备 为 核心 的 ;DCS 和 PLC 
的 控制 任务 完全 由 处 理 器 来 完成 ,因此 ,从 设计 的 思路 ` 方 
法 等 方面 将 有 很 大 的 变革 , 这 对 于 需 严 格 遵从 设计 规范 的 
电力 设计 院 来 说 ,进行 这 种 变革 绝 非 易 事 。 其 次 ,FCS 的 应 
用 对 生产 和 管理 具有 很 大 的 冲击 性 ,如 何 利用 FCS 将 火电 
站 的 生产 和 管理 提高 到 一 个 新 层次 本 身 就 是 一 项 富有 挑战 


意义 的 课题 。 所 以 ,从 设计 到 生产 ,从 生产 到 管理 ,在 尚未 
做 好 面 对 FCS 的 准备 的 情况 下 ,将 FCS 引入 火电 站 (即使 
是 火电 站 的 一 部 分 ) 是 比较 困难 的 。 

现场 总 线 产品 在 火电 站 的 应 用 采用 的 是 集成 的 方式 ， 
包括 现场 总 线 与 DCS 的 集成 、 现 场 总 线 与 PLC 的 集成 和 现 
场 总 线 与 信息 网 络 的 集成 。DCS 已 广泛 应 用 于 火电 站 主 设 
备 的 控制 系统 ,现场 总 线 的 应 用 要 借助 于 DCS。 这 样 既 丰 
富 了 DCS 的 功能 ,又 推动 了 现场 总 线 和 FCS 的 发 展 。 现 场 
BAG DCS 的 集成 有 两 种 方式 :现场 总 线 与 DCS 的 VO 总 
线 集成 ;现场 总 线 与 DCS 网 络 的 集成 。 前 者 是 现场 仪表 或 
现场 设备 通过 现场 总 线 与 现场 总 线 接口 单元 通信 ,现场 总 
线 接口 单元 再 与 DCS 处 理 器 通信 。 后 者 是 现场 仪表 或 现场 
设备 通过 现场 总 线 与 现场 总 线 服务 器 通信 ,现场 总 线 服务 
器 直接 挂 在 DCS 网 络 上 。 目 前 在 火电 站 中 ,压力 变 送 絮 等 
仪表 一 般 都 选用 智能 型 支持 HART 通信 协议 的 。 但 这 些 
仪表 并 没有 构成 HART 通信 和 网络 , HART 通信 仪 用 于 通过 
手 操 器 来 对 仪表 进行 设 定 。 这 一 方面 说 明了 火电 站 在 智能 
仪表 方面 已 经 为 现场 总 线 技术 的 运用 提供 了 一 些 条 件 , 男 
一 方面 也 说 明了 现场 总 线 在 火电 站 的 应 用 确实 具有 一 定 的 
阻力 ,这 种 阻力 主要 的 并 不 在 于 投资 方面 。 现 场 总 线 能 过 
渐 在 火电 站 中 得 到 应 用 ,而 且 这 种 应 用 会 越 来 越 广泛 和 越 
来 越 深入 ,主要 理由 :1) 伴 随 着 DCS 和 PLC ,现场 总 线 会 在 
火电 站 得 到 应 用 ;2) 支持 多 种 现场 总 线 而 不 只 是 一 种 
HART 协议 的 智能 仪表 的 大 量 出 现 和 在 火电 站 的 应 用 , 推 
动 了 现场 总 线 的 应 用 ,这 种 现场 总 线 的 应 用 是 以 与 DCS 或 
PLC 的 VO 总 线 集成 的 形式 出 现 的 ;3) 随 着 支持 多 种 现场 
总 线 的 变频 器 和 智能 开关 在 火电 厂 的 广泛 应 用 ,连接 这 些 
智能 设备 的 现场 总 线 也 会 得 到 实际 应 用 。 

20 世纪 末 到 本 世纪 初 ,由 于 半导体 芯片 技术 .通信 技术 
以 及 计算 机 技术 飞速 发 展 , 变 电站 自动 化 技术 也 得 到 快速 
的 发 展 , 变 电站 综合 自动 化 系统 有 多 种 模式 ,在 实用 中 的 成 
功 案 例 不 少 。 变 电站 的 主要 特点 是 电磁 干扰 强 。 传 统 的 串 
行 网 络 可 靠 性 低 、 误 码 率 高 、 实 时 性 差 , 而 采用 现场 总 线 控 
制 系 统 ,能 够 克服 这 些 缺 点 。 再 加 上 电量 仪表 基本 智能 化 ， 
适应 于 数字 化 通信 和 现场 总 线 要 求 , 可 以 说 变电站 是 具备 
条 件 应 用 现场 总 线 技术 的 。 变 电站 自动 化 技术 主要 特点 
是 :1) 以 分 层 分 布 结构 取代 传统 的 集中 式 结构 ;2) 把 变电站 
分 为 两 个 层次 , 即 变电站 层 和 间 隅 层 ;3) 在 设计 理念 上 面 辣 
间隔 和 元 件 ;4) 变电站 层 主 单元 的 硬件 以 高 档 32 位 工业 级 
模 件 作为 核心 , 配 大 容量 内 存 、 闪 存 以 及 电子 固态 盘 和 骨 和 人 
式 软件 系统 ;5 ) 现场 总 线 的 兴起 以 及 光纤 通信 的 应 用 为 功 
能 上 的 分 布 和 地 理 上 的 分 散 提 供 了 技术 基础 ;6) 网络 尤其 
是 基于 TCP/IP 的 以 太 网 在 变电站 自动 化 系统 中 得 到 应 用 ; 
7) 智 能 电子 设备 (IED) 的 大 量 应 用 ,诸如 继 电 保 护 装 置 、 目 
动 装置 .电源 .五 防 、 电 子 电 度 表 等 可 视 为 IED 而 纳入 一 个 
统一 的 变电站 自动 化 系统 中 ;8) 与 继 电 保 护 、 各 种 EDs, i 
方 调度 中 心 交 换 数 据 所 使 用 的 规约 逐渐 与 国际 接轨 。 

随 着 电力 建设 的 迅速 开展 ,以 及 现场 总 线 技术 和 产品 
的 成 熟 , 在 新 建 和 改造 电站 工程 中 引 人 现 场 总 线 技术 和 相 
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关 产 品 的 呼声 越 来 越 高 。 现 在 一 般 认 为 :现场 总 线 控制 系 
统 并 不 能 在 所 有 的 地 方 都 能 发 挥 它 的 优势 ,尤其 在 发 电厂 
这 样 一 些 测 点 和 现场 装置 密集 、 控 制 人 逻辑 复杂 的 领域 ,一 段 
时 间 内 将 存在 着 传统 DCS、 数 字 网 络 通讯 技术 和 现场 总 线 
等 多 种 技术 的 复合 应 用 局 面 。 

三 ,推广 与 发 展 

国际 上 现 有 40 多 种 现场 总 线 , 从 应 用 状况 看 ,所 有 的 
现场 总 线 都 能 较 好 地 实现 速率 要 求 较 慢 的 过 程控 制 ,因此 ， 
在 速率 要 求 较 低 的 控制 领域 , 谁 都 很 难 统一 整个 世界 市 场 。 
而 现场 总 线 的 关键 技术 之 一 是 互 操作 性 ,实现 现场 总 线 技 
术 的 统一 是 所 有 用 户 的 愿望 。 今 后 现场 总 线 技术 如 何 发 
展 、 如 何 统 一 ,是 所 有 生产 厂商 和 用 户 十 分 关心 的 问题 。 

在 信息 技术 飞速 发 展 的 现 阶段 ,我 们 的 立足 点 应 当 高 
一 点 ,不 仅 要 考虑 目前 市 场 份额 的 因素 ,更 宜 从 技术 发 展 的 
角度 来 做 出 评估 和 判断 。IEC 61158 标准 不 得 不 采纳 多 种 
类 型 总 线 标 准 的 根本 原因 通常 认为 有 二 :一 是 认为 没有 单 
一 的 标准 可 以 从 技术 和 经 济 角 上 度 同 时 满足 不 同类 型 和 不 同 
层次 应 用 的 需要 ,因此 ,从 市 场 角度 看 不 同类 别 的 现场 总 线 
并 无 高 低 优 劣 之 分 ;二 是 认为 纯 属 商业 竞争 的 结果 。 随 着 
现场 总 线 技术 的 出 现 和 发 展 ,各 种 现场 总 线 的 市 场 竞 争 日 
趋 激烈 ,在 IEC61158 国际 标准 中 ,多 种 总 线 (FF 的 Hl、 
FF—HSE., Profibus, INTERBUS , P—NET , WorldFIP , Control- 
Net, SwiftNet 等 ) 均 列 人 国际 标准 ,形成 多 种 总 线 共 同 竞争 
的 局 面 。 

目前 在 国内 的 应 用 来 讲 ,选用 哪 一 种 总 线 需要 考虑 很 
多 方面 的 因素 ,而 对 于 用 户 来 讲 , 包 括 成 本 、 应 用 案例 等 等 
各 个 方面 。 在 产品 的 选 型 过 程 中 ,如 来 开发 商 能 够 提供 的 
某 种 产品 性 能 比较 好 ,在 性 价 比 的 比较 上 面 ,功能 集成 度 上 
面 , 如 果 在 这 一 点 给 用 户 更 好 的 空间 ,他 们 可 能 就 会 决定 用 
某 种 总 线 和 产品 。 国 内 厂商 的 规模 相对 较 小 ,研发 能 力 较 
差 ,更 多 的 是 依赖 技术 供应 商 的 支持 ,比较 容易 受 现场 总 线 
技术 供应 商 (芯片 制造 商 等 ) 对 国内 的 支持 和 市 场 推广 力度 
的 影响 。 而 且 , 还 有 一 个 不 可 忽视 的 一 点 就 是 在 构建 自动 
化 管理 系统 时 ,选择 的 上 位 机 ,比如 组 态 软 件 对 总 线 设 备 的 
支持 程度 ,有 些 监 控 组 态 软 件 , 比如 紫金 桥 监控 组 态 软 件 或 
者 Intouch 等 对 一 些 主流 的 总 线 设 备 比 如 Lonworks , PROFI- 
BUS、CAN 等 有 着 良好 的 支持 ,通过 DDE, OPC 或 者 直接 连 
接 等 方式 进行 通讯 ,采集 数据 。 这 样 可 以 方便 用 户 的 选择 ， 
而 一 些 组 态 软件 则 支持 的 种 类 较 少 ,使 用 户 选 择 的 范围 也 
随 之 减少 。 

一 些 总 线 技术 的 支持 单位 能 够 提供 大 量 的 配套 设备 以 
及 从 设备 到 上 位 机 软件 的 全 面 解 决 的 方案 ,这 些 成 套 的 解 
决 方案 为 用 户 在 选择 技术 的 时 候 提 供 了 很 多 支持 ,许多 用 
户 往 往 是 因为 需要 某 一 种 合乎 性 能 要 求 的 产品 而 选择 了 与 
之 配套 的 总 线 技术 。 如 Profibus 的 主要 支持 单位 Siemens 
有 很 多 不 同型 号 的 可 编程 PLC ,或 增加 相应 的 通信 模块 (如 
IM308 BGR) ,或 通过 内 置 的 通信 口 ,能 够 将 PLC 接 到 Profi- 
bus 总 线 上 面 作为 主 设备 或 为 一 类 主 站 ,还 有 相应 的 组 态 软 
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件 STEP7、 人 机 界面 软件 WINCC 等 等 ,这 些 成 熟 的 配套 元 
件 使 得 许多 用 户 在 很 多 应 用 中 选择 Profibus 总 线 技术 ,充分 
体现 了 西门 子 新 一 代 过 程控 制 系统 的 优势 ,西门 子 组 态 软 
件 的 STEP75.2, 由 于 其 友好 的 用 户 功能 ,标准 化 的 PLC 编 
程 语 言 ,结构 化 的 编程 思想 ,优良 的 测试 功能 ,为 用 户 带 来 
了 很 大 的 方便 。 利 用 其 集成 的 标准 PID 控制 软件 包 , 能 很 
好 的 实现 传统 的 PID 调节 ,利用 模糊 控制 软件 包 可 建立 模 
WAS ,模糊 控制 可 用 于 自动 化 的 所 有 层次 ,从 单独 的 控制 
器 到 整个 系统 的 优化 ,将 模糊 控制 与 经 典 的 PID 控制 器 相 
结合 ,可 以 达到 最 优 的 控制 目的 。 对 于 系统 监视 和 控制 , 西 
门 子 的 WINCC6.0, 它 是 在 PC 基础 上 的 全 面 开 放 的 新 一 代 
的 人 机 界面 监控 系统 ,WINCC 提供 成 熟 可 靠 的 操作 ,无 论 
简单 ,复杂 任务 ,都 能 有 效 的 组 合 ,适当 人 处理 。 与 Profibus 总 
线 技术 一 样 ,支持 CIP 网 络 技 术 的 ODVA 制造 商 提 供 了 全 
面 的 自动 化 解决 方案 ,从 各 种 不 同型 号 功能 的 PLC, 到 或 集 
成 或 插 卡 的 通信 模块 ,以 及 各 种 PLC 编程 软件 和 网 络 配置 
软件 、 组 态 软 件 ,以 及 A 一 B 提供 的 各 种 性 能 的 变频 器 等 工 
控 设备 ,使 得 基于 DeviceNet. ControlNet ,EtherNet/IP 的 控制 
系统 因为 其 全 面 的 解决 方案 在 国内 得 到 了 很 广泛 的 应 用 。 

由 于 现在 尚 无 全 能 的 现场 总 线 ,因此 在 系统 的 不 同 部 
分 选 不 同 的 现场 总 线 也 是 一 种 很 好 的 方案 ,如 位 式 现场 总 
线 相当 便宜 ,非常 适合 传递 开关 量 信息 , 因 此 当 过 程控 制 系 
统 中 有 较 多 的 开关 量 时 ,在 系统 中 增加 一 条 位 式 现场 总 线 
是 比较 好 的 解决 方案 。 在 案例 调查 中 ,也 不 乏 发 现 许 多 种 
总 线 在 一 个 系统 中 共同 作用 的 例子 ,如 FF BAA AS 总 线 
共同 应 用 在 海洋 石油 工业 中 ,Profibus 与 ASi 共同 作用 于 汽 
车 生产 线 上 。 

现场 总 线 技术 的 发 展 应 体现 为 两 个 方面 :一 个 是 低速 
现场 总 线 领 域 的 继续 发 展 和 完善 ; 另 一 个 是 高 速 现场 总 线 
技术 的 发 展 。 目 前 现场 总 线 产品 主要 是 低速 总 线 产品 ,应 
用 于 运行 速率 较 低 的 领域 ,对 网 络 的 性 能 要 求 不 是 很 高 。 
高 速 现场 总 线 主 要 应 用 于 控制 网 内 的 互 连 ,连接 控制 计算 
HL PLC 等 智能 程度 较 高 .处理 速度 快 的 设备 ,以 及 实现 低 
速 现场 总 线 网 桥 间 的 连接 , 它 是 充分 实现 系统 的 全 分 散 控 
制 结构 所 必须 的 。 目 前 这 一 领域 还 比较 薄弱 ,因此 ,高 速 现 
场 总 线 的 设计 、 开 发 将 是 竞争 十 分 激烈 的 领域 ,这 也 将 是 现 
场 总 线 技术 实现 统一 的 重要 机 会 。 而 选择 什么 样 的 网 络 技 
术 作 为 高 速 现 场 总 线 的 整体 框架 将 是 其 首要 内 容 。 

现场 总 线 在 网 络 方面 的 特点 使 其 与 信息 网 络 的 集成 变 
得 十 分 自然 。 随 着 工业 以 太 网 的 迅猛 发 展 ,工业 以 太 网 已 
成 为 事实 上 的 工业 标准 。 随 着 以 太 网 的 通信 速率 的 不 断 提 
高 和 全 双 工 交换 式 以 太 网 的 诞生 ,以 太 网 的 非 确 定性 问题 
已 经 解决 。 目 前 火电 站 的 厂 级 信息 网 络 系 统 几乎 都 是 采用 
以 太 网 ,通过 工业 以 太 网 可 实现 现场 总 线 与 信息 网 络 的 集 
成 。 现 场 总 线 最 终 将 向 Ethernet 过 渡 。 许 多 基于 现场 总 线 
的 FCS 最 终 都 将 连接 以 太 网 ,直至 与 Internet 相连 接 。 

(所 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 现场 总 线 分 会 赵 芳 】 
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2007 年 9 月 11 昌 ,按照 (中 国名 牌 产品 管理 办 法 ?规定 5. 2007 年 度 高 压 输 变 电 设备 中 国名 牌 见 表 1。2007 年 度 
的 程序 ,在 企业 自愿 申请 ,各 省 自治区、 直辖 市 审核 推荐 的 变频 器 中 国名 有 牌 见 表 2。2007 年 度 电动 工具 中 国名 牌 见 表 
基础 上 ,中 国名 牌 战略 推进 委员 会 各 相关 专业 委员 会 综合 3, 2007 年 度 继 电 保护 与 自动 化 设备 中 国名 牌 见 表 4。2007 
评价 ,中 国名 牌 战略 推进 委员 会 全 体委 员 会 议 审议 确定 初 年度 电线 电费 中 国名 牌 见 表 $。2007 年 度 家 用 电器 中 国名 
选 名 单 并 向 社会 公示 后 ,最 终 确认 了 856 个 产品 为 2007 年 。 牌 见 表 6。 
中 国名 牌 产品 ,电器 行业 共有 60 种 产品 获得 “中 国名 牌 ” 称 


表 1 2007 年 度 高 压 输 变 电 设备 中 国名 牌 


并 联 电抗 器 (220KkV 及 以 上 ) 西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 

特 变 电工 股份 有 限 公司 

电力 变压器 保定 天 威 集团 有 限 公 司 

特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 

西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 

SHENBIAN 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 
新 特 特 变 电 工 股份 有 限 公司 新 疆 变 压 费 厂 
XD 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责 任 公 司 

平 高 集团 有 限 公司 


表 2 2007 年 度 变频 器 中 国名 牌 


希望 森 兰 变频 器 制造 有 限 公 司 
北京 利 德 华 福 电 气 技术 有 限 公 司 
山东 新 风光 电子 科技 发 展 有 限 公司 


RI 2007 年 度 电动 工具 中 国名 牌 


电动 工具 江苏 金鼎 电动 工具 集团 有 限 公司 
FESR He TRARA al 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 
青岛 地 恩 地 机 电 科 技 股份 有 限 公司 
浙江 博大 电器 有 限 公司 
上 海 锐 奇 工具 有 限 公司 


表 4 2007 年 度 继 电 保 护 与 自动 化 设备 中 国名 牌 


ba ei 生产 企业 
电力 自动 化 监控 设备 南京 南 瑞 集团 公司 

南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 

北京 四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公司 
许 继 集团 有 限 公司 
国电 南京 自动 化 股份 有 限 公司 
控制 继电器 厦门 宏 发 电 声 有 限 公司 
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表 5 2007 年 度 电线 电缆 中 国名 牌 


产 品 注册 商标 


电线 电缆 接头 附件 
漆包线 





生产 企业 
亨通 集团 有 限 公司 
通 易 集团 有 限 公 司 
浙江 华 达 通信 器 材 集团 有 限 公司 
AK SHR RZ 
江苏 七 宝 光电 集团 有 限 公 司 
浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公 司 
中 利 科技 集团 有 限 公司 
广东 长 园 电 缆 附件 有 限 公司 
宏 乔 集团 有 限 公司 
钢 陵 精 达 特种 电磁 线 股 份 有 限 公司 
山东 莲 泰 股份 有 限 公 司 


表 6 2007 年 度 家 用 电器 中 国名 牌 


产 品 注册 商标 


容声 Ronshen 
RŽ 
新 飞 
Hisense 海信 
J Æ wanbao 
美的 
星星 
tH Huari 
海尔 haier 
美的 
格力 GREE 
Hisense 海信 


家 用 分 体 空调 


春兰 
科 龙 KELON 

长 虹 
新 科 Shinco 

TCL 


-二 
FILS 


奥克斯 
格兰仕 
PR 
格兰仕 
美的 
海尔 Haier 
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生产 企业 
广东 科 龙 电器 股份 有 限 公司 
合肥 美 莹 股份 有 限 公司 
河南 新 飞 电 器 有 限 公司 
海信 集团 有 限 公司 
广州 万 宝 集团 有 限 公司 
美的 集团 有 限 公司 
星星 集团 有 限 公司 
浙江 华 日 实业 投资 有 限 公司 
海尔 集团 公司 
美的 集团 有 限 公司 
珠海 格力 电器 股份 有 限 公司 
海信 和 集团 有 限 公司 
春兰 (集团 ) 公 司 
广东 科 龙 电器 股份 有 限 公 司 
HJR RRRA RMA 
新 科 电 子 集团 有 限 公司 
TCL 集团 股份 有 限 公司 
广东 志高 空调 有 限 公司 
宁波 奥克斯 空调 有 限 公司 
广东 格兰仕 集团 有 限 公司 
美的 集团 有 限 公司 
广东 格兰仕 集团 有 限 公司 
美的 集团 有 限 公 司 
海尔 集团 公司 








2006 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电 器 项 目 ) 共 目 ) 一 等 奖 见 表 2。2006 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 
评 出 特等 奖 1 项 一 等 奖 4 项 、 二 等 奖 13 项 、 三 等 奖 20 项 。 “ 工 电 器 项 目 ) 二 等 奖 见 表 3。2006 年 度 中 国 机 械 工业 科学 
2006 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电 铭 项 目 ) 特 等 奖 ”技术 奖 (电工 电 需 项 目 ) 三 等 奖 见 表 4。 

见 表 1。2006 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 工 电器 项 


表 1 2006 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 特 等 奖 


项 目 名 称 完成 单位 
TSOKV 交流 输 变 电 重 大 技术 装备 研制 及 工程 应 用 西安 西 电 变 压 句 有限 责 任 公司 
保定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公 司 
特 变 电 工 衡阳 变 压 句 有 限 公司 
上 海 电 线 研究 所 
西北 电力 设计 院 
沈阳 变压器 研究 所 
西安 西 电 电 力 电 容器 有 限 责 任 会 司 
西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 
南 泵 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
Pa E BE OT FET 
特 变 电 工 股份 有 限 公司 新 疆 线 缆 厂 
重庆 泰山 电线 电线 有 限 公司 
特 变 电工 山东 和 鲁能 泰山 电 绕 有 限 公司 


R2 2006 年 度 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ( 电 工 电器 项 目 ) 一 等 奖 


项 目 名 称 完成 单位 
超 ( 特 ) 高 压 大 容量 试验 技术 开发 及 实验 室 建 设 西安 高 压 电 器 研究 所 有 限 责任 公司 
数字 化 、 智 能 化 ,小 型 化 万 能 式 断 路 器 (DW450 一 1600 低压 万 能 式 断 路 器 ) | 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有限 公 司 
上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 三 
杭州 之 江 开 关 股 份 有 限 公 司 
上 海 笑 跃 自动 化 设备 有 限 公司 
浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 
浙江 德 力 西 电器 股份 有 限 公 司 
江苏 凯 帆 电化 有 限 公司 
天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 
江苏 凯 隆 电器 有 限 公司 
600MW 直接 空冷 汽轮机 研制 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
电 济 重 熔 炉 设 备 两 项 国际 标准 研制 西安 电炉 研究 所 
东北 大 学 
浴 坊 星河 结晶 器 有 限 责 任 公司 
长 春 电 炉 有 限 责任 公司 
辽宁 特 钢 集团 抚顺 特殊 钢 股份 有 限 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 
苏州 工业 园区 星 州 变压器 有 限 公 司 
西安 电厂 机械 三 
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表 3 2006 年 度 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 二 等 奖 


项 目 名 称 
三 峡 500kY 输电 工程 用 光纤 复合 架空 地 线 ( OPGW ) 研制 


超 高 压 直流 输电 工程 成 套 设 备 系统 设计 与 模拟 技术 研究 


500kV 交流 系统 用 线路 型 悬挂 式 复合 外 套 有 串联 间 辽 金 属 氧化 物 避 和 雷 器 


超 高 压 直 流 输电 工程 用 无 间 陈 金属 氧化 物 避 雷 嚣 


大 型 变压器 三 维 设 计 及 计算 软件 系统 


135MW 循环 流 化 床 锅炉 


低压 配 电 系 统 雷 电 防 护 技术 的 研究 


二 段 往复 式 生活 垃圾 焚烧 炉 与 高 温 余 热 锅炉 


电气 设备 应 对 欧盟 指令 有 害 物质 蔡 代 材料 的 措施 研究 


新 能 源 和 可 再 生 能 源 关 键 技术 标准 人 研究 


电力 商业 运营 理论 ,关键 技术 与 设 


备 的 研究 及 应 用 


150MW 空冷 汽 轮 发 电机 
CM2(Z) 系列 塑料 外 党 式 断 路 器 


完成 单位 
上 海 电 绕 研究 所 
江苏 中 天 科技 股份 有 限 公司 
上 海 赛 新 电力 光缆 有 限 公司 
石家庄 华能 电力 金具 有 限 公 司 
西安 高 压 电 紫 人 研究 所 有 限 责任 公司 
西安 电瓷 研 究 所 
西安 电瓷 研究 所 
沈阳 变压器 研究 所 有 限 公司 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公 司 
东方 锅炉 ( 集团) 股份 有 限 公 司 
上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 
杭州 新 世纪 能 源 环 保 工 程 股份 有 限 公 司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
伟 明 集团 有 限 公司 
机 械 工 业 北 京 电工 技术 经 济 研究 所 
桂林 电器 科学 研究 所 
上 海 电 动工 具 研 究 所 
机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 
大 连 新 源 动 力 股 份 有 限 公司 
中 国 科 学 院 大 连 化 学 物理 研究 所 
湖南 大 学 
湖南 湖 大 华龙 电气 与 信息 技术 有 限 公 司 
长 沙 理工 大 学 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 


表 4 2006 年 度 中国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 三 等 奖 


项 目 名 称 
RMM2—250/3 .4 ,630/3 .4 塑料 外 壳 式 断路 器 


110kV 小 型 化 GIS 用 SF, ACEH) AERE M REPE E a 


500kV70Mvar 并 联 电 抗 器 研制 

+ SOOkV 直流 棒 形 文 柱 次 绝缘子 的 研制 
CCGZ127—4 型 低压 电力 载波 集中 抄 表 系统 
ZN105—12/16300—80 型 发 电机 真空 断路 器 
ZF15—550(L)/Y4000—63 @ SF, 封闭 式 组 合 电器 
LW56—550/Y4000—63 HIRE SF 断路 器 


高 强度 合金 无 氧 钢 导 电线 材 产 业 化 研究 


无 机 械 传感器 贴 面 式 永 磁 同 步 电机 智能 驱动 系统 
特 高 压 断 路 器 动态 电弧 模型 研究 

场 路 看 合 瞬 态 涡流 场 计算 方法 及 其 应 用 研究 

可 通信 智能 化 软 起 动 顺 

高 漫 固体 润滑 水 力 吹 灰 器 


TBB525—218880/380 .217728/378AQW 并 联 电容 器 装置 


H400(600 ~ 1 200kW) 高 速 三 相同 步 发 电机 
ODFPSZ—533000/500 单 相 自 耦 有 载 调 压 电力 变压器 
OSS10—180000/220 三 相 自 耦 变压器 

系列 高 效 节 能 空调 右 

大 对 数 LAN 数字 电线 自动 测试 系统 
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完成 单位 


| 上 海 电 器 股份 有 限 公司 人 民 电 器 厂 


西安 电 次 研究 所 

西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 
西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 
浙江 正泰 仪器 仪表 有 限 责任 公司 
北京 北 开 电气 股份 有 限 公 司 

新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 
江苏 科技 大 学 

泰兴 市 无 氧 钢材 厂 

沈阳 工业 大 学 

沈阳 工业 大 学 

沈阳 工业 大 学 

土 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 
甘肃 电力 科学 研究 院 

中 国 科学 院 兰 州 化 学 物理 研究 所 
甘肃 兰 西 热电 有 限 公司 

西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
西安 电力 电容 器 研究 所 

RPA RRA RAA 

特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 
特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 
江苏 春兰 制冷 设备 股份 有 限 公司 

上 海 电 缆 研 究 所 


750kV 交流 输 灾 电 重 大 技术 砂 备 研制 及 工程 应 用 


750kV 交流 输 变 电 重 大 技术 装备 研制 及 工程 应 用 项 目 ， 
属于 动力 工程 领域 一 一 输 变 电 装 备 制造 业 。 

750kV 青海 官厅 一 兰州 东 750kV 超 高 压 输 变 电 示 范 工 
程 ,作为 我 国 首 条 电压 等 级 最 高 .世界 海拔 最 高 的 超 高 讨 输 
变 电 工程 ,是 为 加 快 黄河 上 游 水 电 和 宁夏 陕 北 火 电 集 中 外 
送 , 实 现 “ 西 电 东 送 " 工 程 的 一 部 分 ,是 继 三 峡 之 后 的 又 一 个 
具有 里 程 碑 意 义 的 输 变 电工 程 。 为 此 国家 发 展 和 改革 委员 
会 于 2003 年 下 达 了 国家 重大 技术 装备 研制 和 重大 产业 技术 
开发 专项 计划 。 计 划 包 括 研 制 750kV 单 相 自 耦 电力 变 压 
器 并联 电抗 器 ` 电 容 式 电压 互感 器 等 输 变 电 设 备 , 参 与 项 
目 研制 的 单位 均 是 我 国 500kV 输 变 电 设备 的 主要 制造 企 
业 。 几 年 来 运用 自主 开发 技术 ,完成 了 一 系列 的 科研 攻关 
项 目 ,成 功 地 研制 了 750kV 容量 最 大 (S00MVA) 单 相 自 耦 电 
力 变压器 .7S0kV 并 联 电抗 器 .750kyV 扩 径 导线 和 扩 径 耐 热 
母线 750kyV 变 压 需 试验 技术 研究 .750kV 电容 式 电压 互感 





ae \7SOKV 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 和 750kV 套 管 等 ,为 示 
范 工 程 提供 了 优质 的 输 变 电 设备 。 上 述 设备 已 于 2005 年 9 
月 26 日 在 我 国 青海 官厅 至 兰州 东 的 750kV 交流 输 变 电 示 
范 工程 上 投入 使 用 。 自 投 运 以 来 ,至 今 所 有 设备 运行 良好 ， 
证 明了 上 述 750kV 重大 技术 装备 具有 很 高 的 安全 可 靠 性 。 

750kV 输 变 电 设 备 的 研制 成 功 ,说 明 我 国 输 变 电 装备 制 
造 业 ,完全 掌握 了 上 述 750kV 重大 技术 装备 的 核心 技术 , 同 
时 在 超 高 压 输 变 电 设备 的 生产 制造 中 积累 了 丰富 的 经 验 ; 
完全 实现 了 输 变 电 设备 国产 化 ,使 我 国 的 输 变 电 装 备 业 的 
研究 开发 .设计 制造 水 平 有 了 突破 性 的 提高 。 同 时 对 推动 
我 国电 力 系统 的 建设 的 发 展 有 十 分 显著 的 推动 作用 。 尤 其 
是 750kV 输 变 电 重 大 技术 装备 的 研制 和 投 运 成 功 ,还 将 为 
我 国 下 一 步 开 发 研制 1 000kV 特 高 压 重 大 技术 装备 的 国产 
化 创造 了 有 利 条 件 , 疯 定 了 坚实 的 技术 基础 。 


超 ( 特 ) 高 压 大 容量 试验 技术 开发 及 实验 室 建 设 


该 项 目 包括 原 国家 计 委 投资 的 “西安 高 压 电 器 研究 所 
三 期 工程 分 步 建设 方案 ”项 目 和 国家 发 改 委 投资 的 “十 五 ” 
国家 重大 技术 装备 研制 项 目 “800kV 断路 器 大 容量 试验 系 
统 技术 改造 ” ,项 目 完 成 了 23 092m’? 大 容量 试验 室 建筑 及 辅 
助 配套 设施 的 建设 ,通过 对 超 ( 特 ) 高 电压 短路 器 大 容量 开 
断 试 验方 法 研究 ,建成 了 满足 大 容量 试验 条 件 的 实验 室 。 

技术 创新 点 主要 表现 在 : 

(1) 建 成 了 模拟 特 高 压 系统 发 生 短路 故障 时 产生 巨大 
短路 能 量 的 6 500MVA 冲击 短路 发 电机 试验 系统 ,配套 建成 
3 & 30 7 kVA 短路 变压器 1 台 26 万 kVA 短路 升 压 变 压 器 
等 实验 设备 系统 ,设计 建成 了 两 套 1 000kV 电压 源 回 路 ,两 
Æ 1 560kV 调频 回路 ,三 套 120kV FEM LH. 

(2) 依 托 西北 电网 750kV 输 变 电工 程 及 我 国 1 000kV 
特 高 压 电网 的 建设 ,以 传统 合成 试验 回路 为 基础 ,通过 大 量 


数字 化 、 智 能 


研究 和 试验 调试 ,解决 了 特 高 压 负 式 断路 器 整 极 开 新 试验 
难题 ,成 果 通过 了 800kV 断路 器 型 式 试验 验证 。 

(3) 自主 研制 了 大 量具 有 国际 一 流水 平 的 实验 设备 , 开 
PST HB Pt 120kV 的 真空 操作 短路 器 , 关 合 电流 600kA TIT 
关 ,1 000kV 触发 点 火 装置 ,1 000kV 回路 接 通 装置 ,1 200kV 
充电 装置 及 计算 机 测控 系统 ,大 量 新 技术 的 采用 使 整个 试 
验 系统 运行 稳定 、 可 靠 性 高 。 

(4) 试 验 系统 可 满足 1 100kV/63kA 及 以 下 电压 等 级 单 
相 断 路 器 大 容量 型 式 试 验 要 求 ,三 相 直接 试验 能 力 14. 5kV/ 
100kA ;三 相合 成 试验 能 力 363kV/63kA ;新 建 实验 室 使 得 我 
国 在 高 压 开关 大 容量 实验 技术 领域 步 人 世界 一 流水 平 ,项 
目的 完成 对 我 国 超 ( 特 ) 高 压 输 变 电 工程 发 展 具 有 重要 意 
Xo 
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( DW450—1600 {RIE J BEIN Wr EA AN ) 


DW450 一 1600 低压 万 能 式 空气 断路 器 是 目前 最 先进 的 
机 电 一 体 化 高 科技 产品 ,采用 先进 的 现场 总 线 技 术 与 计算 
机 相 结 合 进行 通信 ,达到 高 性 能 .小 型 化 .智能 化 及 模块 化 。 
提高 了 产品 安全 性 及 可 靠 性 。 


1. 产品 性 能 

(1) 断 路 器 额定 工作 电压 交流 400V、50Hz, 额定 电流 
200 ~ 1 600A 共 7 种 规格 。 

(2) 短 路 性 能 指标 在 同 容 量 中 达到 国内 外 同类 产品 中 
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最 高 。 

(3) 具备 目前 世界 上 已 有 的 所 有 智能 功能 (例如 谐 波 测 
量 ,事故 波形 记录 等 ) 。 

(4) 具 有 内 置式 或 外 置式 通信 功能 。 

2. 水平 及 自主 知识 产权 保护 

(1) 已 申请 专利 11 项 :发 明 专利 5 项 、 实 用 新 型 专利 5 
项 、 外 观 设计 专利 1 项 。 

(2)2004 年 3 月 通过 上 海 市 经 委 鉴 定 ; 2004 年 6 月 通 
过 中 国 机 械 工业 联合 会 行业 鉴定 。2006 年 5 月 通过 上 海 市 
科 委 专利 二 次 开发 项 目 验 收 。 产 品 综合 技术 指标 达到 当代 
国际 先进 产品 水 平 。 

3. 解决 的 关键 技术 

(1) DW450—1 600 系列 产品 规格 品种 齐全 ,性 能 高 , 功 


(2) 新 型 灭 弧 技 术 与 消 纤 装置 研究 。 

(3) 关 键 材 料 研究 。 

(4) 触 头 导 电 回 路 制造 工艺 研究 。 

(5) 快 速 分 断 技术 及 提高 断路 器 分 断 速 度 研究 。 

(6) 断路 器 的 小 型 化 研究 (涉及 机 构 .控制 器 ,. 电 操 等 ) 。 

(7) 新 型 操作 机 构 研 究 。 

(8) 抽 居 联 锁 机 构 研 究 。 

(9) 带 通信 的 多 功能 脱 扣 器 。 

4. 应 用 推广 及 效益 

DW450 在 性 能 上 有 优势 ,销售 价格 上 为 国外 同类 产品 
1/4~1/3 ,其 市 场 竞争 力 很 强 。 目 前 已 有 22 个 制造 三 转让 
技术 进行 投产 。 


600MW 直接 空冷 汽轮机 研制 


600MW 直接 空冷 汽轮机 是 哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 会 
司 ( 以 下 简称 哈 汽 公 司 ) 专门 为 富 煤 缺 水 地 区 开发 研制 的 机 
组 ,已 于 2005 年 投入 商业 运行 。 

该 机 组 是 我 国 首 台 600MW 等 级 的 直接 空冷 机 组 ,在 研 
制 过 程 中 , 喻 汽 公司 进行 了 有 效 的 课题 攻关 ,取得 了 5 项 专 
利 ,在 汽轮机 通 流 、 结 构 、 系 统 、 控 制 . 加 工 工艺 等 方面 都 做 
出 了 创造 性 的 工作 ,针对 空冷 机 组 的 运行 要 求 ,在 空冷 专 有 
技术 方面 和 运行 保护 方面 都 取得 了 宝贵 的 经 验 。600MW 直 
接 空 冷 机 组 的 成 功 投 运 ,标志 着 我 国 在 600MW 等 级 直接 空 
冷 机 组 的 设计 制造 方面 已 经 达到 了 国际 先进 水 平 , 对 大 型 
直接 空冷 电站 的 总 体 认 识 已 经 成 熟 ,为 我 国 筹建 大 型 直接 
空冷 电站 做 出 了 开创 性 的 贡献 。 

该 机 组 局 动 稳定 、 快 速 。 机 组 冷 态 启 动 从 冲 转 到 满 负 
荷 只 需 4h; 极 热 态 启动 从 冲 转 到 满 负 荷 只 需 30min, 启动 过 
程 中 运行 平稳 ,各 监视 点 参数 基本 无 异常 情况 ,机 组 首次 冲 
车 及 首次 并 网 均一 次 成 功 。“168h” 试 运 一 次 通过 ,非常 顺 
利 。 运 行 可 靠 性 高 。 机 组 从 2005 年 2 月 份 启动 ,经 历 了 夏 


季 高 温 天 气 运行 。 空 冷 岛 背 压 变 化 很 大 ,昼夜 温度 变化 也 
很 大 ,机 组 一 直 安 全 可 靠 运行 平稳 ,效益 显著 。 两 台 机 组 投 
运 至 今 , 已 累计 发 电 71.79 亿 kW - h, KRANI 12 132 万 
元 。 

经 性 能 考核 试验 , 机 组 在 额定 工 况 下 ,修正 功率 为 
616.4MW ,汽轮机 的 高 压 缸 效率 和 中 压 缸 效率 达到 险 汽 公 
司 600MW 同等 级 机 组 最 好 水 平 ,实测 热 耗 优 于 设计 值 ;在 
试验 的 各 个 工 况 下 ,汽轮机 轴 振 动 和 轴承 瓦 漫 都 优 于 保证 
值 , 机 组 总 体 性 能 优 于 设计 值 , 整 机 性 能 达到 国际 先进 水 
平 。 

在 富 煤 缺 水 地 区 ,水 资源 是 关系 到 地 区 经 济 可 持续 发 
展 的 命脉 。 大 型 直接 空冷 机 组 的 研制 成 功 并 投入 运行 ,为 
推动 富 煤 缺 水 地 区 电力 工业 的 发 展 提供 了 可 靠 保 证 。 

拥有 自主 知识 产权 的 600MW 直接 空冷 汽轮机 的 研制 
成 功 ,进一步 提高 了 我 国 汽轮机 设计 制造 水 平 ,填补 了 我 国 
目 行 制造 大 型 空冷 机 组 的 空 月 。 对 电站 系统 、 气动 力学、 轴 
系 振动 等 相关 学 科 来 说 ,都 取得 了 宝贵 的 经 验 。 


电 渣 重 效 炉 设备 两 项 国际 标准 研制 


项 目 以 我 国 国标 为 基础 ,同步 对 两 项 国际 标准 (第 一 版 
1983 年 ) 进 行 全 面 补充 修订 。IEC60779《 工 业 电 热 设 备 
电 渣 重 熔炉 的 试验 方法 》 规 定 了 工业 用 容量 50kg 及 其 以 上 
电 渣 炉 ( 含 真 空 电 湘 炉 、 加 压 电 酒 炉 ) 的 试验 方法 ,适用 于 利 
用 导电 炊 渣 的 直接 电阻 加 热 进行 金属 重 熔 及 精炼 的 电 湘 重 
熔炉 包括 单 根 或 多 根 自 耗 电 极 结构 及 交 、 直 流 或 低频 供电 
系统 的 电 济 重 熔炉 。 试 验方 法 主要 包括 电极 有 效 行程 的 测 
量 ;电极 移动 速度 的 测量 ;电极 交换 周期 的 测量 ;二 次 开路 
电压 的 测量 ;大 电流 线路 电 参 数 的 测量 ;有 功 功率 和 无 功 功 
率 及 功率 因数 的 测量 ; 受 强 磁场 和 (或 ) 强 辐射 热 \ 对 流 热 影 
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响 的 炉子 构件 温度 的 测量 ;冷却 水 温 升 的 测量 ;冷却 水 流量 
及 热 损 失 的 测量 ; 电 渣 加 及 其 周围 磁场 强度 的 测量 ; 自 耗 电 
极 熔化 速度 的 测量 ;单位 电 耗 的 测量 ;电极 调节 器 不 灵敏 区 
的 测量 ;真空 电 渣 炉 真 空 参 数 的 测量 ;加 压 电 洼 炉 熔炼 室 压 
力 的 测量 ;保护 气氛 电 渣 炉 气 体 成 分 的 测量 ;有 衬 电 湘 炉 炉 
裤 质 量 的 检查 ; 电 漂 炉 冷 却 系统 、 气 动 系统 及 液压 系统 的 检 
查 等 。 

TEC60519—9¢ 电热 装置 的 安全 第 8 部 分 MLA 
炊 炉 的 特殊 要 求 》 规 定 了 对 电 滤 重 熔炉 有 关 人 身 装置 安全 
的 特殊 要 求 ,其 中 主要 有 对 按 电压 区 段 、 频 率 区 段 的 分 类 ; 


一 般 安 全 要 求 ;隔离 和 开 合 要 求 ; 与 电网 的 连接 和 内 部 连接 
要 求 ;触电 的 防护 ;过 电流 保护 ;等 电位 连接 要 求 ; 控 制 电 路 
和 控制 功能 要 求 ; 热 影响 的 防护 等 ,并 规定 了 对 加 压 电 汗 炉 
和 真空 电 渣 炉 的 防爆 要 求 ;对 保护 气氛 电 渣 炉 存在 的 惰性 
气体 泄露 可 能 引起 的 室 息 的 防护 要 求 ;对 磁场 辐射 \, 烟 气 和 
粉尘 污染 的 限制 要 求 ;对 触电 、 防 火 和 防爆 、 机 械 设备 的 防 
护 要 求 和 安全 措施 等 。 通 过 本 项 目标 准 的 研制 ,形成 多 项 


具有 国际 先进 水 平 的 研究 成 宁 。 与 2002 年 相 比 ,我 国电 湘 
炉 的 数量 几乎 增加 了 近 1 倍 ,大 多 数 按 国 际 标准 制造 ,技术 
水 平 有 了 历史 性 的 跨越 。 同 时 我 国电 渣 钢 和 合金 的 产量 也 
大 约 提高 了 1 倍 。 其 产量 占 世 界 总 量 的 30 和 。 

目前 ,这些 成 果 已 应 用 于 国内 20 多 台 工 业 电 渣 炉 , 产 
生 了 良好 的 经 济 效 应 和 社会 效益 。 


三 峡 500kV 输电 工程 用 光纤 复合 染 空 地 线 (OPGW) 研制 


自 20 世纪 80 年 代 开 始 ,我 国 便 在 输电 线路 中 采用 光纤 
复合 架空 地 线 ( OPGW) ,涵盖 110kV、220kKV 、330kV、500kV、 
750kV 各 电压 等 级 线路 。 特 别 对 于 新 建 的 110kV 及 以 上 输 
电线 路 ,规定 应 架设 OPGW ,年 用 量 从 几 百 公里 、 几 千 公 里 
至 现在 接近 三 万 公里 的 水 平 。 在 如 此 大 的 用 量 中 ,主要 由 
国外 供应 商 提供 产品 及 金具 附件 ,特别 是 500kV 及 以 上 线 
路 大 芯 数 、 大 跨越 用 OPGW 等 重要 工程 ,当时 几乎 都 从 国 
外 进口 。 

鉴于 国内 OPGW 工程 应 用 的 发 展 和 制造 业 的 现状 ,由 
当时 的 国家 经 济 贸 易 委 员 会 批准 立项 ,并 于 2001 年 底下 达 
“十 五 ”国家 重大 技术 装备 研制 项 目 ( 课 题 攻关 ) 计 划一 一 
500kV 输电 工程 用 OPCW 研制 项 目 ,由 中 国 机 械 工业 联合 
会 作为 项 目 主管 单位 ,上 海 电 缆 研究 所 作为 项 目 承 担 单位 ， 
江苏 中 天 科技 股份 有 限 公 司 、 上 海 赛 新 电力 光线 有 限 公司 
和 石家庄 华能 电力 金具 有 限 公 司 3 家 企业 参加 ,共同 组 成 
科技 攻关 联合 体 , 开 展 项 目 研 制 工作 。 于 2005 年 底 按期 完 
成 了 项 目的 各 项 研究 内 容 , 通 过 了 中 国 机 械 工业 联合 会 组 


织 的 验收 工作 。 项 目 对 ( 复合) 不锈钢 管 和 无 锋 铝 管 两 种 结 
构 OPGW 及 其 金具 进行 了 系统 研究 ,解决 了 S00kV 输电 线 
路 用 OPGW 及 金具 的 结构 设计 、 材 料 选择 .工艺 装备 .生产 
技术 测试 技术 工程 应 用 技术 等 一 系列 关键 技术 ,特别 是 
在 大 长 度 、 大 芯 数 .大 余 长 的 (复合 ) 不 锈 钢管 和 无 缝 铝 管 光 
单元 制造 技术 、 提 高 OPGW 耐 雷 击 性 能 的 新 结构 选 型 及 防 
护 措 施 研究 、 舞 动 试验 机 理 及 新 型 舞动 试验 机 构 的 研制 等 
方面 ,取得 了 创新 性 的 成 果 , 获 得 了 2 项 专利 。 该 成 果 总 体 
达到 了 国际 同类 产品 与 技术 的 先进 水 平 。 

项 目 研 究 成 果 已 应 用 于 500kV 及 以 上 电压 等 级 输电 线 
路 用 OPGW 与 金具 的 设计 及 制造 ,并 成 功 应 用 于 三 峡 送 出 
工程 . 西 电 东 送 工程 等 数 十 个 500kV 主干 线路 和 大 跨越 输 
电线 路 。 项 目 完成 的 各 项 工作 促进 了 我 国 OPGW 制造 产业 
的 发 展 和 技术 水 平 的 提高 ,为 我 国 OPGW 产业 技术 创新 和 
产业 能 级 的 提高 做 出 了 积极 贡献 。 产品 全 部 实现 了 国产 
化 ,替代 进口 ,产生 了 显著 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 


起 高 压 直 流 输电 工程 成 套 设备 系统 设计 与 模拟 技术 研究 


该 项 目 依 托 三 峡 至 广东 +500kV 直流 输电 工程 ,主要 研 
究 内 容 :(D 增 添 部 分 计算 机 软件 程序 ,与 原 有 其 他 软件 一 起 
构成 较为 完整 的 超 高 压 直 流 输电 工程 成 套 设备 系统 研究 与 
设计 的 数字 仿真 系统 。@@ 引 进 实时 数字 式 模拟 器 (RTDS ) ， 
熟练 掌握 RTDS 的 使 用 ,建立 实时 数字 模拟 系统 。 久 确定 依 
托 工程 系统 单线 图 ,确定 系统 运行 方式 ,计算 不 同 运行 方式 
下 的 系统 稳 态 运行 参数 ,确定 相应 设备 的 稳 态 工作 条 件 。 
志 筛 选 典型 扰动 工 况 ,研究 交 、 直 流 系 统 潮 流 、 稳 定性 ,确定 
PE rT HE. GFE RTDS 实时 模拟 器 上 建立 依托 工程 的 模型 。 
对 直流 输电 工程 进行 实时 模拟 研究 ,验证 各 种 上 典型 扰动 及 
故障 情况 下 的 系统 特性 及 控制 系统 的 调节 功能 ,对 控制 参 
数 进行 优化 ,进行 实时 与 非 实时 仿真 模拟 主要 结果 的 对 比 
FA ORAE HE HVDC 工程 绝缘 配合 设计 程序 ISO ,并 结 
合 EMTDC 程序 ,筛选 典型 过 电压 工 况 及 不 同位 置 上 避雷 器 
的 参数 ,计算 暂 态 过 电压 与 工 频 过 电压 , 校 核 设备 绝缘 水 


平 。 计 算 典 型 故障 电流 ,计算 设备 过 电流 应 力 。(D 对 无 功 
平衡 进行 研究 ,计算 换 流 阀 在 交流 侧 产 生 的 谐 波 电流 及 在 
直流 侧 产 生 的 谐 波 电压 。 确 定 交 、 直 流 滤 波 右 设备 方案 , 计 
算 交 直流 滤波 器 性 能 及 额定 值 。 曙 编制 直流 输电 工程 主 
要 设备 技术 规范 ,与 中 标 厂商 技术 规范 比较 ,做 出 分 析 并 提 
出 建议 ,为 后 续 直 流 输 电工 程 成 套 设 备 系统 研究 与 设计 以 
我 为 主 做 好 技术 准备 。 

该 项 目 建 立 了 完整 的 非 实时 数字 仿真 系统 和 RIDS K 
时 数字 模拟 系统 。 以 三 广 直流 输电 工程 为 研究 对 象 ,从 直 
流 输电 工程 设备 成 套 角度 完成 了 超 高 压 直 流 系统 研究 和 实 
时 数字 模拟 研究 。 仿 真 计算 水 平 及 研究 结果 准确 度 ,达到 
国际 先进 水 平 ,使 国家 重大 技术 装备 输 变 电 制 造 企业 拥有 
并 掌握 了 该 方面 的 技术 ,填补 了 国内 空 日 ,对 早日 实现 超 高 
压 直流 工程 建设 和 直流 设备 国产 化 具有 巨大 的 推动 作用 。 
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500kV 交流 系统 用 线路 型 悬挂 式 复合 外 套 
ARREARS Rat me Ss 


输电 线路 数量 庞大 ,穿越 的 区 域 环 境 变 化 也 较 大 ,对 于 
多 雷 地 区 以 及 土壤 电阻 率 很 难 降低 的 山区 ,线路 防 雷 仍然 
是 一 个 薄弱 环节 。 雷 击 线路 将 在 绝缘 子 串 上 产生 很 高 的 过 
电压 从 而 使 绝缘 子 串 内 络 ,这 将 使 断路 回 频 繁 动作 。 故 使 
断路 器 检修 周期 缩短 。 并 且 绝 缘 子 内 络 、 弧 道 的 工 频 续 流 
会 烧 坏 绝缘 子 。 更 换 这 些 绝缘 子 需要 停电 进行 ,影响 线路 
的 送 电 。 将 线路 避雷 占用 于 线路 的 防 雷 保护 ,对 于 降低 线 
路 的 雷击 跳 闹 率 ,减少 断路 器 的 检修 次 数 和 绝缘 子 串 更 换 
次 数 具有 十 分 重要 的 意义 。 

该 项 目 是 西安 电 奖 研究 所 与 中 国 南 方 电网 公司 超 高 压 
输 变 电 公 司 、 浙 江 省 电力 公司 、 四 川 省 电力 公司 联合 研制 开 
发 。 

该 避雷 器 由 避雷 器 本 体 和 串联 季 际 组 成 ,避雷 器 悬挂 
在 被 保护 线路 绝缘 子 串 附近 , 与 之 并 联 。 在 正常 情况 下 , 避 
雷 才 间 孙 起 隅 离 作 用 。 当 线路 遭遇 雷击 时 ,由 于 避雷 需 伏 


秒 特性 低 于 线路 绝缘 子 串 的 伏 秒 特性 ,避雷 器 串联 间距 首 
先 放电 ,雷电 过 电压 受到 避雷 器 本 体 伏 安 特性 限制 ,使 绝缘 
子 串 上 的 雷电 过 电压 处 于 避雷 器 的 残 压 水 平 , 远 低 于 绝缘 
子 串 的 雷电 放电 电压 ,使 绝缘 子 串 免 于 闪 络 。 当 雷击 结束 
后 ,避雷 器 本 体 电阻 片 优异 的 非 线性 伏 安 特性 ,将 工 频 续 流 
限制 在 毫 安 级 ,间隙 电弧 无 法 维持 ,很 快 恢复 绝缘 状态 ,使 
避雷 器 本 体 与 线路 再 次 隔离 。 该 项 目 研制 的 产品 达到 了 国 
内 领先 水 平 。 

经 过 南方 电网 公司 ,浙江 省 电力 公司 、 四 川 省 电力 公司 
多 条 500kV 输电 线路 的 运行 , 咏 雷 效果 明显 ,未 出 现 雷 击 现 
象 ,获得 用 户 好 评 。 

该 产品 在 输电 线路 上 的 应 用 ,大 大 提高 了 输电 线路 运 
行 的 可 靠 性 。 它 的 推广 应 用 , 必 将 给 电力 运行 部 门 带 来 较 
大 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 


超 高 压 直 流 输 电工 程 用 无 间 隐 金属 氧化 物 避 雷 瑚 


该 项 目 为 " 九 五 " “十 五 "国家 攻关 项 目 , 由 原 国 家 发 展 
与 改革 委员 会 和 西 电 公司 立项 (项 目 编号 :1998 一 05 一 06、 
J2001 一 1844 一 XD 一 05 ) 进行 直流 避雷 项 的 科研 攻关 ,项 目 
主要 内 容 是 利用 国内 技术 独立 自主 研制 开发 超 高 压 直流 输 
电工 程 用 成 套 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 器 ,以 实现 直流 避雷 
器 的 国产 化 。 

在 超 高 压 直 流 输 电工 程 中 ,避雷 器 种 类 多 ,可 分 为 阀 、 
桥 、 直 流 母 线 、. 中 性 母线 直流 中 点 母线 、 直流 滤波 器 、 交 流 
滤波 器 、 平 波 电 抗 器 以 及 交流 母线 等 用 避雷 促 , 不 同类 型 的 
避雷 融 承 受 电压 的 旋 形 不 同 ,参数 要 求 差 异 很 大 ,对 避 和 雷震 
的 保护 水 平 以 及 能 量 耐 受 能 力 要 求 高 ,因而 ,研制 的 技术 难 
度 也 相应 增 大 。 

项 目 主 要 针对 避雷 器 在 直流 场 下 的 运行 状况 进行 了 以 
下 研究 攻关 : 

(1) 成 套 避 雷 器 的 结构 设计 。 
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器 设计 人 员 使 用 的 、 先 进 的 三 维 产品 设计 工具 。 计 算 软 件 

是 针对 目前 我 国 绝 大 多 数 生产 厂家 设计 不 足 而 开发 的 。 系 

统 结 合 了 IEC 标准 和 国家 标准 ， 考虑 了 本 行业 现行 的 工艺 
条 件 , 适 用 于 大 多 数 企业 使 用 。 
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(2) 瓷 外 套 避 雷 咒 的 结构 污秽、 压力 释放 力学 性 能 研 
FE o 
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研究 。 

(4) 避雷 器 的 电流 分 布 . 能 量 应 力 . 电 位 分 布 试验 .计算 
及 优化 。 

(5) 避雷 器 装配 工艺 及 试验 技术 规范 。 

(6) 电 阻 片 配方 与 工艺 的 优化 。 

通过 该 项 目的 攻关 ,积累 了 直流 避雷 器 的 设计 、 制 造 、 
试验 及 运行 经 验 ,完善 了 直流 避雷 器 的 试验 条 件 、 试 验 评 
价 , 实 现 了 超 高 压 直 流 工程 用 金属 氧化 物 避 雷 器 国产 化 ,该 
项 目 研 制 成 果 填 补 了 国内 空白 ,达到 国内 领先 ,国际 先进 水 
平 。 该 项 目的 研制 成 果 已 在 国内 多 条 直流 输电 工程 中 得 到 
应 用 ,替代 进口 ,节省 大 量 外 汇 , 其 社会 效益 和 经 济 效益 十 
分 显著 ,并 具有 很 好 的 应 用 前 景 。 


维 设 计 及 计算 软件 系统 


三 维 设计 部 分 提供 了 一 种 利用 计算 机 软件 进行 三 维 仿 
真 制造 工具 ,使 变 压 需 结构 设计 达到 目 动 化 。 突 破 了 以 往 
二 维 CAD 应 用 传统 的 投影 视图 方式 设计 产品 的 模式 ,在 微 
机 平台 上 实现 了 设计 过 程 的 自动 化 和 可 视 化 ,利用 相关 软 
件 的 三 维 实体 功能 ,在 屏幕 上 仿真 变压器 产品 的 完整 装配 


过 程 。 生 成 与 实物 形状 相同 的 三 维 产品 模型 ,反映 零 部 件 
相互 间 的 配合 信息 ,实现 在 产品 设计 原则 指导 下 的 零 部 件 
间 尺 寸 参 数 相互 关联 的 技术 ,实现 产品 设计 全 过 程 的 数据 
运算 、 校 核 和 传递 ,使 设计 人 员 可 以 在 产品 投产 前 预先 修正 
各 种 设计 失误 。 

计算 软件 突破 了 以 往 变 压 器 设计 过 程 中 仅 进行 前 期 电 
磁 计 算 的 模式 ,在 优化 方案 计算 的 基础 上 ,还 能 仿真 试验 ; 
也 就 是 对 变压器 所 要 求 各 项 指标 的 厕 受 欲 度 进行 仿真 计 
算 。 当 各 项 指标 满足 要 求 后 ,再 投入 产品 的 试验 或 生产 。 
使 产品 样机 试制 成 功率 达到 最 高 。 

该 系统 汇集 了 沈阳 变压器 研究 所 知名 专家 的 智慧 , 选 
用 国际 上 先进 的 支撑 软件 , 按 变压器 结构 形式 确定 一 些 可 
以 选择 的 国内 外 比较 先进 的 产品 结构 ,质量 比较 可 靠 .性 能 


优异 的 组 件 ,引导 专业 厂家 生产 日 趋 标准 化 的 通用 软件 ,由 
此 降低 变压器 的 制造 成 本 ,促进 变压器 行业 整体 水 平 的 提 
高 。 

结构 设计 为 开放 式 的 ,各 种 结构 形式 可 以 任意 组 合 。 
按 变压器 部 件 的 构成 方式 , 系统 定义 了 行业 通用 的 标准 结 
构 类 型 ,标准 结构 上 百 种 ,满足 GB 标准 和 IEC 标准 ,系统 涵 
盖 了 整 台 产品 的 零 部 件 标 准 模板 库 , 提 供 了 用 户 可 选用 的 
组 件 库 及 通用 件 库 。 

该 系统 经 行业 十 几 家 企业 近 百 台 产品 的 实地 测试 ,并 
已 得 到 近 十 家 企业 的 应 用 。 目 前 全 国 变压器 行业 生产 厂家 
超过 1 000 个 ,已 采用 二 维 CAD 技术 的 不 足 50% ,应 用 三 维 
CAD 技术 的 也 只 有 几 家 ,因此 该 系统 发 展 潜力 十 分 巨大 。 


135MW 循环 流 化 床 锅炉 


循环 流 化 床 技术 是 一 种 清洁 燃烧 技术 ,大 大 减少 了 作为 
世界 主要 大 气 污 染 一 一 燃 煤 电站 的 二 氧化 硫 (S0: ) 和 所 氧化 
物 (NOx ) 排 放 , 即 从 根本 上 解决 了 酸雨 问题 。 同 时 ,循环 流 化 
床 锅炉 还 具有 燃料 适应 性 广 、 负 苟 调节 性 好 、 投 资 和 运行 成 本 
相对 较 低 等 优点 ,满足 现代 社会 发 展 环保 的 要 求 , 国 内 市 场 洪 
力 巨 大 ,国产 大 型 化 CFB 锅炉 应 用 前 景 极为 广阔 。 

国际 上 仅 有 3 ~4 家 公司 拥有 135MW CB 技术 ,工程 


届 指 可 数 。 国 内 哈 锅 和 东 锅 都 分 别 与 20 世纪 90 年 代 末 开 
始 对 该 产品 进行 研发 ,通过 自主 研发 和 消化 吸收 引进 技术 
哈 锅 和 东 锅 均 研 发 出 新 一 代 135MW 超 高 压 CFB 锅炉 产品 ， 
并 且 达 到 了 国际 同类 产品 的 先进 水 平 。 

两 家 企业 生产 的 135MW 循环 流 化 床 锅炉 均 于 2005 年 
通过 了 鉴定 ,评价 为 ;该 型 锅炉 属国 内 首创 ,达到 国际 同类 
产品 的 先进 水 平 。 


低压 配 电 系统 雷电 防护 技术 的 研究 


项 目 研究 内 容 包 括 : 

1. 产品 研发 

在 国内 首次 系统 地 开发 了 三 大 类 别 的 电 涌 保 护 器 。 这 
些 产品 研制 成 功 ,打破 了 国际 大 公司 在 中 国 的 垄断 地 位 。 

2. 低压 防 雷 系统 研究 与 工程 应 用 | 

项 目 对 低压 防 雷 保护 系统 进行 了 全 面 . 深 入 的 研究 ,其 
中 电 涌 保护 器 与 后 备 短路 保护 电器 的 配合 技术 及 多 级 电 涌 
保护 器 的 级 间 匹 配 技 术 在 国内 处 于 领先 地 位 。 该 两 项 研究 
成 果 和 研制 的 防 雷 产品 应 用 于 自动 化 监控 系统 的 防 雷 ,成 
效 明显 。 

3. 标准 制定 

项 目 制订 了 4 个 国家 标准 和 2 个 行业 标准 ,填补 了 国内 
电 涌 保护 器 产品 标准 的 空白 。 结 束 了 我 国电 涌 保 护 器 无 标 
生产 的 历史 ， 对 提高 产品 质量 、 确保 用 户 正确 选用 具有 重要 
的 意义 。 

4. 实验 室 建立 

项 目 建立 了 我 国 首 个 能 按 国际 标准 和 国家 标准 要 求 进 
行 完整 测试 的 电 涌 保护 器 试验 室 , 并 成 为 第 一 家 中 国 质 量 
认证 中 心 的 电 涌 保护 器 自愿 性 认证 (CQC) 实验 室 。 


5. 论文 

在 国际 雷电 防护 学 术 大 会 和 专业 杂志 等 发 表 论 文 9 
篇 ,并 宣讲 。 

项 目 开 发 的 产品 现 已 推广 8 家 工厂 制造 ,并 投入 使 用 ， 
同时 低压 防 雷 系统 中 一 些 技术 的 研究 成 果 已 指导 了 工程 设 
计 , 取 得 了 显著 的 社会 和 经 济 效 益 。 

AG50 I 带 点 火 可 控 极 高 通 量 电 涌 保护 器 直接 雷 防护 

Ipeak 为 25kA 

0:12. 5As 

Up :0.9 kV 

发 明 专 利 一 项 

外 观 专利 一 项 

经 检索 , 均 达 到 国际 先进 水 平 

AG50 工 系列 电 涌 保 护 器 感应 雷 防 护 

Imax:15 ~ 100kA 

U,:1.2 ~3.0kV 

发 明 专 利 一 项 

PZS50 系列 组 合式 电 涌 保护 箱 直 接 与 感应 雷 防护 

Imax:20 ~ 80kA 

U,:0.8 ~1.2kV 
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二 上 段 往复 式 生活 垃圾 奖 烧 炉 与 高 温 余热 锅炉 


该 项 目 针对 已 有 炉 排 式 垃圾 焚烧 炉 在 焚烧 我 国 高 水 
分 、 低 热 值 . 不 分 拣 混 合生 活 垃圾 时 存在 燃烧 不 充分 、 热 灼 
减 率 高 等 不 足 , 开 创 性 地 将 逆 推 炉 排 和 顺 推 炉 排 有 机 地 组 
合成 二 段 往复 式 垃圾 焚烧 炉 排 ,其 主要 特征 是 前 部 为 逆 推 
炉 排 ,后 部 为 顺 推 炉 排 ,两 炉 排 间 设 有 台阶 过 度 , 道 推 炉 排 
片头 部 设 有 带 通 风口 的 楼 台 , 炉 排 片 在 宽度 方向 连接 成 一 
体 并 与 新 型 的 侧 密封 补偿 装置 连接 ,该 炉 排 尤其 可 适用 于 
焚烧 热 值 较 低 、 水 分 较 高 ,未 经 分 拣 的 混合 生活 垃圾 。 二 
往复 式 垃 圾 焚烧 炉 取 名 “生活 垃圾 焚烧 炉 ” 获 得 国家 发 明 专 
利 ( 专 利 号 :ZL02111455.2)。 由 于 垃圾 焚烧 产生 的 烟 气 是 
较 强 的 酸性 气体 ,过 热带 壁 温 超 过 450°C 便 进 入 高 温 腐蚀 
区 ,故国 内 垃圾 焚烧 领域 普遍 采用 3.82MPa、400 的 蒸汽 参 
数 。 该 项 目 采 用 了 3.82MPa 450C 的 燕 汽 参数 ,为 此 对 高 温 
过 热 需 采用 了 喷涂 Ni 一 Cr 合金 等 工艺 手段 ,使 高 温 过 热 器 
Ay Agar 3 年 ,锅炉 年 运行 时 间 达 到 8 000h。 


电气 设备 应 对 欧盟 指 


2003 年 2 月 欧盟 发 布 了 在 部 分 电子 电气 设备 中 禁止 使 
用 6 种 有 害 物质 的 RoHS 指令 ,于 2006 年 7 月 1 日 实施 。 届 
时 所 有 指令 范围 内 出 口 到 欧盟 市 场 的 电子 电气 产品 不 能 含 
有 6 种 有 害 物质 。 该 指令 虽 以 保护 环境 和 人 类 健康 为 由 ， 
实质 是 工业 发 达 国 家 借助 掌握 高 端 技术 ,为 保护 其 国家 和 
地 区 市 场所 设置 的 技术 壁垒 。 

该 项 目 选择 了 电子 电气 设备 用 电 接 触 材料 和 电动 工具 
用 电池 作为 研究 对 象 ,通过 对 行业 的 调研 分 析 , 提出 我 国电 
气 设备 逐年 采用 环保 型 材料 的 时 间 表 ,制定 环保 型 电 触 头 
材料 、 电 动工 具 用 环保 型 电池 及 充电 器 的 相关 技术 标准 、 检 
测 方法 ,并 通过 行业 协会 指导 触 头 主要 生产 企业 、 电 动工 具 
主要 出 口 企业 利用 欧盟 指令 实施 前 的 过 湾 期 改进 工艺 工 
装 。 力 争 将 欧盟 指令 对 我 国电 子 电 气 设备 出 口 的 影响 减 到 
最 小 ,保持 我 国电 动工 具 多 年 来 拼 打出 来 的 出 口 欧美 市 场 
的 大 好 局 面 和 已 取得 的 国际 市 场 份额 。 并 对 进一步 扩大 电 
子 电 气 设备 出 口 创造 条 件 。 

该 项 目 通过 对 我 国 量 大 面 广 低压 电 需 设备 用 含 锅 电 触 


新 能 源 和 可 再 生 能 


该 项 目 是 针对 我 国 快速 发 展 的 质子 交换 膜 燃料 电池 开 
展 建立 标准 体系 、 制 定 基础 标准 以 及 提出 测试 技术 的 研究 
项 目 , 完 成 1 项 技术 标准 体系 ,4 项 国家 标准 报批 稿 ,2 项 测 
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二 段 往 复式 垃圾 焚烧 炉 单 炉 处 理 量 宇 200Wd, 热 灼 减 率 
<3% ,年 运行 时 间 宇 8 000h。 余 热 锅炉 热效率 宇 75% ,蒸汽 
参数 ;压力 3.82MPa, 温 度 450C ,过 热 器 寿命 光 3 年 ,年 利用 
时 间 宇 8 000h。 二 段 往复 式 垃圾 焚烧 炉 的 销售 价 约 为 同类 
进口 炉 排 的 60% 。 截 至 2005 年 ,公司 累计 销售 二 段 往 复式 
垃圾 焚烧 炉 13 套 ,正在 执行 的 有 7 套 ; 处 理 量 为 同期 国内 炉 
排 炉 市 场 的 23% ,二 段 往复 式 垃 圾 焚烧 炉 能 够 适用 焚烧 处 
理 南 北 不 同 质量 的 生活 垃圾 ,是 目前 国内 单一 炉 型 销售 量 
最 大 的 产品 。 

二 段 往复 式 垃 圾 焚烧 炉 与 高 温 余 热 锅炉 于 2005 年 2 月 
通过 浙江 省 科技 厅 组 织 的 科技 成 果 鉴 定 ,鉴定 意见 认为 : 
“二 段 往复 式 垃圾 焚烧 炉 与 高 温 余 热 锅炉 已 经 获得 国家 发 
明 专 利 ,是 我 国 首 个 拥有 自主 知识 产权 、 国 产 化 的 垃圾 焚烧 
技术 和 设备 ,填补 了 国内 空白 , 居 国 内 领先 地 位 , 总体 上 达 
到 国际 同类 产品 的 先进 水 平 ”。 





令 有 害 物质 替代 材料 的 措施 研究 


头 材 料 现状 .用 银 氧 化 锡 电 触 头 材料 替代 银 氧 化 锅 的 技术 、 
产业 结构 以 及 市 场 导 向 现状 的 调查 分 析 , 提 出 了 我 国电 顺 
设备 采用 环保 型 触 头 材料 的 蔡 代 顺序 时 间 表 和 政策 性 建 
议 。 完 成 了 我 国 银 氧 化 锡 电 触 头 材料 检测 方法 研究 以 及 试 
验 检测 。 按 照 材料 供应 链 的 客观 规律 ,通过 试验 和 验证 , 提 
出 了 我 国电 池 式 电动 工具 采用 钊 氧 电池 替代 锅 镍 电池 的 措 
施 建 议 ,以 符合 欧盟 指令 要 求 ,保持 我 国电 池 式 电动 工具 的 
出 口 优势 。 在 上 述 研究 基础 上 ,完成 了 GB/T20235—2006 
《 银 氧化 锡 电 触 头 材料 技术 条 件 》 和 《电动 工具 用 圆柱 密封 
狂 氢 可 充 单 体 电池 /标准 草案 。 

该 项 目 对 于 我 国电 器 产品 采用 环保 型 材料 ,促进 产品 
技术 结构 调整 ,提高 行业 和 产品 环境 竞争 力 ,应 对 欧盟 于 
2006 年 7 月 生效 的 《禁止 在 电子 电气 产品 中 使 用 六 种 有 害 
物质 》( RoHS ) 指令 ,继续 保持 和 扩大 我 国 出 口 优势 产品 , 提 
高 在 国际 市 场 的 竞争 力 具 有 重要 的 意义 。 对 于 相关 行业 应 
对 国外 技术 性 贸易 措施 同样 较 强 的 借鉴 作用 。 


源 关 键 技术 标准 研究 


试 技术 方法 报告 。 该 项 目 实施 过 程 中 ,结合 我 国 已 取得 的 
重要 科技 成 果 , 同 步 跟踪 国际 标准 化 进程 ,组 织 制定 的 标准 
既 考 虑 国际 接轨 ,也 兼顾 我 国 国情 和 自主 研究 成 果 。 


该 项 目 实施 期 间 以 及 绪 题 后 的 成 条 应 用 于 燃料 电池 
发 动机 "的 各 项 研制 工作 ,推进 了 “863 "电动 汽车 重大 专项 
的 顺利 实施 ;应 用 于 国家 或 地 方 的 燃料 电池 其 他 项 目 和 产 
业 化 基地 建设 中 ,作为 了 规范 性 依据 ;以 项 目 为 基础 搭建 了 
产 . 学 、 研 紧密 结合 的 平台 ,培养 了 技术 和 标准 化 相 结合 的 
队伍 ,并 将 在 此 基础 上 组 建 全 国 燃料 电池 标准 化 技术 委员 
会 ;应 用 于 企业 标准 和 相关 文件 的 制定 ,使 企业 操作 规范 与 
标准 要 求 有 机 统一 ;应 用 于 规范 和 培育 市 场 ,促进 了 燃料 电 
池 产 品 的 商品 化 ,也 为 消费 者 提供 产品 质量 判断 依据 。 据 
不 完全 统计 ,日 2004 年 以 来 ,由 于 该 项 目 成 果 的 应 用 而 新 增 
产量 (包括 车 用 电池 堆 和 便携 式 电 池 堆 )3 400 余 台 ,新 增产 


值 约 4 848 万 元 。 

该 项 目 研 究 制定 的 质子 交换 膜 燃 料 电池 领域 的 国家 标 
准 及 标准 体系 ,填补 了 我 国 在 此 高 新 技术 领域 的 标准 空 日 。 
项 目 成 果 得 到 广泛 应 用 ,充分 实现 了 标准 化 和 国家 重大 科 
研 项 目的 紧密 结合 ,调动 各 方面 积极 性 关注 和 支持 燃料 电 
池 技 术 的 研发 和 产业 化 发 展 ,规范 市 场 使 企业 取得 了 良好 
的 经 济 效益 ,保护 了 用 户 和 消费 者 的 权益 。 该 项 目的 成 采 
将 为 我 国 能 源 的 自主 性 和 多 样 性 提供 技术 标准 的 支撑 ,为 
建设 资源 节约 型 社会 ,缓解 我 国 当 前 经 济 与 资源 、 环 境 发 展 
不 协调 的 矛盾 做 出 重要 的 贡献 。 


电力 商业 运营 理论 .关键 技术 与 设备 的 研究 及 应 用 


该 项 目 主要 解决 商业 运营 趋势 下 的 电力 系统 安全 、 经 
济 运营 问题 ,以 实现 资源 的 优化 配置 ,为 工农 业 生 产 、 居 民 
生活 提供 安全 可靠. 优质 ,经 济 的 电力 。 

将 现代 的 计算 机 技术 、 网 络 通信 技术 与 电力 系统 工程 
技术 紧密 结合 ,运用 理论 创新 成 果 和 关键 技术 研究 成 果 自 
主 研制 .开发 了 发 电厂 SIS、 电 力 企 业 ERP 系统 、 发 电厂 信息 
管理 系统 、 客 户 交 纳 电费 信用 与 风险 等 级 评价 等 多 个 系统 
与 相关 设备 。 已 发 表 论 文 70 多 篇 ,其 中 被 了 等 收录 60 多 


篇 。 已 通过 科研 项 目 验 收 15 项 ;已 通过 科技 项 目 鉴 定 五 
项 ,其 中 3 项 整体 达到 国际 先进 水 平 ,两 项 达 国 内 领先 水 
平 ; 获 自主 知识 产权 16 项 。 

该 项 目的 理论 研究 成 果 与 技术 成 果 自 2004 年 投入 市 场 
以 来 ,已 创 软 件 销售 收入 3 020 万 元 ,新 增 利润 1 296 HJG, 
新 增 税收 337 万 元 ,实现 节能 降 耗 8. 867 亿 元 ,减少 SO, HF 
放量 2.212 5 Ft, 


150MW 空冷 汽 轮 发 电机 


150MW 空冷 汽 轮 发 电机 是 该 公司 为 山东 滕州 新 源 热 电 
有 限 公 司 制造 的 , 共 装 机 2 台 ,属于 滕州 市 集中 供 热 工 程 
(热源 部 分 ) 。 该 机 是 目前 国内 自行 研制 的 容量 最 大 、 投 产 
最 早 的 空冷 汽 轮 发 电机 。 该 机 采用 了 许多 新 技术 、 新 结构 
和 新 材料 ,主要 有 冷却 系统 采用 单 路 密闭 加 转子 副 模 冷却 
方式 ,使 风量 分 布 均匀 ,提高 了 冷却 效果 ;定子 绕组 采用 VPI 
真空 整 浸 技术 ,提高 了 整体 绕组 强度 ,保证 了 电机 绝缘 系统 
的 可 靠 性 ;定子 线 棒 采 用 计算 机 优化 设计 改善 角 部 场 强 ,及 
不 完全 换 位 技术 ,减少 内 部 涡流 损耗 ,提高 了 定子 线 棒 的 使 
用 寿命 ; 主 绝缘 厚度 减 薄 技 术 ( 单 边 3.5mm) , 击 穿 电压 大 于 
100kV(13.8kV 等 级 ) ,提高 了 电机 材料 有 效 利用 率 。 这 些 
技术 的 应 用 保证 了 150MW 空冷 汽 轮 发 电机 各 项 性 能 指标 
满足 设计 要 求 ,达到 国家 标准 。2 台 150MW 空冷 汽 轮 发 电 
机 分 别 于 2003 年 3 月 1 日 和 2003 年 11 月 20 日 投入 运行 ， 
运行 良好 。, 至 今 累 计 发 电 16 060h ,效益 显著 。 


主要 技术 指标 : 

视 在 功率 176.47MVA 

有 功 功 率 150MW 

额定 电压 ”13. 8kV 

额定 电流 7 383A 

额定 转速 3 000r/min 

额定 功率 因数 (滞后 ) 0.85 

额定 频率 50Hz 

相 数 3 

绝缘 等 级 了 级 ( 温 升 按 B 级 考核 ) 

冷却 方式 ”密闭 循环 空气 冷却 ,其 中 转子 绕组 为 空 内 
冷 .定子 绕组 及 铁心 为 表面 冷却 

励磁 方式 由 机 端 变压器 经 静止 可 控 硅 整流 装置 励磁 

额定 励磁 电压 ”269V 

额定 励磁 电流 1686 A 
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CM2(Z) Fl) BBE Sh oo SN BT ES ae 


CM2 (Z) 系列 塑料 外 党 式 断路 器 主要 用 于 交流 频率 
50Hz ,额定 工作 电压 690V 及 以 下 ,额定 工作 电流 从 100 ~ 
630A 的 电路 中 做 不 频繁 转换 及 电动 机 不 频繁 起 动 之 用 。 断 
路 器 具有 过 载 、 短 路 、 欠 电压 保护 、 接 地 保护 和 控制 功能 , 具 
有 高 性 能 、 小 型 化 模块 化 和 网 络 化 等 特点 ,为 绿色 环保 产 
品 。 项 目 产品 主要 应 用 于 城乡 、 工 厂 各 级 配 电 网 络 之 中 ,用 
来 分 配 网 络 电 能 ,能 保护 线路 和 电源 设备 不 受 损坏 。 

CM2(Z) 系列 塑 元 式 断 路 圳 是 根据 国内 电力 系统 发 展 
需求 ,通过 自行 设计 开发 的 新 一 代 产 品 , 产 品 的 开发 吸收 了 
国内 外 先进 设计 、 制 造 技术 ,该 系列 产品 是 瞄准 当今 国际 同 
类 型 塑 这 式 断路 器 最 新 发 展 水 平 而 定位 的 ,同时 具有 高 运 
行 分 断 能 力 、 高 可 靠 性 、 带 隔离 功能 等 优点 ,其 中 CM2 系列 
热 磁 型 脱 扣 器 参数 可 实现 现场 用 户 自 调 ;CM22Z 系列 智能 型 
脱 扣 器 具有 "三 段 " 保护、 接地 保护 和 不 平衡 保护 等 功能 , 塑 
造 了 新 一 代 断 路 器 的 全 新 形象 。 

该 项 目 产 品 已 通过 上 海 电 器 设备 检测 所 低压 电器 检测 
站 全 套 3C 认证 试验 ,性 能 符合 CB14048. 2 一 2001 和 
IEC60947 一 2 低压 开关 设备 和 控制 设备 低压 断路 器 》 标 准 
和 Q/320581 AQ0051 一 2004《 CM2 系列 塑料 外 壳 式 断路 器 


企业 标准 的 要 求 。 

主要 技术 特点 :中 实现 产品 的 小 型 化 和 高 性 能 。 包 具 
有 数字 化 、 网 络 化 的 功能 。 凶 采用 先进 的 CPU 控制 技术 , 实 
现 面板 液晶 显示 ,连续 可 调 , 沫 单 式 管理 ,用 户 还 具有 密码 
保护 功能 。@ 采用 新 型 灭 弧 技术 一 一 气 吹 新 技术 和 限 流 原 
理 , 实 现 小 型 化 、 高 分 断 ,不 同 的 分 断 级 别 断 路 器 (L、M、H) 
分 断 能 力 提 高 了 一 个 等 级 , H 型 的 CM2 (Z)—125A 和 
225A:1 /7 达到 85/70kA, CM2 ( Z)—400A FI 630A; 1/1, 
达到 100/75kA, OKAR Hbi, AA OE hl eR 
警 .远程 通信 等 不 同 的 模块 。@ 可 通信 的 总 线 端口 集成 内 
置 化 ,无 需 外 挂 转 接 器 即 可 实现 Modbus 的 现场 总 线 通信 。 
D 应 用 国际 上 最 先进 的 多 种 协议 ,可 实现 多 种 总 线 通 信之 
间 互 连 互通 ,如 :Modbuas 与 Devicenet、 Profibus 转 接 器 等 。 
@@ 在 电器 行业 率先 采用 以 太 网 与 总 线 之 间 的 转换 技术 , 实 
现 断 路 器 以 太 网 通信 。( 全 系列 断路 颖 采用 可 回收 材料 ， 
实现 绿色 环保 ,不 可 回收 材料 使 用 率 安培 重量 比 最 小 。 

该 项 目 产 品 于 2005 年 12 月 通过 江苏 省 科技 成 果 鉴 定 。 
产品 已 广泛 应 用 于 工矿 、 船 舶 楼 宇 、 医 院 等 保护 精度 高 及 
自动 化 程度 大 的 场合 。 


RMM2 一 250/3、4,630/3、4 塑料 外 壳 式 断路 器 


项 目 研制 的 断路 器 具有 当代 国际 同类 产品 先进 水 平 ， 
拥有 三 项 技术 专利 。 主 要 用 于 交流 50Hz, 额定 工作 电压 
400V ,额定 电流 630A 及 以 下 的 配 电 网 络 中 ,作为 分 配 电能 
和 保护 线路 及 电源 设备 免 受 过 载 . 欠 电压 、 短 路 的 危害 。 技 
术 性 能 符合 GB14048. 2《 低 压 开 关 设 备 和 控制 设备 低压 断 
路 器 》, 达 到 正 C60947 一 2 的 要 求 。 其 特点 为 : 双 断 点 直 动 
式 触 头 , 分 断 速度 快 ,分断 能 力 更 高 ;智能 型 过 电流 脱 扣 器 ， 
脱 扣 精 度 高 ,具有 三 段 保 护 ;无 需 辅助 电源 、 抗 干扰 能 力 强 ; 
实时 电流 可 调 范围 大 、 精 度 高 ,简化 选择 和 安装 ;具有 限 流 
作用 ,有 效 保护 负载 ; 配 有 预报 警 指 示 。 

主要 技术 指标 :额定 电压 AC400V 50Hz; 额定 电流 100 
~630A; 极 数 3 极 、4 极 ;额定 极限 分 断 能 力 65kA; 额定 运行 
分 断 能 力 50kA。 

主要 技术 创新 点 : 

(1) 触 头 系统 。 该 系列 产品 只 有 带 脱 扣 装 置 的 断路 器 
用 单 极 模块 ,接触 模块 内 装 有 动 触 头 可 上 下 运动 ,并 有 过 电 
流 保护 装置 ,加 工 、 装 配方 便 ,这 种 多 个 单 极 接触 模块 组 成 
的 断路 器 开 断 速度 较 快 ,并 与 电子 脱 扣 器 配套 后 ,具有 多 种 
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保护 功能 。 该 模块 的 应 用 ,加 速 了 将 塑 沈 式 断 路 器 向 数 字 
化 .模块 化 方向 发 展 ,改变 了 传统 的 设计 装配 方式 。 

(2) 插 入 式 触 头 装置 。 本 发 明 主 要 是 克服 了 原 有 断路 
器 插入 式 触 头 温度 升 高 ,以 及 断路 髓 本 体 与 插入 支 座 间 的 
连接 不 太 稳固 的 缺陷 。 该 装置 通过 增加 骨 入 在 板 的 每 个 环 
形 均 不 槽 内 的 接触 片 数 ,同时 采用 接触 片上 下 不 对 称 的 结 
构 , 达 到 降低 温 升 和 使 得 断路 器 本 体 与 插入 支 座 间 的 连接 
稳固 作用 。 

(3) 采 用 了 先进 的 不 平衡 电流 和 接地 故障 电流 取样 方 
法 。 具 有 国际 先进 水 平 。 本 方法 采用 先进 的 电子 式 求 取 矢 
量 和 方法 ,大 大 提高 了 采样 精度 和 抗 干 扰 能 力 , 增 加 了 保护 
的 可 靠 性 ,同时 减 小 了 具有 接地 保护 功能 的 塑料 外 完 式 断 
路 器 体积 。 

RMM2 一 250/3、4,630/3 4 塑料 外 壳 式 断路 器 主要 用 于 
电厂 、 钢 厂 及 供电 局 。 产 品 的 开发 研制 ,拥有 自主 知识 产 
权 , 替 代 了 进口 的 同类 产品 ,在 2003 ~ 2005 年 产品 共计 销售 
40 792 台 。 


110kV 小 型 化 GIS 用 SF, ist ( 448) 
无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 


产品 主要 应 用 于 110kV 电力 系统 中 ,是 110kV GIS 设备 
人 免 受 雷电 及 操作 过 电压 损坏 的 重要 保护 电器 。 避 雷 器 在 下 
常 运行 时 ,氧化 锌 电阻 片 蛙 极 高 的 阻 值 ,通过 避雷 器 只 有 微 
安 级 的 漏电 流 , 当 系统 出 现 过 电压 时 ,由 于 氧化 锌 电阻 片 优 
异 的 非 线性 及 大 的 通 流 能 力 , 使 避雷 器 两 端的 电压 被 限制 
在 允许 值 之 下 ,并 能 吸收 较 大 的 线路 能 量 , 从 而 保护 电器 设 
备 免 受 过 电压 危害 ,并 保证 进 雷 器 目 身 安全 。 

GIS 用 SF, 把 式 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 ,其 工作 原理 
与 次 套 式 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 器 基本 相同 。 但 其 有 日 己 
独 有 的 特点 ,如 由 于 SF, 气体 的 充 人 ,使 其 绝缘 强度 大 幅度 
提高 ,相间 距离 , 相 地 距离 可 大 大 缩小 ,使 产品 布置 空间 及 
占 地 面积 大 大 减 小 ;产品 性 能 稳定 可 靠 ,检修 周期 长 ,其 陡 
波 响应 特性 优异 ,特别 是 陡 波 残 压 的 降低 ,对 于 伏 秒 特性 较 
平坦 的 全 封闭 组 合 电 器 保护 特别 有 利 。 

该 产品 体积 小 、 重 量 轻 , 属 小 型 化 产品 。 产 品 均 由 单 柱 
芯 体 、 盆 式 绝 缘 子 、 钢 体 等 组 成 , 忌 体 封装 在 炙 体 内 , 镀 体 内 


充 人 绝缘 强度 很 高 的 SF。 气体 ,使 相 地 距离 大 大 减 小 ,并 使 
氧化 锌 电阻 片 不 受 外 界 环境 的 于 扰 ,提高 产品 运行 的 安全 
性 和 可 靠 性 。 产 品 在 设计 过 程 中 ,对 其 内 部 电场 及 电位 分 
布 进行 了 计算 并 进行 了 优化 设计 ,使 其 内 部 电场 及 电位 分 
布 均 在 允许 的 范围 内 ,并 且 电场 分 布 基本 对 称 .均匀 。 产 品 
设 有 防爆 装置 ,能 在 产品 故障 时 及 时 有效 地 动作 ,避免 故 
障 造 成 不 必要 的 损失 。 产 品 通 过 国家 绝缘 子 避 雷 器 质量 监 


督 检验 中 心 对 产品 进行 的 各 项 试验 ,试验 结果 合格 。 


与 传统 产品 相 比 ,该 产品 具有 以 下 优点 ; 

(1) 产 品 采用 高 梯度 、 大 容量 的 氧化 锌 电阻 片 ,大 大 减 
少 了 单 台 产品 使 用 的 电阻 片 数 量 , 极 大 缩小 了 避雷 器 的 体 
积 , 实 现 产 品 小 型 化 。 

(2) 为 方便 现场 安装 及 现场 试验 ,110kyV 产品 设计 有 项 
出 线 和 侧 出 线 两 种 安装 方式 ,方便 了 GIS 设备 现场 布置 及 
SF 0 


500kV 70Mvar 并 联 电抗 器 研制 


并 联 电抗 项 是 远 距 离 输 电网 络 中 不 可 缺少 的 重要 设 
备 , 它 主要 被 用 来 补偿 输电 长 线 上 的 充电 电流 ,削弱 电容 效 
应 ,限制 系统 工 频 电 压 升 高 ,并 能 有 效 抑制 操作 过 电压 ,还 
可 以 起 到 消除 同步 发 电机 带 空 载 长 线 时 产生 的 自 励磁 现 
象 。 远 距离 输电 系统 如 不 使 用 并 联 电抗 器 将 难以 实现 其 预 

随 着 我 国电 力 事业 的 飞速 发 展 ,对 输电 系统 安全 可 靠 
性 的 要 求 越 来 越 高 ,对 并 联 电抗 器 的 需求 也 日 益 增加 。 针 
对 以 往 超 高 压 大 容量 并 联 电抗 器 存在 的 损耗 大 噪声 高 、 容 
易 发 生 局 部 过 热 等 问题 , 西 变 公司 通过 科研 攻关 掌握 了 关 
键 技术 ,有 效 解决 了 这 些 难 题 。 

西 变 公司 自主 创新 研制 的 新 一 代 超 高 压 大 容量 并 联 电 
抗 器 系列 产品 ,损耗 低 、 噪 声 低 、 无 局 部 过 热 . 可 靠 性 高 ,是 
我 国 输 变 电工 程 所 需 的 环保 节能 型 新 产品 ,技术 性 能 达到 


国际 先进 水 平 ,在 噪声 、 振 动 .局 部 过 热 等 关键 技术 指标 上 
优 于 国外 同类 产品 。 

新 产品 的 特点 是 采用 单 相 、 心 柱 带 气 了 两 边 带 旁 斩 的 
铁心 结构 。 铁 斩 采 用 碟 形 弹簧 压 紧 ,铁心 外 套 线 圈 ,冷却 方 
式 为 油 浸 自 冷 。 线 圈 结 构 型 式 为 多 层 圆 简 式 。 油 箱 采 用 多 
边 形 钟 罩 式 结构 ,机 械 强 度 高 结构 紧凑 。 该 系列 产品 设计 
合理 ,性 能 先进 ,其 中 BKD—70000/500 损耗 小 于 115 kW, 
噪声 70 dB ,油箱 最 大 振幅 32. 5pm , 油 面 温 升 38.8 Ko 

西 变 公司 自主 开发 500 kV 并 联 电抗 器 ,在 消化 吸收 和 
技术 创新 基础 上 ,形成 了 具有 本 企业 特色 的 专 有 技术 ,在 国 
际 市 场 上 具有 极 大 的 竞争 力 。 西 变 向 国内 500kV 输电 网 络 
提供 的 并 联 电抗 器 已 有 500 台 以 上 ,推广 应 用 新 技术 生产 的 
中 低压 并 联 电 抗 器 也 近 200 台 ,市 场 占 有 率 为 80% ,并 且 订 
货 量 还 在 逐年 增长 。 


+500kKV 直流 棒 形 支柱 资 绝 缘 子 的 研制 


+ 500kV 直流 棒 形 支柱 绝缘 子 用 于 + 500kV 直流 换 流 
站 内 作 高 压 母 线 、 隔 离开 关 和 平 波 电抗 器 的 绝缘 支撑 用 ,是 
直流 输 变 电 的 重大 装备 。 目 前 三 一 常 、 三 一 广 、 贵 一 广 三 条 


+ SOOkV 直流 输电 工程 换 流 站 是 通过 国外 招标 方式 分 别 由 


ABB 和 西门 子 两 家 公司 总 承包 。 而 换 流 站 内 的 直流 棒 形 文 


柱 绝缘 子 当时 国内 不 能 生产 ,是 由 这 两 家 公司 从 国外 的 公 


名 优 产品 及 获奖 项 目 - 225 


司 采购 的 。 为 了 今后 几 条 直流 输电 工程 设备 的 国产 化 , 西 
安西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 作为 国内 电 次 行业 的 重点 企 
业 承 担 了 该 产品 的 研制 任务 。 研 制 该 产品 对 今后 三 峡 水 利 
枢纽 工程 正式 运行 后 设备 的 维护 ,更 新 能 起 到 重要 的 保障 
作用 ,另外 通过 对 这 一 高 技术 、 高 难度 产品 的 研制 .可 以 提 
高 企业 的 自主 开发 能 力 和 技术 创新 能 力 , 从 而 带动 其 他 产 
品 的 技术 水 平 上 等 级 、 上 台阶 ,以 保持 企业 的 可 持续 发 展 。 

产品 的 主要 参数 ; 

(1) 额定 电压 : +500kV; 最 高 电压 : +515kV peak, 


(2) 雷电 冲击 耐 受 电压 ;2 550kV peak ; 操作 冲击 耐 受 电 
压 :1 550kV peak, 

(3) 人 工 污秽 耐 压 :在 0. 04mg/cm 盐 密 下 耐 受 直流 电 
Æ DC 566. 5kV。 

(4) EE HERE -54mm/kV, ZS #RGHE :27 810mm, 

(5) SHH TA taf :8kN 

该 项 目 在 国内 是 首 家 开发 ,已 于 2005 年 通过 了 国家 验 
收 。 其 技术 水 平 属国 内 技术 领先 ,国际 先进 水 平 。 


CCGZ127 一 4 型 低压 电力 载波 集中 抄 表 系统 


CCGZ127—4 型 低压 电力 载波 集中 抄 表 系统 主要 由 载 
波 电 能 表 、CG2Z127 一 4j 集中 器 、 主 站 管理 系统 三 部 分 组 成 。 

该 产品 是 我 公司 独立 目 主 开发 的 新 产品 , 它 采 用 了 美 
国 Echelon 公司 LonWorks 现场 总 线 技术 ,以 Echelon 公司 的 
神经 元 微 处 理 器 PL3150 为 核心 开发 的 智能 型 分 布 式 监控 
网 络 产 品 ; 是 LON (局 部 操作 网 ) 技术 的 直接 应 用 。Lon- 
Works 使 用 的 开放 式 通讯 协议 LonTalk 为 设备 之 间 交 换 控制 
状态 信息 建立 了 一 个 通用 的 标准 ,使 控制 网 络 更 易 扩 展 和 
维护 ;支持 各 种 通讯 介质 , 尤 以 电力 线 和 双 绞 线 见 长 ,不 同 
通讯 介质 间 可 通过 路 由 器 简单 连接 ,因此 组 网 更 加 灵活 ,不 
受 现场 条 件 限制 ;网 络 上 每 个 设备 都 是 智能 节点 ,可 独立 地 
接收 、 发 送 和 处 理 网 络 信息 ,不 需 依 赖 其 他 控制 设备 进行 决 
策 和 信息 处 理 , 个 别 设备 的 故障 不 影响 控制 网 络 其 他 部 分 
工作 ,因此 控制 网 络 更 加 可 靠 。 

主要 技术 经 济 指标 : 

(1) 通 讯 方式 :BPSK 双 频 载波 。 

(2) 频 带 使 用 范围 :A 一 BAND: 60kHz ~ 90kHz, C— 
BAND :110kHz ~ 140kHz, 

(3) 发 送信 号 幅 值 :7Vp 一 p。 

(4) 信 号 接收 灵敏 度 ;7mV。 


ZN105—12/T6300—80 


由 于 我 国 目 前 大 型 用 电 企业 自 备 电厂 和 小 型 发 电机 组 
所 用 发 电机 出 口 保 护 断 路 器 多 为 空气 、 少 油 或 SF。 断路 器 ， 
这 类 汤 路 器 存在 体积 巨大 、 维 护 困 难 等 缺点 。 而 且 在 开 断 
大 容量 和 高 直流 分 量 负载 方面 存在 很 大 的 困难 。 我 国 的 大 
容量 发 电机 保护 真空 断路 器 目前 仍然 依赖 进口 。 

为 了 满足 我 国 5 万 kW 以 下 发 电机 出 口 保护 断路 器 的 
需要 ,北京 北 开 电气 股份 有 限 公司 在 2001 年 立项 开发 研制 
了 ZN105 一 12/T6300 一 80 型 发 电机 真空 断路 器 。 

主要 技术 参数 特点 : 

(1) 绝 绿 水 平 高 。 断 口 间 的 雷电 冲击 耐 受 电压 为 
85kV ,1min 工 频 耐 受 电 压 达 到 50kV。 而 普通 配 电 断路 器 的 
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(5) 载 波 电能 表 功 耗 : <2W, 集 中 器 功 耗 : <SW. 

(6) 工 作 电 源 :220V +20% ,50Hz + 10% 。 

(7) 工 作 环 境 温度 ; -2SY ~ +55 和 ,相对 湿度 ; <95% 
(不 凝结 )。 

(8) 电 力 载 波 传输 速率 :5. 4kbps, 集 中 器 与 主 站 通讯 速 
率 :9 600kbps .38 400kbps。 

(9) 系 统 数据 抄 读 总 差错 率 :0。 

(10) 现 场 条 件 下 ,系统 一 次 抄 读 成 功率 大 于 90% 。 

(11) 掉 电 数 据 保存 有 效 期 :10 年 。 

(12) 抄 表 数 量 :标准 配置 每 只 集中 器 带电 能 表 1 024 


A 


据 调 查 ,目前 国内 运行 的 低压 电力 载波 集中 抄 表 系 统 
大 多 存在 抄 表 实时 性 差 , 通 断 电 不 稳定 , 需 人 工 组 网 ,一 次 
抄 读 成 功率 不 高 等 问题 。 而 CCGZ127 一 4 型 低压 电力 载波 
集中 抄 表 系 统 采用 独 具 特 色 的 自 组 网 技术 ,使 各 节点 安装 
到 电力 线 上 以 后 会 自动 组 网 。 具 有 两 个 频段 ,通讯 时 如 果 
一 个 频段 干扰 较 强 时 ,系统 会 自动 跳 频 ,选择 另 一 个 频段 进 
行 数据 传输 ,因此 抗 于 扰 能 力 更 强 。 具 备 完善 的 网 络 侦 听 
手段 ,能 及 时 对 电力 线 上 的 噪声 分 析 , 以 便 选 择 合适 的 频段 
和 时 间 进 行 通讯 。 通 讯 速率 更 快 ,达到 5 400bps。 


型 发 电机 真空 断路 医 


雷电 冲击 耐 受 电压 为 75kV,1min 工 频 耐 受 电压 为 42kV。 

(2) 关 合 容 量 大 。 当 断路 器 的 短路 开 断 电流 为 80kA 
时 ,要 求 其 短路 关 合 电 流 为 短路 开 断 电流 的 2.8 倍 , 即 80 x 
2.8 =224kA。 而 普通 配 电 断路 器 的 关 合 电 流 仅 为 2.5 倍 的 
短路 开 断 电流 。 

(3) 预 期 瞬 态 恢复 电压 的 上 升 率 (TRV) 陡 度 大 。 根 据 标 
准 要 求 , 发 电机 断路 器 的 预期 瞬 态 恢复 电压 的 上 升 率 必须 达 
到 1.8kV/ps, 而 普通 配 电 断路 器 的 值 仅 为 0.35 kV/ps。 

(4) 开 断 的 直流 分 量 高 。 产 品 额 定 开 断 短 路 电流 的 直 
流 分 量 达 到 74% ; 失 步 非 对 称 开 断 直流 分 量 达 到 58% 。 而 
国标 要 求 的 额定 短路 开 断 电流 的 直流 分 量 为 60% ; 失 步 


非 对 称 开 断 电流 的 直流 分 量 为 50% ~ 60% 。 FEI AC He r 
器 的 短路 开 断 电流 的 直流 分 基 通 常 不 会 超过 40% 。 

该 断路 器 于 2004 年 1 月 在 西安 高 压 电 器 质量 监督 检验 
中 心 顺利 通过 了 全 部 的 型 式 试验 , 北 开 成 为 国内 首 家 完成 


这 一 产品 试验 的 单位 。 该 产品 的 研制 成 功 填补 了 我 国 在 此 
项 领域 内 的 世界 空白 ,标志 者 我 国 在 真空 断路 器 的 研制 、 开 
发 和 生产 制造 方面 达到 了 新 的 水 平 。 因 此 该 产品 极 具 市 场 
竞争 力 , 产 品 附加 值 高 。 


ZF15—550( L) AY4000 一 63 型 SF, 封闭 式 组 合 电 器 


ZF15—550(L)/Y4000—63 型 SF, 封闭 式 组 合 电器 是 
重要 的 高 压 电力 设备 。 它 将 断路 器 、 隔 离开 关 、 接 地 开关 、 
电流 互感 器 .电压 互感 器 、 避 雷 器 .母线 等 变 电 所 中 除了 变 
压 恬 以 外 所 有 的 一 次 设备 置 于 具有 卓越 的 绝缘 和 灭 弧 性 能 
的 SF, 气体 中 。 产 品 上 共有 体积 小 、 占 地 面积 少 、 不 受 外 界 环 
境 影 响 .运行 安全 可 靠 . 配 置 灵 活 、 维 护 简单 .检修 周期 长 等 
特点 。 适 用 各 种 条 件 和 环境 下 的 变电站 \、 大 型 电厂 水电 
站 。 

ZF15—550(L)/Y4000—63 型 SF, 封闭 式 组 合 电器 ,是 
沈 高 公司 根据 三 峡 工 程 对 550 kV GIS 的 需要 ,引进 瑞士 
ABB 公司 ELK3 型 550 kV GIS 制造 技术 进行 国产 化 并 有 所 
创新 的 新 产品 ,是 沈 高 公司 承担 的 国家 “十 五 ”重大 技术 装 
备 研制 项 目 ,其 专题 合同 编号 为 :ZZ01 一 01 一 07 一 01。2003 
年 8 月 ,该 产品 通过 了 中 国 机 械 工业 联合 会 .国家 电力 公司 
主持 的 国家 级 技术 审查 、 样 机 鉴定 、 并 给 予 了 高 度 评价 。 鉴 
定 认为 :该 产品 的 研制 ,使 沈 高 公司 具有 了 独立 设计 制造 
新 型 550 kV GIS 的 能 力 , 使 我 国 高 压 电 器 制造 业 跃 上 一 个 
新 台阶 ,并 达到 世界 领先 水 平 。2006 年 3 月 11 日 该 项 目 通 


过 了 国家 "十 五 "重大 技术 装备 攻关 验收 。 该 产品 的 研制 成 
功 ,对 振兴 民族 工业 ,替代 进口 产品 、 研 制 800 kV 开关 设备 
以 及 百 万 伏 开 关 设 备 有 着 这 远 的 意义 。 

ZF15—550(L)/Y4000—63 型 SF, 封闭 式 组 合 电器 在 
三 峡 工 程 左岸 电厂 等 重点 工程 投入 运行 以 来 ,运行 稳定 , 深 
受用 户 欢 迎 。 继 三 峡 左 岸 供 货 后 ,新 沈 高 公司 又 完成 了 太 
仓 电 厂 、 台 出 电厂 、 可 门 电厂 、 宜 都 换 流 站 等 工程 的 供 货 , 并 
接受 了 庄 河 电厂 营口 电厂 .三峡 右岸 的 订货 任务 。 目 前 ， 
上 述 工程 项 目 正在 商品 制造 中 。 

2005 年 ZF15—550(L)/Y4000—63 型 SF, 封闭 式 组 合 
电器 为 公司 带 来 了 很 好 的 经 济 效益 , 创 产值 近 4 亿 元 ,实现 
销售 收入 32 767 万 元 。 预 计 2006 年 ZF15 一 550 (L)/ 
Y4000 一 63 型 SF, 封闭 式 组 合 电 器 也 将 带 来 良好 的 经 济 效 
益 。 

主要 经 济 技术 指标 : 

额定 电压 :550kV ; 

额定 电流 :4 000A ,5 000A; 

额定 短路 开 其 电流 :63kA。 


LW56—550/ Y4000—63 Z! REJS SF, 断路 前 


LW56—550/ Y4000—63 Hligesh SF, 断路 器 是 新 沈 高 公 
司 根据 国家 电力 系统 发 展 的 需要 自主 创新 ,自行 设计 的 新 
产品 。 与 我 国 现 有 产品 相 比 ,在 产品 结构 .电气 和 力学 性 能 
诸 方面 均 具 有 明显 优势 ,是 550kV 高 压 开 关 设备 中 颇 有 竞 
争 力 的 产品 之 一 ,其 技术 处 于 国内 领先 水 平 , 达 到 国际 同类 
产品 的 技术 水 平 。 该 项 目 为 国家 “十 五 ”重大 技术 装备 研制 
WA ,其 专题 合同 编号 为 : ZZ01 一 01 一 07 一 02。 产 品 样机 于 
2003 年 8 月 通过 了 中 国 机 械 工 业 联合 会 、 国 家 电网 公司 的 
技术 审查 和 样机 鉴定 ;2006 年 3 月 11 日 通过 了 国家 “十 五 ” 
重大 技术 装备 攻关 课题 验收 。 


该 产品 结构 先进 合理 , 开 断 性 能 优良 , 耐 地 震 水 平 高 ， 
具有 抗 干 扰 能 力 ,采用 铅 合 金 这 体 , 其 操 动 机 构 为 液压 弹 得 
操 动 机 构 , 适 用 于 各 种 条 件 和 环境 下 的 550kV 变电站 、 大 型 
电厂 水 电站 。 

主要 技术 参数 : 

额定 电压 : 550kV; 

额定 频率 :50Hz; 

额定 电流 :4 000A; 

额定 短路 开 断 电流 :63kA。 


高 强度 合金 无 氧 铜 导电 线材 产业 化 研究 


电影 电视 制作 、 新 闻 采 访 及 舞台 表演 等 场所 ,各 种 声 
像 ,灯光 器 材 的 连接 电缆 ,按照 国际 惯例 这 类 特种 电缆 , E 
ARKHAM Cu - Cd) 合金 材料 制作 ,由 于 Cu - Cd 合金 在 


熔铸 过 程 中 产生 的 锅 蒸 汽 对 人 和 环境 有 严重 的 污染 ,所 以 
Cu - Cd 合金 材料 生产 不 利于 环境 保护 。 
项 目 研究 的 Cu - Cd 合金 代用 材料 是 Cu -Mg -Ni - Si 
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-Zr 系 合金 无 氧 铜 , 它 采用 固 洲 + 沉淀 + 冷加工 的 复合 型 
强化 机 理 ,在 工 频 有 芯 感 应 炉 和 水 平 连 铸 工 艺 条 件 下 生产 
Cu - Mg - Ni -Si - Zr RENAA ARH FRE A 
拉 拨 和 热处理 工艺 将 产品 加 工 成 p0. 1mm 的 细 丝 ,使 之 达 
到 相关 国际 标准 所 规定 的 Cu - Cd 合金 材料 的 技术 性 能 指 
标 (该 线材 制造 电缆 时 还 需要 进行 镀 银 、 碾 压 和 编织 等 工艺 
处 理 ) 。 

新 材料 主要 技术 指标 为 : 

(1) 合 金 线材 成 品 尺 寸 为 p0. lmm, 平 均 尺寸 偏差 


<0. 005mm, 
(2) 成 品 条 件 下 材料 力学 性 能 指标 为 ô = 750MPa, ôo% 

>5, 

(3) FRKR S30, 

(4) 合 金 材 料 相 对 导电 率 (%IACS) >50, 

目前 该 项 技术 已 达到 产业 化 水 平 ,形成 了 年 产 600tCu - 
Mg - Ni- Si -Zr 合金 无 氧 铜 超 细 线 材 的 生产 能 力 ,已 批量 
向 特种 电缆 企业 供 货 ,推动 了 相关 产业 的 技术 进步 和 产品 
的 升级 换代 。 


无 机 械 传 感 兹 贴 面 式 永 磁 同 步 电 机 智能 驱动 系统 


从 电机 现代 控制 技术 与 理论 出 发 ,结合 永 磁 同 步 电 机 
驱动 系统 的 特点 ,提出 无 传感器 永 磁 同步 电机 智能 驱动 系 
统 的 数学 模型 ,进行 理论 分 析 和 计算 机 仿真 ,设计 制作 实际 
电机 与 控制 器 ,进行 实验 研究 。 

(1) 提 出 脉冲 电压 矢量 法 检测 贴 面 式 永 磁 同 步 电 机 着 
止 时 转子 位 置 的 通用 方法 ,创造 性 地 解决 了 静止 情况 下 电 
机 初始 位 置 估算 的 关键 技术 难题 。 

(2) 提 出 了 非 零 速 下 模型 参考 日 适应 转子 位 置 估算 方 
法 ,算法 简单 ,满足 系统 高 实时 性 要 求 。 

(3) 针 对 永 袜 同 步 电 机 对 模糊 目 学 习 交 叉 耦 合 补 偿 控 
制 、 神 经 网 络 自 适应 逆 控 制 , 滑 模 变 结构 鲁 棱 跟踪 控制 、 模 
糊 小 脑 模 型 神经 网 络 ,Hw .直接 转 矩 等 智能 控制 策略 与 实 
现 方法 进行 研究 。 

(4) 开 发 了 基于 MATLAB/SIMULINK 仿真 软件 及 基于 
TMS320LF2407 的 控制 软件 。 

(5) 研制 开 发 出 无 传感器 永 磁 同 步 电机 智能 驱动 系统 。 

(6) 由 机 械 工 业 出 版 社 出 版 《电机 现代 控制 技术 》 学 术 
著作 。 

(7) 在 国内 外 重要 学 术 刊 物 及 学 术 会 议 上 发 表 学 术 论 


X 34 篇 ,10 篇 被 工 收录 ,并 被 多 次 引用 。 

(8) 申请 了 发 明 专 利 1 项。 

技术 经 济 指标 : 

(1) 贴 面 式 水 磁 同 步 电 机 转子 初始 位 置 估 算 精 度 达 到 
2°( 电 和 角度) 。 

(2) 系 统 功 率 :7.5kW。 

(3) 实 现 无 传感器 永 磁 同 步 电 机 闭环 、 满 负荷 \、 可 控 起 
动 。 

无 传感器 控制 具有 降低 硬件 复杂 性 与 成 本 ,不 影响 电 
机 惯性 ,提高 系统 鲁 棒 性 ,可 在 恶劣 环境 下 运行 ,可 靠 性 高 ， 
少 维护 等 显著 特点 。 本 项 目 对 提高 永 磁 同 步 电机 控制 系统 
性 能 , 挖 扬 技术 潜力 ,拓宽 其 应 用 领域 ,促进 行业 科技 进步 
具有 重要 的 理论 和 实际 价值 。 

该 项 目 通过 了 辽宁 省 教育 厅 主 持 的 技术 鉴定 ,结论 为 
“开发 的 无 传感器 贴 面 式 永 磁 同 步 电机 智能 驱动 系统 属国 
内 首创 ,研究 成 果 达 到 国际 先进 水 平 " 。 该 项 目 在 技术 鉴定 
前 即 开展 产业 化 工作 ,7 个 月 已 新 增产 值 4 270 万 元 ,新 增 利 
税 1 780 万 元 ,新 增 就 业 90 A. 


特 高 压 断路 器 动态 电弧 模型 研究 


主要 科技 内 容 包括 : 特 高 压 断 路 器 灭 弧 室 复杂 结构 三 
维 电场 数值 求解 及 绝缘 分 析 ; 断 路 器 可 压缩 \ 有 粘 ` 有 源 E 
流 路 、 变 边界 气流 场 高 精度 、 高 分 辨 率 数 值 实验 研 究 ;断路 
器 复杂 区 域 网 格 分 域 生成 及 开 断 过 程 计 算 网 格 自动 滑 移 策 
略 ; 基 于 电场 /气流 场 耦 合 求解 的 二 维 动态 电 牟 建 模 , 实 现 
了 电弧 与 气流 相互 作用 的 数值 实验 研究 。 

在 气流 场 研究 中 ,将 新 一 代 高 精度 有 限 体 积 法 和 总 变 
差 碱 小 法 相 组 合并 改进 ,形成 具有 高 分 辩 率 、 高 精度 激流 捕 
捉 的 流体 计算 方法 ;建立 并 完善 高 压 SFe 断路 器 开 断 过 程 介 
质 恢复 特性 计算 、 分 析 的 数学 模型 。 

在 电 强 模型 研究 中 ,创新 性 提出 电场 与 气流 场 耦 合 的 
等 效 单元 体 二 维 动态 电 驮 模型 ;实现 了 高 压 SFe 断路 器 短路 
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故障 开 断 过 程 电弧 动态 变化 全 过 程 数 值 模拟 。 形 成 了 可 实 
现 动态 电弧 数值 实验 、 各 结构 参数 、 开 断 过 程 压力 、 速 度 等 
诸 特性 配合 及 对 介质 恢复 能 力 影响 的 数值 实验 软件 包 ; 形 
成 了 一 套 具 有 自主 知识 产权 的 曲 边 固 壁 自动 处 理 、 边 界 耦 
合 、 特 高 压 断 路 器 开 断 过 程 可 视 化 数值 实验 软件 包 。 

特 高 压 断 路 器 作为 特 高 压 输 变 电 系 统 核心 部 件 ,其 设 
计 水 平 代表 着 一 个 国家 开关 装置 的 设计 水 平 。 我 国 目 前 事 
过 电网 建设 的 高 速 增长 阶段 , 近 10 年 ,高 压 断 路 器 市 场 就 
有 几 十 亿 元 的 份额 。 该 研究 成 果 可 推广 至 750kV 万 至 
1 100kV 等 高 压 等 级 SF 新 路 器 的 产品 研究 以 及 具有 气 吹 熄 
弧 的 高 压 断 路 器 研究 中 。 通 过 实际 应 用 证 明 , 该 项 目 研 究 
成 果 对 指导 实际 产品 研制 和 开发 具有 重要 指导 意义 ,可 提 


高 我 国 断 路 器 产品 设计 水 平 ,缩短 研发 周期 ,降低 产品 研发 
成 本 和 试验 费用 ,为 企业 和 社会 带 来 巨大 的 社会 效益 和 经 


济 效益 。 


场 路 耦合 瞬 态 涡流 场 计算 方 法 及 其 应 用 研究 


FEA: 

(1) 对 瞬 态 涡流 场 问 题 数值 计算 的 理论 与 方法 及 其 相 
关 技术 进行 了 深入 的 研究 ,给 出 了 适用 于 复 连通 域 . 多 电导 
率 等 复杂 工程 实际 问题 的 基于 法 的 三 维 非 线 性 瞬 态 涡流 场 
计算 的 场 路 耦合 数学 模型 。 开 发 了 用 于 分 析 大 型 电力 变 压 
器 漏 磁场 等 工程 实际 问题 的 计算 软件 。 

(2) 对 大 型 变压器 突 发 得 路 过 程 中 电磁 场 和 短路 力 的 
分 布 进行 了 计算 ,特别 是 绕组 区 域内 瞬 变 漏 磁 场 的 分 布 恋 
化 规律 。 对 变压器 二 次 侧 突然 短路 .电网 频率 摆动 .电网 幅 
值 摆动 及 非 同 期 并 网 等 瞬 变 过 程 进行 了 仿真 计算 。 

(3) 针 对 工程 实际 ,对 永 磁 操 动机 构 真 空 断路 器 的 动态 
特性 进行 了 分 析 计 算 , 建 立 了 电压 源 激 磁 下 的 非 线性 瞬 态 
磁场 的 数学 模型 ,并 与 机 械 运动 方程 和 电路 方程 耦合 在 一 
起 ,研究 了 非 线性 电 一 磁 一 机 械 耦 合 求解 问题 。 

(4) 开 发 了 功能 完善 的 永 磁 操 动 机 构 设 计 软 件 BEAT 
多 种 型 号 真空 断路 器 水 磁 操 动机 构 的 设计 。 


主要 特点 : 

针对 大 型 变压器 短路 强度 这 一 工程 中 吸 待 解决 的 问 
题 ,给 出 了 三 维 非 线性 瞬 态 涡流 场 计 算 的 场 路 看 合 求解 方 
法 , 同 以 往 已 知 电 流 求 磁场 的 方法 相 比 更 准确 ,更 符合 实 
际 。 该 方法 还 可 对 变压器 二 次 侧 突然 短路 等 瞬 变 过 程 进 行 
仿真 ,这 在 传统 的 瞬 态 场 计 算 中 是 难以 做 到 的 。 此 外 ,区 别 
于 以 往 采 用 磁 路 计算 方法 设计 永 磁 机 构 , 采 用 场 路 耦合 瞬 
态 场 数值 计算 方法 进行 辅助 设计 和 进行 动态 特性 仿真 , 计 
算 手 段 更 先进 ,在 此 基础 上 开发 的 设计 软件 具有 工程 实用 
性 强 的 特点 。 

该 项 目 成 果 已 在 沈阳 变压器 研究 所 南京 因 泰 莱 电 器 
股份 有 限 公司 等 企业 推广 应 用 ,对 电力 行业 科技 进步 具有 
促进 作用 。2003 ~ 2005 年 创 产 值 7 972 万 元 ,新 增 利税 
1 449 万 元 , 节 支 总 额 540 万 元 。 此 外 , 共 发 表 了 40 多 篇 相 
关 学 术 论 文 ,1 部 专著 ,取得 4 项 相关 实用 新 型 专利 权 。 


可 通信 智能 化 软 起 动 角 


项 目 采 用 先进 的 现场 总 线 技术 与 计算 机 相 结 合 进行 通 
信 , 达 到 高 性 能 、 小 型 化 .智能 化 及 模块 化 。 提 高 了 产品 安 
全 性 及 可 靠 性 。 

1. 完成 产品 的 性 能 

(1) 软 起 动 絮 额定 工作 电压 交流 400 V/660V/1140V, 
50Hz ,额定 电流 11 ~550A FE 13 种 规格 。 

(2) 集 电动 机 的 测量 ,保护 与 控制 功能 于 一 体 。 

(3) 具 备 目 前 世界 上 已 有 的 最 先进 的 控制 电动 机 软 起 
动 方 式 。 

(4) 集 成 多 种 的 现场 总 线 的 通信 功能 。 

2. 水平 及 自主 知识 产权 保护 

(1) 已 申请 专利 $ 项 。 其 中 发 明 专 利 1 项 ,实用 新 型 及 
外 观 设 计 专 利 4 项 。 

(2)2005 4F 1 月 通过 上 海 市 经 委 鉴 定 。2005 年 1 月 通 
过 上 海 市 科 委 鉴定 。 产 品 综合 技术 指标 达到 当代 国际 先进 
产品 水 平 。 

3. 解决 的 关键 技术 

(1) 避 开国 外 先进 同类 产品 10 多 个 专利 ,进行 二 次 开 


发 专利 及 创新 新 的 专利 。 

(2)CPLD 技术 的 运用 ,解决 了 触发 晶闸管 所 需 特 殊 调 
制 信号 的 难点 。 

(3) 多 总 线 技术 的 研究 ,能 方便 的 与 多 种 总 线 系统 连 


ae 


(4) 电 压 载波 与 谐 波 技术 的 研究 ,解决 了 电动 机 在 控制 

运行 特定 过 程 中 的 拌 动 问题 。 

(5) 高 性 能 开关 电源 的 设计 (AC220V 或 AC380V)。 体 
积 为 常规 电源 的 1/3, 输 入 范围 更 广 。 

(6) 采 用 三 线 制 接 法 (用 户 只 需 连 接 三 相 电 源 ) IFA 
动 检测 电源 相 序 实 现 相 序 的 自 适 应 ,接线 方便 简单 。 

(7) 直 观 的 人 机 界面 ,全 中 文 的 液晶 操作 显示 界面 ,并 
带 通 信 接 口 。 

4. 应 用 推广 及 效益 

项 目 开 发 的 产品 现 已 推广 8 家 工厂 制造 ,并 投入 使 用 ， 
同时 软 起 动 器 中 一 些 技 术 的 研究 成 果 已 指导 了 工程 设计 ， 
取得 了 显著 的 社会 和 经 济 效益 。 
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高 温 固 体 润滑 水 力 吹 灰 


高 温 固 体 润 滑 水 力 吹 灰 器 主要 应 用 高 温 摩 擦 学 原理 和 
固体 润滑 理论 ,通过 合理 的 机 械 设 计 而 制造 。 其 主要 功能 
是 有 规则 的 、 周 期 性 的 喷射 一 定 压 力 的 高 压 水柱 到 达 热 电 
厂 锅炉 内 壁 大 约 1 000 人 的 燃 煤 结 焦 \ 渣 面 上 ,引起 结 焦 \ 渣 
膨胀 爆裂 ,成 为 松散 小 块 而 脱落 而 达到 除 灰 目 的 。 由 于 热 
电厂 锅炉 外 壁 温度 420 左右 ( 西 因 热电厂) ,辐射 热 也 在 
200 ~ 300°C ,因此 ,高 温 国 体 润滑 水 力 吹 藉 器 中 的 支承 传动 
轴承 采用 高 温 金 属 基 自 润滑 复合 材料 制作 , 丝 杠 等 摩擦 表 
面 进行 了 高 温 耐 磨 润 请 涂 层 处 理 , 均 具有 耐 高 温 (320Y ) 、 
高 强度 \ 低 摩擦 、 耐 磨损 \、 自 润滑 \ 长 寿命 (3 F) RR 
等 特点 。 实 现 了 整 台 设备 无 油 润 请 的 工作 方式 。 同 时 , 实 


现 了 远程 操作 ,避免 了 锅炉 内 火星 飞溅 ,有 毒气 体 等 操作 人 
员 的 身体 伤害 ,降低 了 操作 人 员 的 维护 、 维 修 等 劳动 强度 。 
目前 ,在 兰州 西 固 热电 厂 锅 炉 上 使 用 一 年 半 , 现 仍 在 使 用 。 
因此 ,具有 展 好 的 应 用 推广 前 景 。 

高 温 固 体 润滑 水 力 吹 灰 器 技术 指标 : 

吹 灰 介质 :水 ; 

运行 时 间 :7 ~9min; 

吹 灰 角度 :上 下 0° ~90° 可 调 , 左 右 0° ~90°; 

行程 控制 : 磁 控 与 触 点 控制 ,可 耐 高 温 ; 

质量 : 约 300kg。 


TBB525—218880/380 .217728/378AQW 并 联 电 容器 装置 


“110kV 和 220kV 并 联 电容 髓 装置 "“ 列 人 国家 "十 五 " 重 
大 技术 攻关 项 目 。 以 实现 三 峡 右 岸 输电 设备 的 国产 化 。 

该 公司 承担 的 专题 “500kV 交流 输电 用 220kV 和 110kV 
并 联 电 容器 装置 ” ,专题 编号 :2201 一 01 一 09B ,根据 依托 工 
程 将 电容 器 装置 电压 等 级 提高 到 SOOKV , 

直流 输电 换 流 装置 在 工作 过 程 中 需要 消耗 相当 多 的 无 
功 功率 。 在 正常 情况 下 ,整流 装置 所 需 的 无 功 功率 约 为 直 
流 功率 的 30% ~ 50% , 道 变 装置 约 为 40% ~ 60%, 500kV 
并 联 电容 器 装置 与 500kV 电力 网 并 联 , 向 系统 提高 无 功 功 
率 并 兼作 48 次 、36 次 单调 谐 滤波 器 , 滤 除 48 次 和 36 次 谐 

TBB525 一 218880/380 217728/378AQW 并 联 电容 器 装 
置 由 三 相 组 成 ,一 相 二 塔 结构 , 即 一 相 由 高 压 塔 和 低压 塔 组 
成 ,高 压 塔下 面 支柱 绝缘 子 电 压 为 252kV ,低压 塔下 面 为 
63kV ,高 压 塔 和 低压 塔 串联 进行 电气 连接 。 高 压 塔 和 低压 
塔 均 有 两 个 桥 臂 每 相 电 容器 四 个 桥 辟 和 电流 互感 器 接 成 
“H” 型 接线 ,电流 互感 髓 二 次 接 人 计算 机 对 电容 器 内 部 故障 
进行 保护 。 


TBB525—218880/380 217728/378AQWS 4H (J AREER) 
4 组 (贵州 安顺 ) 总 装机 容量 约 2 000Mvar, 向 系统 提供 1 220 
Mvar 基 波 无 功 功率 。 

与 西安 交通 大 学 机 械 结构 强度 与 振动 国家 重点 实验 室 
合作 ,利用 大 型 通用 有 限 元 程序 MSC. NASTRAN 对 500kV 
并 联 电容 器 组 总结 构 有 限 元 模型 分 别 进行 了 静 力 计算 、 模 
态 计算 及 反应 谱 法 地 震 作 用 计算 和 时 间 历 程 法 地 震 计 算 ， 
并 根据 计算 结果 对 组 架 结 构 在 各 工 况 下 的 强度 和 变形 情况 
进行 了 验算 。 

与 西安 交通 大 学 高 压 教 研 室 合作 , 按 国 际 大 电网 会 议 
技术 报告 《高 压 直流 输电 换 流 站 可 听 噪 声 》 的 规定 方法 对 我 
公司 500kV 电容 器 装置 噪声 水 平 进行 了 计算 ,计算 了 在 含 
有 高 次 谐 波 电流 激励 作用 下 单个 电容 器 及 整个 电容 器 塔 的 
噪声 水 平 。 

该 型 号 产品 为 国内 电容 器 行业 自己 设计 、 制 造 最 高 电 
压 等 级 ,最 大 容量 的 电容 器 装置 ,产品 结构 和 性 能 指标 为 国 
内 领先 水 平 。 


H400 ( 600 ~ 1 200kW) 高 速 三 相同 步 发 电机 


H400 系列 高 速 三 相同 步 发 电机 是 为 该 公司 与 法 国 
ABB 公司 合作 的 需要 ,自行 研制 设计 出 来 的 全 新 技术 产品 ， 
主要 科技 内 容 如 下 : 

(1) H400 高 速 三 相同 步 发 电机 与 1 500r/min(1 800r/ 
min ) 柴油 机 配套 构成 机 组 或 移动 电站 ,作为 主 电 源 或 备用 
电源 。 
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(2) 采 用 无 制 励磁 ,交流 励磁 机 的 励磁 功率 源 由 主机 中 
的 基 波 辅助 绕组 和 本 公司 专利 技术 一 一 三 次 谐 波 辅 助 绕组 
供给 。 

(3) 定 子 绕组 采用 散 嵌 双 层 迭 绕 软 绕 组 。 散 髓 软 绕组 
无 接头 引线 , 端 部 固定 采用 特殊 结构 ,制造 工艺 简单 ,可 靠 
性 高 。 


(4) 采 用 整体 凸 极 转子 ,钢板 机 座 结构 。 

(5) 绝 缘 等 级 耳 级 。 

(6) 电 机 功率 段 与 机 座 号 对 应 关系 适应 ABB 公司 要 
求 。 

(7) H400 高 速 三 相同 步 发 电机 效率 重量 ,性 能 达到 
ABB 公司 要 求 。 

特点 : 

(1) 在 H400 机 座 号 中 ,1 200kW 功率 电机 容量 最 大 , 国 


内 首创 。 

(2) 电 机 体积 小 ,重量 轻 , 整 体 性 能 达到 国内 领先 ,国际 
先进 水 平 ,满足 各 类 用 户 需要 。 

(3) 该 公司 独创 三 次 谐 波 励磁 技术 与 基 波 励磁 相 结 合 ， 
使 电机 瞬 态 性 能 等 部 分 技术 指标 达到 国际 领先 。 

该 系列 产品 已 经 通过 省 级 鉴定 ,并 批量 生产 ,已 出 口 欧 
洲 、 南 亚 、 中 东 等 国家 和 地 区 ,该 系列 电机 可 与 各 类 进口 和 
国产 柴油 机 配套 组 成 。 


ODFPSZ—533000/500 单 相 自 看 有 载 调 压 电力 变压器 


该 产品 是 沈 变 公司 依靠 自主 创新 为 美国 洛杉矶 水 电 部 
生产 的 单 相 自 斐 有 载 调 压 变 压 器 , 也 是 迄今 为 止 国 内 企业 
生产 的 单 相 容 量 最 大 的 变压器 。 产 品 容量 超大 .电压 高 .分 
接 电压 差 大 ,该 产品 要 求 与 原 电站 现 有 变压器 并 联运 行 , 并 
且 为 高 压 末端 调 压 ,阻抗 要 求 特殊 ,为 满足 阻抗 要 求 ,线圈 
排列 复杂 ,因此 产品 技术 水 平 含量 高 ,结构 非常 复杂 。 铁 心 
采用 单 相 四 柱 式 , 双 柱 套 器 身 ,避免 单 柱 容量 大 ,造成 沽 磁 
大 而 引起 过 热 等 问题 ,同时 减轻 运输 重量 及 减 小 运输 外 限 
尺寸 ;由 于 阻抗 特殊 ,采用 新 的 线圈 排列 方式 ,冲击 电位 高 ， 


采用 棒 式 电容 器 降低 电位 ;由 于 级 差 电 压 高 ,级 容量 大 ,大 
胆 采 用 国内 企业 从 未 采用 过 的 带 偏 压 线圈 的 有 和 载 调 压 开 
关 , 保 证 了 产品 的 技术 性 能 要 求 。 

美国 是 极 发 达 国 家 ,对 产品 各 种 性 能 要 求 极 其 严格 ,只 
有 产品 质量 达到 相当 水 平 ,才能 在 美国 占有 一 席 之 地 。 该 
产品 的 成 功 研制 ,并 成 功 出 口 美国 市 场 ,证 明了 中 国企 业 在 
变压器 领域 的 自主 创新 能 力 已 经 达到 世界 一 流水 平 ,具备 
了 与 国际 跨国 公司 同 台 竞技 的 能 力 。 该 产品 的 综合 技术 指 
标 达 到 国际 领先 水 平 ,为 国家 创汇 231 万 美元 。 


OSS10—180000/220 三 相 自 耦 变压器 


该 产品 是 沈 变 公司 通过 引进 技术 消化 吸收 及 多 年 制造 
220kV 变压器 的 经 验 基 础 上 为 上 海 电力 公司 研制 的 220kVA 
自 耦 无 载 变 压 器 。 由 于 城市 电网 的 容量 越 来 越 大 ,系统 的 
短路 电流 也 越 来 越 大 ,要 求 线路 中 采用 的 变压器 具有 较 高 
的 抗 短路 能 力 , 以 提高 电网 的 可 靠 性 。 同 时 由 于 城市 建设 
的 发 展 ,经 济 的 发 展 ,每 个 变 电 所 采用 的 变压器 容量 越 来 越 
大 ,为 了 减 小 温室 效应 ,降低 能 源 消耗 , 要求 变压器 损耗 要 
尽 可 能 的 低 ,选用 大 容量 变压器 可 以 减 小 城市 变电站 的 数 


量 , 减 少 占 地 面积 ,还 有 主要 的 是 城区 用 变压器 离 居 民 区 较 
近 ,要 求 变 压 融 曲 声 要 在 一 定 范围 内 ,不 能 影响 居民 的 正 党 
生活 。 该 变压器 就 是 应 用 在 城区 内 ,要 求 具有 很 强 的 抗 短 
路 能 力 , 较 低 的 损耗 , 极 低 的 噪声 水 平 , 要 求 是 一 台 真 正 的 
具有 很 高 可 靠 性 的 环保 型 变压器 。 

该 产品 挂 网 运行 两 年 多 ,目前 运行 状态 良好 ,各 项 性 能 
指标 完全 满足 设计 要 求 。 用 户 无 任何 不 良 意 见 反馈 ,说 明 
该 产品 已 经 经 受 住 两 个 夏季 的 严格 供电 情况 的 考验 。 


系列 高 效 节 能 空调 器 


该 系列 包括 以 下 产品 : KFR 一 32GW/VH6d、KFR 一 
35GW/VH6 .KFR—35GW/VHSd .KFR—50LW/VHSd。 

该 系列 产品 具有 独立 、 自 主 的 知识 产权 。 根 据 江 苏 省 
东南 大 学 科技 查 新 工作 站 检索 查 新 ,业内 专家 鉴定 ,该 系列 
产品 达到 当前 国际 领先 水 平 。 

其 主要 特点 如 下 : 

(1) 高 效 节 能 ;能 效 比 达到 新 国标 一 、 二 级 标准 要 求 ,与 
普通 产品 相 比 节 电 在 40% 以 上 。 达 到 当前 国际 先进 水 平 ， 
并 获得 中 国 节 能 认证 证 书 。 

(2) 外观 造 型 力求 美观 大方、 新 颖 。 室 内 机 组 外 观 全 


新 设计 ,整体 造型 , 独 具 特 色 , 给 人 以 清 亚 、 杀 切 的 感觉 ,让 
人 赏心悦目 。 已 获 国家 专利 ,具有 自主 的 知识 产权 。 

(3) 产 品 的 安全 可 靠 性 及 其 他 各 项 性 能 指标 均 达 到 或 
高 于 国标 标准 要 求 。 

(4) 此 系列 产品 零 部 件 做 到 标准 化 .通用 化 和 系列 化 ， 
便于 工厂 批量 化 生产 。 

(5) 充 分 利用 风 系 统 仿真 .制冷 系统 仿真 、 结 构 仿 真 分 
析 等 先进 的 设计 技术 。 实 现 空调 需 结 构 、 系 统 、 程 控 硬 件 、 
软件 、 模 具 的 完全 自主 设计 和 制造 。 

(6) 室 内 外 采用 高 效 bmm 内 螺纹 钢管 . 亲 水 铝 稍 、 均 
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义 的 多 路 分 液 方式 及 多 折 型 换 热 器 ,提高 了 整 机 的 换 热 效 
Ro 

(7) 风 系统 采用 斜 叶 不 等 距 贯 流风 扇 ,在 保证 大 通风 基 
的 同时 ,室内 送 风 距离 远 且 柔和 ;同时 通过 对 风 系 统 的 优化 
设计 提高 了 风量 ,降低 了 噪声 。 

(8) 室 外 用 多 毛细 管 进行 节 流 分 液 ,提高 了 空调 器 冬季 
制 热 运行 的 可 靠 性 ;采用 国内 外 知名 品牌 的 压缩 机 ,使 得 整 
机 更 加 节能 。 

《9) 人 性 化 设计 一 一 微电脑 控制 ,关键 零 部 件 进行 相关 


跟踪 确认 ,确保 了 产品 的 可 靠 性 。 通 过 对 制冷 系统 的 优化 ， 
使 系统 配置 达到 最 佳 状态 ; 多 面板 设计 满足 了 不 同 消费 群 
体 的 需求 。 
(10) 机 组 运行 可 靠 , 性 能 指标 优越 , 热 冷 比 均 达 1.1 以 
上 。 
CIRDEAS, EAE 
(12) RA 3 分 钟 延 时 保护 、 防 冻结 保护 、 防 冷风 保护 、 
智能 化 霜 自动 印 荷 等 功能 。 


大 对 数 LAN 数字 电缆 自动 测试 系统 


大 对 数 LAN 数字 电缆 自动 测试 系统 (CTS 一 350 对 称 数 
字 通 信 电 缆 测试 系统 ) 是 专用 于 大 对 数 LAN 数字 电缆 并 兼 
容 以 往 小 对 数 数字 电缆 测试 的 高 性 能 自动 测试 设备 。 

测试 系统 可 以 一 次 测试 50 对 以 下 大 对 数 LAN 数字 电 
线 的 一 次 参数 和 所 有 传输 性 能 参数 ,测试 频率 达 350MHz; 
而 且 满 足 通用 4 对 的 3 类、4 类 、5 类 6 类 ,7 类 ,8 类 的 
UTP STP. FTP SFTP 等 高 性 能 数字 电缆 的 测试 要 求 ,最 高 测 
试 频率 达 1 200MHz。 测 试 系统 的 电磁 兼容 性 能 测试 附件 满 
足 现 行 数 字 电缆 标准 所 规定 的 所 有 电磁 兼容 性 能 参数 测 
试 。 

测试 系统 采用 频 域 扫描 法 , 电磁 兼容 性 性 能 测试 附件 
采用 “改进 型 三 同 轴 ” 法 。 经 用 户 实际 使 用 、 上 海 市 科技 情 
报 研究 所 检索 和 上 海 市 经 委 组 织 的 专家 鉴定 表明 :测试 系 
统 性 能 达到 了 国际 先进 水 平 。 

系统 测试 参数 ， 

(1) 电 气 特 性 参数 。 导 体 电阻 、 环 路 电阻 .电阻 不 平衡 、 
电阻 偏差 工作 电容 \ 对 地 电容 不 平衡 线 对 电容 不 平衡 。 

(2) 传输 参数 。 误 减 (损耗 )、 输 入 阻抗 ( 开 、 短 路 ) 、 输 
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入 阻抗 (匹配 ) 、 特 性 阻抗 (Zc) 、 回 波 损耗 (RL) 结构 回 波 
(SRL) . 7% #8 E (PD) ,传输 速度 (PD) 传输 延迟 差 
(DS) EMm (NEXT) 、 近 端 串 音 功 率 和 (PS NEXT), 
音 衰减 比 (ACR)、 串 音 和 衰减 比 功率 和 (PS ACR) 、 远 端 串 
音 (FEXT) 、 远 端 串 音 功率 和 (PS FEXT) 等 电 平 远 端 串 音 
(EL FEXT) 、 等 电 平 远 端 串 音 功 率 和 (PS EL FEXT) 。 

(3) ERRARE E). REEN FERR EA 
衰减 不 平衡 衰减 。 

过 去 ,该 类 测试 设备 只 能 依靠 进口 , 售 价 在 14 万 ~25 
万 美元 。 进 口 设 备 的 整 机 价格 、 维 修 备件 价格 、 维 护 响 应 周 
期 等 问题 长 期 困扰 着 客户 ,这 无 疑 制 约 了 我 国 高 性 能 数字 
电缆 的 产品 质量 的 提高 。 测 试 系统 研制 成 功 并 推 向 市 场 
后 ,受到 用 户 的 肯定 。 值 得 一 提 的 是 ,国内 有 3 家 国家 级 权 
威 检测 机 构 选 购 了 该 测试 系统 ,作为 第 三 方 仲裁 检测 设备 。 
测试 系统 的 研制 成 功 结束 了 国外 厂家 对 国内 该 类 测试 设备 
的 市 场 垄 断 局 面 ,同时 已 迫使 国外 厂家 降低 价格 以 应 对 竞 
争 。 社 会 效益 ,经济 效益 显著 。 
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在 2005 年 全 国电 力 工 业 快 速 平 稳 发 展 , 电 力 供需 形势 
总 体 有 所 缓和 的 基础 上 ,2006 年 全 国电 力 工业 继续 保持 快 
速 增长 。 

2006 年 ,全 年 发 电量 达到 28 344 亿 kW - h, k EFEK 
13.5% , 增 速 与 2005 年 基本 相同 ,由 于 来 水 偏 枯 ,水 电 发 电 
量 仅 比 上 年 增长 5.1%。 

2006 年 ,电力 建设 速度 继续 加 快 ,新 增 电源 机 组 容量 再 
创 历 史 新 高 , 继 2005 年 全 国电 力 装 机 突破 5 亿 kW 之 后 ,在 
不 到 1 年 的 时 间 内 ,全 国电 力 装机 再 上 新 台阶 ,突破 了 6 亿 
kW。 同 时 首 批 国产 超 超 临 界 百 万 千瓦 机 组 相继 投 运 ,标志 
着 我 国电 力 工业 技术 装备 水 平和 制造 能 力 进入 新 的 发 展 阶 
段 。 

2006 年 ,全 国 基建 新 增 投 运 的 发 电 装 机 10 117 万 kW, 
其 中 水 电 971 万 kW, 火 电 9 048 万 kW, 风 电 92 万 kW。 截 
止 2006 年 底 , 全 国 发 电 装 机 容量 达到 62 200 万 kW , 比 上 年 
增长 20.3% 。 水 电 达 到 12 857 万 kW, 占 总 容量 20. 67% ; 
火电 达到 48 405 万 kW , 占 总 容量 的 77. 82% 。 水 、 火 电 占 总 
容量 的 比例 比 上 年 分 别 下 降 了 2.03 和 AEF 2.15% 。 风 电 
达到 187 万 kW , 比 上 年 增长 76.7% 。 

2006 年 ,全 国 新 投产 220kV 及 以 上 输电 线路 35 145km, 
变 电 容 量 15 531 万 kVA。 其 中 ,国家 电网 公司 投产 26 914 
km、 变 电容 量 12 026 万 kVA。2006 年 ,国家 电网 公司 累计 
完成 电网 投资 1 760 亿 元 , 比 上 年 增长 43% ; 跨 区 电网 建设 
共计 投产 交 直 流 线 路 4 110 km、 变 电容 量 450 H kVA, BAR 
南 一 荆门 特 高 压 交流 试验 示范 工程 开工 建设 ; 阳 城 输电 系 
统 加 强 、 三 万 线 加 装 串 补 、 陕 北 神木 电厂 送出 等 跨 区 工程 按 
期 投 运 ;三 沪 直 流 工程 提前 投产 。 国 家 电网 公司 积极 实施 
提高 现 有 电网 输送 能 力 工 程 ,加 大 对 现 有 电网 技术 改造 的 
力度 ,到 2006 年 底 ,已 累计 提高 各 电压 等 级 电网 输送 能 力 
8 500 万 kW ,电网 供电 能 力 进 一 步 增强 。 

2007 年 ,中 国 经 济 在 继续 保持 较 高 增 速 的 同时 ,对 电力 
的 需求 将 依然 强劲 。 各 行业 用 电 将 持续 快速 增长 ,工业 化 、 
城镇 化 仍然 是 电力 增长 的 主要 支撑 ,虽然 高 耗 能 行业 受 国 
家 宏观 调控 增 速 会 有 所 放 慢 ,但 是 对 电力 的 需求 仍 会 以 较 
快速 度 增长 。 预 计 2007 年 全 国 GDP 增 速 将 低 于 2006 年 水 
平 ,为 9.5% ~10.3% ,全 社会 用 电量 增长 11% ~ 12.5% , 达 
到 31 300 亿 ~31 800 {kW +h, 2007 年 全 国 新 增发 电 装 机 
将 达 9 500 万 kW 左右 ,全 国 发 电 装 机 容量 将 达到 7.2 亿 
kW。 据 估算 2008 年 全 国 全 社会 用 电量 将 达到 3. 48 万 亿 
kW :h, 比 上 年 增长 10% 左右 。 初 步 统 计 ,2008 年 全 国 新 增 
发 电 装 机 约 8 000 H kW, 

近期 ,大 量 新 机 组 的 集中 投 运 以 及 新 机 组 投 运 初期 运 


行 的 不 稳定 性 等 问题 ,给 电网 的 安全 稳定 运行 带 来 很 大 风 
险 ,电网 建设 滞后 的 问题 更 加 突出 。 受 益 于 电力 投资 的 不 
断 增长 ,电力 设备 行业 未 来 两 到 三 年 的 增长 已 成 定局 ,尤其 
是 电网 设备 行业 。 中 国 要 实现 电源 与 电网 的 平衡 ,必须 提 
高 电网 的 输 配 电能 力 , 使 之 能 与 电源 规模 相 匹 配 。 根 据 对 
未 来 5 年 的 装机 增长 预测 ,电网 的 变 电 容 量 年 增长 率 将 达 
23% ,国家 电网 公司 和 南方 电网 公司 “十 一 五 ”建设 规划 也 
证 实 了 这 一 增长 幅度 。 

“十 一 五 > 期间, 国家 电网 公司 交流 特 高 压 输 电线 路 累 
计 建 设 规模 4 200 km, 变 电容 量 3 900 万 kVA。 跨 区 输电 能 
力 达到 7 000 万 kW。 在 城乡 电网 建设 方面 ,220kV 及 以 上 
交 直 流 输 电线 路 超过 34 万 km, 交流 变 电 容 量 超过 13 亿 
kVA ,直流 输电 容量 超过 2 500 万 kW。5 年 间 公 司 国定 资产 
投资 累计 约 工 万 亿 元 ,其 中 电网 投资 8 500 亿 元 左右 。 

“十 一 五 "期间 ,南方 电网 公司 计划 投资 2 340 亿 元 建设 
电网 。 围 绕 “ 西 电 ” 再 向 广东 新 增 送 电 1 150 万 ~1 350 万 kW 
的 目标 ,建成 投 运 500kV 交流 输电 线路 1.56 万 km 、 变 电容 量 
6 175 万 kVA, +500kV 直流 输电 线路 1 225 km . 换 流 容 量 600 
Ji kW, + 800kV 直流 输电 线路 1 438 km、 换 流 容 量 
1 000 万 kW, 

由 此 可 见 , 电 力 设备 行业 2007 年 依然 能 够 保持 2003 年 
以 来 的 快速 发 展 。 本 文 将 电气 设备 行业 上 市 公司 分 为 发 电 
设备 行业 、 输 变 电 一 次 设备 、 输 变 电 二 次 设备 进行 讨论 。 

— 2006 年 年 报 业绩 评述 

由 于 中 国 证 券 市 场 在 2005 年 实施 股权 分 置 改革 后 重新 
发 行 新 股 , 增 加 了 东 源 电器 (002074) , 金 智 科 技 (002090 ) , 
三 变 科 技 (002112) , 科 陆 电子 (002121 ) ,截止 2007 年 一 季 
度 ,电气 设备 行业 上 市 公司 增加 到 34 家 ,平均 总 股本 为 
29 497 FAL ,属于 中 小 盘 股票 。 

通过 对 2006 年 电气 设备 行业 上 市 公司 生产 经 营 资料 的 
统计 ,这 些 上 市 公司 中 实现 主 营 业务 收入 增加 的 有 28 个 ， 
占 总 数 的 82.35% , 比 上 年 增长 35.70% 。 主 营利 润 增长 27 
个 , 占 总 数 的 79.41% , 比 上 年 增长 21. 91% 。 实 现 净利 润 增 
长 的 有 28 个 , 占 总 数 的 82.35% , 比 上 年 增长 28. 36%, X 
是 从 2002 EHAE H S A A, 2003 年 净利 润 实现 大 幅 增 
K, 2004 年 2005 年 净利 润 继续 保持 较 大 幅度 增长 后 ,2006 
年 电气 设备 行业 净利 润 增幅 有 所 下 降 。 

由 于 电力 项 目 建设 不 足 , 国 内 电力 供应 紧张 ,电力 设备 
的 市 场 需求 非常 旺盛 。2006 年 是 电力 项 目 进 入 高 峰 的 第 3 
年 ,电气 设备 行业 上 市 公司 平均 主 营 业务 收入 为 174 465 万 
元 ,净利 润 8 164 万 元 ,股东 权益 83 564 万 元 ,每 股 收益 0. 36 
元 , 净 资 产 收益 率 12.59% , 继 2005 年 后 再 次 超过 沪 深 上 市 
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公司 的 平均 水 平 。 平 均 总 资产 236 641 万 元 ,资产 负债 率 
61.99% ,流动 资产 170 997 万 元 ,流动 负债 136 522 万 元 it 
动 比率 1.25 , 速 动 比率 0.91。 在 整个 行业 资产 负债 率 近 几 
年 逐渐 提高 ,流动 比率 和 速 动 比率 近 几 年 逐渐 下 降 的 基础 
上 ,2006 年 资产 负债 率 首次 下 降 ,流动 比率 和 速 动 比率 提 
高 ,表明 整个 行业 财务 指标 处 在 在 合理 范围 内 ,并 且 趋 势 向 
好 。 

从 上 述 数 据 来 看 ,上 市 公司 销售 收入 没有 下 降 , 获 利 能 
力 再 次 有 所 提高 ,原因 主要 是 电气 设备 市 场 在 2003 FRK 
猛 进 的 基础 上 ,2006 年 电力 行业 投资 规模 达到 历史 高 点 。 

从 宏观 经 济 的 总 体 发 展 趋势 和 电力 工业 "十 一 五 发展 
规划 分 析 , 优 化 发 展 火电 ,积极 开发 水 电 , 加 快 发 展 核电 和 
太阳 能 、 风 能、 海洋 能 、 生 物质 能 等 可 再 生 能 源 ,“ 十 一 五 ”将 
比 以 往 任 何 时 期 都 得 到 较 好 的 落实 。 

今后 规划 新 建 的 火电 项 目 ,将 以 大 型 高 效 环保 机 组 为 
重点 ,优化 发 展 火 电 ; 建 设 大 型 超 超 临界 电站 和 大 型 空冷 电 
站 ;推进 洁净 煤 发 电 , 建 设 单机 60 万 kW 级 循环 硫化 床 电 
站 ,启动 整体 煤气 化 燃气 一 燕 汽 联合 循环 电站 工程 ;鼓励 发 
展 坑 口 电站 ,建设 大 型 煤 电 基地 ;适度 发 展 天 然 气 发 电 。 

煤炭 资源 为 不 可 再 生 资 源 ,总 量 有 限 , 电 煤 需求 的 快速 
增长 已 经 开始 影响 到 电力 发 展 。 另 一 方面 ,我 国 具 有 丰富 
的 水 力 、 风 力 等 可 再 生 能 源 。 根 据 水 能 资源 复查 结果 ,我 国 
水 能 技术 可 开发 储量 达到 5.4 亿 kW, 每 年 可 发 电 2.47 万 亿 
kW .hh, 其 中 经 济 可 开发 储量 达 4 亿 W, 每 年 可 发 电 1.75 
万 亿 kW :hh, 分 别 占 技 术 上 可 开发 量 和 年 发 电量 的 74.2% 
和 70.9% 。 有 目前 ,我国 水 电 开 发 量 为 12 857 万 kW, 仪 占 技 
术 上 可 开发 总 量 的 1M4。 加 快 建设 金沙 江 、 雅 著 江 澜沧江 、 
黄河 上 游 等 水 电 基 地 和 溪洛渡 、 向 家 坝 等 大 型 水 电站 ,推进 
水 电 有 序 开发 是 相应 减缓 火电 增 速 最 为 现实 的 选择 。 据 有 
关 专 家 介绍 ,我 国 陆 上 风能 资源 可 与 水 能 蕴藏 量 相 媲美 ,而 
2006 年 年 底 风 能 利用 总 量 仅 达 到 187 H kW, A ERR 


加 大 电网 投资 ,大 力 推进 “ 西 电 东 送 ”全 国联 网 以 及 积极 发 
展 水 电 、 坑 口 火电 大 机 组 的 政策 背景 下 ,国民 经 济 持续 良好 
的 发 展 是 电力 设备 行业 大 幅 增 长 的 动力 源泉 。 

在 1997 ~ 2006 年 10 年 间 , 电 力 设 备 行业 上 市 公司 出 现 
这 样 一 种 现象 ,2004 年 前 二 次 设备 上 市 公司 效益 最 好 , 远 超 
过 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 ,一 次 设备 上 市 公司 效益 次 之 ， 
低 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 ,发 电 设备 上 市 公司 出 现 亏 
损 。 而 从 2004 年 开始 ,发 电 设备 上 市 公司 效益 越 来 越 好 ,一 
次 设备 上 市 公司 也 开始 转 好 ,而 二 次 设备 上 市 公司 效益 下 
降 。 与 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 相 比 ,发 电 设 备 上 市 公司 
远 超过 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 ,一 次 设备 上 市 公司 2007 
年 首次 高 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 ,而 二 次 设备 上 市 公 
司 远 低 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 ,原因 分 别 见 相关 行业 
分 析 。 

二 ,发 电 设备 行业 :效益 再 创新 高 

生产 发 电 设 备 的 上 市 公司 有 湘 电 股 份 (600416 ) 、 华 光 
股份 (600475) .卧龙 电气 (600580) 、 东 方 锅 炉 (600786 ) 、 东 
方 电机 (600875)5 个 公司 ,生产 大 型 电机 的 是 湘 电 股 份 和 东 
方 电机 ,生产 小 型 电机 的 是 卧龙 电气 ,生产 大 型 锅炉 的 是 东 
方 锅炉 ,生产 中 大 型 锅炉 是 华 光 股份 ,2006 年 平均 主 营 业务 
收入 为 431 391 万 元 ,净利 润 31 535 万 元 ,股东 权益 144 676 
万 元 ,每 股 收益 0. 99 元 , 净 资 产 收 益 率 21. 80% ,和 远 超 过 沪 
深 上 市 公司 的 平均 水 平 ,同时 创 出 发 电 设备 行业 效益 新 高 。 
平均 总 资产 545 354 万 元 ,资产 负债 率 72. 27% ,流动 比率 
1.20, 速 动 比率 0. 85, 尽 管 东 方 锅炉 、 东 方 电机 资产 负债 率 
较 高 ,但 是 与 2005 年 比较 ,下 降 5 个 百分点 以 上 ,资产 负债 
率 较 高 主要 是 订单 很 多 ,支付 预收 帐 款 仍 分 别 高 达 
134 342.97 亿 元 、126 314.68 万 元 ,所 以 发 电 设 备 行 业 财 务 
指标 处 于 正常 状况 。2006 年 发 电 设备 行业 上 市 公司 经 营 情 
况 见 表 1 。 


R1 2006 年 发 电 设备 行业 上 市 公司 Aam 


218 162 
245 642 
107 924 
1 115 421 
469 808 
431 391 





卧龙 电气 
东方 锅炉 
东方 电机 


从 表 1 可 以 看 到 ,发 电 设备 行业 主 营 业务 收入 比 上 年 
增长 35. 64% ,净利 润 比 上 年 增长 1. 96%。 可 以 看 到 在 
2003 年 效益 大 幅 增 加 的 基础 上 ,大 型 发 电机 的 东方 电机 及 
大 型 发 电 设备 企业 主 营 业务 收入 仍 在 提高 ,但 是 火力 发 电 
设备 需求 开始 回落 已 经 显现 ,制造 大 型 锅炉 的 东方 锅炉 净 
利润 呈现 负增长 。 由 于 发 电机 受 火 力 发 电影 响 要 小 些 , 制 
造 发 电机 和 电动 机 的 东方 电机 ` 湘 电 股份 和 卧龙 电气 的 净 
利润 继续 保持 高 速 增长 ,业绩 也 比 上 年 有 所 提高 。 
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1.37 
0.92 
0.81 


湘 电 股份 :风力 发 电 产业 增长 点 逐渐 形成 

2006 年 ,公司 实现 主 营业 务 收 入 218 162 万 元 , 比 上 年 
增长 22.56% ,利润 总 额 10 998 万 元 , 比 上 年 增长 16. 46% , 
净利 润 7 109 万 元 , 比 上 年 增长 17.39% 。 

公司 合理 配置 资源 ,按照 轻重 缓急 有 序 推进 风电 、 长 沙 
水 泵 厂 搬迁 、 电 动 汽 车 、 轻 轨 车 等 4 个 新 型 产业 化 项 目 。 其 
中 ,风电 项 目 合资 成 立 了 湖南 湘 电 风能 有 限 公 司 , 并 启动 实 
施 风电 产业 园 建设 项 目 , 特 别 是 公司 非 公 开发 行 股票 取得 
成 功 ,募集 资金 全 部 用 于 “ 兆 瓦 (MW) 级 风力 发 电机 及 风力 


发 电机 组 整 机 产业 化 项 目 ”, 为 公司 风电 项 目的 推进 黄 定 了 
坚实 的 基础 。 

长 沙 水 泵 厂 宁 乡 、 苑 谷 两 个 基地 相继 开工 建设 ;电动 汽 
车 先后 完成 第 二 代 中 控 器 研发 ,变频 器 整改 升级 ,与 国内 大 
的 整 车 广 就 电 驱 动 系统 建立 了 联合 开发 与 供 货 渠 道 ; AR 
国内 重大 轻轨 项 目 ,加 强 与 国外 先进 制造 企业 的 联系 ,积极 
开展 国际 项 目 商务 洽谈 ,为 城市 轻轨 产业 化 发 展 做 了 大 量 
扎实 的 工作 。 

交流 电机 从 传统 的 电力 领域 向 高 附加 值 产业 领域 渗 
透 : 变 频 电机 、 防 爆 电 机 相继 在 天 钢 、 武 钢 . 新 疆 、 河 南 、 河 
北 `. 重 庆 等 区 域 取 得 业绩 ;通过 与 陕西 鼓风机 厂 建立 长 期 合 
作 关 系 , 电 机 产品 在 西部 市 场 再 次 打开 新 的 局 面 ;通过 整合 
YAH IS FH se FM AE, Ho T EI KAR 
FIRR , AB ARAE TE VERGE DEAR A A ARR A A LA A 
南水北调 等 项 目 上 取得 重大 的 突破 ; 城 轨 市 场 继 北京 地 铁 
10 号 线 合同 签约 后 ,成 功 中 标 北 京 地 铁 1 号 线 ; 大 型 矿山 条 
运 设备 市 场 需 求 继 续 走强 ,108t HA BFE A HE KEJ 
机 车 订货 较 上 年 有 较 大 增加 。 

公司 完成 了 10 个 重点 科研 、 新 产品 开发 项 目 ,15 个 科 
研 项 目 取得 专利 权 ,108t 电动 轮 自 卸车 .了 系列 电机 、100m 
洒水 车 变频 轧钢 电动 机 等 新 产品 ,分别 获得 省 、 市 政府 科 
技 进步 奖 。 公 司 成 功 申 报国 家 级 技术 中 心 、 建 立 北 京 研发 
中 心 ,技术 研发 平台 有 了 实质 性 的 提升 。 兆 瓦 级 风力 发 电 
整 机 成 套装 备 .电动 汽车 用 驱动 电动 机 系统 、 百 吨 级 交流 传 
动 电动 轮 自 外 车 等 研制 课题 分 别 进 入 国家 “863 "计划 和 国 
家 科技 支撑 计划 项 目 。 

“十 一 五 "期间, 公司 重点 发 展 的 主导 产品 全 部 符合 国 
家 产业 发 展 政策 ,发 展 空间 十 分 广阔 。 

华 光 股份 :重点 开拓 20 万 ~30 万 kW 机 组 循环 硫化 床 
锅炉 市 场 

目前 ,按照 持 有 A 级 锅炉 制造 许可 证 来 划分 ,3 大 动力 
主要 占据 国内 超大 火电 机 组 以 及 核电 机 组 的 市 场 ,而 包括 
华 光 股 份 在 内 的 其 余 4、5 个 企业 主要 占有 除 3 大 动力 之 外 
的 大 中 型 机 组 以 及 特种 锅炉 的 市 场 ,这 种 格局 将 长 期 存在 。 

2006 年 是 公司 3 年 战略 规划 的 最 后 一 年 ,公司 先后 引 
进 奥地利 AE&E 公司 烟 气 脱硫 净化 技术 和 比利时 CMI 公司 
的 燃气 轮机 余热 技术 ,重点 做 好 新 技术 的 引进 和 消化 吸收 
以 及 制造 工作 ,同时 加 大 生物 质 能 燃料 锅炉 和 余热 锅炉 等 
重点 产品 的 市 场 开拓 力度 。2006 年 ,公司 主 营 业务 收入 
24. 56 亿 元 , 比 上 年 增长 22.38% ;实现 利润 1.79 亿 元 , 比 上 
年 增长 34. 43% ;实现 净利 润 1. 43 亿 元 , 比 上 年 增长 
27.89% 。 

公司 制订 了 2007 ~2010 年 4 年 战略 发 展 规划 ,确立 了 
公司 未 来 的 发 展 方向 和 市 场 定 位 。 坚 持 走 开 发 大 容量 、 高 
参数 环保 型 产品 的 道路 ,在 吸收 美国 福 斯 特 20 ~30 万 kW 
循环 流 化 床 技术 的 基础 上 ,重点 开拓 20 ~ 30 万 kW 机 组 循 
环流 化 床 市 场 ,使 之 成 为 公司 做 “大 ”的 主 业 ; 在 全 面 进 入 余 
热 锅炉 生物 质 燃料 锅炉 垃圾 焚烧 锅炉 和 烟 气 脱 硫 及 净化 
设备 等 产品 市 场 基 础 上 ,提高 市 场 占 有 率 ,使 之 成 为 公司 做 


“ 特 ” 的 强项 。 

2007 年 是 公司 实施 2007 ~ 2010 年 4 年 发 展 战 略 规划 
的 第 一 年 ,公司 将 迅速 抢占 以 200MW、300MW 为 代表 的 大 
型 循环 流 化 床 锅炉 市 场 ,优化 和 完善 公司 产品 的 设计 和 制 
造 ,尤其 是 200MW 循环 流 化 床 、 余 热 锅炉 及 生物 质 燃 料 锅 
炉 ,实现 产品 升级 ,提高 公司 核心 竞争 力 。 

卧龙 电气 :拥有 220kV 单 相 率 引 变压器 制造 技术 

公司 目前 掌握 了 国内 领先 的 伺服 驱动 技术 .220kV 电 
压 等 级 牵引 变压器 制造 技术 等 高 端 技术 ,为 公司 的 产业 升 
级 和 产品 结构 优化 提供 源源 不 断 的 技术 支持 。 实 现 主 营业 
务 收 入 107 924.09 万 元 , 主 营业 务 利润 19 578.97 万 元 , 净 
利润 7 965. 60 万 元 。 

随 着 工业 自动 化 .办公 自 动 化 和 家 庭 自动 化 的 不 断 发 
展 以 及 计算 机 、 通 信 、 汽 车 家 电玩 具 产 量 的 不 断 提高 , 世 
界 微 电 机 的 市 场 容量 正 以 每 年 5% 的 速度 增长 。 

U 系列 高 功率 UPS 电源 主要 与 计算 机 、 通 信 设 备 及 精 
密 仪 器 配套 使 用 ,全 球 UPS 电源 市 场 以 年 均 30% 以 上 速度 
增长 。 由 于 成 本 的 原因 ,世界 高 功率 铅 酸 电池 产业 逐渐 向 
中 国 转移 ,目前 低 端 铅 酸 蓄电池 已 向 中 国 等 发 展 中 国家 转 
移 完 毕 ,高 端 产品 正在 加 速 向 中 国 转移 ,3G 的 加 快 酝酿 成 
熟 将 推动 市 场 需 求 大 规模 增长 。 

按照 《中 长 期 铁路 网 规划 》, 到 2020 年 ,我 国 将 投资 2 
万 亿 元 进行 铁路 网 建设 和 改造 ,铁路 营业 里 程 达到 10 万 
km, 电 气 化 率 达 到 50% 。 根 据 4《2004 年 铁路 统计 公报 》 统 
计 , 截 至 2004 年 底 , 我 国有 铁路 7.44 万 km, 但 是 电气 化 率 
仅 为 25.9% ,这 预示 着 在 这 次 铁路 网 建设 与 改造 中 需要 电 
气 化 的 铁路 近 5 万 km。 并 且 本 轮 电 气 化 铁路 建设 和 改造 
中 ,要 求 设备 的 国产 化 率 由 原来 的 不 足 10% 提升 到 70% 。 
大 规模 铁路 建设 与 铁路 设备 国产 化 为 国内 铁路 牵引 变压器 
制造 企业 带 来 历史 性 机 遇 ,铁路 电气 化 进程 的 加 快 将 加 速 
铁路 牵引 变压器 需求 的 增长 。 

2007 年 公司 准备 发 挥 现 有 产品 的 产业 规模 和 竞争 优 
势 ,接受 全 球 电气 制造 业 产业 转移 的 浪潮 ,进一步 提升 市 场 
占有 率 , 做 大 企业 规模 ;围绕 自主 创新 主题 ,积极 参与 电气 
产品 重大 装备 国产 化 ,形成 新 的 经 济 增长 点 ;集中 开发 高 端 
电机 产品 ,占领 电机 产品 的 技术 制高点 ,并 迅速 形成 产业 
化 ;通过 者 干 年 的 努力 ,成 为 中 国电 气 产业 的 领军 企业 。 

东方 锅炉 :通过 股改 实现 东方 电气 集团 整体 上 市 

2006 年 公司 产值 产量 再 创新 高 ,完成 主 营业 务 收 入 
1 115 421 万 元 ,完成 电站 锅炉 24 215MW ,完成 核电 站 核 岛 
设备 、 锅 炉 辅 机 、 汽 轮机 辅 机 、 化 工 容器 、 特 种 容器 等 产品 总 
tF 10 362t, 完 成 环保 产品 1 项 。 

公司 正式 签订 合同 86.93 亿 元 。 继 华电 邹 县 2 x 1 000 
MW 项 目 成 功 投 运 后 ,又 签订 了 国电 北仑 、 华 能 海门 、 粤 电 
惠 来 、 国 华 绥 中 4 个 项 目 共 8 台 1 000MW 超 超 临界 锅炉 合 
同 。 公 司 大 容量 高 参数 机 组 锅炉 的 设计 制造 能 力 和 业绩 得 
到 了 市 场 的 广泛 认可 。 公 司 积极 开拓 海外 市 场 , 全 年 共 签 
订 外 贸 项 目 合 同 11 项 7. 21 亿 元 ,为 进一步 扩大 海外 市 场 
莫 定 了 基础 。 
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公司 积极 投入 自主 知识 产权 技术 研究 和 新 产品 开发 工 
作 ,取得 了 显著 成 绩 。 完 成 了 600MW 超 临界 锅炉 性 能 计算 
软件 的 自主 开发 300MW 循环 流 化 床 锅炉 的 自主 设计 和 
600MW 超 临界 循环 流 化 床 锅炉 的 初步 设计 ;完成 了 600MW 


超 临 界 “ 允 "火焰 锅炉 方案 的 总 体 设 计 和 大 型 Low—Nox fe - 


流 燃 烧 器 的 设计 和 制造 ;完成 了 以 广东 茂名 项 目 为 依托 的 
200MW 燃 用 油 页 岩 循 环流 化 床 锅炉 的 自主 设计 开发 ;自主 
开发 了 火电 厂 海水 烟 气 脱硫 技术 ;消化 吸收 法 国 阿 尔 斯 通 
MSR 和 “两 代 半 ” 核 岛 制造 技术 。 

2007 年 公司 计划 完成 电站 锅炉 21 992MW ,产品 结构 以 
600MW 等 级 为 主 ,计划 完成 核电 站 核 岛 设备 、 锅 炉 辅 机 、 汽 
轮机 辅 机、 化 工 容器 等 产品 总 计 9 700t。 新 签订 产品 合同 确 
保 60 亿 元 ,计划 完成 工业 总 产值 和 实现 主 营业 务 收 入 95 
亿 元 。 

“十 一 五 期间, 公司 的 发 展 目标 是 在 发 电 锅炉 方面 确 
保 国内 前 两 名 地 位 ,在 核电 和 脱 硝 方面 保持 国内 领先 地 位 。 
公司 还 将 大 力 发 展 大 型 石化 容器 产品 和 电站 控制 产品 。 另 
外 ,扩大 产品 出 口 和 提供 技术 服务 ,将 是 公司 未 来 发 展 的 重 
要 方向 。 

东方 电机 :收购 东方 锅炉 和 东方 汽轮机 股权 

2006 年 ,公司 主 营业 务 收入 突破 40 亿 元 大 关 , 发 电 设 
备 产 量 达 到 2 816.4 万 kW。 完 成 了 水 轮 发 电机 组 49 组 / 
357.4 万 kW 汽 轮 发 电机 63 台 /2 459 万 kW 交流 电机 60 
台 /17. 637 万 kW 直流 电机 37 台 /5. 2666 万 kW 和 各 类 辅 
机 259 套 。 

公司 业绩 随 着 产量 的 增长 而 大 幅 提 高 ,实现 主 营业 务 
收入 为 46.98 亿 元 , 比 上 年 增长 54. 14% ;净利 润 8. 30 亿 
元 , 比 上 年 增长 57.22% ;实现 每 股 收 益 1. 845 元 , 比 上 年 的 
每 股 收益 1.173 元 增加 了 0.672 元 。 

2006 年 ,公司 市 场 开 拓 仍 取得 较 好 成 绩 ,签订 了 呼 和 浩 
特 4 x300MW 抽水 车 能 水 轮 发 电机 组 、 积 石 峡 3 x 340MW 
水 轮 发 电机 和 海门 2 x1 000MW 超 超 临 界 、 薄 田 4 x 400MW 
PRA BE AL SER 1 x220MW 全 空冷 等 汽 轮 发 电机 合同 。 
国际 市 场 开 拓 成 绩 显著 ,签订 了 越南 邦 威 2 x 160MW .越南 
FRYE 2 x43MW .越南 达 门 2 x48.5MW 水 轮 发 电机 组 和 
印度 哈 苏 谷 达 6 x 600MW 汽 轮 发 电机 合同 ,其 中 邦 威 和 哈 
苏 谷 达 是 我 国 目前 出 口 的 单机 容量 最 大 的 水 电 和 火电 项 
， 目 ,全 年 新 增订 货 48 亿 元 。 

公司 于 2005 年 10 月 与 法 国 热 蒙 股份 有 限 公 司 合资 组 
建 “ 东 方 阿 海 球 核 泵 有 限 责任 公司 ”。 合 资 公司 计划 投资 总 
额 为 1 000 万 欧元 ,注册 资本 金 为 8 500 万 元 ,合资 双方 均 
以 现金 方式 投资 入 股 , 各 占 50% 股份 ,合资 公司 从 事 核 电站 
核反应 堆 主 回路 的 冷却 剂 泵 的 设计 制造 检测、 市 场 营销 
和 售后 服务 ,并 向 核电 站 提供 该 种 系统 备品 .备件 业务 。 

公司 将 通过 收购 集团 公司 所 属 的 东方 锅炉 股权 和 东方 
汽轮机 有 限 公 司 的 100% 股权 ,整合 发 电 设备 制造 主 业 资 
产 , 实 现 集团 公司 主 业 资产 上 市 ,从 而 增强 公司 发 电 设备 制 
造 的 成 套 能 力 ,提升 公司 综合 竞争 力 。 

综 上 所 述 ,从 5 个 上 市 公司 经 营 状况 来 看 ,生产 锅炉 、 
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大 型 发 电机 的 东方 锅炉 、 东 方 电机 、 华 光 股 份 经 济 效益 好 于 
湘 电 股 份 和 卧龙 电气 , 净 资 产 收益 率 已 经 提高 到 满足 上 市 
公司 融资 要 求 ,可 通过 新 股 增发 融资 ,提高 主 业 核心 竞争 
力 。 

2007 年 ,国家 电力 供应 紧张 的 矛盾 将 进一步 缓解 ,国家 
宏观 调控 的 影响 逐步 显现 ,电力 设备 市 场 将 从 井喷 行情 中 
逐渐 冷静 下 来 。 因 此 ,市 场 订 单 总 量 将 会 减少 ,而 市 场 竞 争 
将 更 加 激烈 ,对 东方 锅炉 、 华 光 股 份 的 影响 较 大 。 

东方 电气 集团 以 其 将 取得 的 东方 电机 以 非 公开 发 行 方 
式 发 行 的 部 分 A 股 股 份 作为 换 股 证 券 ,向 东方 锅炉 无 限 售 
条 件 的 流通 股 股东 发 出 全 面 换 股 收购 要 约 。 同 时 东方 电机 
则 通过 向 东方 电气 集团 发 行 3.67 亿 股 A 股 ,折合 资金 约 89 
亿 元 ,用 于 购买 东方 电气 集团 持 有 的 东方 锅炉 股份 及 东方 
汽轮机 100% 股权, 从 而 达到 整合 东方 电气 集团 拥有 的 电 
机 、 汽 轮机 和 锅炉 三 大 主 业 的 目的 ,实现 东方 电气 集团 整体 
上 市 。 东 方 电气 集团 将 提高 集团 公司 抵抗 行业 周期 性 的 能 
力 , 最 终 发 展 成 为 火电 、 水 电 、 核 电 、 风 电 、 太 阳 能 “五 电 并 
举 ” 的 全 能 型 电力 装备 制造 集团 和 国际 一 流水 平 的 集团 。 

随 着 国家 调整 产业 结构 脚步 的 加 快 ,尤其 是 对 能 源 结 
构 的 调整 ,2007 年 国家 将 加 大 力度 ,鼓励 和 扶持 环保 产业 、 
循环 经 济 和 可 再 生 能 源 利 用 等 重点 领域 。 随 着 国家 限期 关 
停 中 小 燃 煤 机 组 的 政策 出 台 , 以 及 对 资源 和 环境 的 越 加 重 
视 , 大 型 循环 流 化 床 锅炉 、 大 型 燃气 一 蒸汽 联合 循环 设备 、 
城市 垃圾 处 理 设备 和 秸秆 综合 利用 关键 设备 等 在 “十 一 五 ” 
期 间 市 场 将 快速 扩大 ,这 都 给 华 光 股份 未 来 的 发 展 带 来 非 
常 宝贵 的 发 展 机 遇 。 

对 湘 电 股份 来 说 ,在 国家 大 力 扶持 替代 能 源 的 市 场 背 
景 下 ,风力 发 电 市 场 发 展 前 景 极 为 广阔 ,2010 年 湘 电 将 形成 
年 产 300 套 风 力 发 电机 组 整 机 和 SOO 套 电机 电 控 的 生产 能 
力 , 可 新 增 销售 收入 23. 1 亿 元 , 税 后 利润 2.9 亿 元 。 随 着 
该 项 目的 推进 ,公司 将 在 充分 利用 原 有 300kW、600kW 风力 
发 电 设备 投资 项 目 基础 上 ,尽快 形成 公司 兆 瓦 级 风力 发 电 
机 及 风力 发 电机 组 整 机 的 研发 和 生产 制造 能 力 , 以 集中 打 
造 优势 产业 ,树立 行业 龙头 地 位 。 

对 卧龙 电气 来 说 ,银川 卧龙 电气 化 铁路 高 电压 牵引 变 
压 器 国产 化 项 目的 建设 大 大 提高 了 公司 电气 化 铁路 集成 能 
力 。 公 司 正 在 研发 的 最 新 产品 一 一 国产 化 最 大 单 台 容量 $ 
万 kVA 牵引 变压器 是 国内 惟一 一 个 通过 3 al i a 
试 的 产品 。 另 外 ,公司 正在 研发 时 速 200km 高 速 铁路 用 的 
自 耦 牵引 变压器 ,未 来 将 介 人 磁悬浮 铁路 牵引 变压器 领域 。 

三 .电气 一 次 设备 行业 :市 场 有 利于 大 型 企业 

以 提供 输 变 电 一 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 特 变 电 工 
(600089 ) .长 征 电 器 (600112) .长城 电工 (600192)., 平 高 电 
气 (600312) 、 担 光 股 份 (600353)、 宝 光 上 股份 (600379)、 和 置信 
电气 (600517)、 中 天 科技 (600522) 、 天 威 保 变 (600550)、 精 
达 股 份 (600577) 、 上 电 股 份 (600627)、 宝 胜 股份 (600793 ) 、 
JI Z SR (000533 ) ARAL E (000585 ) 天 宇 电 气 (000723 ) A 
源 电气 (002028 ) 、 东 源 电 器 (002074) .三 变 科 技 (002112)18 
个 公司 。 一 次 设备 行业 平均 主 营 业务 收入 161 519 万 元 , 净 





利润 9 642 万 元 ,股东 权益 73 468 万 元 ,每 股 收益 0.35 元 ， 
净 资 产 收益 率 13. 12% ,首次 高 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 
平 。 平均 总 资产 196 659 万 元 ,资产 负债 率 59. 00% ,流动 


比率 1.24, 速 动 比 率 0. 89 ,财务 指标 处 于 正常 状况 。2006 
年 电气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 见 表 2. 


R2 2006 年 电气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 


181 780 
53 796 
60 480 
78 738 
25 988 
591 420 
30 030 
133 627 
209 774 
23 297 
28 632 
74 513 
113 285 
307 981 
435 531 
229 159 
254 375 
74 931 
161 519 









SK + 
思源 电气 
东 源 电器 
特 变 电 工 
长 征 电器 
KREI 
平 高 电气 
旭光 股份 
S # 36 
置信 电气 
中 天 科技 
天 威 保 变 
精 达 股份 
上 电 股 份 
宝 胜 股份 
三 变 科技 


14 328.4 




















3 507.5 












9 642 


从 表 2 可 以 看 到 ,一 次 设备 行业 主 营 业务 收入 比 上 年 
增长 44.63% ,净利 润 比 上 年 增长 93.98%。 兆 利润 增加 体 
现在 :一 方面 与 天 威 保 变 的 太阳 能 产业 、 特 变 电 工 的 衡 变 和 
沈 变 变压器 订单 大 幅 增 加 和 平 高 电气 的 平 高 东芝 的 大 量 投 
资 收 益 有 关 ; 另 一 方面 ,一 次 设备 行业 主 营 利润 同比 增加 ， 
集中 反映 了 一 次 设备 行业 业绩 处 于 高 速 增长 的 态势 。 

自 2005 年 我 国政 府 将 自主 创新 作为 国家 战略 以 来 , 关 
于 重视 重大 装备 国产 化 的 呼声 就 越 来 越 高 。 在 电力 领域 ， 
代表 着 最 高 技术 水 平 的 特 高 压 项 目 也 一 改 往日 全 面 引 进 的 
做 法 ,开始 更 多 地 依靠 国内 企业 的 力量 。 国 家 电网 公司 可 
OR 252kV 以 上 设备 集中 规模 招标 ,通过 规范 招标 文件 条 款 ， 
严格 评审 技术 参数 ,制定 合理 的 评 标 标准 ,杜绝 了 招标 工作 
中 对 国内 企业 的 歧视 性 或 限制 性 条 件 。 同 时 ,根据 国内 企 
业 的 技术 水 平 产 品质 量 和 业绩 情况 ,确定 投标 人 的 资格 业 
绩 条 件 ,为 国内 企业 参与 投标 创造 了 条 件 。 

2007 年 , 随 着 国家 电网 建设 速度 的 不 断 加 快 ,国家 电网 
“十 一 五 ”规划 的 全 面 实施 ,国家 启动 的 百 万 伏 级 交流 、+ 80 
万 kV 级 直流 输电 项 目 ,都 将 给 一 次 设备 行业 带 来 新 的 更 好 
的 发 展 机 遇 , 特 高 压 输 变 电 试验 示范 线路 建设 和 特 高 压 设 
备 国产 化 已 纳入 国家 电力 发 展 的 近期 重点 。 

一 次 设备 行业 ,应 紧 紧 围绕 国家 大 力 建设 以 特 高 压 电 
网 为 核心 的 国家 电网 为 契机 ,依托 重点 项 目 , 通 过 引进 、 消 
化 吸收 国外 先进 技术 ,并 在 此 基础 上 提高 自主 创新 能 力 ， 
成 功 研制 国内 最 高 电压 等 级 的 精品 ,提升 公司 行业 地 位 , 占 
领 行业 制高点 。 


ELS ERAK 净利 润 
EM 
(万 元 ) (% ) 
4 896. 68 
2 922.13 
1 749.52 





2 422.16 
21 638.71 
1 086. 94 
2 825.99 
15 706. 61 
1 224.72 
1 245.35 
6 796.75 


19 809.75 
5 354.51 
54 992. 87 
10 429.74 
2 623.84 














每 股 净 资 产 资产 流动 
收益 收益 率 | 负债 率 比率 
(元 ) (% ) (% ) 


(% ) 


0.95 
1.03 
2.42 
0. 83 
1.29 
1.12 
0.96 
1.58 
1.24 
1.01 
0.72 
0. 87 
0. 82 
0.79 
0.97 
0.73 

























万 家 乐 ; 合 资 组 建 顺 特 阿 海 球 电气 有 限 公 司 

2006 年 实现 主 营 业务 收入 181 779. 87 万 元 , 比 上 年 增 
长 32.40% ,实现 净利 润 4 896.68 万 元 ,同比 扭亏 为 盘 。 

2006 年 ,公司 下 属 企业 顺 特 电气 的 干 式 变压器 、 铁 心 电 
抗 器 等 优势 产品 在 国内 市 场 继续 保持 领先 ;在 国际 市 场 , 与 
阿 联 鹊 迪拜 水 电 局 签订 了 总 值 5 亿 元 的 供 货 合同 ,创下 我 
国 于 式 变 压 器 出 口 的 新 记录 。25S 000kVA 于 式 变 压 器 在 沈 
阳 成 功 通 过 所 有 试验 ,并 顺利 交付 客户 使 用 ,充分 证 明 在 大 
容量 产品 领域 所 具有 的 设计 水 平 、 工 艺 水 平和 生产 能 力 ; 成 
功 开 发 了 系列 的 非 晶 合金 于 变 和 美 变 产 品 , 在 节能 领域 打 
响 了 头 炮 ;风力 发 电 用 组 合式 变压器 的 开发 ,使 企业 在 绿色 
能 源 领 域 占 到 先 机 ; 低 成 本 大 容量 并 抗 的 开发 提升 了 电抗 
器 产品 的 竞争 力 。 | 

公司 下 属 企业 广东 万 家 乐 燃气 具有 限 公司 的 20L 冷凝 
平衡 式 燃 气 热水器 获得 中 国 燃气 具 10 大 创新 机 型 称号 , 冷 
凝 式 燃气 快速 热水器 列 入 国家 火炬 计划 项 目 , 双 高 火 燃气 
灶 被 指定 为 第 16 届 中 国 厨 师 节 唯一 专用 灶具 ,与 中 南大 学 
联手 成 立 了 国内 第 一 个 "中国 厨房 "“ 中 国 了 卫浴" 整体 体验 
式 研 究 中 心 。 

2007 年 6 月 1 日 ,万 家 乐 控股 子 公司 顺 特 电 气 与 阿 海 
球 输 配 电 控股 公司 合资 组 建 顺 特 阿 海 于 电气 有 限 公司 。 合 
资 公 司 的 投资 总 额 为 20 亿 元 ,注册 资本 为 14.9 亿 元 。 其 
中 , 阿 海 球 以 等 值 于 人 民 币 7.45 亿 元 的 可 自由 兑换 货币 出 
资 , 占 合资 公司 50% 股份 ; 顺 特 截至 2006 年 12 月 31 日 经 
评估 并 由 投资 双方 确认 的 资产 净值 和 “上 顺 特 ”商标 出 资 , 占 
合资 公司 50% 股 权 。 
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思源 电气 :收购 平 高 电气 17.8% 的 股权 

由 于 电网 建设 引发 的 电力 设备 需求 增长 ,2006 年 公司 
实现 主 营业 务 收 入 78 737.85 万 元 , 比 上 年 增长 41.71% ; 实 
现 主 营业 务 利润 37 628. 45 万 元 , 比 上 年 增长 50.77% ;实现 
净利 润 14 328.40 万 元 , 比 上 年 增长 70.27% 。 

公司 拟 通过 定向 增发 募集 资金 投资 气体 绝缘 金属 封闭 
开关 设备 (GIS) 项目 ,该 项 目的 实施 有 助 于 提升 公司 整体 实 
Fi FoR AAAI RET 

公司 电力 自动 化 保护 设备 ( 即 消 弧 线圈 自动 调谐 及 接 
地 选 线 成 套装 置 ) 属 新 型 输 配 电 设备 ,产品 技术 含量 较 高 ， 
市 场 点 有 率 处 于 国内 领先 地 位 ,具有 较 强 的 市 场 竞争 优势 。 
公司 高 压 开 关 产 品 110kV 电压 等 级 的 SF, 断路 器 和 隔离 开 
关 , 主 要 竞争 厂商 为 西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 、 河 南 
平 高 电气 股份 有 限 公 司 等 国内 知名 开关 设备 制造 商 ,公司 
产品 与 竞争 对 手 的 产品 相 比 还 有 一 定 差距 。 公 司 新 型 高 压 
互感 器 .电力 电容 器 .电抗 器 等 新 产品 目前 还 处 于 市 场 开拓 
期 ,竞争 激烈 。 

特 变 电 工 :准备 收购 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 剩余 股权 

公司 实现 主 营业 务 收 入 591 420.36 万 元 , 主 营业 务 利 
润 101 701.27 万 元 ,实现 利润 总 额 29 694. 82 万 元 ,实现 净 
利润 21 638.71 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 31. 79% 、23. 04% 、 
26.25% .72.45% , 

2006 年 ,公司 成 功 签订 了 合同 总 价 3.4 亿美 元 的 “ 塔 言 
克 斯 坦 220 ~ 500kV 高 压 输 变 电 成 套 工程 项目, 实现 了 公 
司 在 利用 我 国政 府 外 援 贷款 项 目 领域 里 零 的 突破 ,同时 在 
我 国 首 条 1 000kV 晋 东 南 一 南阳 一 莉 门 特 高 压 交 流 试 验 示 
范 工 程 中 ,公司 成 为 惟一 一 个 双 项 承接 1 000kV 变压器 和 
电抗 器 研制 任务 的 企业 。1 000kV 变压器 和 电抗 器 研制 任 
务 ,是 国家 “十 一 五 ”重大 科技 攻关 项 目 ,标志 着 公司 在 特 高 
压 输 变 电 设备 领域 研发 水 平和 技术 能 力 居 世界 前 列 。 

2006 年 ,公司 开展 了 国家 特 高 压 交 流 用 百 万 伏 级 变 压 
axl 700kV 试验 变压器 、+ 800kV 直流 换 流 变压器 及 
750kV 变压器 等 重大 新 产品 的 开发 研究 ;完成 国内 首 人 台 
500kV H REDA K A +500kV 直流 换 流 变压器 的 自主 开 
发 和 制造 ,完成 世界 上 最 大 的 龙 滩 78 万 kVA AEREE 
器 \ 百 万 容量 发 电机 主 变 产 品 的 研制 ; 带 “ 光 纤 " 测 温 装 置 的 
V/V 接线 铁道 牵引 变压器 成 为 国内 首 台 通过 3 倍 过 负荷 试 
验 的 产品 ;研制 开发 了 矿 用 隔 爆 变压器 和 带 填料 浇注 式 变 
压 器 系列 特种 产品 。 线 缆 方面 ,完成 了 智能 型 在 线 测 温 高 
压 电缆 、220kV/2 000mm 大 截面 交 联 电费、 弹性 体 电缆 等 
新 产品 的 研制 ,对 地 铁 用 环保 电力 电缆 、 超 高 压 输电 线路 用 
扩 径 导线 、 油 田 专 用 电缆 等 一 批 新 产品 进行 了 有 效 的 市 场 
推广 。 

特 变 电 工 拟 公 募 增发 不 超过 5 000 万 股 以 筹资 10 亿 元 
左右 ,投资 9 280 万 元 收购 沈 变 股权 ;投资 3. 2 亿 元 用 于 直 
流 输电 用 换 流 变 压 侨 批量 本 地 化 技术 改造 项 目 ;投资 3. 47 
亿 元 用 于 特 高 压 并 联 电抗 器 “十 一 五 ”国债 专项 技术 改造 项 
目 ;投资 1. 22 亿 元 用 于 750 ~ 1 000kV 特 高 压 输 电线 路 用 导 
线 技术 改造 项 目 ;投资 1.27 亿 元 用 于 电气 化 铁路 牵引 变 压 
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器 技术 改造 项 目 等 。 

长 城 电工 :准备 投资 兆 瓦 级 变速 恒 频 双人 局 风力 发 电机 
项 目 

2006 年 ,公司 完成 主 营 业务 收入 133 627 万 元 , 比 上 年 
增长 9.15% ;完成 主 营 业务 利润 27 384 万 元 ,与 上 年 持平 ; 
实现 利润 总 额 3 643 万 元 , 比 上 年 增长 36. 28 % ;实现 净利 
润 2 825 万 元 , 比 上 年 增长 57. 56% 。 利 润 增幅 大 ,主要 是 
三 项 费用 同比 下 降幅 度 大 。 

未 来 2 ~3 年 ,公司 将 主要 采用 自 筹 和 银行 贷款 的 融资 
方式 ,重点 实施 兆 瓦 级 变速 恒 频 双 馈 风力 发 电机 及 控制 系 
统 产业 化 项 目 、 小 型 智能 化 126kVGIS ( 高 压 全 封闭 组 合 电 
器 ) 产 品 产业 化 项 目 .GSC3 系列 新 一 代 交 流 接触 器 产业 化 
项 目 、 万 能 断路 髓 及 智能 控制 系统 产业 技术 成 果 转 化 项 目 、 
石油 钴 采 设 备 电 气 传动 自动 化 系统 产业 化 项 目 等 技术 改造 
项 目 , 以 上 总 投资 达 3.5 亿 元 。 通 过 强化 产品 技术 创新 和 
技 改 投入 ,全面 提 高 公司 的 生产 能 力 . 产 品质 量 、 工艺 和 装 
备 水 平 。 

东 源 电器 :业绩 有 望 稳定 增长 

2006 年 ,公司 主 营业 务 收 入 25 988.29 万 元 , 比 上 年 增 
长 25. 38% ; 主 营业 务 利润 7 526. 89 万 元 , 比 上 年 增长 
39.64% ;净利 润 2 422. 16 万 元 , 比 上 年 增长 81.79% , 主 营 
业务 利润 净利 润 明 显 上 升 ,主要 原因 妇 于 公司 产能 扩大 和 
销售 额 的 提升 。 

公司 自行 研制 开发 的 ZZK(ZKN) 一 40.5 中 置式 铠 装 设 
备 、KYN 一 40.5 双 母 线 铠 装 设备 .ZZK 口 一 12 中 置式 双 层 开 
关 设 备 等 3 项 新 癌 已 经 问世 ,这 3 项 产品 是 在 原 上 市 募集 
资金 投向 项 目 KYN 一 12 ~ 40.5 系列 智能 化 铠 装 式 开 关 设 
备 基 础 上 ,研制 开发 产业 升级 的 高 科技 产品 ,从 而 形成 产品 
系列 产业 链 。 

目前 在 12kV 电压 等 级 领域 ,由 于 参与 厂商 较 多 ,市 场 
竞争 较为 激烈 。 相 对 而 言 ,由 于 全 国 具备 40. 5kV 真空 断路 
器 及 开关 柜 规 模 生产 能 力 的 企业 在 40 个 左右 ,因而 ,该 电 
压 等 级 产品 市 场 竞争 相对 平缓 。 现 有 同行 业主 要 竞争 厂家 
为 :福州 天 宇 电 气 股份 有 限 公 司 、 浙 江宁 波 天 安 集团 公司 、 
大 全 集团 有 限 公 司 、 山 东 泰 开 电 气 有 限 公 司 、 厦门 ABB FF 
关 有 限 公司 、 北 开 电 气 股 份 有 限 公司 。 

平 高 电气 :经 营业 绩 再 创 历史 新 高 

2006 年 ,公司 实现 主 营 业务 收入 209 774 万 元 , 比 上 年 
的 增长 36. 68% ;实现 主 营 业务 利润 53 867 万 元 , 比 上 年 
增长 48.72% ;净利 润 15 707 万 元 , 比 上 年 增长 51.35% 。 

公司 取得 了 官 亭 工 期 800kV GIS 约 1.37 亿 元 和 国家 
第 一 条 百 万 伏 示 范 线路 晋 东南 一 南阳 一 荆门 一 线 晋 东南 变 
电站 1 100kV GIS2.23 亿 元 的 合同 。2007 年 1 月 ,在 官 亭 站 
亚 期 扩建 设备 招标 中 ,公司 又 中 标 800kV GIS 7 000 多 万 
元 。 从 国家 电网 公司 集中 招标 竞争 来 看 ,公司 本 部 次 柱 式 
浙 路 器 有 明显 的 优势 , 特 高 压 GIS 也 取得 国家 发 改 委 及 国 
家 电网 公司 的 高 度 认可 ,而 平 高 东芝 在 252kV、550kV GIS 
产品 上 竞争 优势 也 非常 明显 。 

合资 公司 河南 平 高 东芝 高 压 开 关 有 限 公 司 净利 润 为 


11 229 万 元 ( 按 50% 合并 数 ), 占 合并 报表 比重 已 达到 
71.49% ,除去 其 税收 方面 的 优惠 因素 (处 于 免税 期 ) 外 ,说 
明 其 快速 发 展 的 态势 和 较 强 的 盈利 能 力 。 该 公司 成 立 于 
2000 年 9 月 8 日 ,是 平 高 电气 公司 与 世界 500 强 企业 日 本 
国 株式 会 社 东 芝 (TOSHIBA) 共同 投 资 2 100 万 美元 组 建 而 
成 ,2002 年 3 月 正式 投产 。 公 司 拥有 16 000m’ 世界 一 流 的 
高 净化 装配 厂房 ,并 配 以 最 先进 的 高 压 开关 组 装 和 试验 设 
备 , 是 亚洲 一 流 的 生产 SF, 全 封闭 组 合 电器 的 专业 厂家 , 设 
计生 产能 力 为 6~9 亿 元 。 公 司 主要 从 事 72.5 ~ SSOKV 电 
压 等 级 的 全 封闭 组 合 电器 (GIS) 、 饶 式 断 路 器 (T 一 CCB) 及 
复合 电器 (H 一 GIS) 产品 的 设计 、 制 造 、 组 装 、 试 验 、 销 售 及 
售后 服务 等 项 业务 。 正 是 基于 其 高 速 的 成 长 性 ,公司 与 日 
本 国 株 式 会 社 东芝 决定 对 其 等 比例 增资 ,以 满足 其 快速 发 
展 的 要 求 , 扩 产 项 目 于 2007 年 10 月 投产 ,设计 生产 能 力 为 
年 产值 7 亿 元 。 

置信 和 电气: 市场 高 速 增长 

2006 年 ,国家 也 加 大 了 对 城乡 电网 改造 的 投资 力度 ,并 
正在 加 大 对 非 晶 合 金 变压器 的 推广 力度 。 面 对 全 新 的 市 场 
机 遇 和 巨大 的 市 场 空间 ,公司 积极 拓展 全 国 市 场 , 生 产 经 营 
形势 延续 了 2005 年 来 的 增长 势头 , 主 营业 务 收 入 和 利润 均 
继续 高 速 增长 。 公 司 实现 主 营 业务 收入 74 513 万 元 , 比 上 
年 增长 137.91% ; 主 营 业务 利润 ,净利 润 分 别 为 18 425 万 
元 和 6 797 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 93.71% 和 332. 86% 。 

未 来 几 年 ,国家 电力 固定 投资 力度 将 加 大 ,这 将 推动 我 
国 配 电 变压器 市 场 需求 的 快速 增长 。 同 时 ,公司 产品 节能 
环保 的 特点 符合 “十 一 五 ”规划 建设 资源 节约 型 社会 的 精 
神 ， 十 一 五 "期 间 ,节能 环保 的 电力 产品 将 得 到 大 力 推 广 ， 
将 推动 原 有 产品 的 换代 升级 和 新 技术 的 发 展 。 作 为 节能 、 
环保 的 代表 , 非 晶 合 金 变压器 的 需求 将 继续 高 速 增长 ,从 而 
为 生产 非 唱 合金 变压器 的 企业 提供 了 广阔 的 发 展 空间 。 

国家 发 改 委 2005 年 11 月 28 日 发 布 了 《中 华人 民 共 和 
国电 力行 业 标准 一 一 配 电 变 压 艇 能 效 技术 经 济 评价 导 则 少 ， 
并 从 2006 年 6 月 1 日 正式 实行 ,其 中 ,提出 了 综合 能 效 费用 
法 (TOC 法 ) ， 该 方法 综合 考虑 了 变压器 价格 、 损 耗 、 负 人 荷 
特点 、 电 价 等 技术 经 济 指标 对 变压器 经 济 性 的 影响 ,帮助 变 
压 占 用 户 全 面 、 正 确 地 认识 高 效 节能 变压器 的 经 济 性 ,选择 
较 经 济 、 合 理 的 配 电 变 压 融 ,并 推动 高 效 节 能 变压器 的 使 
用 。 这 一 办 法 的 发 布 ,对 公司 非 晶 合金 变压器 的 销售 提供 
了 很 大 的 推动 力 。 

中 天 科技 :全 球 海底 光缆 投资 进入 新 一 轮 投资 高 峰 

面 对 光 缆 行业 激烈 竞争 的 持续 ,公司 按照 “十 一 五 ”发 
展 规划 ,坚持 做 大 做 强 电信 、 电 网 两 大 产品 链条 ,公司 实现 
主 营业 务 收 入 113 285.29 万 元 , 比 上 年 增长 57.8% ; 主 营业 
务 利润 20 523. 76 万 元 , 比 上 年 增长 66. 55% ; 净利 润 
3 507.50 万 元 , 比 上 年 增长 48. 87% ; 全 面 摊薄 的 每 股 收益 
0.13 30, 比 上 年 增长 15. 04% ;全 面 摊薄 的 净 资 产 收益 率 
5.5% , 比 上 年 增长 41.13% 。 

公司 作为 国内 最 早 开发 生产 光缆 的 厂商 之 一 ,经 过 十 
多 年 的 积累 , 现 已 在 国内 光纤 光缆 行业 内 名 列 前 茅 ,尤其 是 





特种 光缆 的 市 场 占 有 率 , 多 年 来 一 直 保持 行业 第 一 。2006 
年 公司 在 经 营 过 程 中 加 大 设备 技 改 与 新 品 开 发 力度 ,年 末 
已 初 见效 益 ,为 2007 年 实施 规模 效应 与 新 品 推进 葛 定 了 基 
础 ,公司 光纤 光缆 仍 将 在 规模 和 上 品质 两 个 方面 并 举 发 展 。 

伴随 国家 电网 建设 ,公司 适时 将 电网 产品 链条 进行 了 
延伸 ,公司 凭借 上 海 锅 线 厂 的 技术 水 平 及 成 熟 工艺 ,已 成 功 
开发 出 了 耐 热 铝 合金 导线 .60% 导电 率 的 铝 合金 线 ,产品 品 
质 处 于 国内 领先 水 平 , 其 中 耐 热 铝 合金 导线 填补 了 国内 空 
白 ,实现 从 普通 导线 生产 销售 向 特种 导线 生产 销售 的 过 渡 。 
2007 年 随 着 海底 光电 缆 、 电 缆 、 力 缆 等 产品 推出 ,电力 线 缆 
产品 将 成 为 公司 的 第 二 大 主导 产品 ,其 经 济 效益 将 在 未 来 
逐步 显现 。 

由 于 3G 启动 ,各 家 电信 运营 商 纷纷 增加 基础 建设 , 射 
频 电缆 作为 公司 新 开发 的 产品 迎 来 新 的 商机 ,在 2006 年 取 
得 了 可 喜 业 绩 ,2007 年 公司 将 继续 抓 住 机 遇 ,乘势 而 上 , 争 
取 加 快 做 大 市 场 份额 ,使 销售 量 和 利润 较 2006 年 有 新 的 突 
破 。 

三 变 科 技 : 募 资 解决 产能 不 足 

电网 建设 引发 的 电力 设备 需求 增长 ,2006 年 公司 实现 
主 营 业务 收入 74 930. 83 万 元 , 比 上 年 增长 13. 10% ,净利 润 
2 623. 84 万 元 , 比 上 年 增长 6.55% 。 

公司 的 ZFS - Z. F 一 1 000/35 风力 发 电 用 组 合式 变 压 
器 通过 了 省 级 新 产品 鉴定 ,同时 被 评 为 “浙江 省 科学 技术 . 
奖 ”;SZ11 一 50 000/110 电力 变 压 右 通过 了 国家 级 鉴定 。 

2007 年 公司 争取 完成 销售 收入 90 000 万 元 ,利润 实现 
同步 增长 ,变压器 产量 达到 1 600 万 kVA。 主 变 厂 房 在 上 半 
年 已 投入 使 用 ,铁心 车 间 、 绕 线 车 间 厂 房 争 取 在 2007 ER 
完成 建设 ; 

募集 资金 用 于 年 产 1 000 万 kVA 电力 变压器 及 箱 式 变 
电站 固定 资产 投资 项 目 。 莫 资 项 目的 产品 3SkV 及 10kV 风 
力 发 电 用 组 合式 变压器 、 募 资 项 目 产 品 10kV 配 电 非 唱 合 金 
变压器 将 成 为 公司 未 来 利润 新 的 增长 点 。110kV 变压器 产 
能 将 在 现 有 基础 上 增加 50% 以 上 ,产能 不 足 问题 得 到 解决 ， 
产销 规模 有 望 继续 扩大 。 

天 威 保 变 :引进 英国 GH 公司 1.5MW 风机 技术 

2006 年 ,公司 全 年 实现 主 车 业务 收入 307 980.75 万 
元 , 比 上 年 增长 56. 89% ;实现 主 营业 务 利润 50 500. 33 万 
元 , 比 上 年 增长 30.08% ;实现 净利 润 19 809.75 万 元 , 比 上 
年 增长 96.34% 。 公 司 凭借 一 流 的 制造 水 平和 良好 的 市 场 
Ae ,一 举 中 标价 值 过 亿 元 的 贵州 构 皮 滩 水 电站 和 云南 演 
东 煤 电 二 期 工程 项 目 ;世界 最 高 电压 等 级 1 000kV 特 高 压 
变压器 在 公司 高 压 试验 室 一 次 性 试验 成 功 ;国内 首 台 最 高 
电压 等 级 青海 拉 西 瓦 800kV 变压器 、 官 亭 800kV 芯 式 电抗 
器 圆满 完成 工艺 设计 ;公司 与 德国 西门 子 在 贵 广 开 回 高 压 
直流 项 目 中 联合 中 标 , 目前 已 完成 两 台 直流 产品 的 生产 和 
运输 ;公司 合肥 新 厂区 和 秦皇岛 出 海口 装配 基地 二 期 即将 
建成 投产 。 

在 国家 发 展 可 再生 能 源 政策 的 指导 和 地 方 政府 的 大 力 
支持 下 ,公司 在 新 能 源 领域 得 到 了 全 面 \ 快 速 地 发 展 。 保 定 
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天 威 英利 新 能 源 有 限 公司 目前 生产 经 营 任务 饱满 ,海外 上 
市 事宜 正在 高 速 推进 之 中 ,三 期 扩 产 项 目 工程 施工 有 序 进 
行 ; 四 川 新 光 硅 业 科 技 有 限 责任 公司 于 2007 年 2 月 26 日 投 
料 试车 一 次 成 功 ,产品 达到 多 唱 硅 国家 标准 相应 等 级 ; 与 此 
同时 ,公司 决定 收购 西藏 华 冠 科技 股份 有 限 公司 56. 52% 的 
股权 ,成 为 其 控股 股东 ,为 进一步 完善 新 能 源 产业 结构 、 建 
立 完整 的 光伏 产业 链 、 开 拓 国 内 市 场 打 下 坚实 的 基础 。 新 
成 立 的 保定 天 威风 电 科 技 有 限 公 司 致力 于 开拓 风电 领域 ， 
确定 了 联合 设计 .自主 研发 的 发 展 战略 ,目前 正在 消化 引进 
英国 GH 公司 的 1.5MW 风机 技术 ,风电 机 组 项 目 已 被 列 为 
河北 省 重点 建设 项 目 和 河北 省 科技 厅 中 外 合作 重点 项 目 。 

公司 在 进一步 做 好 变压器 市 场 的 同时 ,加 大 对 新 能 源 
产业 的 投资 力度 ,不断 完善 新 能 源 产 品 产业 链 ,尽快 实现 公 
司 以 变 压 艇 和 新 能 源 产 品 为 “ 双 主 业 ” 的 战略 发 展 目标 。 

精 达 股份 :市 场 需求 增长 幅度 减少 

公司 生产 和 销售 继续 保持 增长 ,特种 电磁 线 产品 产量 
66 228t、 销 量 66 016. 24t、 销 售 收 入 377 365.04 万 元 ,分 别 比 
上 年 增长 26.79% 29.35% 、105.07% 。 公 司 全 年 实现 主 营 
业务 收入 435 531 万 元 、 主 车 业务 利润 28 314 万 元 净利 润 
5 354 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 111.38% 50.73% 、22.32% 。 


电磁 线 产品 是 机 电 、 家 电 产 品 的 基础 原材料 ,生产 厂家 
较 多 ,产能 已 超过 市 场 需求 。 由 于 电解 铜价 格 一 直 攀 升 及 
大 幅度 波动 ,对 市 场 需 求 和 电磁 线 生 产 均 产生 了 一 定 的 负 
面 影响 ,市 场 需 求 增长 幅度 减少 。 

公司 凭借 17 年 专业 化 生产 高 端 电磁 线 产品 的 经 验 以 
及 国内 第 一 的 生产 规模 和 销量 , 在 资产 中 具有 较为 明显 的 
优势 ,2007 年 公司 产品 产销 总 量 将 达 86 000.t。 

四 .电气 二 次 设备 行业 :市 场 竞争 激烈 

以 提供 输 变 电 二 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 华 立 科技 
(600097)、 国 电 南 自 (600268) 、 国 电 南 瑞 (600406 )、 泰 豪 科 
技 (600590) TFH FE Zi (000400 ) . a] By iA (000676 ) 、 东 方 
电子 (000682) .银河 科技 (000806)、 阿 继电器 (000922 ) , 
智 科技 (002090) 、 科 陆 电 子 (002121 ) 11 个 公司 ,二 次 设备 
行业 平均 主 营业 务 收入 为 78 866 万 元 ,净利 润 2 397 万 元 ， 
股东 权益 72 306 万 元 ,每 股 收益 0. 08 元 , 净 资 产 收益 率 
3.32% , 远 低 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 ,与 一 次 设备 行业 
差距 拉 大 。 平 均 总 资产 161 741 万 元 ,资产 负债 率 52.21% , 
流动 比率 1. 39, 速 动 比率 1. 08 ,资产 流动 性 正常 。2006 年 
电气 二 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情 况 见 表 3。 


表 3 2006 年 电气 二 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 
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从 表 3 可 以 看 到 ,二 次 设备 行业 平均 主 车 业务 收入 比 

上 年 增长 12. 55% ,净利 润 比 上 年 下 降 23. 52% , 净 资 产 收 

益 率 3.32% , 获 利 再 次 低 于 一 次 设备 行业 , 远 低 于 发 电 设备 
行业 。 这 说 明 随 着 电力 行业 的 发 展 , 自动 化 技术 不 断 向 软 
硬件 集成 化 、 规 模 化 的 方向 转变 ,来 自 国内 外 的 同行 竞争 对 
手持 续 增加 ,产能 不 断 提 高 ,二 次 设备 行业 市 场 竞争 激烈 ， 
而 量 大 面 广 、 技 术 要 求 相对 较 低 的 低 端 产 品 市 场 上 ,由 于 参 
与 竞争 的 公司 较 多 ,毛利 率 大 大 低 于 2002 年 前 水 平 。 

二 次 设备 行业 平均 主 营 业务 收入 增长 率 同 时 低 于 发 电 
设备 行业 和 一 次 设备 行业 主 营业 务 收 入 增长 率 ,表明 目前 
国家 电力 建设 项 目 给 二 次 设备 行业 带 来 的 市 场 , 少 于 另外 
两 个 行业 ,2002 年 国家 电力 建设 和 改造 的 部 分 投资 暂停 和 
放 缓 ,给 二 次 设备 行业 带 来 了 市 场 压力 。 

“十 一 五 期间, 电网 建设 的 重点 将 是 着 力 解决 特 高 压 
电网 和 城市 电网 两 头 薄 弱 的 问题 。 特 高 压 电网 主要 是 解决 
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大 规模 .大 范围 优化 资源 的 配置 问题 ,城市 电网 主要 是 解决 
电力 送 得 进 、 落 得 下 、 供 得 上 的 问题 。 国 家 电网 已 经 提出 
“进一步 加 快 电 网 建设 ,基本 消除 电网 瓶颈 ,保证 电力 输送 
和 分 配 ,满足 社会 经 济 发 展 ; 优化 电网 结构 ,实现 特 高 压 技 
术 自 主创 新 ,提升 电网 技术 装备 水 平 ; 扩 大 电网 资源 优化 配 
置 能 力 和 范围 ,强化 电网 作为 市 场 载体 功能 ;提高 电网 安全 
稳定 水 平 , 确 保 电 网 经 济 可 靠 运行 ”的 “十 一 五 ”战略 目标 。 

CRM MTU RRA EERE GARE AR 
明显 。 建 设 以 特 高 压 电 网 为 核心 的 坚强 的 国家 电网 已 经 成 
为 我 国电 力 工业 发 展 的 必由之路 。 预 计 到 2020 年 前 后 ,我 
国 特 高 压 电 网 将 基本 形成 ,国家 电网 跨 区 输送 容量 将 达到 
2.5 亿 kW 左右 。 随 着 百 万 干 瓦 主干 电网 的 规划 投 建 ,电网 
电压 等 级 不 断 提 升 , 输 变 电 设备 和 变电站 设备 的 增长 和 产 
品 结构 的 配套 升级 ,行业 增长 幅度 理应 更 大 、 更 持久 。 我 国 
的 输 变 电 行 业 正面 临 着 干 载 难 着 的 发 展 机 过 。 我 国 “十 一 


五 " 输 变 电工 程 规模 将 增长 较 快 ,与 “十 五 ”? 相 比 输电 线路 
建设 规模 同比 增长 高 达 65% , 变 电 工程 超过 85% 。 这 主要 
是 由 于 电源 建设 速度 超出 原 有 规划 ,必须 考虑 电源 接 入 系 
统 , 以 及 具备 一 定 超前 的 输送 能 力 。 

电力 二 次 设备 需求 增长 河 后 于 大 规模 电源 、 电 网 建设 
需求 增长 ,本 着 与 一 次 设备 协调 发 展 的 原则 ,要 能 满足 当前 
全 国联 网 和 电力 市 场 化 改革 对 其 提出 的 更 高 要 求 ,保障 电 
网 的 安全 稳定 运行 ,必须 进行 合理 的 建设 。 

综合 判断 ,我 国电 网 建设 将 步 人 新 一 轮 景气 周期 。 随 
着 近年 来 电源 、 电 网 项 目 增多 以 及 技术 进步 所 致 客户 需求 
的 变化 ,预期 电力 投资 将 加 快 推动 以 及 由 于 电力 供需 平衡 
的 不 断 改变 也 致使 电力 二 次 设备 市 场 需求 明显 增长 ,并 且 
该 行业 的 景气 周期 将 更 长 。 

由 此 ,可 以 预计 未 来 几 年 我 国电 力 二 次 设备 行业 将 保 
持 稳 定 的 成 长 ,与 市 场 相 比 ,产品 的 高 科技 含量 更 为 重要 。 
如 果 公司 通过 体制 改革 及 创新 ,能 够 开发 出 高 科技 一 流产 
品 ,把 握 电 网 建设 新 一 轮 建 设 高 潮 机 遇 ,电力 二 次 设备 行业 
业绩 再 次 提高 是 可 以 预期 的 。 

国电 南 瑞 : 毛 利率 下 降 

2006 年 是 公司 业务 发 展 较 快 的 一 年 ,全 年 共 签 订 合 同 
11. 12 亿 元 , 比 上 年 的 9 亿 元 增长 24% ,实现 主 营业 务 收 入 
8.96 亿 元 , 比 上 年 增长 19.55% ,实现 净利 润 11 065 万 元 ， 
比 上 年 增长 7.79% 。 

公司 生产 经 营 的 主要 产品 为 : 以 “OPEN 一 2000 ( E)/ 
OPEN 一 3000 能 量 管 理 系 统 ” 为 代表 的 电网 调度 自动 化 以 及 
相关 领域 的 系列 产品 , 以 “NS2000 系列 变电站 综合 自动 化 
系统 ”为 代表 的 变电站 综合 自动 化 及 相关 领域 的 系列 产品 ， 
以 及 轨道 交通 电气 及 保护 的 相关 领域 的 系列 产品 ,公司 上 
述 产品 属于 国内 技术 领先 地 位 ,保持 很 高 的 项 目 投标 的 中 
标 率 。 

随 着 电力 工业 的 发 展 ,行业 国内 外 竞争 对 手持 续 增加 ， 
产能 不 断 提 高 ,同时 电力 工业 招 投标 规则 的 变化 ,必须 持续 
地 进行 科技 创新 才能 继续 保持 在 相关 领域 的 竞争 优势 ; 尺 
一 方面 由 于 发 . 送 、 输 、 配 电 的 要 求 和 方式 的 不 断 改进 ,对 电 
力 系统 自动 化 技术 又 提出 新 的 要 求 和 提供 市 场 机 会 ,使 公 
司 有 机 会 不 断 开发 新 的 技术 和 产品 ,获得 新 的 市 场 机 过 。 

2007 年 ,公司 计划 签订 经 济 合 同 13 亿 元 ,计划 实现 销 
BWA 9. 9 亿 元 。 为 此 ,公司 在 电网 调度 产品 方面 ,对 
OPEN—3000 进行 升级 ,大 幅度 提高 产品 功能 和 稳定 性 ; 完 
成 集 控 功能 的 开发 ,完成 基于 EMS 的 保护 信息 管理 系统 的 
初步 开发 ,完成 WMAS 的 现场 开发 (已 经 定型 ) ;在 电力 市 
场 运营 系统 方面 ,完成 发 电厂 竞价 决策 支持 系统 的 开发 , 开 
展 综合 数据 平台 核心 软件 的 开发 ;在 变电站 产品 方面 ,全 面 
整合 科研 开发 资源 和 技术 ,数字 化 变电站 自动 化 系统 开发 
取得 重大 进展 ,变压器 保护 产品 投入 现场 运行 ,变电站 类 产 
品 成 套 化 、 系 列 化 的 目标 取得 突破 , 硬 软件 平台 化 、 模 块 化 
的 设计 思想 已 经 落实 到 具体 开发 工作 中 ;在 轨道 交通 产品 
方面 ,公司 继续 加 快 地 铁 综合 监控 系统 工程 的 开发 以 及 城 
市 轨道 交通 牵引 供电 直流 保护 测控 设备 的 研制 。 


国电 南 自 :同步 开展 电厂 与 电网 业务 

2006 年 ,公司 订货 额 再 创 佳 绩 ,达到 141 725 万 元 , 比 
上 年 增长 31.19% , 主 营 业务 收入 为 113 011.57 万 元 , 比 上 
年 增长 24.25 % ;实现 主 营业 务 利润 30 344. 17 万 元 , 比 上 
年 增长 4. 38% ,实现 净利 润 6 884. 25 万 元 , 比 上 年 增长 
41.37% 。 由 于 公司 大 力 清 欠 , 全 年 货款 回 款额 达到 114 457 
万 元 , 比 上 年 增长 26.94% 。 

公司 签订 一 批 重大 工程 项 目 :国家 电网 公司 山西 安徽 
地 区 ,南方 电网 公司 广西 地 区 ,以 及 潮 南 衡阳 变 、 河 北 南 网 
石 东 变 等 10 套 500kV 变电站 综合 自动 化 系统 ; 河北 邢台 
北 ` 莘 河 、 衡 水 .江苏 三 堡 、. 江 北 变 等 共计 126 个 500kV 变 电 
站 , 约 500 套 保 护 设 备 ; 北 京 地 铁 1 号 线 电力 监控 系统 、 京 
沪 铁 路 电气 化 牵引 工程 变 电 所 综合 自动 化 项 目 ;山东 龙口 
东海 热电 二 期 扩建 2x200MW 机 组 静电 除尘 机 电 一 体 化 工 
程 ;盐城 发 电 有 限 公 司 (2 x 135MW ) 烟 气 脱硫 工程 ;贵州 黔 
东 火 电厂 一 期 2 x 600MW 机 组 SOOKV 网 络 监控 系统 ;华能 
上 安 电 厂 三 期 (2 x600MW ) 工程 超 临界 空冷 燃 煤 发 电机 组 
厂 用 快 切 保护 、 黄 冈 大 别 山 等 超 临 界 机 组 NCS 网 络 监 控 系 
统 等 60 多 个 具有 重大 意义 的 项 目 工程 。 

公司 ASD6000T 一 1250 高 压 大 功率 变频 调 速 系统 填补 
了 我 国 在 基于 IGCT 的 高 压 大 容量 三 电 平 变频 器 产品 生产 
上 的 空白 。 该 系统 整体 技术 达到 国际 先进 水 平 ,部 分 关键 
技术 达到 国际 领先 水 平 。 该 变频 调 速 系统 通过 鉴定 ,标志 
着 我 国 新 型 中 高 压 变频 调 速 技术 迈 上 了 新 的 台阶 。 新 产品 
的 问世 将 为 国家 “十 一 五 ”节能 降 耗 提供 有 效 的 实施 手段 ， 
它 标 志 着 公司 具有 自主 知识 产权 的 高 压 大 功率 变频 市 能 产 
品 将 正式 走向 市 场 。 

公司 准备 投资 特 高 压 继 电 保 护 及 数字 化 变电站 自动 化 
项 目 ,重点 发 展 特 高 压 继 电 保 护 、 数 字 化 变电站 自动 化 系统 
和 厂 站 智能 化 图 像 监 控 系 统 。 数 字 化 电厂 自动 化 项 目 , 重 
点 发 展 电厂 信息 管理 系统 (管理 信息 系统 MIS 和 三 级 监控 
系统 SIS) .分散 控制 系统 (DCS)、 电 厂 电 气 自动 化 系统 
(NCS、ECS 等 ) 以 及 水 电站 自动 化 系统 。 电 力 节 能 环保 项 
目 , 重 点 发 展 新 一 代 大 功率 变频 调 速 控制 系统 、 节 能 型 电 除 
尘 器 电 控 系统 和 电厂 水 处 理 自动 控制 系统 。 交 通 自 动 化 项 
目 ,重点 建设 铁路 变 电 所 自动 化 系统 、 铁 路 供电 调度 自动 化 
系统 和 城市 轨道 交通 监控 自动 化 系统 。 

思 达 高 科 : 主 业 没 有 龙头 产品 

2006 年 ,公司 主 营 业务 收入 8 亿 元 , 比 上 年 下 降 1.9% , 
主 营 业务 利润 1. 70 亿 元 ,净利 润 3 034 万 元 , 比 上 年 下 降 
2.76% 。 公 司 主 营业 务 中 的 电力 设备 及 仪器 仪表 的 销售 继 
续 增 长 , 比 上 年 增长 20.7% 。 锂 离子 电池 产品 在 连年 增长 
的 基础 上 ,2006 年 减缓 了 增长 势头 , 主 营 业务 收入 与 上 年 基 
本 持平 ,2007 年 准备 对 锂电 池 产 品 追加 投资 ,使 其 保持 增长 
势头 。 

2006 年 ,公司 影像 技术 产品 的 销售 收入 比 上 年 增长 
84.8% ,生产 的 安全 检查 设备 供不应求 ,摆脱 了 去 年 销售 下 
滑 的 局 面 。 但 电子 视听 产品 由 于 产品 结构 的 调整 ,销售 收 
人 下 降 24.6% 。2006 年 公司 的 出 口 收 入 继续 增长 , 比 上 年 
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增长 8.75% 。 

从 公司 资产 结构 上 看 ,负债 率 过 高 ,应 注意 利率 上 调 给 
公司 盘 利 带 来 的 压力 和 经 营 风 险 。 公 司 近 两 年 利润 没有 出 
现 相应 的 增长 ,应 提高 公司 的 县 利水 平 。 

公司 从 2001 年 开始 进行 产品 结构 的 调整 ,主要 产品 涉 
及 的 领域 有 电力 二 次 设备 、 锂 离子 电池 、 电 子 视听 产品 和 医 
疗 影像 产品 等 ,公司 已 成 为 一 个 以 生产 销售 电子 信息 产品 
为 主 的 科技 型 公司 。 

许 继 电 气 :净利 润 开 始 增长 

2006 年 ,公司 实现 主 营 业务 收入 200 147 万 元 , 比 上 年 
增长 9. 56% ,实现 净利 润 12 794 万 元 , 比 上 年 增长 9.50%， 
公司 净利 润 连续 2 年 下 降 后 开始 增长 。 

公司 不 断 提 升 公 司 自主 研发 能 力 ,CBZ 一 8000A 数字 化 
变电站 开发 项 目 、 交 流 750kV 成 套 继 电 保 护 装 置 、 直 流 
+800kV 及 交流 1 000kV 特 高 压 输 变 电工 程 技术 等 项 目 研 
究 进展 顺利 。 公 司 研制 生产 的 DPS 一 2000 高 压 直 流 输 电 控 
制 保护 系统 荣获 由 科技 部 等 四 部 委 颁 发 的 2006 年 度 国 家 
重点 新 产品 证 书 。 公 司 开发 的 贵 广 正 回 直流 输电 控制 保护 
设备 成 功 通过 了 第 三 方 试 验 , 全 部 产品 顺利 运 抵 现 场 ;三 峡 
右岸 电站 发 变 组 保护 设备 顺利 通过 了 工厂 验收 。2006 年 ， 
公司 又 有 XGW 品 一 12 小 型 化 箱 式 变电站 、ZGS 一 11 一 D 系 
列 地 下 式 变 压 器 等 6 种 新 产品 通过 了 河南 省 高 新 技术 产品 
认定 ;判断 故障 线路 单项 接地 故障 时 故障 点 位 置 的 方法 等 7 
项 发 明和 实用 新 型 申请 专利 。 

公司 综合 自动 化 产品 在 高 端 市 场 连 续 中 标 , 先 后 签订 
了 500kV M BA PR AB. SOOkV 湖北 新 浏 变 、500kV 湘潭 变 、 
330ky 确 湾 变 和 330kV 德 令 哈 变 等 高 电压 等 级 变电站 综合 
自动 化 系统 合同 ;长 沙 西 500kV 变电站 综合 自动 化 系统 成 
功 投 运 , 许 继 自主 研发 的 首 个 基于 IEC61850 规约 的 全 数字 
化 变电站 实现 顺利 供 贷 。 用 户 分 界 开关 及 馈线 自动 化 系统 
成 功 中 标 北 京 奥运 一 期 配 网 工程 ,公司 的 配 网 自动 化 产品 
逐步 成 为 国内 配 网 高 端 市 场 的 首选 产品 。 在 2005 年 中 标 
贵 广 开 回 直流 输电 工程 的 基础 上 ,公司 再 次 中 标 东 北 一 华 
北 联 网 高 岭 背 靠背 换 流 站 工程 的 全 套 直流 控制 保护 设备 ， 
合同 金额 达 7 395.22 万 元 。 

金 智 科技 (002090) :取决 于 数字 化 变电站 进展 

实现 主 营 业务 收入 32 252 万 元 , 比 上 年 增长 1.09% ; 实 
现 净利 润 4 559.65 万 元 , 比 上 年 增长 22.94% 。 

公司 自主 研发 经 费 投 入 继续 保持 较 快 增长 ,2006 年 公 
司 研发 投入 2 759 万 元 , 比 上 年 增长 11. 15% , 占 主 营 业务 
收入 的 8.55% 。 公 司 自 主 研 发 的 “DCAP 一 4000 发 电厂 电 
气 监控 管理 系统 (ECS)”、“LPC 系列 低压 综合 保护 测控 装 
置 " 和 “MFC2000 一 A 微机 厂 用 电 快 速 切换 装置 "3 项 产品 
以 及 公司 与 江苏 电力 调度 通信 中 心 共同 研发 的 “江苏 电网 
继 电 保 护 运 行 及 故障 信息 管理 系统 "通过 了 中 国电 力 企业 
联合 会 鉴定 ;公司 自主 研发 的 “DCAP 一 4000 变电站 综合 自 
动 化 系统 ” “ECStar 一 6000 水 利水 电 自 动 化 系统 ”、“ 金 智 企 
业 级 应 用 集成 平台 系统 软件 WEAI” Be“ EPR A SOF B 
400EX/3200EX 保护 测控 装置 "4 项 产品 ,经 江苏 省 科技 厅 
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评审 ,被 认定 为 “江苏 省 高 新 技术 产品 ”, 标 志 着 公司 在 电力 
自动 化 、 高 校 信息 化 主 营业 务 的 竞争 能 力 得 到 进一步 增强 。 

公司 的 《电力 自动 化 系统 能 人 式 软件 平 台 及 产业 化 应 
用 》 获 2006 年 度 江苏 省 科技 成 果 转 化 专项 资金 项 目 立项 ， 
江苏 省 科学 技术 厅 将 给 予 专项 资助 ,其 中 拨款 资助 1 000 
万 元 ,贷款 贴息 180 万 元 ,有 偿 资助 800 万 元 。 公 司 的 《 企 
业 级 高 校 一 体 化 信息 系统 及 其 产业 化 》 科 技 项 目 获 2006 年 
度 江苏 省 软件 和 集成 电路 业 专 项 立项 ,江苏 省 信息 产业 厅 
给 予 400 万 元 专项 资助 。 

公司 与 东南 大 学 共同 设立 “ 东 大 一 金 智 电 力 自动 化 研 
究 中心 ”, 该 中 心 将 在 “数字 化 变电站 ”领域 展开 高 水 平 的 
研究 与 开发 工作 ,并 承担 科研 成 果 的 产业 化 ,目前 工作 进展 
顺利 。 此 举 将 有 助 于 公司 与 高 校 的 科研 合作 ,提升 公司 自 
主创 新 能 力 ;公司 与 战略 合作 伙伴 在 数字 化 变电站 技术 研 
究 项 目 达 成 了 合作 意向 。 

公司 在 发 电 自动 化 方面 继续 保持 市 场 份 额 第 一 ,公司 
中 标 山 西柳 林 发 电厂 二 期 工程 2 x 600MW 机 组 、 湖 南 益 阳 
电厂 二 期 工程 2x600MW 机 组 河南 鹤壁 发 电厂 三 期 工程 2 
x600MW 机 组 、 内 蒙古 上 都 电厂 二 期 工程 2 x 600MW 机 组 
等 典型 项 目 ; 在 电网 自动 化 方面 ,公司 变电站 自动 化 成 功 人 
围 天 津 电网 吉林 电网 、 江 西 农 网 ;在 水 电 自 动 化 方面 ,公司 
中 标 南水北调 工程 等 国家 重点 工程 ;在 高 校 信息 化 方面 , 公 
司 中 标 浙江 大 学 网 络 学 术 创 新 环境 一 期 项 目 , 公 司 继续 保 
持 了 该 领域 领先 优势 。 在 海外 业务 方面 ,中 标 巴 基 斯 坦 恰 
希 玛 核电 站 项 目 、 印 度 督 苑 坡 电厂 1 x 300MW HLA A i 
迪 电 厂 2 x300MW 机 组 项 目 、 越 南 BANCOC 水 电站 项 目 和 
HOHO 水 电站 项 目 ,公司 国际 化 业务 拓展 取得 了 新 的 成 绩 。 

华 立 科技 :净利 润 下 降 

由 于 行业 竞争 加 剧 而 引起 产品 销售 价格 的 下 降 , 公 司 
SLE BW SLA 30 158 万 元 , 主 营业 务 利润 7 752 万 元 ， 
净利 润 687 万 元 , 比 上 年 分 别 下 降 10.81% 、 增 长 4.68% 、 下 
RE 45, 82% 。 

随 着 两 网 改造 的 结束 及 电力 体制 改革 的 深 人 ,电力 系 
统 需求 侧 管 理 市 场所 占 比 例 将 越 来 越 高 。 为 此 ,公司 坚持 
以 用 电 产 品 市 场 作为 公司 的 核心 业务 ,以 系统 带 终端 的 营 
销 模式 提升 公司 其 他 电力 自动 化 产品 的 销售 及 熏 利 能 力 。 
以 市 场 拉动 技术 创新 ,以 技术 创新 保持 行业 优势 ,努力 成 为 
国内 用 电 系 统 产品 及 电网 自动 化 产品 的 领先 者 及 一 二 次 设 
备 联动 制造 商 。 

银河 科技 :净利 润 亏 损 

2006 年 ,市场 竞 争 加 剧 和 公司 目前 市 场 体系 具有 区 域 
性 、 行 业 性 的 局 限 , 使 得 公司 部 分 产品 的 销售 受到 影响 , 公 
司 在 2006 年 四 季度 对 部 分 未 正常 经 营 的 下 属 子 公司 、 分 公 
司 进行 清理 ,形成 投资 损失 5 051 万 元 。 公 司 完成 主 营 业务 
收入 101 522 万 元 , 比 上 年 下 降 0.71% ;实现 主 营 业务 利润 
19 012 万 元 , 比 上 年 下 降 33% ;净利 润 亏 损 18 340 万 元 。 

公司 加 强 了 YH 一 9500 电力 企业 信息 一 体 化 集成 平台 
的 开发 和 推广 ;与 清华 大 学 合作 开发 的 输 配 电网 混成 控制 
系统 的 工业 样机 已 在 胜利 油田 挂 网 运行 ;与 德国 迪 康 公司 


合资 生产 的 SF, FARE H E F 2006 年 10 月 竣工 投产 , 目 
前 公司 已 分 别 获得 荷兰 KEMA 及 西安 高 压 电器 研究 所 颁发 
的 型 式 试验 合格 证 书 , 已 展开 面向 全 球 的 销售 工作 ;330kV 
及 以 上 特大 型 . 超 高 压 变压器 产品 的 研发 目前 进展 顺利 。 

CRA :投资 静音 电源 建设 项 目 

公司 实现 主 营业 务 收 入 109 655 万 元 , 主 营业 务 利润 
20 698 万 元 ,净利 润 6 183 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 33.06% 、 
23.58% Fil 20.65% 。 人 公司“ 智能 建筑 电气 、 发 电机 及 机 给、 
装备 信息 产品 ”3 大 类 产品 ,分 别 实现 销售 收入 4.01 亿 元 、 
3.21 亿 元 .3.75 亿 元 ,形成 了 “齐头并进 均衡 发 展 "的 产业 
发 展 格局 。 

建设 节约 型 社会 的 理念 目前 已 在 全 社会 推广 ,智能 建 
筑 产业 作为 节能 产业 的 重要 组 成 部 分 ,市 场 潜力 巨大 ,在 建 
筑 电气 系统 上 的 投入 和 智能 化 系统 上 的 投入 均 较 上 年 有 
40% 以 上 的 增长 。 市 场 的 快速 发 展 给 智能 建筑 厂商 带 来 了 
良好 的 发 展 机 遇 。 公 司 具 备 设 计 甲 级 和 施工 一 级 双 甲 资 
质 ,拥有 多 年 从 事 建筑 智能 化 工程 的 实践 经 验 和 先进 技术 ， 
在 行业 领域 内 有 一 定 优势 。 

公司 拟 向 特定 对 象 发 行 的 股票 合计 不 超过 5 000 万 股 ， 
发 行 价格 不 低 于 14. 33 元 / 股 。 莫 集资 金 全 部 投向 年 产 10 
万 台 ( 套 ) 家 用 静音 电源 建设 项 目 ,项目 总 投资 12.24 亿 元 ， 


提升 国际 竞争 力 


其 中 使 用 募集 资金 6.74 亿 元 ,其 他 通过 银行 贷款 等 方式 筹 
集 。 

家 用 静音 电源 主要 面向 美 欧 市 场 ,预计 实现 年 销售 收 
入 40 亿 元 ,年 新 增 利润 总 额 1. 84 亿 元 ,预计 项 目 建成 后 第 
一 年 投产 10% ,第 二 年 达 产 。 

近年 来 ,公司 智能 电站 已 在 国内 通信 .油田 钻井 .海洋 
资源 开发 .青藏 铁路 及 奥运 场馆 等 重大 项 目 建设 以 及 国防 
现代 化 建设 等 领域 大 量 应 用 。 同 时 ,智能 电站 对 外 出 口 也 
不 断 取得 进展 ,2006 年 公司 的 智能 电站 获得 联合 国 维和 部 
队 的 2.01 亿 元 订单 ,在 对 外 出 口上 取得 重大 突破 ,此 举 大 
大 提高 了 公司 电站 的 国际 知名 度 。 

自 2002 年 以 来 ,北美 和 欧洲 先后 发 生 了 多 起 因 自然 灾 
害 和 供电 网 络 的 脆弱 性 引发 的 供电 事故 ,造成 大 面积 停电 ， 
影响 社会 安定 。 随 着 欧美 国家 生活 品质 的 不 断 提高 和 对 网 
络 及 通信 的 的 依赖 ,对 电力 依赖 程度 加 大 。 因 此 ,欧美 国家 
鼓励 发 展 家 庭 自 备 应 急电 源 ,使 家 用 静音 电源 需求 剧 增 。 
这 为 公司 家 用 静音 电源 大 规模 进入 美 欧 市 场 提供 了 机 遇 。 
家 用 静音 电源 由 于 其 低 污染 、 低 成 本 、 高 可 靠 .智能 化 .操作 
简单 、 使 用 方便 等 特点 ,产品 风靡 美 欧 市 场 ,销售 额 逐 年 梦 
升 。 


实现 可 持续 发 展 


一 西安 电力 机 械 制 造 公 司 


西安 电力 机 械 制造 公司 (简称 西 电 集团 ) 是 唯一 由 国务 
院 国 资 委 监 管 的 高 压 输 配 电 设备 制造 企业 ,是 以 高 压 、 超 高 
压 输 变 电 设备 制造 为 主导 , 集 研 发 .制造 ,贸易 、 信 息 、 服 务 
等 功能 为 一 体 的 特大 型 企业 集团 。 

西 电 集 团 紧 紧 抓 住 我 国电 力 建设 高 速 发 展 的 历史 机 
遇 , 面 向 国际 化 、 新 技术 高 标准 ,制订 更 具有 挑战 性 的 发 展 
战略 ,实施 了 一 系列 战略 性 调整 ,努力 建设 中 国 最 大 、 具 有 
创新 能 力 .拥有 自主 知识 产权 和 国际 知名 品牌 、 可 持续 发 展 
的 .具有 较 强 国际 竞争 力 的 电气 集团 。 

一 、 加 快 产业 布局 结构 的 调整 

西 电 集团 是 以 我 国 “一 五 "期间 156 项 重点 项 目 中 5 项 
为 基础 建设 起 来 的 国有 特大 型 企业 ,作为 我 国 输 变 电 设 备 
制造 业 的 领军 企业 ,在 为 我 国电 力 建设 重点 项 目 做 出 积极 
贡献 的 同时 ,还 肩负 着 我 国 高 压 、 超 高 压 输 配 电 设备 的 国产 
化 、 产 业 化 ,推动 电网 技术 和 电网 升级 的 重任 。 随 着 我 国 改 


革 开 放 的 步 步 深 入 , 西 电 集团 深 切 地 认识 到 ,我 国电 力 市 场 
对 产品 的 安全 性 、 可 靠 性 \ 环 保 的 要 求 逐年 提高 ,加 之 国外 
著名 跨国 电气 企业 进 和 竞争, 企业 发 展 的 机 过 与 挑战 并 存 。 

西 电 集团 正视 挑战 ,并 把 挑战 作为 筹划 新 一 轮 发 展 的 
必要 条 件 。 以 “重点 研发 生产 1 000kV、+ 800 kV 特 高 压 交 
直流 输 变 电 设 备 ,扩大 110 ~750 kV 级 产品 市 场 ,发 展 小 型 
化 ` 智 能 化 产品 ,建成 我 国 最 大 的 特 高 压 交 直流 输 变 电 成 套 
设备 研发 .生产 及 试验 检测 基地 ”为 目标 ,从 规模 化 集约 化 
出 发 ,进行 产业 布局 和 产品 结构 的 调整 优化 。 

统一 理念 、 统 一 规划 、 统 一 布局 。 分 工 专业 化 ,提升 研 
发 和 成 套 能 力 ,强化 国内 外 销售 、 信 息 、 科 技 的 一 体 化 .集团 
化 运作 ,形成 了 以 西安 西 郊 大 庆 路 为 中 心 的 输 变 电 主 业 产 
品 制造 基地 和 试验 检测 中 心 ,以 西安 高 新 技术 开发 区 为 中 
心 的 技术 研发 中 心 和 西 电 集 团 总 部 基地 ,以 西安 经 济 开 发 
区 为 中 心 的 合资 企业 基地 ,以 咸阳 西 电 产业 园 为 中 心 的 配 
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套件 生产 制造 基地 。 

强化 研发 中 心 外 贸 、 国 内 销售 、 财 务 公司 等 专业 化 职 
能 的 集团 化 运作 。 以 高 压 开关 、 变 压 器 .绝缘 子 避 需 器 、 电 
力 电容 器 企业 为 平台 ,通过 优化 主导 企业 股权 结构 重组 兼 
并 合资 合作 流程 再 造 等 途径 ,进行 产业 升级 和 结构 调整 ， 
促进 主导 产业 发 挥 各 自 产业 在 行业 的 优势 地 位 ,努力 做 强 、 
做 大 ,形成 规模 效益 。 

经 过 “十 一 五 "大 规模 和 大 力度 的 创新 调整 和 建设 , 西 
电 集团 这 个 具有 50 多 年 发 展 历史 的 国有 老 企业 ,进一步 萝 
勃发 展 ,一 个 研发 能 力 和 核心 的 制造 技术 达到 国际 领先 水 
平 ,引领 中 国 特 高 压 输 变 电 设备 领域 的 现代 化 的 新 型 电工 
SE EF ERIE. 

二 .加 快 核心 技术 的 自主 创新 

西 电 集团 具备 持续 发 展 的 能 力 ,其 输 变 电 设备 制造 主 


” 业 的 工艺 技术 、 装 备 水 平 处 于 国内 领先 ,核心 产业 重点 设备 


与 国外 跨国 公司 相当 ,变压器 、 高 压 开关 、 电 力 电 容器 、 互 感 
器 绝缘 子 避 雷 器 \ 品 曾 管 换 流 阀 等 产品 的 技术 水 平和 创新 
能 力 已 处 于 国内 领先 或 国际 先进 水 平 ,是 我 国 110kV 及 以 
上 高 压 、 超 高 压 输 配 电 设 备 领域 产品 电压 等 级 最 高 ,产品 品 
种 最 多 、 成 套 性 最 好 、 自 主 开发 能 力 最 强 、 测 试 技术 和 制造 
水 平 最 先进 的 集团 企业 。 

西 电 集团 已 奠定 了 自主 创新 雄厚 的 基础 ,同时 具有 自 
主创 新 丰富 的 资源 ,拥有 在 国际 上 有 重要 影响 力 的 3 个 行 
业 归 口 所 ,在 系统 研究 .产品 开发 .设计 能 力 居 国内 领先 水 
平 。 西 电 集团 还 是 5 个 国家 标 委 会 和 高 压 直 流 输电 设备 和 
系统 分 标 委 会 秘书 处 挂靠 单位 ,电机 工程 学 会 .电工 技术 学 
会 的 相关 专 委 会 的 挂靠 单位 ,组 织 行业 标准 委员 会 制定 和 
贯彻 国际 标准 、 国 家 标准 。 拥 有 国家 高 压 电 器 质量 监督 检 
测 中 心 .国家 绝缘 子 避 雷 器 质量 监督 检测 中 心 、 国 家 电力 电 
容器 质量 监督 检测 中 心 等 3 个 检测 中 心 ,负责 行业 产品 的 
试验 检测 和 开发 验证 工作 。 拥 有 国家 级 企业 技术 中 心 ,并 
设 有 博士 后 工作 站 ,在 产品 设计 开发 .系统 研究 、 试 验 能 力 
等 方面 位 居 国 内 领先 水 平 。 

为 尽快 具备 与 国际 一 流 的 电气 设备 制造 公司 同等 竞争 
的 实力 ,迎接 全 球 经 济 一 体 化 所 带 来 的 严峻 挑战 ,放大 集团 
在 直流 输电 和 超 高 压 特 高 压 输 变 电 领 域 已 有 的 成 套 优势 ， 
形成 具有 自主 品牌 的 创新 体系 , 西 电 集 团 加 快 了 整合 内 部 
科技 资源 整合 的 步伐 ,目前 正在 实施 建设 研发 中 心 项 目 , 组 
建 陕西 省 高 压 输 变 电 工 程 技 术 研 究 中 心 , 筹 建 高 压 电 气 国 
家 工程 实验 室 、 特 高 压 变 电 技术 国家 工程 实验 室 。 

满足 我 国 百 万 伏 级 交流 和 + 800kV 直流 特 高 压 电力 项 
目 建 设 ,是 西 电 集团 部 署 “ 十 一 五 ”规划 期 自主 创新 的 重头 
戏 。 在 国家 开发 银行 的 大 力 支持 下 , 西 电 集团 在 国家 开发 
银行 授信 额度 内 解决 了 项 目 贷款 问题 ， 十 一 五 期间 的 重 
大 固定 资产 投资 的 14 个 项 目 已 全 面 启动 ,项 目 实施 完成 
后 , 西 电 集团 的 特 高 压 产品 技术 等 级 、 输 变 电 设备 国产 化 和 
成 套 能 力 , 以 及 电力 变压器 设备 制造 能 力 、 高 压 开 关 设 备 制 
造 能 力 、 电 次 绝缘 子 产品 制造 能 力 和 输 变 电 装 备 试验 能 力 
等 方面 将 达到 新 的 水 平 。 
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自主 创新 能 力 的 逐年 增强 ,使 西 电 和 集团 具有 自主 品牌 、 
自主 技术 的 创新 技术 和 创新 产品 硕果 累累 。2006 年 , 西 电 
集团 在 百 万 伏 级 交流 和 + 上 800kV 直流 特 高 压 产品 的 开发 研 
制 及 试验 技术 研究 领域 有 了 突破 性 的 进展 ,如 1 000kV 试 
验 变压器 ,1 000kV 特 高 压 棱 型 绝缘 子 、1 000kV 变压器 用 套 
管 .750kV 断路 器 及 500kV 可 控 电 抗 器 等 重大 装备 类 产品 
的 研制 成 功 , 均 属 拥有 自主 知识 产权 的 国内 首创 产品 。 
2007 年 在 特 高 压 等 重点 项 目 再 次 取得 突破 ,世界 领先 水 平 
的 特 高 压 GIS 出 线 套 管用 空心 复合 绝缘 子 研制 成 功 ;国内 
第 一 台 自 主 研发 的 特 高 压 GIS 完成 了 重要 试验 ;制约 直流 
变 电 装备 发 展 的 特 高 压 直流 套 管 研制 取得 新 进展 ; 较 具 挑 
战 性 的 高 性 能 .大 梯度 电阻 片 研究 成 果 喜 人 ;代表 国内 最 高 
水 平 的 特 高 压 直 流 绝 缘 子 完成 鉴定 ; 特 高 压 工程 用 产品 试 
制 全 面 启 动 , 特 高 压 大 容量 试验 条 件 基本 具备 。 

三 、 加 快 体制 .机 制 . 管 理 创新 

从 满足 新 一 轮 发 展 需 要 出 发 ,确保 “十 一 五 ”期 间 全 面 、 
持续 协调 发 展 , 西 电 集团 以 国外 同行 业 著名 跨国 企业 为 标 
杆 , 努 力 寻求 体制 机制、 管理 创新 的 新 途径 。 

加 快 建立 现代 企业 制度 的 步伐 ,是 实现 集团 战略 转型 
和 跨越 式 发 展 的 根本 保证 。 依 据 集团 战略 发 展 思 路 ,2007 
年 初 , 西 电 集 团 开始 实施 重组 改制 和 主 营 业务 整体 上 市 项 
目 。 拟 通过 改制 、 上 市 深化 产权 制度 改革 , 理 顺 管理 体制 ， 
完善 法 人 治理 结构 ,构建 持续 发 展 融 资 平台 ,进一步 整合 西 
电 集团 主 营业 务 链条 ,实现 集团 战略 转型 和 跨越 式 发 展 ,使 
发 展 质量 和 发 展 速度 的 同步 提高 。 同 时 在 更 高 的 平台 上 完 
善 管 理 措施 ,打造 一 流 的 人 才 队 伍 , 扩 大 西 电 集 团 品牌 的 国 
际 影响 力 ,在 国际 化 的 竞争 中 成 为 我 国 输 变 电 设备 企业 的 
典范 。 

增强 管理 以 适应 新 一 轮 发 展 的 需要 ,是 西 电 集团 孜孜 
不 倦 追求 的 目标 。 西 电 集 团 清 楚 地 认识 到 ,在 国内 外 竞争 
中 ,企业 面临 的 竞争 对 手 不 是 一 般 意义 上 的 国内 企业 ,而 是 
世界 范围 内 具有 较 强 国际 竞争 力 的 大 公司 大 集团 。 围 绕 着 
建设 具有 国际 竞争 力 的 大 公司 , 西 电 集团 在 提升 管理 水 平 
上 采取 了 一 系列 措施 : 

第 一 \ 加 快 完善 制度 和 流程 再 造 的 进程 。 在 认真 与 跨 
国 公司 进 行 对 标的 基础 上 ,先后 聘请 管理 咨询 公司 对 管理 、 
流程 等 方面 进行 设计 ,进行 整 章 建制 和 流程 再 造 工作 。 为 
形成 符合 现代 企业 制度 的 组 织 架 构 和 业务 流程 .以 及 达到 
最 佳 运作 效率 的 管理 体系 奠定 了 基础 。 

第 二 、 强 化 集团 公司 管控 能 力 。 根 据 集团 的 战略 目标 ， 
在 加 强项 目 整 体 运 作 、 资 源 协调 分 配 、 经 营 风险 控制 的 基础 
上 ,重点 建立 和 运行 了 资金 集中 管理 体系 ,搭建 了 集团 资金 
结算 平台 ,进一步 规范 了 财务 和 资金 管理 。 

第 三 、 以 信息 化 推动 科技 和 管理 进步 。 按 照 中 央企 业 
信息 化 的 要 求 ,完善 “十 一 五 "信息 化 规划 ,加快 了 信息 基础 
设施 的 建设 ,分 步 实施 资 金 、. 财 务 、. 销 售 、 供 应 链 、 科 技 研发 ， 
人 力 资源 等 信息 管理 平台 ,运用 信息 化 管理 手段 ,逐步 实现 
数据 共享 网 络 。 

第 四 强化 基础 管理 。 从 全 面 加 强 企 业 管理 基础 工作 


人 入手 ,修订 和 完善 了 技术 标准 和 管理 标准 ,努力 提高 标准 水 
平 ,扩大 标准 化 覆盖 面 。 同 时 在 重要 子 公 司 推行 精细 制造 、 
清洁 生产 和 标准 化 管理 ;以 节 材 、 节 能、 环保 和 降 成 本 为 目 
标 , 修 订 和 完善 了 各 类 定额 ,完善 了 计量 检测 手段 。 

第 五 .加 强 重 点 领域 的 管理 。 根 据 “ 十 一 五 ”期 间 技 改 
基建 项 目 多 ,工作 量 大 的 特点 , 西 电 集 团 加 强 了 对 工程 建设 
项 目 招标 投标 的 监督 ,对 大 宗 物 资 采购 进行 专项 监察 。 健 
全 了 工程 建设 项 目 管理 制度 ,规范 了 工程 招标 投标 管理 体 
制 和 运作 机 制 ,完善 了 物资 采购 管理 制度 ,并 制订 和 完善 了 
招标 竞价、 比价 采购 办 法 ,确定 了 管理 流程 中 的 监控 点 , 增 
加 了 物资 购销 过 程 的 透明 度 ,提高 了 控制 力 。 

第 六 、 加 强 集团 品牌 建设 和 管理 。 重 视 企 业 文化 建设 ， 
规范 统一 企业 标识 、 标 准 字 ,标准 色 , 制 订 商 标 管理 办 法 ,可 
大 了 企业 塑 形 和 名 牌 产品 创建 力度 ,截止 2006 年 , 西 电 集 
团 目前 共 拥 有 各 类 名 牌 产品 35 项 ,涵盖 了 全 部 主导 产品 和 
主要 产业 ,其 中 中 国名 牌 2 项 ,省 名 牌 18 项 ,市 名 牌 15 项 。 
2007 年 , 西 电 集团 又 新 创 高 压 断 路 器 、 并 联 电抗 器 、.220KV 
及 以 上 电力 变压器 3 项 产品 中 国名 牌 ; 同时 集团 还 加 强 了 
专利 的 申请 与 管理 工作 。2006 年 全 集团 共 申 请 专利 41 件 ， 
同比 增长 193% ,2007 年 申请 专利 70 多 件 , 申 请 数 超过 前 
20 年 的 总 和 , 目前 西 电 集团 已 拥有 各 类 专利 103 项 。 

第 七 、 加 强 员工 队伍 的 建设 和 培育 。 按 照 集团 战略 发 
展 的 需要 ,在 认真 制订 “十 一 五 ”人 力 资 源 规 划 , 推 行 全 员 竞 
聘 上 岗 、 员 工薪 酬 制 度 改革 ,加 强 培 训 提 高 全 员 素 质 的 基础 
上 ,针对 高 层次 、 高 技能 和 复合 型 人 才 短 缺 ; 选 人 .用 人 的 方 
式 单一 ,科学 合理 的 人 才 评 价 和 激励 约束 机 人 制 尚未 形成 等 
状况 ,重点 创新 于 部 管理 工作 机 制 ,加 快 实施 ”人才 强 企 " 战 
略 ,加 强 考核 与 激励 制度 建设 ,规范 业绩 考核 体系 ,使 人 力 
资源 管理 水 平 医 上 了 新 的 台阶 。 

体制 创新 发 展 ,管理 的 加 强 ,进一步 激活 了 西 电 集团 的 
经 营 机 制 和 管理 机 制 ,激活 了 了 人事、 用工 和 分 配 机 制 ,使 西 
电 集 团 以 前 所 未 有 的 活力 ,活跃 在 国内 外 输 变 电 市 场 之 中 ， 
不 断 创造 着 企业 发 展 的 新 形象 。 

四 、 加 快 对 优良 资源 整合 集聚 

按 “ 十 一 五 ”规划 与 战略 , 西 电 集团 将 重点 实施 “三 个 
提升 ” , 即 : 提 升 交流 产品 研发 .设计 制造 和 系统 成 套 能 力 ， 
提升 直流 输电 设备 的 研发 设计 、 制 造 和 系统 成 套 能 力 , 提 
升 超 高 压 及 特 高 压 试验 检测 能 力 。 完 成 “四 个 构建 ”, 即 : 构 
建 科技 研发 平台 ,提高 自主 创新 能 力 ,构建 新 型 的 营销 体系 
平台 ,进一步 提高 市 场 营销 能 力 ,构建 资本 运作 和 融资 平 
台 ,为 发 展 提供 资金 保障 ,构建 信息 化 运作 平台 ,全 面 提高 
管理 水 平 。 着 力 “ 二 个 推进 ”, 即 :推进 主 辅 分 离 、 辅 业 改 制 
工作 ,使 发 展 基 础 进一步 稳固 ,推进 资产 结构 优化 工作 ,使 
资产 结构 满足 新 一 轮 发 展 的 需要 。 

西 电 集团 处 于 行业 产业 链 的 高 端 ,具备 一 定 的 产业 发 
展 优 势 。 按 国务 院 国资 委 的 要 求 , 从 提升 集团 核心 竞争 力 ， 
以 及 增强 中 央企 业 自 主创 新 能 力 出 发 , 西 电 集团 以 产业 链 、 
价值 链 为 主线 ,加 快 了 培育 形成 具有 国际 竞争 力 的 综合 性 
装备 制造 集团 的 步伐 , 拟 通过 进一步 规划 和 实施 整合 集团 


内 外 输 配 电 行业 优势 资源 项 目 ,发 挥 战 略 协同 效应 ,建立 输 
配 电 产业 集群 ,尽快 将 西 电 打 造成 经 营 规模 大 、 核 心 竞 争 力 
强 、 拥 有 自主 知识 产权 、 有 较 强 国际 竞争 力 的 大 企业 集团 。 

从 2006 年 开始 , 西 电 集团 实施 了 一 系列 对 主 业 布局 结 
构 优 化 整合 的 规划 和 运作 。 在 国家 有 关 部 委 和 常州 市 人 民 
政府 的 大 力 支持 下 ,成 功 地 收购 了 常州 变压器 厂 , 既 解 决 了 
困扰 多 年 的 巨型 变压器 出 海口 基地 的 问题 ,又 在 经 济 发 达 
地 区 建立 了 优势 产业 的 发 展 平 台 ; 从 产业 布局 出 发 ,和 江苏 
省 电力 局 等 共同 出 资 组 建 了 西 电 常州 高 压 开关 公司 ;在 广 
州 筹建 了 输 变 电 设备 制造 基地 ,合资 组 建 了 自动 化 控制 公 
司 ,为 更 好 地 发 挥 国 有 资本 在 输 变 电 行业 的 控制 力 、 影 响 力 
和 带动 力 ,进一步 做 大 做 强 相关 产业 设立 了 运作 平台 。 同 
时 , 西 电 集团 加 快 了 对 主导 产业 的 资源 整合 ,高 压 开 关 、 变 
压 器 、 绝 缘 子 避雷 器 .电力 电容 器 等 主导 产业 的 调整 、 重 组 、 
搬迁 、 合 作 等 项 目 正在 有 计划 、 有 步骤 地 展开 。 

在 发 展 中 整合 调整 ,在 整合 调整 中 发 展 。 经 过 “十 一 
五 ”期 间 对 集团 内 外 资源 的 优化 整合 , 西 电 集团 将 形成 以 西 
安 为 轴 心 ,在 全 国 范 围 对 产业 进行 布局 资源 进行 优化 组 合 
的 新 格局 。 

五 、 加 快 实施 “走出 去 ”战略 | 

“走出 去 ,站 得 住 ” 是 培养 企业 具有 国际 竞争 力 的 重要 
途径 ,是 企业 可 持续 发 展 的 重要 支撑 。 从 建设 国际 化 大 公 
司 出 发 , 西 电 集 团 全 面 强 化 营销 ,实施 产品 “走出 去 ”战略 ， 
扩大 出 口 产品 品种 ,扩大 境外 市 场 ,形成 了 用 优势 资源 开创 
海外 市 场 区 域 竞争 的 新 格局 。 

近年 来 , 西 电 集团 重点 加 强 了 4 方面 工作 : 

一 是 明确 “十 一 五 ”产品 出 口 扩 大 国际 市 场 的 目标 和 任 
务 。“ 十 一 五 ”期 间 , 西 电 集 团 将 全 面 推 进 以 产品 “走出 去 ” 
带动 企业 “走出 去 ”, 不 断 扩大 出 口 产品 品种 ,不 断 扩大 境外 
市 场 ,逐步 实现 跨国 公司 的 战略 。 近 几 年 以 “产品 走出 去 ” 
为 主 ,着 力 开拓 国际 市 场 ,确保 出 口 产 品 产 值 比重 在 15% 以 
上 ,并 围绕 着 这 个 目标 进一步 确定 各 时 期 外 贸 的 重点 工作 。 

二 是 积极 搭建 海外 市 场 的 运作 平台 ,组 建 西 电 集团 开 
拓 海 外 市 场 的 联合 舰队 。 西 电 集 团 充 分 发 挥 在 行业 间 的 影 
响 力 和 在 机 电 外 贸 行 业 成 员 的 地 位 ,加 强 与 国内 各 大 贸易 
公司 的 横向 联合 ,形成 战略 联盟 关系 ,利用 战略 协作 伙伴 的 
优势 和 已 有 的 市 场 渠 道 , 并 通过 分 包 或 项 目 配套 将 西 电 集 
团 更 多 的 产品 推 向 海外 市 场 。 

三 是 巩固 输 变 电 产 品 的 主 营 业务 ,提升 海外 市 场 区 域 
竞争 力 。 树 立 “ 完 成 一 个 精品 项 目 ,实现 一 个 精品 工程 来 树 
立 集 团 品 牌 ” 的 理念 ,发 挥 集团 外 贸 专 业 公 司 运作 平台 和 管 
理 职能 的 作用 ,调动 制造 企业 的 积极 主动 性 ,利用 集团 已 有 
资源 和 外 贸 经 验 和 专业 知识 等 无 形 资产 ,加 大 对 重点 市 场 ， 
重点 项 目的 跟踪 开拓 力度 ,积极 研发 制造 适销 对 路 能 够 满 
足 客 户 各 种 要 求 的 产品 ,进一步 提升 了 西 电 集团 在 海外 市 
场 的 拓展 能 力 。 

四 是 培养 高 素质 的 外 贸 团队 。 西 电 集 团 在 培育 外 贸 团 
队 精 神 ,创造 和 谐 健 康 的 良好 工作 氛围 ,不 断 补 充 外 贸 队伍 
新 鲜血 液 的 同时 ,采取 各 种 有 效 措施 , 有 针对 性 的 为 外 贸 人 
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O 员 提 供 从 产品 技术 到 商务 知识 ,从 外 语 技能 到 海外 风俗 等 


一 系列 的 专业 培训 ,让 他 们 在 参与 具体 项 目 中 提高 技术 水 
平和 业务 能 力 ,积累 外 贸 工 作 经 验 , 使 这 支 外 贸 队 伍 在 西 电 
集团 实施 “走出 去 "战略 中 发 挥 着 生力军 的 作用 。 

通过 积极 实施 “走出 去 ”战略 , 西 电 集团 的 市 场 业绩 逐 
年 攀升 。 近 年 来 , 西 电 集团 为 中 国 香港 中 华电 力 以 及 菲 律 
宾 、 新 加 坡 、 马 来 西亚 等 市 场 提供 了 大 量 的 成 套 产 品 ,2006 
年 义 签 订 了 巴基斯坦 恰 希 玛 核电 站 二 期 工程 供 货 合 同 ,为 
集团 产品 开拓 国内 外 核电 市 场 打 下 了 基础 。“ 十 五 ”期 间 ， 
西 电 集 团 出 口 创汇 年 均 增 长 34.87% ,2006 年 出 口 创汇 达 


到 1.4 亿美 元 。 

创新 发展 使 西 电 集团 焕发 出 勃勃 生机 ,也 为 后 续 发 展 
奠定 了 坚实 的 基础 。“ 十 五 期间 , 西 电 集团 年 均 产 值 增 长 
率 达 到 21.79 % 。2004 年 .2005 年 ,2006 年 西 电 集团 连续 
名 列 中 国电 气 企 业 百 强 之 首 。2006 年 西 电 集团 继续 名 列 中 
国企 业 500 强 之 一 ,名 次 比 2005 年 上 升 49 位 。2007 年 现 
价 工业 值 将 超过 百 亿 元 ,成 为 陕西 省 首 批 过 百 亿 元 的 装备 
制造 企业 。 

西 电 集 团 正 以 强劲 的 步伐 向 国际 化 的 大 公司 迈进 ! 

[供稿 单位 :西安 电力 机 械 制 造 公司 】 


创造 更 加 清洁 安全 环境 的 能 
一 一 伊顿 电气 有 限 公司 


伊顿 发 展 与 社会 责任 

伊顿 公司 是 一 家 全 球 领先 的 多 元 化 工业 产品 制造 商 ， 
1911 年 成 立 ,总 部 设 在 美国 ,在 全 球 26 个 国家 有 207 个 生 
产 基地 , 现 有 员工 6 万 多 名 。2006 年 的 销售 额 是 124 亿美 
元 。 伊 顿 下 属 有 四 大 业务 .电气 集团 流体 动力 集团 、 卡 车 
零 部 件 集团 和 汽车 组 件 集团 。 

伊顿 电气 业务 诞生 于 100 多 年 前 的 1893 年 ,卡特 勒 ， 
汉 歌 公司 成 立 。 目 从 伊顿 将 卡特 蒜 ， 汉 黑 融 人 伊顿 大 家 庭 
以 来 ,许多 其 他 知名 品牌 也 纷纷 成 为 伊顿 成 员 , 像 1994 年 
加 入 的 西屋 输 配 电 部 门 ,和 2006 年 加 入 的 国内 有 名 的 开关 
企业 常州 森 源 。 所 以 说 伊顿 在 输 配 电 方面 的 经 验 有 100 多 
年 。 伊 顿 电 气 产品 包括 输 配 电 和 电能 质量 的 管理 。 作 为 一 
个 整体 ,伊顿 对 电源 质量 和 输 配 电 具 有 深厚 的 知识 ,对 中 国 
市 场 有 深入 的 了 解 。 伊 顿 提 供 整 套 解 决 方案 ,在 工业 、 建 
筑 、 民 用 等 市 场 上 处 于 领先 地 位 。 

回顾 过 去 的 100 年 ,整个 社会 进步 很 快 ,特别 是 中 国 在 
过 去 这 些 年 中 ,以 史无前例 的 速度 在 发 展 ,没有 任何 另 一 个 
国家 达到 这 样 的 发 展 速 度 。 然 而 ,发 展 总 会 带 来 副作用 ,在 
过 去 这 些 年 的 高 速 发 展 中 ,环境 受到 了 一 些 不 良 影 响 ,这 不 
只 是 中 国 的 问题 ,也 是 全 球 的 问题 。 所 有 工业 化 国家 都 负 
有 责任 ,必须 采取 有 力 的 措施 ,保护 环境 与 我 们 共同 生活 的 
地 球 。 政 府 的 “十 一 五 ”计划 中 明确 规定 了 单位 GDP 要 降 
耗 20% 的 目标 。 这 不 仅仅 是 一 个 政府 行为 ,而 且 也 要 求 其 
他 部 门 共同 配合 ,特别 是 工业 界 。 国 家 发 展 和 改革 委员 会 
和 科技 部 联合 发 布 的 中 国 节能 技术 政策 大 网 中 也 开 宗 明 
义 ,说 节能 是 一 项 长 期 的 战略 任务 ,也 是 当前 的 紧迫 任务 ， 
要 求 中 国企 业 五 百 强 成 为 节能 降 耗 的 主力 军 。 伊 顿 作 为 工 
业界 一 部 分 ,也 要 承担 这 样 的 责任 。 伊 顿 必须 驾驭 挑战 ,为 
股东 创造 更 多 价值 ,同时 担负 起 相应 的 社会 责任 。 这 听 起 
来 是 一 个 矛盾 ,但 对 伊顿 而 言 却 并 非 如 此 。 伊 顿 为 在 2006 
年 实现 创 纪录 的 财务 成 果 而 感到 自豪 ,同样 为 在 环保 和 社 
会 责任 方面 的 表现 倍 感 骄 做 。 现 今 许 多 公司 将 这 称 为 三 重 
底线 ,但 伊顿 的 想法 更 加 简单 ,就 是 “用 正确 的 方式 做 生 
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意 ”。 

目前 ,伊顿 在 中 国 协助 树立 标准 ,规范 符合 社会 责任 的 
发 展 方式 。 例 如 ,我们 在 山东 济宁 新 建 的 工厂 拥有 世界 级 
的 工业 废水 和 污水 处 理 能 力 和 数不胜数 的 节能 设备 ,尽量 
减少 伊顿 在 快速 成 长 的 区 域 中 对 环境 造成 的 影响 。 当 地 政 
府 官员 将 伊顿 济宁 工厂 誉 为 环保 发 展 楷模 。 

超越 法 规 的 要 求 

伊顿 多 年 来 一 直 致 力 于 推动 环境 、 健 康 与 安全 (EHS ) 
的 卓越 标准 。1998 年 ,伊顿 成 为 首 批 申 请 国际 环境 管理 标 
ME ISO 14001 认证 的 多 元 化 工业 企业 之 一 ,申请 范围 覆盖 伊 
顿 全 球 所 有 生产 基地 。2005 年 8 月 ,伊顿 启动 了 全 新 的 全 
球 环境 、 健 康 与 安全 管理 体系 (MESH) 。 因 此 ,伊顿 遍布 全 
球 的 工厂 正 向 着 同样 的 环境 、 健 康 与 安全 目标 而 努力 并 遵 
循 相同 的 标准 。 更 重要 的 是 ,我 们 将 全 球 环境 、 健 康 与 安全 
管理 体系 整合 到 了 伊顿 业务 体系 中 。 从 2007 年 开始 , 环 
境 、 健 康 与 安全 管理 体系 将 成 为 考核 所 有 伊顿 工厂 的 一 项 
关键 年 度 绩 效 考 核 标 准 ,也 将 作为 取得 伊顿 业务 卓越 表现 
认证 的 一 项 评估 标准 。 伊 顿 将 每 年 在 可 持续 发 展 能 力 报告 
中 更 新 环境 、 健 康 与 安全 表现 数据 。 

与 政府 机 构 、 客 户 和 供应 商 通 力 协作 

伊顿 积极 参与 志愿 性 政府 项 目 ,包括 认可 最 佳 环境 表 
现 的 美国 环境 保护 署 (EPA) 跟踪 调查 ,以 及 作为 工作 场所 
安全 性 典范 的 美国 职业 安全 健康 管理 局 ( OSHA) 志愿 保护 
计划 (VPP)。 伊 顿 的 多 家 工厂 已 经 获得 了 VPP 的 “ 星 级 ” 
评级 ,这 也 是 VPP 计划 中 的 最 高 评级 。 此 外 ,伊顿 也 是 美国 
环境 保护 署 能 源 之 星 (ENERGY STAR ) 项 目的 合作 伙伴 ,该 
项 目 旨 在 推广 最 高 标准 的 能 源 效率 。 

2006 年 ,伊顿 加 入 了 绿色 供应 商 网 络 ( Green Suppliers 
Network) ,这 是 一 个 公私 合作 的 项 目 , 美 国 环境 保护 署 和 商 
务 部 同样 加 入 其 中 。 通 过 这 个 项 目 , 伊 顿 帮助 自己 供应 商 
中 的 中 小 型 企业 建立 “精益 、 清 洁 ”的 生产 流程 。 伊 顿 也 与 
客户 进行 合作 ,在 客户 的 全 球 供应 链 中 成 为 更 为 高 效 和 可 
持续 发 展 的 “环节 ”。 


伊顿 将 这 种 合作 精神 广泛 运用 在 全 球 所 有 业务 中 。 比 
如 在 墨西哥 ,我 们 与 政府 机 构 合 作 ,帮助 保护 当地 环境 并 节 
约 水 资源 能源 和 燃油 等 自然 资源 。 由 于 我 们 的 不 懈 努 力 ， 
仇 顿 的 两 家 工厂 获得 了 墨西哥 政府 颁发 的 “清洁 工业 ”( In- 
dustria Limpia) 认证 ,表彰 伊顿 在 环保 方面 作出 的 杰出 表现 。 

能 源 效率 

伊顿 致力 于 节省 能 源 、 提 高 能 效 、 设 计 能 够 提高 客户 环 
保 表 现 , 带 来 巨大 变革 的 绿色 产品 。 作 为 美国 商业 圆桌 会 
议 “ 气 候 解 决 方案 ”( Climate RESOLVE) 计 划 的 成 员 , 伊 屯 
承诺 到 2012 年 将 温室 气体 排放 量 降 低 18% (根据 销售 额 修 
正 )。 

伊顿 的 温室 气体 排放 几乎 全 部 源 于 电力 和 天 然 气 消 
耗 。 伊 顿 正 积极 开展 各 种 不 同 的 计划 ,提高 能 源 效 率 、 降 低 
温室 气体 对 环境 的 影响 ,包括 照明 和 空气 处 理 系 统 的 改进 
等 设备 改建 以 及 综合 节能 计划 等 。 值 得 注意 的 是 ,其 中 一 
项 计划 已 经 帮助 伊顿 将 墨西哥 圣路易斯 波多 西 卡车 传动 系 
统 工厂 的 能 源 消耗 量 降低 了 40% 。 

根据 伊顿 全 球 环境 、 健 康 与 安全 管理 体系 计划 ,公司 目 
前 正 密切 监测 全 球 大 部 分 制造 工厂 的 电力 与 天 然 气 消耗 
量 。 基 于 2006 年 的 数据 ,伊顿 的 目标 是 在 2007 年 将 温室 
气体 排放 量 降 低 3% (ARTES BE). FRE ERROR H 
可 持续 发 展 能 力 报告 中 公布 进展 情况 与 所 设 定 目标 之 间 的 
对 比 。 此 外 ,伊顿 在 2006 年 就 已 加 入 国际 碳 排放 拔 露 项 目 
(CDP) 并 将 继续 作出 努力 。 

将 绿色 产品 转变 为 高 额 利润 

对 环境 负责 不 仅仅 是 独善其身 的 “好 好 做 生意 "” 。 通 过 
设计 产品 满足 客户 至 关 重 要 的 市 能 需求 ,帮助 客户 以 更 为 
有 效 、 更 为 负责 的 方式 成 长 ,伊顿 证 明 这 对 生意 本 刁 也 大 有 
好 处 。 伊 顿 在 这 方面 的 创新 包括 : 

(1) 伊 顿 混合 动力 系统 大 幅度 改善 燃油 经 济 性 并 显著 
降低 卡车 和 公共 汽车 的 污染 物 颗粒 排放 。 

(2) 伊 顿 业界 领先 的 Pow 一 R 一 CommandTM 照明 控制 
系统 帮助 客户 将 能 源 消 耗 降 低 30% 以 上 。 

(3) 伊 顿 高 压 流体 动力 系统 帮助 欧洲 A380 商用 飞机 
减少 重量 ,提高 燃油 经 济 性 ,减少 尾气 排放 。 

(4) 伊顿 超级 增 压 器 使 汽车 制造 三 生 能 够 使 用 更 小 、 
更 清洁 的 发 动机 ,为 客户 提供 所 期 望 的 马力 强劲 .燃油 经 济 
性 高 的 发 动机 。 

(5) 通 过 与 IdleAire Technologies 合作 ,伊顿 提供 电气 化 
系统 ,使 卡车 司机 能 够 在 夜间 停 驶 时 关闭 发 动机 ,减少 尾气 
排放 。 

(6) 伊 顿 建立 了 一 项 技术 和 商业 发 展 计划 ,进入 柴油 废 
气 后 期 处 理 市 场 ,帮助 客户 满足 将 于 2010 年 生效 的 全 球 环 
境 规章 要 求 。 

“给 地 球 留 下 较 小 的 足迹 ,给 市 场 带 来 巨大 的 冲击 。” 

伊顿 电气 集团 在 节能 减 排 方 面 的 成 就 包括 : 

(1) 伊 顿 推 出 了 电力 供应 链 管 理 ( PowerChain Manage- 
ment) ,为 公司 提供 完备 的 计划 ,管理 所 有 电力 需求。 这 
个 独 具 创 新 的 项 目 将 能 够 提高 可 靠 性 、 节 约 成 本 ,而 最 重要 


的 是 ,能 够 减少 能 源 消耗 。 

(2) 伊 顿 照明 控制 系统 ,可 以 把 商用 楼 和 居民 楼 用 电 减 
少 30% 以 上 。 

(3) 伊 顿 提 供 的 不 间断 电源 ,具备 最 新 保护 技术 ,应 对 
突然 断 电 、 电 压 波动 . 谐 波 干扰 等 问题 ,提高 电源 效率 。 仇 
顿 不 间断 电源 系统 也 可 以 帮助 减少 能 源 成 本 ,并 减少 CO, 
的 排放 量 。 这 里 有 一 个 例子 :如 果 一 个 数据 中 心 要 使 用 10 
台 伊 顿 的 不 间断 电源 ,每 年 将 能 够 节省 20 万 美元 的 能 源 成 
本 ,减少 1.8t CO, 排放 。 

(4) 应 用 伊顿 的 变频 器 和 高 效 的 不 间断 电源 , 比 起 传统 
的 建筑 ,可 以 相应 的 节能 10% ~50% 。 在 暧 通 系统 中 ,伊顿 
变频 器 控制 着 冷却 塔 上 的 风机 、 空 调 循环 水 泵 及 空调 空 压 
机 等 ;实现 节能 。 在 手动 扶梯 系统 中 , 伊顿 变频 器 确保 它 
平稳 安全 可 靠 地 运行 ,同时 实现 节能 。 伊 顿 提 供 风机 水 泵 
用 变频 器 节能 评估 软件 ,可 以 方便 的 帮 用 户 计算 节能 效果 
及 初期 投资 。 

(5) 伊 顿 还 有 一 项 独特 的 技术 是 由 伊顿 首 家 推广 的 。 
这 就 是 伊顿 的 绿色 环 网 柜 “ 西 瑞 * 。 现 在 很 多 开关 柜 中 使 用 
SF, 做 为 绝缘 介 质 ,SF。 对 环境 的 危害 远 远 超过 C0,。SF。 
气体 一 个 分 子 对 温室 效应 的 影响 为 CO, 的 2.5 万 倍 ,一 旦 
排放 到 大 气 中 需要 约 3400 年 时 间 才 能 分 解 。 把 SF。 和 CO, 
对 环境 温室 效应 的 影响 做 一 个 形象 的 比较 :如 果 在 电网 中 
装备 10 套 使 用 SE, 的 环 网 柜 ,泄露 到 大 气 中 ,对 大 气 的 损 
害 相当 于 我 们 开车 行驶 37.4 万 km 所 排放 的 废气 ;如 果 要 
抵消 对 大 气 的 这 种 损害 , 则 需要 种 植 1 200 棵 树木 。 然 而 ， 
清洁 的 开关 柜 技术 是 确实 存在 的 ! 

伊顿 采用 真空 和 固体 绝缘 的 技术 生产 开关 柜 ,不 产生 
SF, 的 排放 。 在 电力 输 配 开关 装置 中 使 用 SE, 作为 转换 介 
质 或 绝缘 材料 是 不 必要 也 不 受 欢 迎 的 。 西 瑞 环 网 柜 技术 以 
前 一 直 是 在 欧洲 、 美 国 倡导 一 种 绿色 的 技术 。 在 欧洲 ,伊顿 
是 绿色 开关 平台 的 成 员 之 一 。 现 在 西 瑞 环 网 柜 技术 已 经 到 
中 国 本 地 化 了 。 西 瑞 环 网 柜 完全 采用 环保 材料 制造 ;绝缘 
介质 是 清洁 .干燥 的 空气 ,开关 介质 真空 ;所 使 用 的 材料 清 
晰 标注 便于 拆 印 并 可 循环 利用 。 它 是 同类 产品 中 体积 最 小 
的 环 网 柜 之 一 , 却 可 以 提供 完全 一 样 的 功能 ,而 且 更 环保 。 
西 瑞 环 网 柜 轻便 , 占 地 面积 小 ,在 新 建 和 改建 时 能 带 来 直接 
经 济 效益 。 在 中 压 方面 ,没有 必要 使 用 SFs ,但 是 在 高 压 系 
统 中 目前 SF, 还 是 不 能 避免 。 伊 顿 正 在 致力 于 开发 新 的 高 
压 系统 的 环保 技术 。 因 此 ,伊顿 可 以 构建 一 个 绿色 建筑 ,其 
中 包括 电力 供应 链 管理 .照明 控制 系统 .不 间断 电源 、 高 效 
能 的 变频 器 绿色 开关 系统 等 ,将 整个 建筑 的 能 耗 降低 ,以 
及 减少 二 氧化 碳 气体 的 排放 。 在 美国 ,伊顿 是 绿色 建筑 委 
员 会 的 成 员 之 一 。 | 

伊顿 的 绿色 技术 同样 适用 于 工业 。 例 如 伊顿 变频 器 在 
锅炉 风机 系统 中 的 节能 方案 。 众 所 周知 ,锅炉 风机 是 火力 
发 电 必 不 可 缺 的 设备 ,而 火力 发 电 占 到 了 整个 发 电 行业 的 
74% ,可 想 而 知 ,锅炉 风机 的 节能 潜力 是 非常 巨大 的 ! 在 电 
厂 设计 前 ,需要 选择 合适 的 风机 功率 ,选择 风机 的 功率 首先 
要 考虑 最 大 风量 因数 ,虽然 有 时 候 只 使 用 实际 风量 的 50% , 
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但 系统 必需 考虑 最 大 风量 的 需求 。 根 据 我 国 现行 的 火电 设 
计 规 程 SDJ 一 79 规定 , 燃 煤 锅炉 的 送 . 引 风机 的 风量 裕 度 分 
别 为 5% 和 S% ~ 10% , 风 压 裕 度 分 别 是 10% 和 10% ~ 
15% 。 所 以 ,风机 电机 功率 的 配置 一 般 都 比较 大 。 在 风机 
控制 系统 设计 前 ,伊顿 做 了 这 样 的 成 本 比较 :传统 的 方案 是 
“ 液 力 耦 合 器 + 高 压 电 动机 ”, 新 型 的 节能 方案 是 “低压 变 
频 器 + 低压 电动 机 ”, 选 用 变频 方案 节省 了 15% 的 成 本 , 平 
均 节 能 在 30% 以上。 


引领 华夏 动力 


综 上 所 述 ,伊顿 在 过 去 数 年 里 为 创造 更 加 清洁 安全 的 
环境 作出 了 持续 的 努力 ,在 获得 经 萌 利 润 的 同时 ,减少 产品 
和 业务 对 环境 的 影响 。 伊 顿 的 口号 是 :“ 给 地 球 留 下 较 小 的 
足迹 ,给 市 场 带 来 巨大 的 冲击 。 

无 论 顾客 在 哪里 ,伊顿 都 致力 于 为 他 们 提供 推动 其 成 
功 的 关键 产品 、 服 务 以 及 解决 方案 ,从 而 促进 业务 增长 和 顾 
客 满意 度 。 

[ 供 搞 单位 :伊顿 电气 有 限 公 司 ] 


跻身 国际 知名 


一 一 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 


在 中 国 的 版 图 上 ,黑龙 江 犹 如 一 只 展翅 贡 翔 的 天 鹅 , 哈 
MERR RETTER” o 

EHERRZ WARP , PS Te b A BY AR E 
中 外 。 

鲜花 掩映 的 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 ,就 坐落 在 
这 里 。 

— QAR 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简称 哈 汽 公司 )， 
是 中 国 第 一 个 五 年 计划 156 项 重点 建设 项 目 中 的 项 目 。 经 
过 半 个 世纪 的 发 展 建设 , 现 已 成 为 一 个 以 设计 、 制 造 大 型 火 
电 汽 轮机 、 核 电 汽 轮机 、 船 用 汽轮机 和 重型 燃气 轮机 为 主 的 
国家 大 型 骨干 企业 。 

哈 汽 公司 以 每 年 自身 15 000MW .合作 25 000MW 的 制 
造 能 力 ,为 中 国 的 经 济 建设 提供 了 无 限 的 能 源 动力 。 产 品 
履 盖 除 西藏 和 台湾 省 以 外 的 所 有 省 市、 自治 区 200 余 座 电 
厂 。 同 时 ,产品 还 出 口 到 巴基斯坦 越南 、 印 度 尼 西亚 、 阿 尔 
巴 尼 亚 、 朝 鲜 、 苏丹 .巴西 伊朗 等 国家 的 20 余 座 电厂 。 公 
司 用 行动 诠释 着 “引领 华夏 动力 ,跻身 国际 知名 企业 ”的 企 
业 愿 景 。 

二 、 产 品 篇 

半 个 世纪 的 风雨 ,历练 了 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公 
司 。 在 中 国 机 电工 业 发 展 史上 ,她 用 开拓 和 创新 竖 起 了 一 
座 座 不 朽 丰 原 ， 

(1) 国 产 首 台 25MW FERRARE IEEE, 

(2) 国产 首 台 25MW 高 压 冷凝 式 汽轮机 诞生 在 这 里 。 

(3) 国 产 首 台 50MW 高 压 冷凝 式 汽 轮机 诞生 在 这 里 。 

(4) 国产 首 台 50MW 次 高 压 冷 凝 式 汽轮机 诞生 在 这 里 。 

(5) 国 产 首 台 100MW 高 压 冷 凝 式 汽轮机 诞生 在 这 里 。 

(6) 国产 首 台 200MW 超 高 压 冷凝 式 汽轮机 诞生 在 这 
里 。 

(7) 国产 首 台 210MW 超 高 压 冷 凝 式 汽轮机 (出 口 ) 诞 
生 在 这 里 。 

(8) 国 产 首 台 200MW 超 高 压 空 冷 式 汽 轮机 (间接 空 
冷 ) 诞生 在 这 里 。 

(9) 国产 首 台 300MW 引进 优化 型 超 高 压 冷凝 式 汽轮机 
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诞生 在 这 里 。 

(10) 国 产 首 台 600MW 引进 优化 型 超 高 压 冷 凝 式 汽 轮 
机 诞生 在 这 里 。 

(11) 国 内 首 台 650MW 核电 汽轮机 诞生 在 这 里 。 

(12) 国 产 首 台 2 574kW 重油 机 车 用 燃气 轮机 诞生 在 这 


里 。 

(13) 国 产 首 台 3 310kW 重油 机 车 用 燃气 轮机 诞生 在 这 
里 。 

(14) 国产 首 台 12MW 航 改 型 燃气 轮机 诞生 在 这 里 。 

(15) 国产 首 台 目 行 设计 的 变 转 速 工 业 汽 轮机 诞生 在 这 
里 。 


(16) 国 产 首 台 50MW 联合 循环 用 汽轮机 诞生 在 这 里 。 
(17) 国 产 首 台 300MW 直接 空冷 汽轮机 诞生 在 这 里 。 
(18) 国产 首 台 600MW 直接 空冷 汽轮机 诞生 在 这 里 。 
(19) 国内 首 台 600MW 超 临界 汽轮机 诞生 在 这 里 。 
(20) 国 内 首 台 600MW 超 超 临界 汽轮机 诞生 在 这 里 。 
(21) 国 内 首 台 350MW 燃气 轮机 联合 循环 机 组 诞生 在 
这 里 。 
为 实现 “发挥 竞 争 优势 ,提升 综合 实力 ”的 企业 基本 战 
RE , 哈 汽 公 司 先 后 设计 制造 了 135 ~ 1 000MW 全 系列 大 、 
中 、 小 型 电站 汽轮机 。 其 中 , 哈 汽 公司 针对 中 小 型 电厂 设计 
开发 的 135 ~ 150MW 汽轮机 已 投 运 70 余 台 ;300MW 等 级 
亚 临界 汽轮机 投 运 100 余 台 ;新 开发 的 国内 首 台 300 ~ 
350MW 空冷 汽轮机 和 超 临界 空冷 汽轮机 已 先后 投 运 20 
Bo FUR , 哈 汽 公司 在 已 有 的 600MW 亚 临界 汽轮机 的 基础 
上 ,设计 开发 了 600 ~660MW 超 临 界 、 超 超 临界 汽轮机 并 已 
投 运 80 RA. 350MW 燃气 燕 汽 联合 循环 汽轮机 也 是 险 汽 
公司 新 开发 的 产品 ,已 经 在 半山 等 10 余 座 电厂 投入 运行 。 
哈 汽 公 司 设计 制造 我 国 首 台 1 000MW 超 超 临 界 汽 轮 
机 安装 在 泰州 电厂 ,这 是 上 自前 我 国 真 正 意义 上 的 1 OOOMW 
超 超 临界 汽轮机 ,标志 着 公司 单机 生产 能 力 进 入 百 万 千瓦 
等 级 , 跨 人 了 世界 领先 行列 。 在 秦山 核电 厂 二 期 工程 扩建 
项 目 中 , 喻 汽 公司 以 强劲 的 技术 优势 又 启 得 两 台 650MW 汽 
轮机 组 的 制造 合同 。 同 时 ,公司 参与 的 国家 首 批 AP1000 第 
三 代 核 电 技术 和 商务 谈判 , 续 写 了 在 核电 领域 国内 同行 业 


中 的 领先 地 位 。 

至 此 ; 哈 汽 公司 成 为 可 以 设计 .制造 全 系列 大 、 中 、 小 型 
火电 机 组 ,空冷 系列 机 组 ,核电 机 组 ,工业 汽轮机 组 , 舰 船 主 
动力 蒸汽 轮机 和 重型 燃气 轮机 的 国家 重点 大 型 骨干 企业 。 

三 、 装 备 篇 

哈 汽 公司 拥有 国内 外 -一流 的 精良 装备 :数控 龙门 铣床 ， 
数控 天 桥 铣 床 ,重型 数控 转子 车 床 ,数控 落地 负 铣 床 , 数 控 
多 头 钻床 ,数控 轮 槽 铣床 ,数控 龙门 加 工 中 心 ,数控 叶片 加 
工 中 心 , 五 坐标 四 轴 联 动 铣床 ,中 压 真 空 电子 束 焊 机 ,这 些 
装备 为 公司 生产 大 型 .高 品质 的 发 电 设备 英 定 了 坚实 的 基 
础 。 

为 确保 产品 质量 , 哈 汽 公 司 还 从 国外 引进 了 大 批 检测 
设备 :30 ~ 320t 转子 动 平衡 机 ,60kg ~ 8t 转子 动 平衡 机 ,30 
万 倍 电子 显微镜 ,图 像 分 析 仪 ,三 维 激光 跟踪 仪 。 这 些 检测 
设备 的 应 用 ,使 哈 汽 公司 的 检测 能 力 和 检测 水 平 跻身 于 世 
界 先进 行列 。 

四 、 研 发 篇 

险 汽 公司 以 “领先 一 步 ,追求 卓越 ,全 面 与 国际 市 场 接 
轨 ” 的 企业 基本 战略 ,不断 依 靠 科技 进步 进行 内 涵 改 造 。 我 
国 新 开发 的 .公司 自行 设计 制造 的 668 ~ 1 000mm 自 带 冠 叶 
片 .1200mm 时 片 ,应 用 在 新 一 代 300MW .600MW 汽轮机 , 超 
临界 汽轮机 和 1 000MW 等 级 核电 汽轮机 ,使 机 组 运行 更 加 
安全 可 靠 ,功效 更 高 。 哈 汽 公 司 先后 获得 发 明 专 利 11 项 ， 
实用 新 型 专利 40 项 ,授权 专利 18 项。 

进入 21 世纪 以 来 , 哈 汽 公司 为 打造 现代 化 企业 投入 巨 
资 逐 步 完 善 企业 数字 化 建设 , 现 已 拥有 透 平 机 械 全 三 维 计 
算 、 三 维 实体 设计 、 大 型 结构 有 限 元 分 析 、 产 品 设计 库 管 理 
以 及 数控 加 工 工艺 等 国际 先进 的 设计 软件 系统 。 

险 汽 公司 十 分 重视 自主 开发 能 力 的 提高 ,注重 汲取 国 
内 外 的 先进 技术 ,并 建立 了 良好 的 技术 研发 机 制 和 技术 培 
训 机 制 ,鼓励 创新 ,不 断 提升 企业 的 整体 技术 水 平 ,使 公司 
研发 能 力 始终 处 于 国内 领先 的 地 位 。 

五 ,管理 篇 

哈 汽 公司 坚持 实施 精品 战略 ,不 断 提高 管理 水 平 , 切 实 
提升 企业 的 管理 实效 ,使 企业 各 项 资源 的 效能 得 到 最 大 化 
的 释放 。 
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哈 汽 公司 先后 通过 了 ISO 9001 质量 体系 认证 和 商检 质 
量 体 系 认证 .ISO14001 环境 管理 体系 认证 .GBAT28001 职业 
健康 安全 管理 体系 认证 和 中 国 国 家 标准 化 管理 委员 会 颁发 
的 采用 国际 标准 产品 标志 证 书 ,并 获得 核电 汽轮机 常规 岛 
技术 负责 单位 的 资格 认可 。 从 2007 年 开始 的 ASME 锅炉 
和 压力 容器 授权 的 取证 工作 ,为 公司 走向 国际 市 场 莫 定 了 
坚实 的 基础 。 

以 客户 需求 为 主旨 ,以 完美 服务 为 目标 , 哈 汽 公 司 搭建 
了 “机 组 远程 技术 服务 系统 "平台 ,实现 了 电厂 与 哈 汽 公司 
异地 协 则 快速 诊断 .处 理 问题 的 能 力 ,实现 了 电厂 与 公司 的 
零 距 离 接触 。 这 些 系统 的 应 用 ,使 哈 汽 公司 在 管理 上 更 加 
科学 化 、 规 范 化 .系列 化 ,标志 着 险 汽 公司 进入 了 管理 数字 
化 时 代 。 

六 、 文 化 篇 

面 对 知 识 经 济 和 信息 时 代 的 新 挑战 ,不 断 深入 的 、 适 应 
形势 要 求 的 企业 文化 创建 活动 ,为 哈 汽 公司 实现 跨越 式 发 
展 ,提供 了 良好 的 文化 氛围 和 不 竭 的 动力 。 企 业 精 神 理念 
的 确立 、 价 值 观念 的 倡导 ,优美 的 环境 ,激活 了 蕴藏 在 员工 
队伍 中 的 无 穷 潜 力 。 树 立 哈 汽 品牌 的 意识 不 断 深入 人 心 。 
学 习 型 组 织 的 企业 文化 受到 全 体 职 工 的 关注 。 丰 富 多 彩 的 
职工 文化 ,体育 活动 ,凝聚 了 职工 的 向 心力 。 和 追求 个 性 .不 
断 创 新 的 企业 文化 建设 ,推动 哈 汽 公司 “两 个 文明 ”建设 不 
断 发 展 。 

七 .展望 篇 

哈 汽 公司 定位 于 国际 坐标 , 撒 取 现代 技术 理念 ,与 国际 
著名 公司 实现 强 强 联合 ,共同 设计 制造 具有 当代 国际 先进 
水 平 的 大 型 和 超大 型 电站 汽轮机 ,使 公司 始终 站 在 业界 的 
最 前 列 ,为 中 国 和 世界 的 电力 发 展 做 出 自己 应 有 的 贡献 。 

哈 汽 人 以 兴国 动力 为 己任 ,不 遗 余力 为 社会 提供 激情 
动力 ,关注 世界 科技 发 展 动态 ,强调 资源 的 循环 利用 ,大 力 
开发 绿色 环保 产品 ,不断 向 “引领 华夏 动力 ,跻身 国际 知名 
企业 ”的 企业 愿景 进发 。 

险 汽 人 把 “创新 才 有 未 来 "作为 自己 的 行为 方针 ,持续 
提升 企业 品质 ,坚持 打造 哈 汽 品牌 ,为 企业 的 永 续 发 展 提供 
强大 的 动力 支撑 ,创造 更 加 美好 的 明天 ! 

【供稿 单位 :哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 ] 


积极 开拓 国际 市 场 


一 一 正泰 集团 有 限 公 司 


一 .公司 概况 
2006 年 ,正泰 集 团 实现 工业 总 产值 185 亿 元 ,销售 收入 
180 亿 元 ,创利 税 16 亿 元 ,总 资产 60 亿 元 。 
2006 年 , 正 秦 集 团 荣获 “全 国 五 一 劳动 奖状 ”、“ 中 国民 
营 企业 自主 创新 50 强 ” 等 称号 。 正 泰 继续 积极 回报 社会 。 
为 支援 遭受 50 年 来 最 强 台 风 * 桑 美 " 袭 击 的 温州 苍南 重 灾 
区 ,正泰 集团 捐资 100 万 元 ,并 送 去 了 救灾 物资 。 


正泰 集团 根据 “国际 化 科技 化 产业 化 "发展 战略 , 进 
一 步 完善 了 集团 “十 一 五 ”发 展 规划 ,同时 完善 了 国际 营销 、 
国内 贸易 、 技 术 研 发 人力 资 源 及 子 公司 产 品 线 的 “十 一 五 ” 
发 展 规划 ,各 部 门 和 各 子 公司 的 目标 更 加 明晰 。 

正泰 集团 注册 成 立 了 太阳 能 公司 ,完成 了 南湖 电缆 收 
购 项 目的 收尾 工作 ,落实 了 输 配 电 产业 二 期 技 改 ,并 着 手 对 
合 电 正泰 及 上 自动 化 产业 进行 调整 与 重组 。 通 过 积极 稳健 的 
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投资 运营 ,逐步 形成 了 “上 海 输 配 电 产 业 基 地 ">“ 温 州 低 
压 、 仪 表 基 地 ” “杭州 新 能 源 及 自动 化 产业 基地 ”的 长 三 角 
产业 布局 。 

正泰 集团 认真 贯彻 落实 "以 我 为 主 、 洋 为 中 用 ”,“ 引 进 
来 .走出 去 "方针 ,积极 推进 国际 合作 项 目 ,促成 了 与 世界 知 
名 测试 认证 公司 KEMA 的 合资 , 现 已 挂牌 运营 ;加 强 了 对 
GE 合资 公司 的 战略 引导 ,发 展 战 略 进 一 步 统一 ;引进 了 著 
名 跨国 公司 低压 开关 柜 技 术 ; 达 成 了 与 美国 意大利 等 著名 
公司 在 燃气 表 和 智能 电表 等 领域 的 合作 。 

二 ,市 场 营销 

1. 国内 市 场 方面 

集团 加 强 了 各 产业 销售 主体 的 沟通 与 协调 ,促进 了 营 
销 资源 共享 。 在 北京 山东、 河南 等 六 个 办 事 处 购置 .租赁 
房产 ,实现 了 合 署 办 公 。 充 分 运用 低压 资源 ,支持 新 产业 加 
快 就 地 化 服务 步伐 ,加 快 了 分 产品 、 分 区 域 销售 渠道 建设 。 
推进 了 应 收 账 款 信息 共享 与 统筹 管理 ,建立 了 信用 风险 项 
目 经 理 联 控 机 制 。 加 强 市 场 治 理 , 全 年 共 查 出 假冒 案件 39 
起 ,案值 达 930 万 元 ,采取 强制 措施 7 人 ,赔偿 金额 96.6 万 
元 。 同 时 ,立案 查处 罕 货 案件 31 起 ,涉案 价值 5 788 万 元 ， 
”并 查处 各 种 乱 挂牌 现象 118 起 ,使 市 场 秩序 逐步 规范 。 

电器 股份 公司 建立 了 大 客户 专业 营销 通路 ,增设 广西 、 
甘肃 上海 代 表 处 ;并 以 安徽 市 场 为 试点 实施 渠道 优化 , 完 
成 了 31 家 SI 专营 店 建设 .14 家 经 销 商 电子 商务 内 部 管理 
系统 上 线 ,对 忠诚 度 低 、 能 力 差 的 107 家 经 销 商 终止 授权 ， 
加 大 了 对 核心 经 销 商 的 支持 力度 。 

电气 股份 公司 外 派 90 人 ,健全 完善 11 个 驻 外 办 事 处 
职能 ,实施 就 地 化 服务 ;各 专业 公司 配置 销售 副 总 ,进一步 
落实 “以 市 场 为 中 心 ” 的 理念 ,加 大 产销 携手 力度 ;取得 了 北 
京 河北、 内 蒙 等 省 市 电力 系统 和 中 石化 一 级 供应 商 的 入网 
资格 。 

仪器 仪表 公司 深入 开展 “技术 接口 ”工作 ,省 一 级 电力 
计量 关系 已 渗透 除 天 津 、 青 海 以 外 所 有 省 份 ; 海 南 、 西 藏 、 吉 
林 等 省 投标 实现 历史 性 突破 ;充分 发 挥 打 “攻坚 战 ”精神 , 结 
东 了 正泰 电能 表 在 “家 门口 "无 作为 的 局 面 ,先后 在 杭州 、 丽 
水 ` 温 州 电力 公司 中 标 。 

建筑 电器 公司 狠 抓 分 销 质量 ,提升 专业 经 营 。 全 年 清 
HT 36 名 不 作为 的 空 帝 代理 ;专业 经 销 商 在 广告 资源 、 活 
动 策划 物流 服务 等 方面 给 予 更 大 的 倾斜 支持 。 实 施 ABC 
管理 ,引导 专业 操作 ,初步 建立 了 全 国 分 销 商 档案 和 数据 
库 ,加 强 了 与 分 销 商 “市 场 互 动 ”。 

2. 国际 市 场 方面 

电器 股份 公司 巩固 了 欧洲 市 场 ,稳步 扩大 拉美 .中 东 市 
场 ,N 系列 主导 产品 逐步 进入 以 上 区 域 的 国家 电力 系统 , 塑 
壳 断 路 器 产品 出 口中 东 国 家 ,实现 了 对 中 高 端 市 场 的 新 突 
破 。 继 续 推 进 全 球 营 销 网 络 建设 ,进入 约旦 等 6 个 空白 市 
场 ,新 增 客户 与 分 销 商 63 家 ,对 26 家 不 合格 客户 与 分 销 商 
终止 授权 。 

电气 股份 公司 出 台 了 国际 业务 拓展 激励 机 制 ,引进 国 
际 业务 人 才 ,充实 国际 贸易 班子 力量 ,积极 开拓 非洲 、 南 亚 
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等 国际 市 场 ,国际 系统 工程 订单 逾 千 万 元 。 主 动 “ 搭 船 出 
海 ”, 先 后 赢得 了 近 20 项 国际 项 目 。 

仪器 仪表 公司 外 贸 出 口 同 比 增长 76. 89% ,其 中 自 营 比 
例 同 比 提 高 202. 8%。 感 应 式 电 能 表 出 口 同 比 提高 
71.62% ;出 口 销售 网 络 初 具 锥 形 ,建立 了 国内 间接 代理 商 6 
家 、 电 能 表 国外 代理 商 7 家 。 

三 .技术 研发 

集团 全 年 新 产品 研发 投入 1 亿 多 元 ,加 强 了 与 上 海 交 
大 、 上 科 所 、 西 高 所 等 科研 院 校 合作 , 共 完 成 新 产品 开发 173 
项 ,吸收 了 跨国 公司 ArTu 柜 技术 并 成 功 通过 3C 认证 ;申报 
国家 专利 99 项 ,取得 国际 认证 51 项 ,其 中 126kVGIS 等 7 种 
高 压 开关 新 产品 通过 国家 级 鉴定 并 被 认定 为 达到 国际 先进 
水 平 ,全 集成 新 一 代 自 动 化 系统 获 国家 科学 技术 进步 奖 二 
等 奖 ;公司 在 上 海 成 功 承办 国际 标准 化 会 议 , 并 领衔 、 参 与 
制订 了 22 项 国际 国内 标准 。 投 资 2.6 亿 元 、 建 筑 面 积 13 万 
m 的 正泰 技术 研发 中 心 及 配套 区 在 上 海 开 工 建设 。 召 开 
了 集团 第 五 届 科 技 太 会 ,出 台 了 《科技 创新 管理 》 和 《鼓励 
自主 创新 ,加 快 科技 进步 的 若干 规定 》, 进一步 调动 了 技术 
人 员 的 积极 性 。 

电器 股份 公司 提交 专利 申请 并 已 获得 受理 的 共 63 项 ， 
其 中 国内 发 明 24 项 ,在 22 个 国家 申请 了 小 型 断路 器 外 观 
专利 。2006 年 获 授权 的 专利 30 项 ,其 中 发 明 专 利 5 项 , 国 
外 专利 1 项 。 技 改 与 可 靠 性 试验 立项 16 项 ,2005 年 结 转 项 
目 共 13 项 ,完成 17 项 ,其 中 ,小 型 断路 器 半自动 延 时 校 验 、 
变频 器 线路 板 及 整 机 老化 试验 设备 的 控制 系统 设计 、 制 造 
均 为 公司 自主 完成 ,在 生产 待 验收 的 有 自动 生产 线 8 项 。 
完成 了 15 项 可 靠 性 试验 ,对 5 个 不 可 靠 因素 进行 了 整改 。 

电气 股份 公司 初步 建立 了 500 余人 的 研发 、 销 售 及 生 
产 等 工程 师 队 伍 ; 通 过 《设立 新 产品 研发 专项 基金 方案 》 ;成 
立 铁道 电气 化 研发 室 , 并 与 上 海 交 通 大 学 建立 了 联合 研发 
中 心 。 全 年 共 完 成 新 产品 研发 63 项 ,技术 创新 100 余 项 ， 
获得 型 式 试验 证 书 38 个 ,申报 实用 新 型 专利 8 项 , 列 人 省 
市 重点 项 目 8 项 ,126kVGIS 等 7 种 产品 通过 了 国家 级 鉴定 
并 被 专家 认定 为 达到 国际 先进 水 平 ,参与 制订 国家 标准 4 
项 。 

仪器 仪表 公司 通过 省 级 新 产品 鉴定 17 项 ,其 中 带 谐 波 

测量 功能 的 多 功能 电能 表 的 研发 成 功 , 走 在 了 全 国 非 线性 
负荷 电能 计量 领域 的 前 列 ;集中 抄 表 系 统 获 机 械 工业 创新 
三 等 奖 ; 燃 气 表 顺 利通 过 了 EEC 认证 自动 变 光 焊 接 面 黑 通 
过 美 标 认证 ;参与 国家 标准 制 修订 5 项 ,行业 标准 制 修订 6 
项 ;完成 了 通过 省 级 立项 的 无 铅 SMT 生产 线 技术 改造 项 
目 ,基本 达到 了 贯彻 欧盟 两 项 指令 的 要 求 。 

建筑 电器 公司 开发 的 新 品 (NEW6C、NEW9D ) 在 外 观 、 
安装 方式 及 接线 方式 等 方面 都 取得 突破 ,与 同行 相 比 差异 
化 明显 ;开发 的 防火 系列 及 漏电 保护 系列 开关 插座 等 新 产 
品 具 有 行业 领先 水 平 。 全 年 获得 2 项 专利 授权 ;获得 浙江 
省 新 产品 2 项 ;参与 制定 防火 系列 及 漏电 保护 系列 开关 插 
座 等 新 产品 的 行业 标准 、 国 家 标准 。 

正泰 汽车 零 部 件 公司 被 温州 开发 区 列 人 高 新 技术 企 


业 。 自 主 研 发 的 全 电子 电 涡流 缓 速 控制 器 通过 省 级 新 产品 
鉴定 ,逐步 人 市 。 替 代 进 口 的 汽车 GLB 一 30 过 流 保护 器 ,也 
列 人 温州 开发 区 2006 年 第 二 批 科技 项 目 。 

四 、 质 量 与 生产 

电器 股份 公司 深入 开展 蹲点 式 巡 回 审 核 活 动 , 扩 大 体 
系 审核 的 深度 广度 与 力度 ,对 审核 过 程 中 发 现 不 符合 项 及 
时 组 织 整 改 并 跟踪 验证 。2006 年 完成 质量 改进 14 个 ,质量 
赶 超 5 个 ,2 个 正在 验证 中 ,启动 了 5 个 六 西格玛 项 目 。 产 
品 抽查 合格 率 97.42% ;组 织 对 41 家 关键 供 方 的 生产 现场 
及 实物 质量 进行 监督 考察 。 塑 党 断 路 器 与 万 能 断路 胡 产 品 
顺利 通过 中 国名 有 牌 产品 的 复评 ,小 型 断路 器 、 塑 过 断路 器 、 
万 能 断路 器 、 继 电器 荣获 国家 质 监 总 局 免检 产品 称号 。 

电气 股份 公司 质量 管理 体系 覆盖 面 扩展 至 220kV 气体 
绝缘 金属 封闭 开关 设备 及 电线 电费 等 产品 ,环境 /职业 健康 
安全 管理 体系 覆盖 全 公司 并 投入 试 运行 。 实 物质 量 有 所 提 
高 , 百 万 台 产品 投诉 率 较 上 年 同期 下 降 了 188 x 10 一 ,降幅 
为 13.13% ;万 元 产值 质量 损失 较 上 年 同期 下 降 15. 90% 。 
31 个 QC 成 果 创 直接 经 济 效益 近 200 万 元 。 低 压 开 关 设 备 
获得 “ 中国 名牌 产品 ”和 “人 免检 产品 ”称号 。 

仪器 仪表 公司 通过 了 国家 完善 计量 检测 体系 认证 , 通 
过 了 企业 标准 体系 2A 级 审查 ,企业 标准 化 管理 水 平 不 断 提 
高 ;制定 名 牌 产品 专项 计划 ,燃气 表 被 评 为 “温州 名 有 牌 ”, 电 
能 表 顺 利通 过 了 “中 国名 上牌” 复审 。 

建筑 电器 公司 投入 60 多 万 元 建立 在 线 检测 设备 。 外 
部 质量 投诉 同比 下 降 24% ,并 在 一 些 关 键 质量 方面 取得 突 
破 性 进展 。 例 如 对 插座 保护 门 结构 进行 优化 ,大 幅 提 升 了 


双 绿 色 供 应 商 资质 





福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 坐 落 于 温州 市 柳 市 镇 ,新 
工业 园 占 地 30 亩 。 公 司 创 办 于 1993 年 ,2004 年 7 月 经 国 
家 工商 总 局 批准 ,晋升 为 全 国 无 区 域 企 业 ,主要 生产 电 触 头 
及 电工 合金 材料 ,是 一 家 集 科 研 .生产 、 销 售 于 一 体 的 国内 
工装 设备 最 齐全 、 规 模 最 大 的 电 触 头 制造 龙头 企业 。 公 司 
注册 资金 5 180 万 元 ,总 资产 3.7 亿 元 ,2006 年 销售 额 达 4.8 
亿 元 ,同比 增长 50% ,连续 6 年 稳 居 全 国 同行 第 一 ,先后 荣 
获 :IS09001 质量 管理 体系 认证 企业 、 全 国电 工 合金 标准 化 
技术 委员 会 委员 单位 .浙江 省 高 新 技术 企业 、 国 家 火炬 计划 
项 目 、 博 士 后 工作 站 试点 单位 浙江 名 牌 产品 、 浙 江 省 质量 
诚信 了 明星 企业 建行 资信 AAA 级 企业 、 温 州 市 轻 工 百 强 企 
业 、 温 州 市 五 个 一 批 重 点 骨 于 企业 、 温 州 市 知名 商标 ,温州 
市 级 企业 技术 中 心 等 殊荣 。 

公司 产品 长 期 稳定 配套 于 美国 泰 科 、 德 国 西门 子 、 中 国 
香港 德 丰 、 宏 发 .中 国 TCL 89 IER. AK 213 等 国内 外 
知名 中 高 端 电器 企业 ,还 在 葡萄 牙 设立 了 办 事 处 ,产品 远 销 
欧美 亚 等 20 多 个 国家 。2006 年 7 月 公司 顺利 通过 施耐德 


插座 的 插 拔 每 适 性 ,并 已 获得 国家 专利 。 

电器 股份 公司 全 面 推进 NM1 自动 线 的 精益 生产 改造 ， 
完成 了 NM1 系列 产品 生产 区 域 的 流程 改善 ,生产 场地 面积 
利用 率 和 劳动 生产 率 均 可 提高 30% 以 上 ,同时 完成 了 熔断 
器 生产 线 的 精益 生产 的 初步 改造 ,全 年 共 组 织 开展 39 项 流 
程 的 优化 改善 。 

建筑 电器 公司 对 老 产 品 进行 大 规模 的 优化 整合 。 塑 料 
材料 种 类 由 24 种 整合 为 14 种 ,对 公司 系列 开关 .插座 全 面 
优化 ,投入 塑料 模具 140 余 幅 ,减少 零 部 件 200 多 钟 。 通 过 
工作 证 ,看 板 、 报 表 等 全 方位 开展 目 视 化 管理 。 

五 人 力 资 本 管理 

全 年 新 增 大 专 学 历 以 上 人 员 713 名 ,其 中 有 海外 背景 
的 4 名 , 轮 岗 换 岗 人 员 1207 名 ,竞争 上 岗 职 位 70 个 ,通过 未 
位 淘汰 等 方法 淘汰 不 适合 人 员 306 人 。 截 至 2006 年 底 , 集 
团员 工人 数 达 15 743 人 。 

全 年 组 织 各 种 培训 1 794 期 ,受训 人 数 72 722 人 次 。 
同时 ,办理 养老 保险 8 847 人 ,工伤 保险 8 380 人 、 失 业 保险 
4 187 人 、 住 房 公 积 金 987 人 、 生 育 保险 126 人 、 意 外 保险 35 
人 。 集 团 下 属 的 电器 股份 公司 职业 生涯 规划 有 序 开展 ,并 
出 台 《 质 管 .技术 人 员 职 业 生涯 管理 办 法 (试行 )》。 电 气 股 
份 公司 对 副 经 理 以 下 人 员 实 行 了 月 薪 制 ,通过 了 对 副 总 经 
理 级 以 上 人 员 的 股权 激励 方案 ,并 对 5 名 不 符合 岗位 要 求 
的 副 总 经 理 级 以 上 人 员 进 行 了 降 职 和 劝 退 处 理 ,进一步 调 
动 了 核心 团队 的 积极 性 。 

[供稿 单位 :正泰 集团 】 


迈 入 国际 高 端 市 场 


福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 


屈指 可 数 、 代 表 最 高 等 级 的 全 球 双 绿 色 供 应 商 审 查 , 标 志 着 
福 达 产 品 正 式 迈 人 国际 高 端 市 场 。 

公司 注重 科技 创新 , 现 已 形成 锦 钉 型 触 头 、 片 状 触 头 、 
银 合金 线材 、 针 焊料、 粉末 触 头 .异形 触 头 、 触 桥 组 件 等 七 大 
系列 产品 ,主要 覆盖 了 高 低压 电器 、 电 子 、 家 电 、 军 工 等 领 
域 。 在 科技 创新 方面 福 达 也 走 在 了 全 国 同 行 前 列 ,特别 是 
环保 型 产品 和 高 端 产品 遥遥 领先 于 国内 同行 ,每 年 均 投入 
销售 额 的 4% 用 于 技术 研发 。2000 年 经 批准 成 立 了 温州 市 
首 家 贵金属 材料 研究 所 一 一 " 乐清 市 福 达 贵 金属 材料 研究 
所 ”, 公 司 技术 中 心 被 温州 市 经 贸 委 认定 为 “温州 市 企业 技 
术 中 心 ”, 省 级 企业 技术 中 心 现 正在 申报 中 。 从 2000 年 始 ， 
每 年 均 有 3 ~5 个 项 目 新 产品 进入 市 场 ,其 中 国家 发 明 专 利 
1 项 ,国家 火炬 计划 项 目 1 项 ,省 级 火炬 计划 项 目 1 项 ,省 级 
技术 创新 重点 项 目 3 项 ,省 级 科技 进步 奖 1 项 ,温州 科技 进 
步 奖 2 项 ,乐清 市 科技 进步 奖 2 项 ,国际 先进 水 平 新 产品 9 
项 


yO 





公司 积极 与 国内 多 家 高 等 知名 院 校 建立 了 产 学 研 合作 
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关系 ,合作 开发 了 多 套 国际 先进 生产 设备 和 测试 设备 ,先后 
聘请 了 国内 科研 院 校 ,单位 十 多 位 知名 专家 、 教 授 担任 公司 
常年 顾问 。2003 年 先后 聘请 了 世界 电 触 头 资深 专家 Hans 
Krug 博士 (德国 ) 和 应 用 专家 Karl Saeger 博士 ( 德国 ) 分 别 
担任 公司 技术 顾问 .营销 顾问 ,引导 技术 与 国际 接轨 。2005 
年 经 浙江 省 人 事 厅 批准 ,设立 了 业内 首 家 “博士 后 科研 工作 
站 ”, 为 公司 技术 开发 提供 了 强大 的 技术 支撑 。2006 年 底 ， 
Hans Krug 博士 被 浙江 省 人 民政 府 授予 “西湖 友谊 奖 ”, 之 
后 ,Hans Krug 博士 和 Karl Saeger 博士 双双 又 荣获 温州 人 民 
政府 授予 的 “雁荡 友谊 奖 " 称 号 。 

2007 年 下 旬 , 福 达 将 正式 乔迁 至 符合 国际 化 要 求 的 滨 
海 工 业 园 ,该 工业 园 总 投资 6 000 万 元 ,其 中 2 000 万 元 专 


项 用 技术 .工装 设 备 的 更 新 换代 ,引进 德国 .美国 .中 国 台 湾 
等 地 的 国际 先进 的 生产 线 。 预 计 至 2010 年 ,产量 将 达 
500t, 销 售 额 突破 11 亿 元 ;形成 由 锦 钉 、 片 材 .粉末 触 头 、 丝 
材 、 焊 料 、 焊 接 组 件 六 大 专业 化 公司 组 成 的 集团 公司 ,力争 
将 客户 和 市 场 开 发 定位 在 世界 电气 巨头 20 58A, E O 
额 达到 总 销售 额 的 35% , 达 3. 85 亿 元 ;建成 国内 同行 首 家 
集 研发 .分 析 于 一 体 的 国家 级 高 新 技术 企业 和 国家 级 技术 
研发 中 心 , 力 创 中 国 驰 名 商标 、 中 国名 牌 产品 、 国 家 级 博士 
后 科研 工作 站 ,努力 打造 成 工装 设备 和 技术 水 平 国内 绝对 
领先 、 国 际 知名 的 电 触 头 制造 和 研发 基地 。 
[供稿 单位 ; 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 】 


FIREAN 走 外 向 型 发 展 之 路 


一 一 中 国电 工 设备 总 公司 


中 国电 工 设 备 总 公司 (CNEEC ) ,简称 “中 电 公 司 ”, 是 
一 家 集 科 、 工 、 贸 于 一 体 的 综合 性 国有 工程 承包 与 设备 成 套 
公司 ,已 连续 数 年 被 美国 ENR 列 人 全 球 国际 工程 承包 商 
225 强 企业 。 

中 电 公 司 主 要 承担 国内 外 火力 发 电 、 水 力 发 电 、 输 变 
电 、 各 行业 供 配 电 、 环 境 工程 市 政 公 用 、 工 业 与 民用 建筑 、 
建筑 智能 化 等 工程 的 总 承包 ,包括 咨询 设计 (拥有 国家 甲 级 
综合 设计 研究 院 ) 、 设 备 成 套 \ 施 工 组 织 、 工 程 监理 (拥有 国 
家 甲 级 工程 建设 监理 公司 ) 安装 调试 和 技术 服务 . 同时 公 
司 可 承担 专用 设备 的 研制 、 为 企业 引进 技术 及 设备 、 组 织 技 
术 交 流 和 合作 生产 、 建 设 工程 及 设备 招标 、 进 出 口 贸易 。 公 
司 还 致力 于 水 、 火 电站 设备 成 套 设 计 与 试验 研究 , 煤 的 高 
BOC 清洁 燃烧 及 环保 技术 的 开发 应 用 ,电站 自动 控制 系统 设 
计 及 新 型 控制 装置 的 研究 开发 ,电站 商业 保证 值 考核 试验 
及 新 型 机 组 的 全 面 鉴定 试验 等 (拥有 科研 开发 研究 所 ) 。 

中 电 公司 拥有 国家 授予 的 多 项 国家 级 最 高 资质 证 书 : 
工程 总 承包 甲 级 资质 ,机 电 设 备 成 套 甲 级 资质 ,建设 工程 设 
备 招标 甲 级 资质 ,工程 设计 综合 甲 级 资质 ,智能 建筑 设计 甲 
级 资质 ,三 类 压力 容器 设计 资质 ,工程 咨询 甲 级 资质 ,工程 
造价 评估 甲 级 资质 ,工程 建设 监理 甲 级 资质 。1997 年 通过 
ISO9001: 1994 质量 体系 认证 ,2003 年 通过 IS09001: 2000 fat 
量 体 系 认 证 ,财务 信用 评定 为 AAA Ro 
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中 电 公 司 专业 技术 人 员 占 80% 以 上 ,其 中 包括 一 大 批 
工程 专家 、 政 府 津 贴 获得 者 教授 级 高 工 、 注 册 项 目 经 理 、 注 
册 专 业 工 程 师 及 设计 大 师 等 高 级 技术 人 人员。 公司 拥 有 多 项 
专利 技术 ,是 全 国 建筑 物 电 气 装置 标准 化 委员 会 挂靠 单位 ， 
并 负责 国际 电工 委员 会 IEC -TC64 中 国 委员 会 的 归口 管理 
工作 ;负责 主编 国家 部 分 电力 规范 和 机 械 行业 部 分 规范 ; 承 
担 国 家 重大 项 目的 行业 评估 论证 的 工作 。 由 中 电 公 司 所 属 
的 哈尔滨 电站 设备 成 套 设计 研究 所 主编 的 《电站 系统 工程 》 
是 国家 一 级 刊物 ,具有 极 高 的 知名 度 。 

中 电 公 司 曾 受 国家 重大 技术 装备 领导 小 组 表彰 项 目 6 
项 , 获 全 国 科技 大 会 奖 10 项 ,国家 重大 技术 装备 成 果 特 等 
奖 1 项 ,国家 重大 技术 装备 成 果 一 等 奖 1 项 ,国家 重大 技术 
装备 成 果 三 等 奖 1 项 , 国家 优秀 工程 设计 金奖 2 项 ,国家 优 
秀 工程 设计 银 奖 3 项 ,北京 市 长 城 杯 及 优质 工程 14 项 , 星 
火 科技 二 等 奖 1 项 ,机 械 科技 进步 奖 20 项 。 

中 电 公司 与 世界 上 60 多 个 国家 和 地 区 建立 了 经 济 和 
贸易 往来 关系 。 公 司 进出 口 产 品 涉及 各 个 行业 ,完成 国内 
外 各 类 工程 项 目 上 千 个 ,组 织 引进 技术 数 十 种 ,并 以 完善 的 
管理 、 精 淇 的 技术 可靠 的 质量 、 优 质 的 服务 赢得 了 客户 的 
信赖 。 

[供稿 单位 :中 国电 工 设备 总 公司 ] 


树立 品牌 意识 ” 问 高 压 领域 迈进 
一 一 天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 


一 、 企 业 发 展 概况 

天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 (以 下 简称 百 利 电气 ) 是 按 现 
代 企 业 制 度 组 建 的 全 新 企业 ,是 上 市 公司 一 一 天 津 百 利 特 
精 电 气 股份 有 限 公 司 的 全 资 子 公司 (股票 简称 : 百 利 电气 ， 
股票 代码 :600468)。 公 司 有 生产 塑 壳 式 断 路 器 (MCCB) \ 万 
能 式 断 路 器 (ACB) 的 悠久 历史 ,其 主导 产品 为 :低压 电 关 元 
件 . 电 气 传动 及 成 套装 置 等 ,拥有 15 大 系列 、 上 万 种 规格 。 
新 建 占 地 12 万 w 的 现代 化 工厂 坐落 于 天 津 西 青 经 济 开发 
区 。 

百 利 电气 在 国内 首创 的 消 游离 灭 弧 技 术 (CDC) 无 品 
音 欠 电压 脱 扣 器 、 无 飞 弧 低 压 断 路 器 、 带 机 械 联 锁 的 双 电 源 
切换 开关 操作 器 等 产品 共 获 得 了 百 余 项 国家 颁发 的 专利 证 
书 。 公 司 质量 管理 体系 取得 ISO9001 认证 ,产品 均 已 取得 
“3C” 认 证 。 塑 壳 式 断 路 器 、 智 能 型 万 能 式 断 路 器 被 认定 为 
天 津 名 牌 产品 ,产品 商标 被 认定 为 天 津 著名 商标 ,公司 被 评 
为 国家 3A 级 标准 化 良好 行为 企业 和 天 津 市 优秀 企业 ,并 被 
认定 为 天 津 市 高 新 技术 企业 。 

二 、 产 品 定 位 及 主要 产品 介绍 

根据 低压 行业 发 展 的 特点 和 现状 , 百 利 电气 努力 发 展 
成 为 低压 电器 主要 产品 的 专业 化 生产 企业 ,主要 发 展 以 低 
压 断 路 器 为 主体 的 智能 化 .可 通信 、 网 络 化 的 配 电 产 品 。 

主要 措施 有 : 

(1) 建立 拥有 自主 知识 产权 (包括 品牌 型号) 在 行业 
上 具有 一 定 影响 的 1~2 个 以 上 系列 产品 (如 TM40、TW30 
Tjo 

(2) 形成 经 济 批量 规模 ,在 同类 同 档 次 产品 中 有 一 定 
市 场 占有 率 。 

(3) 引进 先进 工艺 装备 ,建立 良好 的 质量 保证 体系 。 

(4) 对 第 三 代 产 品 进 行 二 次 开发 ,重点 提高 性 能 ,减少 
材料 消耗 ,提高 产品 性 价 比 。 

公司 的 主要 产品 : 

(1) TM40 系列 塑料 外 壳 式 智能 型 断路 器 

(2) TQ30V(D) 系 列 自 动 转换 开关 

(3) TW30 系列 智能 型 万 能 式 断 路 再 

(4) TW40 -1600(DW450) 智 能 型 万 能 式 断 路 器 

以 上 产品 介绍 见 播 图 广告 。 





(5) TM30(P) 系 列 (智能 型 ) 塑料 外 壳 式 断路 器 。 该 断 
路 器 分 短路 电流 保护 ( 磁 式 ) 过 电流 保护 ( 热 式 ) 两 种 形 
式 。 该 断路 器 无 飞 弧 系列 采用 了 我 公司 独创 的 并 获得 国家 
专利 的 CDC KRMRA, RA KIERA FEKA, THE 
用 于 结构 紧凑 的 抽 必 式 、 封 闭 式 成 套 设备 。 主 要 特点 :(D 体 
积 小 .无 飞 弧 。@ 分 断 能 力 高 (分 断 能 力 最 高 可 达 100kA )。 
@ 国 内 首 家 推出 额定 电流 为 2 000A HARFA. ORA 
壳 架 电流 .最 高 额定 电流 均 达 到 2 000A, GFA TERE IA Bll 
国际 先进 水 平 。@ 具 有 三 段 保护 功能 。(2 接 地 保护 功能 。 
@ 通 讯 功 能 。@ 用 户 可 对 保护 电流 和 保护 曲线 进行 现场 调 
HE, OFFAL LM 225 ~2 000A。 

(6) TM30L 系列 塑料 外 壳 式 漏电 断路 器 。 该 断路 器 是 
百 利 电气 推出 的 新 一 代 漏 电 保 护 断 路 器 。 主 要 特点 :中 具 
有 过 载 、 短 路 保护 。@ 采 用 单片机 控制 ,对 线路 中 的 剩余 电 
流 进行 监控 。 包 具有 漏电 程度 指示 功能 ,并 能 发 出 漏电 动 
作 报 警 信和 号。 信用 户 可 通过 实际 情况 现场 进行 漏电 保护 电 
流 调 整 。@@ 可 选择 的 漏电 瞬时 动作 或 延 时 动作 。@@ 可 选择 
有 具有 漏电 只 报警 不 动作 。 

(7) TJ40 系列 交流 接触 器 。TJ40 系列 交流 接触 器 是 
百 利 电气 最 新 设计 的 产品 ,用 以 接 通 和 分 新 电路 并 可 与 热 
继电器 或 电子 保护 装置 组 成 电动 机 起 动 器 ,以 保护 电动 机 
可 能 发 生 的 过 载 故障 。 主 要 特点 :中 技 术 性 能 达到 国际 先 
进 水 平 , 打 破 进口 产品 垄断 国内 市 场 的 局 面 。@ 机 械 锁 扣 
模块 ,节约 电能 ,减少 噪声 。@@ 机 械 联 锁 模 块 ,双重 保护 ,使 
FS ee. ORI Fe BA fk Sk BC aD T P EE a e 
节 。@ 多 功能 模块 式 结构 ,体积 小 ,动作 可 靠 , 安 装 方便 。 

(8) TQ40 系列 自动 转换 开关 。 适 用 于 交流 50Hz, 和 额定 
工作 电压 至 400V、 额 定 电 流 32 ~ 400A 的 紧急 供电 系统 两 
电源 间 的 相互 转换 ,转换 动作 时 间 小 于 200ms, 以 确保 重要 
负荷 (如 消防 负荷 ) 连 续 可 靠 工 作 。 主 要 特点 :LD 具有 承载 、 
接 通 负载 的 功能 。@ 具 有 过 电压 , 欠 电 压 故障 保护 功能 。 
具有 断 相 、 延 时 转换 功能 及 通讯 功能 。(9 转 换 速 度 快 , 结 
构 紧 次, 体积 小 ,可 实现 电动 /手动 操作 方式 的 选择 。@ 仅 
有 一 组 触 头 ,不 存在 同时 接 通 的 可 能 。 所 分 别 适 用 于 电网 
一 电网 和 电网 一 发 电机 两 种 工作 环境 

(9) TM31 系列 微型 断路 器 。 适 用 于 交流 50/60Hz , 额 


Z 定 电压 400V 及 以 下 ,额定 电流 1 ~ 100A 线路 的 过 载 和 短路 
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保护 之 用 ,也 可 以 在 正常 情况 下 作为 线路 的 不 频繁 操作 的 
转换 电路 控制 和 隔离 之 用 。 该 断路 器 适用 于 工业 、 商 业 、 高 
层 和 民用 住宅 等 各 种 场所 。 | 

(10) TM31L 系列 微型 漏电 断路 器 是 由 TM31 微型 断 
路 器 和 漏电 脱 扣 器 组 装 而 成 。 作 为 人 身 触 所、 设备 漏电 保 
护 之 用 ;对 于 过 电压 保护 型 开关 ,过 电压 动作 值 :280 (1 + 
5%) Vo 主要 特点 : ORR FAB HEA 32A, 50A,63A， 
100A。@ 分 断 能 力 高 ,最 高 可 达 10 000A。 轩 四 种 附件 : 畏 
助 触 头 ,报警 触 头 , 欠 压 脱 扣 器 ,分 励 脱 扣 器 。@ 统 一 采用 
TH35 一 7.5 标准 导轨 安装 。@ 断 路 器 分 过 电流 保护 ( 热 式 ) 
和 短路 电流 保护 ( 磁 式 ) 两 种 形式 。@ 额 定 剩余 电流 动作 
值 :30mA。 额 定 剩余 动作 电流 最 大 分 断 时 间 :0. 1s。 

三 .市 场 分 析 及 品牌 建设 

低压 电器 市 场 分 析 情 况 如 下 : 

(1) 随 着 国民 生产 总 值 和 发 电 设备 不 断 增长 ,将 继续 
拉动 低压 电器 行业 发 展 ,但 是 由 于 国家 宏观 调控 政策 继续 
“实施 ,低压 电器 增长 速度 开始 回落 。 

(2) 低压 电器 产品 主要 原材料 价格 居 高 不 下 ,使 低压 
电器 利润 空间 明显 缩小 。 从 2003 年 下 半年 开始 起 ,低压 电 
器 主要 原材料 价格 大 幅度 上 涨 。 但 是 ,由 于 低压 电器 供 大 
于 求 ,原材料 涨 价 后 ,低压 电器 产品 售 价 不 仅 没有 提高 , 相 
当 一 部 分 产品 反而 降价 。 

(3) 新 一 轮 价格 竞争 业已 形成 ,并 呈 全 方位 态势 。 况 
争 产品 包括 高 .中 、 低 档 全 部 产品 ,竞争 企业 包括 民营 、 国 
营 、 外 企 等 全 部 企业 。 价 格 竞争 将 会 导致 一 批 没有 能 力 开 
发 新 产品 、 制 造 水 平 低劣 的 企业 倒闭 或 被 优秀 企业 收购 ; 低 
压 电器 行业 整体 利润 空间 缩小 ,使 一 部 分 优秀 大 型 企业 向 
输 配 电 行 业 扩 展 ;为 了 促进 产品 升级 换代 ,优秀 企业 为 确保 
利润 的 增长 ,必然 将 精力 投向 新 产品 开发 和 精品 战略 。 

品牌 建设 : 

中 国 的 电气 市 场面 临 着 许多 国际 品牌 产品 的 冲击 和 压 
力 。 在 产品 同 质 化 的 时 代 , 光 靠 产品 本 身 优势 已 经 很 难 在 
竞争 中 取得 优势 ,企业 只 有 建立 自己 的 品牌 ,制定 发 展 战 
略 ,创建 一 套 运 营 系统 ,持之以恒 地 保证 实施 ,才能 打破 国 


际 品 牌 对 国内 品牌 的 冲击 ,并 将 国内 品牌 冲 到 国际 市 场 中 
去 。 家 电 市 场 就 是 一 个 明显 的 例子 。 具 体 的 工作 包括 : 
只 提高 产品 品质 广泛 认 知 度 。 凶 提高 百 利 品牌 知名 度 。 
(3) 扩 大 宣传 品牌 美誉 度 。 思 建立 百 利 品 牌 忠诚 度 , 在 客户 
中 留 下 品牌 丰富 的 联想 与 鲜明 的 个 性 。 

四 、 发 展 战 略 

公司 的 发 展 成 略 表现 在 : 

(1) 树立 品牌 意识 ,不 断 开发 国内 同行 业 领 先 产 品 、 超 
前 引导 市 场 , 不 与 同行 业 三 家 在 低 端 产品 上 争 市 场 ,向 高 端 
产品 要 效益 。 

(2) 以 上 市 公司 为 依托 ,整合 电气 设备 生产 企业 的 销 
售 资源 ,提高 市 场 占有 率 。 加 强 协作 开发 市 场 作业 工作 重 
点 ,从 而 进一步 释放 生产 能 力 。 

(3) 向 高 压 领 域 迈 进 。 由 于 电网 投资 重点 在 骨干 电网 
和 大 城市 电网 改造 , 输 变 电 高 低 端 设备 行业 均 将 面临 行业 
景气 ,但 由 于 高 端 设备 行业 的 技术 和 资本 壁垒 相对 较 高 , 面 
临 的 竞争 激烈 程度 相对 缓和 。 

(4) 以 国务 院 下 发 的 《关于 推进 天 津 滨海 新 区 开发 开 
放 有 关 问 题 的 意见 》 为 契机 , 充分 利用 滨海 新 区 的 区 位 优 
势 ,积极 开拓 天 津 演 海 新 区 及 周边 地 区 市 场 。 

(5) 进一步 加 大 在 科研 开发 领域 的 投入 ,保持 产品 技 
术 在 同行 业 的 领先 地 位 ;在 企业 发 展 战略 制订 上 与 高 等 院 
校 及 其 他 单位 合作 ,通过 研究 低压 电器 市 场 及 技术 发 展 趋 
势 来 制订 长 远 发 展 规划 ;在 产品 研发 上 与 国家 级 名 牌 院 所 
建立 了 长 期 合作 关系 ,共同 开发 新 产品 ;开发 技术 高 .附加 
值 高 的 自主 知识 产权 产品 ,保持 企业 持续 发 展 ,更 多 地 专注 
于 核心 技术 的 拥有 与 控制 和 关键 部 件 的 生产 ,把 通用 部 件 
扩散 为 社会 专业 化 协作 ,进而 扩大 生产 批量 。 

(6) 加 大 营销 队伍 建设 ,提高 营销 人 员 的 综合 素质 , 通 
过 自主 学 习 与 专业 培训 相 结 合 的 方法 ,不 断 补 充 综合 知识 
和 产品 知识 ,使 每 个 人 都 能 够 达到 销售 工程 师 的 标准 和 要 
求 。 

【供稿 单位 :天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 ] 


目 主 创新 打造 民族 品牌 
一 一 常州 西 电 变压器 有 限 责任 公司 


常州 西 电 变压器 有 限 责任 公司 ( 原 常 州 变压器 厂 ， 以 
下 简称 常 变 公司 ) 始 建 于 1958 年 。2006 年 7 月 ,在 国家 有 
关 部 委 和 常州 市 委 、 市 政府 的 大 力 文 持 下 , 常 变 公司 成 功 实 
施 了 体制 转换 ,成 为 西 电 集 困 的 新 成 员 , 步 人 了 新 的 发 展 阶 
段 。 

常 变 公司 占 地 面积 18 万 m ,厂房 等 建筑 面积 10 万 
m ,绿化 面积 6 万 m 。 公 司 坐 落 于 美丽 富饶 的 江南 水 乡 
一 一 常州 , 痛 靠 京 沪 铁 路 和 沪 宁 高 速 公路 ,面临 拯 杭 大 运 
河 ,有 自 备 铁路 专用 线 5. 7km 与 京 沪 铁路 相 接 。 常 变 公司 
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拥有 先进 的 大 型 变压器 制造 设备 ,线圈 和 变压器 装配 生产 


线 采 取 了 两 次 防 尘 措施 ,恒温 净化 标准 与 国际 先进 水 平 接 
轨 ,16 000 m 变压器 油箱 车 间 内 配备 了 目前 国内 外 先进 的 
工艺 装备 。 

常 变 公 司 现 有 员工 686 人 ,其 中 大 中 专 以 上 学 历 者 占 
31% ,专业 技术 人 员 占 21.7% 。 一 支 优秀 的 队伍 造就 了 常 
变 公司 近 50 年 的 发 展 历程 。 常 变 公司 先后 被 评 为 “江苏 省 
高 新 技术 企业 ”、“ 变 压 器 行业 十 强 企 业 ”、“ 中 国名 牌 产品 
称号 ”、“ 国 家 级 火炬 计划 项 目 ”。1997 年 以 来 , 常 变 公司 通 


过 了 IS014000 环境 体系 认证 和 IS09001 质量 体系 认证 。 

常 变 公司 长 期 以 来 始终 坚持 把 自主 创新 与 技术 引进 、 
消化 和 吸收 有 机 结合 ,努力 实现 在 引进 基础 上 的 再 创新 。 
充分 利用 国内 外 两 个 科技 资源 ,两 个 技术 市 场 ,实现 先进 制 
造 技术 有 效 融 合 。 


一 .引进 国外 先进 技术 ,率先 实现 了 传统 产品 的 升级 换 
代 

1998 年 常 变 公司 全 面 引进 了 日 本 东芝 公司 110kV 和 
220kV 变压器 设计 软件 、 制 造 技术 和 质量 控制 系统 。 先 后 
投入 3 000 多 万 元 完成 了 与 引进 技术 相 衡 接 的 技术 改造 。 
率先 在 国内 变压器 制造 业 中 实行 了 洁净 化 生产 ,对 生产 车 
间 进 行 了 全 封闭 \ 防 尘 、 恒 温 改 造 ,新 建 620m 的 A 级 防 尘 
净化 装配 室 , 引 进 了 许多 国际 水 平 的 制造 装备 和 试验 仪器 。 

通过 外 国 专 家 的 培训 和 与 浙江 大 学 合 办 变 压 避 专 业 研 
究 生 班 .与 清华 大 学 、 国 家 变压器 研究 所 组 建 产 学 研 体 系 等 
方法 培养 了 企业 的 技术 骨干 ,突破 了 基础 计算 难点 。 

1999 年 初 , 常 变 公司 在 国家 变压器 测试 中 心 通过 了 
SSZ10—SOO0OkKVA/110kV 变压器 突 发 短路 试验 ,这 是 国内 
企业 第 一 台 20 年 免 维 护 、 整 体 焊 接 结 构 的 变 压 融 ,其 损耗 、 
噪声 .局 放 、 抗 短路 能 力 等 性 能 指标 都 达到 了 国内 领先 水 
平 , 它 的 先进 结构 不 仅 解决 了 国内 变压器 长 期 以 来 的 渗 漏 
油 问 题 ,更 主要 的 是 引进 了 免 维 护 这 一 全 新 的 质量 概念 。 

常 变 公 司 还 利用 低 噪 声 油箱 等 专利 技术 成 功 地 开发 了 
40 000KVA/110kV 低 噪 声 变压器 ,噪声 指标 达到 45dB。 公 
司 为 国家 重点 项 目 开 发 了 120 000 ~ 170 000kVA/110kV 大 


容量 变压器 等 产品 , 近 3 年 时 间 110kV 及 以 下 产品 用 户 满 


意 率 达 到 100% 。 

2005 年 9 月 , 常 变 公司 生产 的 110kV 及 以 下 油 浸 式 变 
压 器 被 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 评 为 “中 国名 牌 产品 ” 称 
Fo 

二 ,消化 吸收 再 创新 ,提升 自主 开发 能 力 ,220kV 产品 
设计 制造 水 平 取得 重大 突破 。 

常 变 公司 为 切实 提高 产品 档次 和 产品 质量 性 能 ,在 与 
东芝 技术 合作 的 基础 上 进一步 提升 自己 的 自主 开发 能 力 。 
首先 建立 了 以 企业 为 主体 的 创新 体系 ,加 强 企业 创新 能 力 
建设 ,培养 了 一 批 具 备 技术 能 力 和 市 场 意 识 的 创新 型 人 才 
和 技师 技工 队伍 ,连续 派出 7 批 共 42 人 次 到 日 本 学 习 , 组 
织 力量 对 东芝 技术 进行 系统 学 习 、 消 化 吸引。 其 次 加 强 质 
BARE IE 1809000 体系 和 根据 企业 自身 特点 建立 的 
WSS 工作 站 体系 (过 程控 制 体系 ) DR 设计 评审 体系 (研发 
体系 ) 结 合 起 来 综合 运行 ,使 公司 从 招 投标 到 售后 服务 的 每 
一 个 环节 实现 了 文件 化 .规范 化 管理 。 常 变 公 司 利用 自己 
的 人 员 ,设备 和 消化 吸收 的 技术 先后 完成 了 一 台 110kV 和 
一 台 220kV 的 样机 。 通 过 对 样机 的 研发 , 常 变 公司 完成 了 
技术 的 初步 提升 ,并 具备 了 独立 生产 220kV 变压器 的 能 力 。 
在 随后 的 实践 过 程 中 不 断 结合 实际 完善 设计 、 制 造 技 术 , 企 
业 的 变压器 生产 技术 真正 的 达到 了 一 个 比较 稳定 的 高 水 
平 。 


在 技术 水 平 提升 过 程 中 , 常 变 公 司 先 后 投入 了 8 000 & 
万 元 技 改 经 费 。 通 过 产 学 研 结 合 和 "东芝 技术 回头 看 ”和 常 变 
公司 彻底 改造 了 传统 的 设计 、 制 造 技术 ,培育 了 自主 开发 能 
力 , 并 将 引进 的 电力 变压器 技术 移植 到 整流 变压器 等 特种 
变 的 开发 上 。 公 司 自主 开发 了 220kV 自 看 有 载 调 压 电 力 恋 
压 器 及 整流 变 等 特种 变压器 系列 ,其 中 代表 国内 领先 水 平 
的 有 OSFPSZ10—150000/220 自 耦 有 载 调 压 变 压 器 、 国 内 电 
压 最 高 .容量 最 大 的 ZHSFPTB—113200/220 和 ZHSFPTB 一 
112000/220 自 耦 降 压 整流 变压器 。 还 先后 开发 了 SFF29 一 
40000/220 $h [a] 4} Bi Ay BR YA E 2S He 38. OSFPS10—X— 
180000/220 分 相 变 压 器 (现场 组 合式 )、SFZ10 一 160000/ 
150TH( 出 口 150kV 电压 等 级 变压器 )、SFSZ10 一 180000/ 
220 有 载 调 压 超 高 阻抗 变压器 等 产品 。 自 耦 有 载 调 压 技术 
作为 常 变 公司 的 核心 技术 获得 了 省 及 国家 高 新 技术 称号 。 

三 、 积 极 推进 自主 创新 战略 ,培育 自主 产品 品牌 ,建设 
超 高 压 ( 特 高 压 ) 核电 站 用 巨型 变压器 生产 基地 。 

近年 来 ,国内 电网 工程 的 大 规模 建设 和 超 高 压 输 变 电 
设备 的 设计 制造 和 技术 引进 ,为 我 国 特 高 压 技术 装备 的 研 
发 和 使 用 打下 了 良好 基础 。 当 前 ,我国 开展 特 高 压 输电 技 
术 自 主创 新 ,自主 研究 ,自主 开发 已 具备 一 定 条 件 。500kV 
及 以 上 电压 等 级 的 大 型 变压器 的 生产 厂家 相对 不 多 ,尤其 
是 直流 换 流 变压器 并联 电抗 器 等 高 技术 含量 的 产品 ,国内 
没有 几 个 厂家 能 生产 , 随 着 国家 电网 的 建设 和 升级 ,未 来 几 
年 市 场 对 SOOKV 及 以 上 电压 等 级 超大 容量 变压器 产品 的 需 
求 将 稳步 增长 。 

常 变 公司 拥有 生产 超 高 压 ( 特 高 压 ) 产 品 所 应 具备 的 优 
越 的 地 理 位 置 。 在 消化 吸收 东芝 技术 ,改变 传统 制造 工艺 
方面 做 出 了 自己 的 特色 。 常 变 公司 具备 高 电压 和 特种 变 压 
器 产品 的 开发 能 力 ,主要 是 在 220kV 电力 变压器 和 特殊 变 
压 器 上 做 出 了 自己 的 特色 ,建立 了 快速 高 效 的 研发 机 制 ,并 
逐步 形成 了 500kV 以 上 产品 的 配套 生产 能 力 。 

融入 西 电 集团 后 , 西 电 集团 坚强 的 技术 、 资 金 , 市 场 文 
持 更 为 常 变 公司 向 超 特 高 压 产 品 升 级 添 必 助力 。 西 电 集 画 
是 我 国 输 变 电 设备 行 业 中 唯一 一 家 隶属 于 国务 院 国 资 委 管 
理 的 中 央企 业 集团 ,中 国 500 强 企业 集团 之 一 ,在 中 国电 器 
工业 100 强 中 名 列 前 茅 。 西 电 集团 主要 承担 着 我 国电 力 建 
设 输 变 电 重 大 成 套装 备 的 制造 任务 ,是 目前 我 国 研发 与 制 
造 110 ~ 800kV 交流 输 配 电 设 备 和 +50 ~ +500kV BAH 
流 输电 换 流 站 设备 企业 中 产品 等 级 最 高 产品 品种 最 多 、 工 
程 成 套 能 力 最 强 的 集团 公司 。 几 十 年 来 一 直 致 力 于 大 容量 
超 高 电压 电力 变压器 的 研究 .开发 与 制造 ,拥有 国际 上 先进 
制造 设备 和 检测 装备 以 及 完善 的 质量 管理 体系 。 

2006 年 7 月 , 常 变 公司 的 “ 超 高 压 ( 特 高 压 ) 核 电站 用 
巨型 变压器 ” 技 改 项 目 在 同行 业 的 瞩目 中 正式 拉 开 帷幕 。 
一 方面 对 老生 产 线 进行 先期 改造 ,满足 部 分 50 万 kV 电压 
等 级 产品 的 生产 , 另 一 方面 为 满足 我 国 沿 海 、 沿 江 地 区 核电 
建设 、 百 万 伏特 高 压 电 网 建设 、+ 800kV 直流 输电 工程 建设 
对 巨型 变压器 的 需求 ,规划 用 2 年 时 间 , 通 过 对 超 高 压 ( 特 
高 压 ) 巨 型 厂房 试验 室 、800t 级 专用 码头 、 锅 炉 、 科 研 办 公 
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楼 的 建设 ,逐步 把 常 变 公 司 建设 成 为 我 国 南方 巨型 变压器 
设备 出 海口 生产 基地 ,以 完成 我 国 超 高 压 ( 特 高 压 ) 核 电站 
用 巨型 变压器 的 国产 化 任务 ,目前 该 项 目 正 按照 既定 的 计 
划 有 条 不 豪 地 进行 着 。 项 目 达 产后 , 常 变 公司 生产 ,设计 、 
试验 技术 将 达到 国内 领先 ,部 分 国际 先进 水 平 。 年 产 变 压 
器 4 300 万 ~4500 万 kVA, 其 中 500kV 及 以 上 巨型 变压器 
1 860 万 kVA ,年 销售 收入 将 超过 25 亿 元 。 


依靠 科技 创新 


占据 天时、 地利、 人 和 ”, 常 变 公 司 面 对 又 一 次 发 展 契 
机 ,新 一 代 常 变 人 将 紧 紧 抓 住 我 国电 力 发 展 的 机 过 ,肩负 起 
振兴 我 国 装 备 制造 业 ,建成 一 个 坚强 电网 的 历史 使 命 ,自强 
不 妨 , 继 续 沿 着 前 辈 们 的 脚步 , 走 自 主 开发 ,拥有 自主 知识 
产权 的 国产 化 道路 。 

【供稿 :常州 西 电 变 压 嚣 有限 责任 公司 ] 


打造 名 牌 产品 


一 一 南阳 防爆 集团 有 限 公司 


南阳 防爆 集团 有 限 公 司 是 中 国防 爆 电 机 科研 生产 基 
地 、 国 家 机 电 产 品 出 口 基地 、 国 家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企 
业 、 中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 分 会 理事 长 单位 , 设 有 国家 
级 企业 技术 中 心 、 企 业 博 士 后 科研 工作 站 。 主 要 产品 为 7 
万 kW 以 下 防爆 电动 机 、 发 电机 、 风 机 、 防 爆 电 器 等 ,注册 商 
标 为 “CNE” 牌 。 产 品 主要 应 用 于 石化 .石油 \ 煤 矿 、 煤 化 、 冶 
金 . 电 力 、 化 工 、 军 工 \ 核 电 、 航 天 等 十 大 领域 。 

一 、 敢 为 人 先 打造 领先 优势 

1994 年 ,在 企业 订单 匮乏 .人 心 澳 散 、 生 存 艰难 的 困难 
情况 下 ,公司 抢 抓 机 遇 ,科学 决策 ,调整 产品 结构 ,深化 内 部 
改革 ,创新 企业 管理 ,使 企业 很 快走 出 了 低谷 ,逐步 发 展 成 
为 我 国防 爆 电机 行业 的 排头 兵 。 面 对 国内 防爆 电机 行业 始 
终 供 大 于 求 ,市场 竞争 异常 激烈 等 情况 。 公 司 在 准确 把 所 
市 场 发 展 趋向 和 企业 自身 状况 的 基础 上 ,果断 决策 , 敢 为 人 
先 ,瞄准 国家 支柱 产业 ,依靠 科技 进步 ,调整 产品 结构 ,制订 
并 实施 “ 保 小 上 大 外延 成 套 ” 和 “出 口 带 动 ”的 发 展 战 略 ， 
主持 开发 高 技术 含量 、 高 附加 值 产品 ,先后 成 功 地 实施 了 一 
系列 重大 新 产品 开发 工程 ,填补 了 多 项 国内 空白 ,使 企业 的 
竞争 实力 实现 了 质 的 飞跃 ,在 国内 同行 业 形成 了 领先 优势 。 

“ 保 小 上 大 ”, 使 南 防 集团 产品 结构 向 高 技术 、 大 型 化 转 
变 。 大 型 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电机 的 研制 成 功 ,结束 了 我 
国 该 类 大 型 电机 长 期 依赖 进口 的 历史 ,被 中 石化 总 公司 确 
定 为 替代 进口 产品 , 霖 登 中 国电 工行 业 年 度 十 大 新 闻 ; 2006 
年 5 月 ,用 于 世界 最 大 规模 的 神华 集团 煤 制 油 项 目的 
TAW8800kW—20P 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 在 南 防 集团 
诞生 ,被 国内 知名 专家 组 评定 为 国际 领先 水 平 ,标志 着 南 防 
集团 已 经 健步 跨 人 全 世界 防爆 电机 人 制造 的 先进 领域 。 

“外 延 成 套 ”, 使 南 防 集团 产品 链条 拉 长 ,服务 领域 向 相 
关 行 业 拓 展 。 由 电机 向 与 电机 配套 的 控制 系统 、 保 护 系统 
延伸 开发 ,研制 出 防爆 电 控 箱 、 球 面 滑动 轴承 、 空 气 冷 却 器 
等 产品 ;由 配套 电机 问 主 机 延伸 开发 ,研制 出 技术 水 平 国内 
领先 的 BDK 系列 高 效 节 能 矿 用 防爆 对 旋 式 主 通风 机 ,被 国 
家 五 部 委 评 为 “国家 重点 新 产品 ”; 由 电动 机 向 发 电机 延伸 
开发 ,使 发 电机 成 为 新 的 经 济 增长 点 。 

“出 口 带动 ”, 使 南 防 集团 产品 走向 世界 ,在 国际 市 场 树 
立 起 “CNE” 品牌 的 良好 形象 。 达 到 当今 国际 领先 水 平 的 
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NEMA 高 效 电机 和 TEC 高 效 电机 ,取得 美国 UL 和 CC IMS 
K CSA、 欧 共 体 ATEX 德国 PTB 澳大利亚 SAA 挪威 NEM- 
KO 等 多 项 国际 权威 机 构 认 证 ,在 全 国 同 行业 取得 国际 认证 
最 多 , 销 往 美 . 澳 、 新 等 20 多 个 国家 和 地 区 ,出 口 产 品 价格 
在 国内 同行 业 最 高 ,在 国内 同行 业 率 先 实现 防爆 电机 、 高 压 
电机 批量 出 口 。2006 年 成 功 实施 “ GPF 工程 ” ,为 外 商 研制 
出 达到 国际 先进 水 平 的 4 极 隐 极 汽 轮 发 电机 ,以 自主 品牌 
批量 出 口 国际 市 场 ,提高 了 南 防 集团 在 国际 市 场 的 影响 力 。 

二 、 注 重创 新 成 绩 显著 

公司 坚持 走 产 学 研 结合 的 道路 ,加 快 先进 技术 的 推广 
应 用 。 与 中科院 ,北京 科技 大 学 的 专家 联合 研制 的 BDK 高 
效 节能 矿 用 防爆 对 旋 式 主 通风 机 ,被 列 人 国家 火炬 计划 项 
目 ; 与 郑州 机 械 研究 所 联合 进行 电机 振动 项 目 攻 关 , 研 制 出 
电机 振动 分 析 仪 ,目前 已 作为 诊治 电机 振动 问题 的 “听诊 
器 "被 科技 人 员 广 泛 使 用 。 与 华中 科技 大 学 、 哈 尔 尝 工 业 大 
学 清华 同方 等 联合 开发 的 防爆 电机 CAD 软件 技术 已 经 应 
用 于 产品 设计 中 ;与 浙江 大 学 联合 开发 体现 国际 调 速 电 机 
发 展 趋势 的 高 压 双 馈 调 速 电 机 ,已 投放 市 场 。 

公司 引进 国外 先进 技术 ,注重 消化 吸收 和 再 创新 。 应 
用 出 口 高 效 电机 的 设计 制造 技术 ,研制 出 符合 国情 的 
YAXn、YBXn、YXn 三 大 系列 中 小 型 高 效 电 机 ,获得 “ 国家 重 
点 新 产品 ”称号 ,在 全 国 同行 业 获 得 首 家 国家 节能 认证 。 

公司 先后 参与 33 项 行业 标准 和 3 项 国家 标准 的 制 修 
订 工 作 。 当 前 正在 参与 修订 爆炸 性 电气 设备 通用 要 求 、 隔 
爆 型 增 安 型 国家 标准 ;主持 制订 非 防 爆 电 气 设备 标准 ; 主 
持 起 草 Y263 一 355 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ; 参 与 制订 爆 
炸 性 电气 设备 使 用 维修 标准 ; 主持 高 效 电机 标准 的 探讨 工 
作 ; 在 行业 技术 进步 工作 中 发 挥 f 重要 作用 。 

公司 已 获得 国家 专利 17 项 , 近 两 年 已 受理 的 国家 专利 
12 项 。 获 得 “国家 重点 新 产品 ”5 项 ,国家 火炬 计划 项 目 2 
项 ,省 部 级 “高 新 技术 ”、 科 技 进步 奖 等 8 项 ;已 完成 省 重大 
攻关 2 项 ,正在 进行 的 中 石化 重大 攻关 1 项 。 

自 2004 年 改制 成 为 民营 股份 制 企 业 以 来 , 南 防 集团 进 
发 出 旺盛 的 创新 激情 ,技术 创新 步伐 明显 加 快 ,产品 正在 向 
大 型 化 集成 化 .智能 化 、 节 能 化 方向 迈进 ,在 同行 业 率先 创 
出 “中 国名 牌 产品 ”、“ 国 家 免检 产品 ”, 部 分 产品 达到 国际 


先进 水 平 ;主要 经 济 指标 连年 实现 跨越 式 增长 ,经济 效益 居 
全 国 同行 业 之 首 , 末 登 “ 中 国 大 企业 集团 竞争 力 500 强 ”、 


“中 国电 器 工业 100 强 "“ 中 国 机 械 500 强 ”。 
【供稿 单位 :南阳 防爆 集团 有 限 公司 J 
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湖南 科 通 电气 设备 制造 有 限 公 司 ( 以 下 简称 科 通 电气 ) 
是 研发 生产 电气 自动 化 、 露 采 电 动 挖 抉 机 和 牙 轮 外 机 成 套 
电 控 设备 ,高 低压 输 变 电 设备 ,移动 变电站 、 微 机 型 高 压 户 
外 计量 保护 柜 等 产品 的 专业 制造 公司 ,并 承担 挖掘 机 、 牙 轮 
钻机 的 技 改 大 修 项 目 , 注 册 商标 《4 振 矿 》 牌 。 公 司 是 中 国电 
器 工业 协会 理事 单位 .中 国电 器 工业 协会 电 控 设备 分 会 党 
务 理事 单位 、 中 国 冶 金 矿山 协会 矿山 设备 委员 会 理事 单位 、 
湖南 省 高 新 技术 企业 、 湖 南 省 百名 “小 巨人 ”企业 、 湘 潭 市 制 
造 业 信息 化 先进 企业 。 公 司 同 时 是 爱 默 生 CT 公司 中 国 授 
ARER ABB 电气 传动 中 国 矿 山行 业 系统 集成 商 。 

科 通 电气 坐落 在 湖南 省 湘潭 市 高 新 技术 开发 区 河东 大 
道 63 号 , 占 地 面积 13 500m’ ,注册 资金 1 200 万 元 ,固定 资 
产 4 000 万 元 ,年 生产 规模 7 000 余万元 。 公 司 2000 年 通过 
ISO9001: 2000 国际 质量 体系 认证 ,6 项 低压 产品 通过 国家 
CCC 认证 ,中 置 柜 获 龙 源 产品 型 号 授权 使 用 证 书 。 连 续 19 
年 被 授予 “重合 同 、 守 信用 ”企业 ,湖南 省 质量 信得过 单位 ， 
湘潭 市 名 牌 产品 ,中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 
2001 ~ 2005 年 先进 会 员 单 位 。 

二 、 提 升 核心 竞争 力 、 打 造 企 业 规 模 发 展 平台 

20 多 年 来 , 科 通 电气 为 追求 我 国 露天 采矿 设备 电气 技 
术 装 备 水 平 的 进步 ,始终 以 科技 创新 为 发 展 核 心 , 以 诚信 经 
营 为 发 展 基本 ,聚集 了 一 批 资深 的 高 级 工程 师 、 工 程 师 、 技 
师 .高 级 技工 和 高 级 经 济 师 、 经 济 师 、 会 计 师 等 研发 制造 和 
经 营 管理 的 核心 人 才 , 占 职工 总 数 的 46% ,大 专 学 历 的 员工 
占 职 工 总 数 的 30% ,拥有 12 人 组 成 的 科研 开发 队伍 ,并 与 
湖南 工程 学 院 联合 成 立 了 “电气 传动 自动 化 工程 研究 所 ”， 
同时 与 湘潭 大 学 .湖南 科技 大 学 .湘潭 职 业 学 院 等 建立 了 学 
生 实 习 、 员 工 培训 的 人 才 培 训 基 地 , 同 北京 科技 大 学 长沙 
矿山 研究 院 、 天 津 传动 设计 研究 所 建立 了 科技 服务 、 技 术 交 
流 与 项 目 合作 关系 。 公 司 科技 开发 力量 雄厚 、 人 才 保 障 体 
系 健全 。 完 备 了 各 种 生产 设备 190 余 台 ,仪器 ,仪表 检测 、 
试验 设备 设置 60 余 台 ( 套 ) ,试验 手段 先进 。 研 发 制造 了 一 
批 拥 有 自主 知识 产权 、 国 内 技术 领先 、 填 补 国内 空白 和 环保 
节能 效果 明显 的 全 数字 变频 调 速 ,全 数字 直流 调 速 成 套 电 
探 设备 及 备品 备件 。 和 凭借 高 品质 的 产品 ,诚信 的 商道 ,专业 
的 服务 ,博得 了 我 国 26 个 省 .自治 区 冶金 、 钢 铁石 化 水利 
IKE ERR IAS FTL 200 余 家 大 中 型 矿山 企业 的 信赖 和 
很 高 的 美誉 度 。 产 品 销售 到 苏丹 巴基斯坦 缅甸 .越南 等 
国外 市 场 。 为 “太原 重工 股份 有 限 公 司 ”"、“ 抚 顺 挖掘 机 
三 ”" “南昌 凯 马 有 限 公 司 "“ 中 钢 集 团 衡阳 重 机 有 限 公 
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司 ”“ 抚 顺 矿 业 集 团 机 械 制 造 厂 ”、“ 首 钢 矿业 公司 机 械 制 
造 厂 ” 等 主机 厂 长 期 配套 企业 。 

三 、 科 技 创新 塑造 卓越 品牌 

为 打造 国内 外 新 型 露天 矿山 电气 自动 化 高 低压 输 变 
电 设备 研发 .制造 中 心 而 不 懈 努 力 的 “ 科 通 人 ”, 团 结 执著 ， 
不 断 创新 ,先后 开发 了 20 余 种 新 产品 ,15 项 产品 获 国家 专 
利 。 其 中 :GWB5 一 6B 高 压 户外 计量 保护 柜 被 评 为 “97” 全 
国 (HN) 新 技术 、 新 产品 博览 会 科技 创新 金奖 (专利 导 : 
ZL97239021.9), WK(E)—4F 控 据 机 电子 调节 电 控 设备 
(专利 号 :ZL022 83233. 5 ) 先后 获得 2003 年 度 湖南 省 新 产 
品 博览 会 科技 创新 金奖 和 十 四 届 全 国 发 明博 览 会 银 奖 ， 
2004 年 度 湖南 省 优秀 技术 创新 奖 [ 湘 经 科技 (2004) 161 
=) ,湘潭 名 牌 产品 ,2006 年 9 月 列 人 国家 火炬 计划 项 目 
[编号 2006GH04128 ] , 现 已 在 8m 、10m 等 挖掘 上 广泛 使 
用 , 深 受 欢迎 。WS1 一 4 全 数字 直流 调 速 控 握 机 电 控 设备 
(专利 号 :ZL2005 2005 2332. 0)2004 获 湖南 省 优秀 创新 项 
目 [ 湘 经 科技 (2005 )204 $). GWB5—6C 微机 型 高 压 户外 
计量 保护 柜 (专利 号 :ZL2005 2005 2477. 0)2005 年 获 湖南 
省 优秀 技术 创新 奖 [ 湘 经 科技 (2006 ) 122 号 ] 。KY 一 口 P、 
YZ 一 口 P 系列 牙 轮 钻 机 变频 调 速 电 控 设 备 (专利 号 ;ZL002 
24431.4)2005 年 湖南 省 优秀 新 技术 推广 项 目 。 

2006 年 , 科 通 电气 继 原 有 通过 省 级 鉴定 的 新 产品 已 被 
用 户 广泛 接受 的 基础 上 ,又 率先 自主 研制 成 功 了 册 国 内 首 
E WK(D) 一 4P 全 数字 变频 调 速 设备 (专利 号 :ZL2006 2005 
1147.4) ,其 核心 技术 采用 科技 含量 较 高 的 交流 全 数字 变频 
调 速 和 PLC 可 编程 控制 器 组 成 新 颖 电 控 系统 ,替代 老 产 品 
的 直流 机 组 传动 ,提高 了 系统 的 动态 性 能 和 挖掘 机 效率 , 降 
低 了 噪声 和 能 耗 ,提高 了 系统 的 稳定 性 和 可 靠 性 ,节约 电能 
20% ~ 32% ,提高 作业 率 20% ,具有 良好 的 推广 前 景 。2007 
年 6 月 9 日 通过 省 级 鉴定 ,专家 委员 会 一 致 鉴定 为 :填补 国 
内 空白 ,达到 国际 先进 [ 湘 经 科 鉴 定 (2007)1 号 ] ,6 月 11 日 
获 湖南 省 2007 年 新 产品 证 书 [ 湘 新 证 字 第 6341 号 ] (已 申 
报 火炬 计划 项 目 ) 。 人 @ 国 内 首 台 .WS1 一 10 全 数字 直流 调 速 
控 握 机 控制 设备 (专利 号 :ZL12005 2005 2332.0) ,其 核心 技 
术 采 用 美国 艾默生 CT 公司 生产 的 Mentor 了 [四 象限 全 数字 
电机 驱动 器 和 PLC 可 编程 序 控制 器 为 核心 组 成 的 直流 调 速 
系统 ,替代 原 笨重 和 庞大 的 高 压 异 步 电 动机 拖 动 3 台 直 流 
发 电机 组 的 调 速 系统 ,提高 了 系统 的 性 能 和 挖 所 机 效率 , 降 
低 了 棚 内 噪声 。2007 年 6 月 9 日 通过 省 级 鉴定 ,专家 委员 
会 鉴定 为 : “填补 国内 空白 .国内 技术 领先 ”[ 湘 经 科 鉴 定 
(2007)2 号 ]6 月 11 日 获 湖南 省 2007 年 新 产品 证 书 [ 湘 新 
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iLF 6341), CHAK E KYZ—OP 牙 轮 钻 机 变频 调 速 
控制 设备 (专利 号 :ZL2005 2005 2333.5)。 其 创新 要 点 : 国 
内 首次 将 PLC 自动 调节 装置 、GPS 全 球 定 位 系统 、 
PROFIBUS 现场 总 线 控制 技术 以 及 ABB 公司 的 ASC800 变 
频 器 集 于 一 体 组 成 的 最 新 一 代 牙 轮 杀机 电 控 设备 ,首次 实 
现 了 “提升 "、“ 问 转 *、“ 加 压 ”、 系 统 的 闭环 控制 以 及 “行走 ” 
的 无 强 遥 控 技 术 。 系 统 动态 响应 快 , 提 高 了 穿孔 效率 ,性 能 
稳定 可 靠 ,故障 率 很 低 ,维修 方便 ,操作 简单 ,降低 了 噪声 和 
能 耗 。2007 年 6 月 9 日 通过 省 级 鉴定 ,专家 委员 会 一 致 鉴 
A: “TA RASA, BARA SS”, HAA SS 
(2007)3 号 ] ,6 A 11 日 获 湖南 省 2007 年 新 产品 证 书 [ 湘 新 
证 字 第 6342 号 ] 。 为 开拓 国外 市 场 ,公司 申 获 了 对 外 贸易 
进出 口 经 营 权 。2007 年 7 月 3 日 公司 荣获 了 国家 科技 部 颁 


发 的 大 型 矿山 挖掘 电 控 设备 创新 项 目 《4 科 技 型 中 小 企业 技 
术 创 新 基金 立项 证 书 》[ 国 科 发 计 字 (2007)335 号 ] [立项 代 
码 :07(26214300696) ] 。 在 2007 年 度 的 中 国 冶 金 矿山 企业 
协会 上 ,我 公司 的 科技 创新 成 绩 受 到 了 中 国治 金 矿 山 企业 
协会 首席 顾问 原 冶 金 司 司 长 董 稼 祥 的 高 度 赞 誉 。 

科 通 电气 20 年 的 不 断 创 新 ,不 懈 努 力 ,已 形成 了 自己 
成 熟 的 核心 技术 优势 ,谱写 了 一 部 国内 露天 采矿 挖掘 机 、 牙 
轮 锁 机 电气 控制 系统 领域 创新 技术 的 奋斗 史 。 现 在 的 科 通 
电气 正 以 创新 产品 集合 品牌 ,专业 的 优秀 团队 ,为 实现 “十 
一 五 "规划 过 亿 元 产值 发 展 规模 ,团结 拼搏 创新 奋进 。 

【 扎 稿 人 :湖南 科 通 电气 设备 制造 有 限 公 司 朱 大 可 、 任 
丕 端 ] 


实施 营销 差异 化 ”树立 企业 品牌 形象 
一 一 巨 邦 电 器 有 限 公司 


一 .公司 基本 概况 

巨 邦 电器 坐落 在 乐清 柳 市 新 光 工 业 区 ,是 一 家 集 科 研 、 
生产 销售 为 一 体 的 科技 型 企业 。 公 司 始 创 于 1993 年 10 
月 , 原 身 为 温州 天 乐 电 器 有 限 公司 ,于 1999 年 5 HEZE 
升 为 浙江 巨 邦 电器 有 限 公 司 。 现 有 占 地 面积 20 000m ,在 
职员 工 350 多 人 ,其 中 各 类 专业 技术 管理 人 员 占 25% ,拥有 
10 多 条 国内 一 流 的 生产 流水 线 ,年 产 各 类 电器 达 850 万 台 
《 套 ) 。 主 要 生产 高 低压 电器 产品 ,主导 产品 有 智能 型 尘 电 
新 路 器 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 系列 、 双 电源 自动 转换 开 
关系 列 、 高 分 断 小 型 断路 器 系列 、 户 内 高 压 真 空 断路 器 系列 
等 ,销售 网 点 遍及 全 国 各 地 ,并 远 销 到 英国 、 南 非 、 欧 美 、 中 
东 、 东 南亚 等 国家 和 地 区 。 目 前 ,公司 拥有 自主 知识 产权 专 
利 6 项 ,省 软件 产品 证 书 4 本 ,2006 年 有 多 项 产品 荣获 “全 
国 用 户 满意 产品 ” “浙江 省 科技 新 产品 ” “温州 市 名 牌 产 
品 ”“ 乐 清 市 名 牌 产 品 ”, 有 一 项 科技 成 果 被 温州 市 科技 局 
列 人 温州 市 科技 计划 项 目 。 在 2006 年 里 ,企业 先后 被 评 为 
“SAP ok” “ar a Bp lh” “浙江 省 
工商 企业 AA 级 守 合 同 重信 用 企业 ” “浙江 省 AAA 级 资信 
企业 “浙江 省 优秀 企业 “乐清 市 明星 企业 “乐清 市 捐 
资 赈灾 先进 单位 ”等 光荣 称号 。 

董事 长 张 建 芳 荣获 “浙江 省 优秀 企业 家 ”、“ 乐 清 市 优 
秀 企业 家 ”、“ 乐清 市 优秀 共产 党 ”等 称号 。2006 年 7 月 , 张 
董 随 乐 清 市 政府 经 贸 考 察 团 赴 韩 国 \ 日 本 进行 考察 ,学 习 ， 
收效 明显 。 

二 ,科技 创新 结 硕果 

2006 年 , 巨 邦 电器 成 立 了 “ 巨 邦 科学 技术 协会 ”, 与 浙 
江 科 技 大 学 联合 成 立 了 智能 电器 研究 所 ,为 公司 技术 管理 
人 员 搭 建 了 一 座 相互 交流 、 切 磋 技 艺 的 良好 平台 ,顺利 地 完 
成 了 2006 年 度 IS09001: 2000 质量 体系 认证 ,3C 认证 ,CQC 
自愿 认证 的 复查 工作 。 通 过 技术 攻关 ,公司 的 双 电 源 自动 
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转换 开关 和 智能 型 漏电 断路 器 ,于 5 月 13 日 被 省 科技 厅 评 
为 “浙江 省 科技 新 产品 ” ,其 性 能 指标 处 于 国内 领先 水 平 。 
还 有 双 电 源 自 动 转换 装置 生产 项 目 , 通 过 了 省 、 地、 市 三 级 
专家 严格 审查 ,验收 合格 ,被 列 人 温州 市 科技 计划 项 目 。 

公司 在 2006 Æ 11 月份, 通过 了 计量 检测 体系 三 级 水 
平 认证 和 标准 化 良好 行为 AA 级 水 平 确认 工作 ,并 获得 温 
州 市 质量 技术 监督 局 颁发 的 相关 证 书 。 

公司 全 年 共 研 发 新 产品 10 项 ,完成 技 改 项 目 15 项 , 获 
得 发 明 专 利 1 项 ,实用 新 型 专利 2 项 ,外 观 设计 专利 3 项 ， 
获得 3C 认证 证 书 33 张 ,CQC 认证 证 书 4 张 .国外 认证 证 书 
3 张 。 并 对 公司 所 有 的 产品 图 样 . 设 计 文 件 、 工 艺 文 件 、 检 验 
文件 按 3C 一 致 性 进行 了 系统 地 整理 .修订 和 编制 ,确保 了 
技术 资料 的 安全 性 、 科 学 性 和 实用 性 。 规 范 的 技术 管理 和 
创新 ,引起 各 级 相关 部 门 领导 的 关注 ,企业 被 评 为 “浙江 省 
科技 型 中 小 企业 ” “乐清 市 科技 创新 示范 单位 "等 称号 。 

三 市 场 营销 出 绩效 

2006 年 巨 邦 始终 走 自己 的 特色 之 路 ,实施 营销 差异 化 
战略 ,营销 工作 成 绩 较为 突出 ,内 贸 销 售 额 比 上 年 增长 
35% ,外 贸 销 售 是 上 年 的 2.8 倍 。 一 年 来 , 巨 邦 强 化 区 域 市 
场 管理 ,认真 做 好 产品 推介 工作 。 分 别 在 石家庄 市 、 广 州 市 
举办 了 "“ 巨 邦 电器 产品 推介 会 ” ,引起 两 地 业界 人 士 的 广泛 
关注 。2 月 份 ,公司 召开 新 春 营销 大 会 ,广大 营销 精英 积极 
建言 献策 。2 月 5 日 ,公司 参加 了 “第 六 届 中 国电 气 文化 节 
暨 国 际 电工 产品 博览 会 ” 。 于 4 月 15 日 和 10 月 15 日 分 别 
参加 第 99 届 和 100 届 广 交会 , 均 取 得 了 明显 效果 ,先后 有 
伊拉克 乌克兰、 英国 泰国 .韩国 等 大 批 外 商 来 公司 考察 、 
洽谈 业务 。8 月 份 ,公司 参加 了 “四 川 电气 联合 年 会 "和 “新 
疆 电 气 年 会 ”, 其 中 智能 新 产品 的 可 靠 性 能 ,受到 与 会 专家 
的 关注 和 好 评 。 

2006 年 ,公司 充分 利用 各 类 媒体 宣传 公司 的 品牌 形象 。 


发 挥 巨 邦 中 英文 网 站 的 作用 ,积极 推广 电子 商务 ,日 均 点 击 
率 比 上 年 增加 200% 。 其 次 ,利用 知名 专业 杂志 进行 宣传 ， 
分 别 在 《低压 电器 》《 江苏 电器 》《 赛 尔 资讯 > 《中 国 工业 
电器 年 鉴 ) 等 杂志 上 推广 自己 的 品牌 。 并 且 在 央视 、 省 综合 
频道 、 乐 清 电 视 台 上 进行 产品 展播 。 还 利用 户 内 外 大 型 广 
告 宣传 巨大 品牌 。 目 前 , 巨 邦 产品 已 广泛 使 用 于 上 海 浦 东 
国际 机 场 、 三 峡 工程 .华中 电网 等 一 些 重 大 工程 项 目 ,赢得 
了 较 好 的 口碑 。2006 年 11 月 份 ,企业 被 评 为 "全国 用 户 满 
Bib” “浙江 省 AA 级 守 合 同 重信 用 单位 ”“ 乐 清 市 明星 
企业 ”等 光荣 称号 。 

四 、 企 业 文化 受 关注 

2006 年 , 巨 邦 党 支部 、 团 支部 、 工 会 、. 科 协 等 组 织 在 上 级 
党 委 政府 及 相关 职能 部 门 的 精心 组 织 指导 下 , 紧 紧 围绕 企 
业 发 展 和 经 营 工 作 大 局 ,依法 独立 开展 党 建 、 工 会 . 科 协 等 
工作 。 有 三 名 员工 光荣 地 加 入 了 党 组 织 。 董 事 长 张 建 芳 被 
评 为 “乐清 市 优秀 共产 党 员 " “乐清 市 优秀 企业 家 ” “浙江 


维扬 品牌 


省 优秀 企业 家 ”等 光荣 称号 。 巨 邦 党 支部 被 评 为 “市 非 公 党 
建 先 进 单位 ”, 巨 邦 工会 也 荣获 “市 工会 工作 先进 单位 ” 称 
号 。3 月 份 里 ,工会 组 织 召 开 “3 - 8” 节 妇 代 会 ,向 员工 发 放 
TERET ,并 组 织 员 工 参 加 无 偿 献血 活动 。4 月 30 日 ,党 文 
部 、 工 会 联合 举办 了 " 庆 五 一 、 颂 宜 国 文艺 晚会 ” ,反映 出 公 
司 和 谐 向 上 的 良好 风貌 。 

6 月 份 ,工会 向 全 体 员 工 发 放 防 里 物品 ,并 组 织 全 体 员 
工 到 乐清 华山 中 西医 结合 医院 进行 全 面 的 体检 ,确保 了 员 
工 的 身体 健康 。8 月 份 ,公司 为 乐清 市 公安 边防 大 队 官兵 送 
去 了 慰问 金 。 向 "永乐 总 队 纪念 馆 " 扩建 工程 捐款 。9 月 7 
日 ,公司 张 董 到 岭 底 、 虹 桥 等 镇 看 望 了 公司 结对 贫困 生 , 并 
送 去 了 全 年 的 学 费 , 让 孩子 们 如 期 地 返回 了 校园 。9 月 30 
日 ,公司 组 织 员工 开展 国庆 旅游 活动 PTY LE 
BE Ee MERI aH PES BRU. AAR TR 
热爱 乐 消 、 奉 献 巨 邦 的 工作 热情 。 

[供稿 单位 : 巨 邦 电器 有 限 公司 ] 
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一 、 公 司 发 展 史 

上 海 精 益 电 器 三 有 限 公司 是 由 原 上 海 精 益 电 器 三 于 
2002 年 被 上 海 市 政府 例 为 具有 较 好 经 济 效益 的 企业 改制 试 
点 企业 ,并 在 2003 年 9 月 19 日 由 上 海 市 工商 行政 管理 局 正 
式 批准 注册 成 立 的 有 限 责 任 公 司 , 它 由 27 名 自然 人 组 成 ， 
注册 资本 为 800 万 元 。 

原 上 海 精益 电器 厂 创 建 于 1956 年 8 月 10 日 ,前 身 是 由 
20 户 分 散 的 个 体 炭 结 加 工 单位 ,经 过 上 海 市 煤炭 商业 同业 
工会 牵头 ,在 当时 的 延安 西 路 1 440 弄 自 愿 联合 成 立 ” 上 海 
市 第 三 炭 结 生产 合作 社 " 。 开 办 资金 约 2 万 元 ,成 员 共 计 38 
名 。 当 时 主 业 产 品 是 痰 结 。 在 解放 初期 , 痰 结 产品 主要 用 
途 是 供 机 关 、 学 校 等 单位 冬天 办 公 烤 火 取 暖 , 男 外 还 可 供 工 
厂 烘 焙 药品 和 食品 。 合 作 社 在 行政 隶属 关系 上 ,归属 上 海 
市 综合 生产 合作 联 社 ( 筹 ) 领 导 , 在 经 营业 务 上 ,又 受 长 宁 区 
综合 产销 公司 领导 。 

随 着 城市 人 民生 活水 平 的 不 断 提 高 ,民用 误 结 消费 逐 
年 在 减少 , 谈 绪 很 快 进 入 产品 衰退 期 。 为 了 生存 ,开始 尝试 
为 通用 药 厂 加 工 中 草药 粉 , 并 小 批量 生产 胶木 小 产品 。 随 
着 胶木 产品 生产 规模 逐渐 扩大 ,为 了 与 生产 产品 相符 ,经 上 
级 批准 ,在 1960 年 5 月 ,登记 注册 为 "上海 精益 胶木 合作 
社 ” 此 时 ,全 社 职工 40 人 ,年 产值 已 达到 12 万 元 。 

经 过 4 年 的 发 展 ,到 1964 ER, 合作社” 全 年 工业 总 
产值 已 达到 近 90 万 元 ,利润 总 额 实现 26 万 元 。 生 产 经 营 
范围 明确 : 主 营 胶木 产品 , 兼 营 电 器 制品 。1964 年 10 月 ,经 
主管 单位 一 一 长 宁 区 手工 业 局 批准 ,更 名 为 "上海 精 益 胶 木 
合作 工厂 ”。 

1965 年 , 抓 住 上 海 市 机 电 一 局 电器 公司 所 属 的 一 些 大 





厂 搞 产品 升级 ,下 放 民 用 产品 ,上 马 工业 产品 的 机 遇 。 将 旅 
下 的 三 家 厂 的 民用 电器 室内 装置 件 :二 片 、 三 片 灯 座 和 62 ~ 
2 荧光 灯 座 ;内 双 用 、 外 双 用 和 三 火 插座 ;棕色 三 片 灯 座 等 产 
品 的 工艺 和 工装 模具 全 套 承 接 。 由 此 ,精益 胶木 合作 工厂 
完成 了 从 单一 压制 小 胶木 制品 到 电器 室内 装置 件 产品 的 质 
的 飞 牙 :企业 规模 的 扩大 一 一 由 六 间 芦 席 盖 的 竹 棚 ,作为 生 
产 场所 变 为 三 层 大 楼 厂房 ;技术 水 平 的 提高 一 拥有 目 己 
的 技术 人 员 ; 生 产 装 备 的 增加 一 一 增添 了 生产 设备 ,并 发 展 
有 上 压 机 、 冲 床 、 金 工 和 装配 四 个 车 间 。 同 时 建立 了 多 家 另 部 
件 加 工 和 产品 装配 等 协作 厂 。1968 年 8 月 ,经 主管 局 批准 ， 
正式 更 名 为 “上 海 精 益 电器 厂 ” 并 一 直 延 续 至 2003 年 企业 
改制 。 . 

二 “ 黑 猫 "商标 的 诞生 

从 精益 电器 厂 有 限 公 司 企 业 诞生 日 至 20 世纪 60 年 代 
末 , 企 业主 要 生产 民用 胶木 电器 产品 。 至 20 世纪 70 年 代 
初期 ,在 上 海 电 器 公司 和 长 宁 区 手工 业 局 的 支持 鉴证 下 ,上 
海 开 关 厂 ( 现 华 通 开 关 厂 ) 将 LW4 系列 万 能 转换 控制 开关 
(包括 LW4 -4S LW4 -3/CT135 .LW94) 全 部 转让 给 精益 厂 
生产 。 同 时 又 积极 争取 承接 了 上 海 电器 胶木 厂 生 产 的 01、 
JX2、X5 、X6 四 种 胶木 接线 端子 产品 。 

接线 端子 一 般 使 用 于 额定 电压 660V. 电器 至 100A 的 
电力 控制 台 、 屏 、 柜 ,机 床 电器 控制 ,矿工 机 械 电 气 控制 , 信 
号 系统 和 各 自动 化 装置 内 作 导 线 连接 之 用 。 万 能 转换 控制 
开关 和 接线 端子 的 顺利 投产 ,标志 着 ,精益 电器 厂 由 民用 产 
品 向 工业 产品 的 根本 转变 ,这 一 转变 也 预示 着 产品 技术 、 质 
量 和 管理 等 方面 的 飞 路 进步 。1970 年 完成 工业 总 产值 225 
万 元 ,利润 总 额 54.6 万 元 。71 年 完成 工业 总 产值 297 万 
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元 ,利润 总 额 完 成 105.5 万 元 。 职 工人 数 猛 增 至 130 A. 
产品 销量 从 满足 上 海地 区 到 全 国 各 地 。 

随 着 民用 产品 的 生产 和 品种 日 益 扩大 ,民用 电器 产品 
与 低压 电器 产品 产值 比重 也 发 生 了 变化 ,分 别 为 48% 和 
51.7% (分 别 为 636 万 元 和 681.9 万 元 ) ,有 昌 低 压 电器 产品 
的 产值 比重 仍 有 上 升 的 趋势 。 为 了 统一 全 部 产品 的 商标 ， 
以 便于 对 商标 的 管理 ,1985 年 12 月 5 日 ,企业 将 自行 设计 
的 “ 黑 猫 ”商标 ,作为 低压 电器 产品 使 用 商标 ,向 国家 工商 行 
政局 申请 注册 。1986 年 ,“ 黑 猫 ” 商标 正式 获 国家 商标 总 局 
批准 ,并 在 1986 年 第 18 期 《商标 公告 》 上 了 予以 公布 。 从 此 ， 
企业 营业 范围 内 所 有 的 产品 均 以 “ 黑 猫 ”品牌 进行 开发 、 制 
造 \ 市 场 销售 和 广告 宜 传 ,并 被 延续 至 今 。 

三 、 产 品 发 展 历程 

自 20 世纪 70 年 代 初 期 企业 开始 涉足 工业 产品 , 按 年 

1970 年 ,引进 生产 LW4 万 能 转换 开关 ,从 此 开始 了 由 
民用 产品 向 工业 产品 的 战略 转移 ; 

1972 年 ,引进 生产 01 JX2 、X5 、X6 四 种 胶木 接线 端子 ， 
逐步 进入 低压 电器 行业 ; 

1978 年 ,LWS 转换 开关 产品 开发 ,标志 着 企业 开始 进 
行 自主 开发 产品 。 该 产品 于 1986 年 11 月 18 日 在 苏州 通过 
T LWS 的 达标 验证 鉴定 会 。1986 年 年 产量 已 达到 47 806 
台 ,并 于 1987 年 获得 上 海 市 优质 产品 荣誉 称号 。 

1984 年 ,开始 党 试 走 开发 新 产品 ,优化 产品 结构 的 道 
路 。 并 自主 开发 NLF -1 800W 远 红外 线 石英 风 肩 取暖 炉 ， 
并 于 1985 年 批量 生产 。 全 年 产量 达到 2. 8 万 台 , 投 入 市 
场 ,畅销 一 时 ,当年 获 利 15 万 元 。 但 由 于 技术 能 级 太 低 , 导 
致 竞争 对 手 过 多 而 很 快 陷 入 亏损 。 

1985 年 ,逐渐 尝试 走 市 场 经 济 道路 ,并 学 会 了 从 失败 中 
寻找 教训 , 迎 难 而 上 ,与 低压 电器 的 龙头 老大 一 上海 市 电 
器 科学 研究 所 紧密 结合 ,共同 攻克 开发 DW15 和 DW15C 低 
压 万 能 式 空 气 断 路 器 ,并 解决 生产 中 一 个 又 一 个 的 技术 难 
关 ,率先 大 批量 生产 这 个 既 有 企业 经 济 效益 ,又 有 社会 效益 
的 高 能 级 附加 值 的 先进 电器 产品 ,并 于 1986 £11 A 16 H 
~17 日 在 苏州 顺利 地 通过 了 产品 的 批量 达标 鉴定 。 产 品质 
量 被 确认 为 达到 国际 水 平 , 且 价 格 仅 为 进口 同类 产品 的 三 
分 之 一 ,可 以 替代 进口 .节约 外 汇 , 产 品 于 1986 年 被 评 为 上 
海 市 优秀 产品 。 

DW15 和 DW15C 低压 万 能 式 空气 断路 器 的 开发 成 功 ， 
是 精益 电器 厂 真 正 意义 上 从 事 低压 电器 产品 开发 .生产 和 
销售 的 里 程 碑 。 并 为 随后 形成 “设想 一 个 ,研制 一 个 ,投产 
一 个 "的 良性 循环 机 制 打下 了 坚实 的 基础 。 在 以 后 的 十 几 
年 中 ,相继 独立 开发 完成 低压 万 能 式 断 路 器 、 塑 料 外 壳 式 断 
路 器 、 小 型 断路 器 、 剩 余 电流 ( 漏电) 保护 断路 器 、 交 流 接触 
器 、 热 继电器 万 能 转换 开关 、 双 电源 自动 切换 .电器 成 套装 
置 、 健 身 器 材 等 十 三 大 类 的 产品 。 从 而 使 低压 电 末 的 产品 
系列 完整 ,品种 规格 可 达 数 万 种 ,其 中 HA 系列 万 能 式 断 路 
器 ,HM3 系列 塑料 外 壳 式 断路 器 `HM3 ~ R 系列 剩余 ( 漏 
电 ) 断 路 器 产品 被 认定 为 "上海 市 高 新 技术 转化 项 目 ”, 其 
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系列 产品 达到 20 世纪 90 年 代 国 际 先进 水 平 。 

网 、 企 业 近 况 与 发 展 

综观 上 海 精益 电器 三 产 品 发 展 历史 ,从 20 世纪 50 年 
代 生 产能 级 低下 ,规模 不 大 的 街道 小 三 ,逐步 发 展 为 如 今 以 
低压 电器 为 主 业 ,同时 涉足 低压 成 套 、 健 身 器 材 、 酒 家 经 营 
等 具有 多 元 化 经 济 实体 。2005 年 合资 前 夕 公司 员工 达到 
627 人 , 含 各 类 工程 技术 人 员 160 余人 ,有 一 个 新 产品 研发 
队伍 一 一 研究 所 ,一 支 装备 设计 制造 队伍 一 一 装备 部 ,产品 
实验 室 和 模具 开发 车 间 。 从 1991 ~ 2000 年 10 年 间 ,公司 的 
各 项 经 济 指标 每 年 以 20% 左右 的 速度 稳步 增长 ,进入 21 世 
纪 以 后 ,更 是 以 平均 27% 的 速度 增长 ,2003 年 销售 额 突破 3 
亿 元 ,名 列 全 国 2 000 多 家 元 件 厂 的 前 十 位 ,2004 年 销售 产 
值 达 到 3.4 亿 元 。 她 的 成 功 背 后 ,始终 陪伴 者 走 自我 创新 
与 产品 不 断 推陈出新 的 结果 。 

“ 黑 猎 牌 ”低压 电器 产品 尤 以 卓越 的 性 能 和 创新 的 结构 
设计 ,引得 全 国 市 场 的 广泛 关注 ,先后 被 应 用 于 上 海南 浦 大 
桥 、 杨 浦 大 桥 、 宝 山 钢铁 总 三 .天安 门 广场 .秦山 核电 站 、 小 
汤山 医院 等 国家 重点 工程 项 目 中 。 成 套装 置 还 在 上 海 市 重 
点 工程 中 (医疗 急救 中 心 、 金 属 交 易 所 、 申 元 大 厦 等 ) 屡 获 好 
评 , 有 的 产品 已 进入 到 国际 市 场 ,受到 国内 外 用 户 的 好 评 。 
由 此 获得 了 行业 地 位 :根据 权威 刊物 一 一 “2001 年 中 国电 
器 工业 年 鉴 " 显 示 , 在 全 国 2 000 多 家 企业 中 ,本 企业 产品 
市 场 占有 率 为 10% ,其 中 上 海 市 地 区 为 20% ,综合 经 济 效 
益 全 国 行业 排名 第 四 位 。 

企业 改制 以 后 ,继续 秉承 原 企 业 良好 发 展 势 头 , 大 胆 的 
进行 科技 创新 与 管理 创新 ,不 仅 投入 100 多 万 元 将 ERP 计 
算 机 辅助 应 用 于 企业 管理 ,而且 还 投入 巨 资 对 生产 技术 装 
备 进行 改造 ,在 行业 中 率先 实现 了 产品 自动 化 和 标准 化 生 
产 作业 以 及 质量 检查 检测 自动 化 流程 的 生产 线 , 确 保 了 在 
行业 中 的 领先 地 位 。 并 连续 十 年 被 认定 为 高 新 技术 企业 ， 
连续 九 年 荣获 上 海 市 名 牌 产品 称号 ,以 及 上 海 市 文明 单位 、 
AA 级 诚信 和 企业、 上海 市 民营 企业 100 强 等 诸多 来 誉 称号 。 

为 提升 品牌 ,实现 做 强 做 大 的 战略 目标 ,2005 年 8 H, 
公司 以 一 部 分 主打 产品 \ 人 员 和 设备 资源 与 西门 子 ( 中 国 ) 
有 限 公司 成 功 签署 了 合资 合同 ,双方 投资 注册 资本 为 1.8 
亿 元 ,其 中 本 公司 占 股 25% ,成 立 了 上 海 西门 子 低压 断路 器 
有 限 公司 ,以 共同 打造 低压 电器 研发 ,制造 销售 的 世界 级 
航母 。 

合资 公司 成 立 以 后 ,主要 生产 原 上 海 精益 电器 三 有 限 
公司 的 低压 万 能 式 和 塑料 外 诗 式 断路 妖 三 大 系列 产品 ,并 
仍 以 本 公司 授权 的 “ 黑 猎 "品牌 进行 国内 的 销售 业务 , 2006 
年 末 , 合 资 公司 销 售 产值 达到 3 亿 元 。 

而 上 海 精益 电器 厂 有 限 公司 ,为 继续 生存 和 发 展 ,以 原 
有 的 三 个 分 三 为 基础 对 内 部 资源 进行 了 重新 整合 。 公 司 目 
前 正式 在 编 员 工 共计 129 人 。 按 文化 程度 分 ,大 专 以 上 人 
员 42 人 , 按 技术 职称 分 ,中 高 级 职称 35 人 ( 含 技师 ) ,初级 
职称 5 人 。 主 要 产品 仍然 以 低压 电器 为 主线 ,并 不 断 开 发 
低压 电器 的 延伸 产品 ,截止 目前 ,相继 开发 了 HS1 电 涌 保护 
as HMP! 电动 机 保护 控制 器 重合 开 关 、HQ6 - 63 转换 开 





关 以 及 各 种 系列 的 转换 开关 智能 控制 器 等 产品 ,同时 涉足 
其 他 高 新 技术 领域 ,所 有 这 一 切 , 均 为 后 续 的 公司 继续 发 展 
打下 了 基础 。 


创新 发 展 


上 月 前 ,公司 正 朝 着 “有 质量 的 生存 ,有 层次 的 发 展 ,丰富 
精益 内 涵 , 弘 扬 精 益 品牌 ”公司 目标 而 努力 。 
[供稿 单位 :上 海 精益 电器 厂 有 限 公司 ] 


产业 报国 


一 一 苏州 万 龙 集团 有 限 公 司 


一 .公司 概况 

苏州 万 龙 集团 有 限 公司 的 前 身 是 原 射 阳 县 黄海 电 控 
三 ,由 董事 长 王立 权 先 生 于 1986 年 靠 50 000 元 贷款 ,从 
DW15 断路 器 配套 的 DT1 电子 脱 扣 器 起 步 。 企 业 一 开始 就 
坚持 自主 创新 , 走 产 学 研 结合 之 路 , 仅 从 1988 ~ 1990 年 3 
年 时 间 , 就 成 功 地 开发 了 DT3 系列 电子 脱 扣 器 和 HHI15 
(QSA) 隔离 开关 熔断 器 组 这 两 大 系列 国内 首创 的 新 产品 ， 
从 而 正式 踏 进 了 电器 行业 。 到 1994 年 底 , 靠 上 述 两 大 系列 
新 产品 实现 了 销售 从 零 到 1 000 万 元 的 突破 ,为 万 龙 集团 今 
后 的 创业 发 展商 定 了 基础 。 公 司 现 已 发 展 成 为 集 科 研 开 
发 .生产 营销 和 技术 服务 为 一 体 的 从 事 中 低压 配 电 自 动 化 
系统 及 其 智能 电器 、 网 络 仪表 与 测控 保护 装置 的 专业 公司 。 
公司 现 有 净 资 产 2.2 亿 元 ,注册 资本 1.5 亿 元 , 占 地 面积 
90 000 多 m ,拥有 生产 车 间 和 办 公设 施 54 000 多 m ,下 辖 
控股 公司 有 苏州 智能 配 电 自动 化 有 限 公司 、 苏 州 智能 开关 
有 限 公司 上 海 舌 路 自动 化 设备 有 限 公 司 、 北 京 清 电 华 力 电 
气 自 动 化 科技 有 限 公 司 .重庆 樱花 电气 开关 有 限 公司 和 射 
阳 伟 龙 电气 有 限 公 司 。 集 团 荣 获 国家 “质量 ,信誉 双 保 障 示 
范 单位 "、“ 苏 州 市 百 强 民营 企业 “苏州 工业 园区 十 佳 民 
营 科技 企业 "等 称号 。 万 龙 集团 及 下 辖 控 股 公司 分 别 获得 
江苏 省 、 上 海 市 北京 市 高 新 技术 企业 ,集团 公司 开发 中 心 
被 命名 为 省 级 技术 工程 研究 中 心 。 上 自前 ,公司 得 到 市 政府 
的 大 力 支 持 , 正 着 手 筹建 国家 级 技术 工程 研究 中 心 。 产 品 
先后 被 评定 为 国家 火炬 项 目 、 国 家 级 新 产品 江苏 省 名 优 新 
产品 上海 市 名 牌 产 品 及 上 海 市 高 新 技术 成 果 转 化 项 目 等 。 

二 、 创 新 是 企业 发 展 的 永恒 动力 

公司 始终 把 自主 创新 作为 带动 企业 发 展 的 龙头 ,万 龙 
集团 20 年 如 一 日 ,孜孜 不 倦 地 向 基于 现场 总 线 技术 的 中 低 
压 配 电 自 动 化 系统 及 其 智能 电器 、 网 络 仪表 与 测控 保护 装 
置 的 技术 领域 不 断 地 进行 开发 。 公 司 充分 重视 产 \ 学 、 研 结 
合 与 科研 合作 ,每 年 都 有 具有 自主 知识 产权 的 新 产品 通过 
行业 或 省 市 的 技术 鉴定 ,并 取得 了 生产 许可 证 。 公 司 始 终 
把 培育 和 提升 核心 竞争 能 力作 为 企业 持续 发 展 之 魂 ,拥有 


自己 的 专 有 技术 是 核心 竞争 力 的 重 中 之 重 。 公 司 已 经 有 38 
种 技术 获得 了 国家 专利 , 12 种 产品 获 国家 级 新 产品 奖 ,9 种 
新 产品 填补 国内 空白 ,达到 国际 同类 产品 先进 水 平 , 先 后 获 
国家 省 ,市 级 科技 进步 奖 34 项 。 

公司 为 推动 我 国电 器 行业 由 传统 产业 向 智能 化 、 网 络 
化 升级 换代 作出 了 重大 贡献 ,开创 了 具有 国际 先进 水 平 的 
三 个 “中 国 第 一 ”: 即 中 国 第 一 台 断 路 器 用 国产 智能 控制 器 、 
中 国 第 一 台 符 合 现场 总 线 协议 规约 的 数字 化 电动 机 智能 控 
制 嚣 和 中 国 第 一 套 具有 自主 知识 产权 的 YSS2000 综合 配 电 
自动 化 系统 软件 。 

中 国 第 一 台数 字 化 智能 控制 器 于 1995 年 在 万 龙 集团 
诞生 ; 早 在 国家 “ 八 五 ”重点 研发 项 目 “ 智 能 型 万 能 式 浙 路 
器 "中 ,公司 承担 其 核心 部 件 “ 智 能 控制 器 与 通信 接口 ”的 
研发 , 首 批 ST40 智能 榨 制 器 样机 于 1995 年 8 月 在 上 海 电 
科 所 通过 各 种 试验 和 验收 ,从 此 开创 了 “智能 化 万 能 式 断 路 
器 "国产 化 的 先河 。ST 智能 控制 器 系列 产品 自 1997 年 通过 
国家 机 械 部 鉴定 以 来 ,配套 在 我 国 各 种 断路 器 中 可 靠 运 行 3 
年 以 上 的 已 超过 50 万 台 套 ,同时 产品 已 于 2004 年 成 功 配 
套 在 美国 GE 公司 和 德国 西门 子 公司 的 产品 当中 。 

中 国 第 一 台 符 合 现场 总 线 协议 规约 的 数字 化 电动 机 智 
能 控制 器 于 1998 年 在 万 龙 集团 诞生 :ST500 系列 电动 机 智 
能 控制 器 产品 , A 2000 年 通过 原 国家 机 械 局 的 生产 鉴定 
后 ,多 年 来 广泛 应 用 在 电厂 厂 用 电 系 统 、 钢 铁 治 金 、 石 油 化 
工 \ 环 保 、 军 工 等 行业 的 工业 过 程控 制 和 工厂 自动 化 中 ,可 
靠 运行 3 年 以 上 的 已 超过 20 万 台 套 。 

中 国 第 一 套 具 有 自主 知识 产权 的 “综合 配 电 自动 化 系 
统 软件 ”于 2000 年 在 万 龙 集团 诞生 :万 龙 集团 在 国家 “ 九 
五 ”重点 研发 项 目 “ 智 能 化 可 通信 战 大 电气 装置 "中 ,承担 
“基于 现场 总 线 技术 的 配 电 自动 化 系统 及 其 网 络 接口 ”的 研 
发 ,在 此 基础 上 通过 产 .学 、 研 结合 ,自主 开发 具有 独立 知识 
产权 的 “YSS2000 综合 配 电 自动 化 系统 软件 ”, 于 2000 年 通 
过 原 国家 机 械 局 的 生产 鉴定 后 ,多 年 来 广泛 应 用 在 配 电 自 
动 化 领域 。 此 后 又 先后 开发 出 ST2000 智能 开关 柜 管 理 系 
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统 、 发 电厂 WKS 一 ECS2000 厂 用 电 监 控 系 统 、WKS 一 
ECS1000 小 型 工程 师 站 ，ST600 系列 中 低压 微机 保护 测控 
装置 “GZH 智能 型 变电站 系统 ”和 “GZT 智能 型 总 线 式 成 
套 电气 装置 ”, 为 我 国电 气 成 套 产 业 向 符合 多 现场 总 线 技术 
的 数字 化 、 网 络 化 发 展 ,起 到 了 重要 的 推动 作用 。 公 司 在 
“十 五 "期间, 结合 配 电 领 域 和 钢铁 冶金 、 机 械 制 造 等 高 能 耗 
行业 的 电能 质量 、 环 境 污 染 与 节能 降 耗 问题 ,研究 一 体 化 综 
合 治 理 方案 ; 同时 跟踪 国际 TEC61850 和 IEC61970 的 标准 
动向 ,结合 国标 \ 行 标 统一 万 龙 集团 所 有 产品 的 标准 ,实现 
配 电 系统 、 成 套装 置 及 终端 电器 的 无 甸 通 信 。 公 司 的 
“YSS2000 综合 配 电 自 动 化 系统 软件 ”和 “GZT 智能 型 总 线 
式 成 套 电气 装置 "已 经 成 为 电气 成 套 行 业 和 配 电 自动 化 领 
域 技 术 先 进 、 运 行 可 靠 和 经 济 实用 的 最 优化 的 系统 解决 方 
案 。 

三 .管理 是 企业 发 展 的 基础 

只 有 搭建 起 一 个 坚实 的 管理 平台 ,公司 才 有 可 能 快速 
发 展 。 公 司 于 2002 年 建成 计算 机 局 域 网 ,于 2005 年 采用 
先进 的 PDM 软件 数据 库 管 理 ,采用 三 维 CAD 设计 软件 , 实 
施 了 ERP 管理 软件 和 OA 等 办 公 自 动 化 系统 。 

公司 始终 遵循 “优质 高 效 ,价值 导向 ,制度 至 上 ,系统 规 
范 , 持 续 创新 ”的 管理 理念 ,已 经 初步 形成 了 一 套 具有 自身 
特色 合乎 行业 特点 的 规范 化 管理 体系 一 一 以 成 本 核算 为 
核心 的 经 济 效益 管理 ; 以 目标 责任 制 和 绩效 考核 为 核心 的 
人 力 资源 管理 ; 以 809001 质量 体系 为 核心 的 质量 管理 。 

公司 建立 了 “精心 打造 用心 承 诺 , 同 用 户 双赢 ,为 客户 
服务 第 一 ”的 经 营 理念 ,也 就 是 为 用 户 提供 技术 先进 、 质 量 
优良 的 产品 ,为 用 户 创造 最 高 的 价值 ,为 用 户 提供 最 优质 的 
服务 ,达到 用 户 最 高 的 满意 度 。 公 司 在 上 海 北京、 重庆、 成 
都 .沈阳 西安 .广州 温州 设立 了 近 30 处 办 事 处 ,实现 了 


创新 





24h 快速 服务 的 郑重 承诺 。 

2006 年 公司 制定 了 10 年 发 展 纲要 ,着手 国 内 、 外 市 场 
的 同步 开发 ,在 国内 加 大 发 电 行业 、 配 用 电 行 业 和 其 他 行业 
的 市 场 开 发 与 技术 开发 力度 ,在 国外 从 与 GE 和 西门 子 公司 
的 配套 合作 为 契机 抓 住 “ 氨 界 加 工厂 ”的 机 遇 , 发 展 和 提高 
自我 。 公 司 要 在 2010 年 底 完成 “321 工程 ”。 一 个 “3”: 实 
现 ST 系列 智能 框架 和 塑 这 控制 占 年 产销 30 ARE. th 
“2”.ST500 系列 电动 机 智能 控制 器 和 YSK 系列 控制 与 保护 
电器 年 产销 各 20 万 台 套 。 三 个 “1”: 一 是 实现 年 产销 
ST400 系列 网 络 仪表 和 ST600 系列 电力 测控 保护 装置 10 万 
台 套 ,二 是 年 推广 YSS2000 配 电 自 动 化 系统 集成 产品 和 智 
能 型 总 线 式 成 套 电 气 装 置 10 万 套件 ,三 是 为 GE 和 西门 子 
等 公司 的 各 种 电器 配件 100 万 套件 。 从 而 实现 公司 发 展 历 
程 中 的 第 二 个 目标 一 一 中 国 最 大 的 智能 控制 器 和 电动 机 控 
制 器 生产 基地 ,并 成 为 中 低压 配 电 自 动 化 系统 及 其 智能 化 、 
节能 型 电气 市 场 中 极 具 竞争 实力 的 新 生 力 量 。 

四 、 优 胜 劣 汰 是 企业 生存 发 展 的 规律 

企业 一 切 活动 都 要 落实 到 提高 核心 竞争 力 , 打 造 差异 
化 竞争 优势 上 来 。 公 司 提出 “创新 发 展 ,产业 报国 ”的 企业 
理念 ,就 是 走 专业 化 、 特 色 化 、 差 异化 创新 之 路 ,不 断 提高 核 
心 竞争 能 力 。 打 造 产品 竞争 优势 、 品 牌 推广 优势 .营销 网 络 
优势 和 技术 研发 优势 ,从 而 不 断 向 着 新 的 愿景 一 一 “立足 中 
国 创 民族 品牌 ,放眼 全 球 争 世 界 名 牌 , 诚 做 配 电 自动 化 系统 
集成 产品 一 流 供应 商 ,为 客户 提供 技术 先进 、 运 行 可 靠 、 经 
济 实用 的 配 电 自 动 化 系统 方案 及 其 智能 元 件 ” 的 目标 前 进 。 
这 必 将 激励 万 龙 人 开拓 创新 .矢志 追求 ,去 迎接 更 加 灿烂 的 
明天 。 

[供稿 单位 :苏州 万 龙 集团 有 限 公 司 ] 








永远 的 主题 


一 一 中 国 ， 电光 防 爆 电 气 有 限 公 司 


中 国 . 电光 防爆 电气 有 限 公司 (以 下 简称 电光 防爆 ) 总 
部 设 在 温州 乐清 经 济 开发 区 ,是 集 各 类 防爆 电气 产品 研发 、 
制造 销售、 服务 为 一 体 的 国家 级 无 区 域 大 型 企业 , 现 拥 有 
浙江 上海、 安徽 3 大 专业 生产 研发 基地 ,6 家 全 资 子 公司 和 
1 家 专业 防爆 电器 研究 所 ,1 家 与 著名 港 商 合资 企业 一 一 温 
州 电光 防爆 电气 有 限 公 司 , 近 200 家 销售 分 公司 和 经 销 商 ， 
并 于 1999 年 参股 投资 了 上 海 建 桥 学 院 ,2006 年 公司 实现 产 
值 近 5 亿 元 。 

电光 防爆 始 创 于 1965 年 ,目前 公司 总 注册 资本 近 4 亿 
元 ,建筑 面积 12 万 mm’ , 现 有 生产 型 员工 近 1 200 人 ,其 中 拥 
有 高 级 技术 人 员 、 管 理 人 员 达 280 余人 。 进 入 21 世纪 ,在 
国家 政策 和 国内 经 济 形式 的 大 环境 下 得 到 快速 发 展 ,企业 
2001 年 兼并 了 专业 生产 煤 电 外 的 三 齐 矿山 设备 公司 ,并 斥 
资 4 800 多 万 元 在 乐清 经 济 开发 区 兴建 了 50 000 多 m 的 
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电光 综合 工业 园 ;2003 年 企业 晋升 为 中 国 电光 防爆 电气 
有 限 公司 (煤炭 行业 企业 中 首 家 无 区 域 公司 ) ,2005 年 公司 
斥资 7 000 多 万 元 在 乐清 经 济 开 发 区 兴建 68 000 多 m 的 
电光 综合 工业 园 二 期 工程 。2006 年 1 月 ,公司 与 香港 客商 
强 强 联合 ,投资 2 268 万 美元 在 乐清 开发 区 征地 近 百 亩 , 兴 
建 电光 新 厂区 。2006 年 3 月 公司 在 安徽 宿州 投资 1.5 亿 元 
征地 20 万 m ,组 建 电 光 防 爆 ( 宿州 ) 有 限 公司 ,同年 5 月 在 
上 海 清河 径 开发 区 投资 1 000 万 美元 征地 3 AS m, AË 
电光 防爆 科技 (上 海 ) 有限 公 司 专门 从 事 新 产品 研发 ,从 而 
企业 走 上 了 多 元 化 、 规 模 化 的 新 轨道 。 

“以 人 本 求 发 展 ,以 市 场 为 导向 ,以 科技 为 动力 ,以 质量 
为 生命 "是 公司 的 一 贯 经 营 方针 。 电 光 防 爆 于 2000 年 率先 
通过 了 质量 管理 体系 换 版 认证 ,同时 引进 了 企业 信息 化 管 
理 系统 (ERP) 。40 多 年 来 ,电光 公司 依靠 党 的 政策 ,在 各 级 


热心 于 电光 公司 发 展 的 领导 和 朋友 们 的 真诚 关怀 下 ,在 所 
有 电光 员工 的 积极 努力 下 ,电光 公司 在 发 展 的 道路 上 靠 不 
断 创 新 , 走 在 了 行业 的 前 头 , 靠 诚信 和 赢得 广大 用 户 的 信赖 ， 
靠 坚强 的 角力 克服 了 一 个 又 一 个 艰难 险阻 , 靠 聚合 众 智 取 
得 了 一 个 又 一 个 辉煌 的 成 绩 。 公 司 先后 荣获 “全 国防 爆 行 
业 十 强 企 业 "“ 市 明星 企业 “资信 AAA 级 企业 ”、“AAA 
级 纳税 信誉 企业 " “服务 质量 信得过 单位 "“ 质 量 管理 先 
进 单位 "等 荣光 称号 ,是 中 国 煤炭 行业 机 电 设备 、 机 电 配 件 
定点 生产 企业 ,中 国电 器 工业 协会 常务 理事 会 成 员 企 业 , 中 
国电 器 工业 防爆 协会 副 理事 长 成 员 企 业 ;中 国防 爆 电器 分 
标准 化 技术 委员 会 委员 企业 ,GB5590 国家 防爆 电器 标准 起 
草 、 修 订单 位 之 一 。40 多 年 的 发 展 ,公司 产品 现 已 覆盖 煤矿 
井下 各 个 领域 ,如 煤矿 综合 自动 化 及 电力 监控 系统 ,防爆 高 
压 软 起 动 ,智能 化 真空 馈 电 开关 ,智能 化 多 功能 组 合 开 关 
等 。 通 过 电光 防爆 的 监控 系统 ,在 地 面 上 可 以 对 煤矿 井下 
的 产品 进行 实时 监测 监控 ,达到 了 遥控 、 遥 信 、 通 测 、 遥 调 等 
四 遥 功 能 ,通过 互联 网 在 煤矿 安全 监察 局 内 就 可 以 随时 监 
测 到 各 区 域 煤矿 作业 的 安全 情况 、 生 产 情况 及 设备 运行 状 
态 等 ,可 以 在 办 公 室内 甚至 出 差 在 国外 还 能 对 煤矿 的 安全 
情况 了 如 指 掌 ,可 以 随时 远程 对 煤矿 出 现 的 微小 异常 情况 
采取 有 效 措施 ,避免 问题 的 发 生 , 为 煤矿 的 安全 生产 正定 了 
新 的 里 程 碑 , 真 正 实现 了 煤矿 矿井 的 信息 化 、 数 字 化 、 自 动 
化 机械 化 。 电 光 防 爆 的 高 压 软 起动 是 和 全 球 一 流 的 高 压 
软 起 动 专家 “ 索 肯 ”公司 联合 设计 开发 的 ,以 32 位 单片机 为 
核心 ,专利 的 光纤 检测 与 触发 系统 ,半导体 全 屏蔽 技术 , 达 
到 了 世界 领先 水 平 。 电 光 防 爆 的 智能 馈 电 开关 和 组 合 开关 
采用 人 性 化 人 机 界面 ,具备 过 载 、 短 路 、 断 相 、 漏 电 、 欠 压 、 过 
压 \ 不 平衡 ,漏电 闭锁 、 绝 绿 检测 、 选 择 性 漏电 、 功 率 计量 、 风 
电 闭 锁 、 瓦 斯 电 闭锁 功能 。 具 备 故 障 报 警 、 故 障 记忆 、 授 权 
密码 ,485 通信 功能 , 深 受 用 户 青睐 。 电 光 防 爆 的 BKD16 系 
列 智能 化 馈 电 开关 荣获 了 中 国 新 产品 、 新 技术 博览 会 科技 
创新 奖 ,QJZ 智能 化 起 动 器 荣获 市 科技 一 等 奖 `QJZ 组 合 开 
关 荣 获 市 科技 二 等 奖 ,十 多 种 产品 获得 国家 计算 机 软件 产 
品 著作 权 , 数 种 产品 注册 了 国家 专利 。 产 品 先后 荣获 “向 欧 
盟 市 场 推荐 产品 “中 国 新 产品 、 新 技术 博览 会 科技 创新 
奖 ”“ 国 家 计算 机 软件 产品 著作 权 登 记 证 书 ”、“ 省 软件 产 
品 登 记 证 书 ”"、“ 浙 江 省 优秀 新 技术 产品 "、“ 高 质量 科技 产 
m “浙江 省 名 有 牌 产品 ”等 诸多 荣誉 。 

在 国内 防爆 行业 快速 发 展 的 今天 ,任何 企业 都 需要 应 
对 顾客 日 益 增长 的 对 高 科技 智能 化 产品 的 需求 而 给 公司 带 
来 的 压力 。 这 种 力量 迫使 电光 防爆 在 变幻 莫 测 的 市 场 环境 
中 ,不 断 变 革 , 不 断 适时 的 制订 出 新 的 产品 战略 。 因 为 , 公 
司 始终 坚持 一 种 经 营 理念 , 那 就 是 : 经 营 过 程 是 常 有 变动 
的 ,如 何 应 对 这 种 变化 才 是 电光 经 营 或 管理 的 根本 ”。 在 国 
家 宏观 经 济 的 影响 下 ,煤矿 行业 得 到 复苏 并 迅速 发 展 。 电 
光 防 爆 也 在 国内 经 济 大 环境 下 逐渐 步 和 人 发展 的 快车 道 。 企 


业 的 快速 发 展 和 规模 扩大 ,虽然 使 企业 各 项 经 济 指标 得 到 
大 幅度 攀升 ,同时 也 给 企业 管理 带 来 了 前 所 未 有 的 困难 。 
2006 年 ,电光 防爆 受 国 内 原材料 和 行业 竞争 影响 ,企业 综合 
管理 效率 和 经 济 指标 的 增长 幅度 较 往年 有 所 放 缓 。 董 事 长 
石 碎 标 审时度势 的 召开 了 以 “把 握 国 家 经 济 发 展 形势 ,加 强 
企业 管理 创新 发 展 "的 管理 研讨 会 ,会 议 明确 了 公司 未 来 5 
年 发 展 方向 ,同时 对 上 海 .浙江 、 安 徽 三 大 生产 基地 的 经 营 
方向 和 管理 重点 也 作 了 明确 部 署 。 

2007 年 ,电光 防爆 电气 有 限 公司 上 下 在 坚决 贯彻 董事 
会 关于 企业 发 展 的 会 议 精神 的 同时 ,依据 乐清 公司 生产 经 
营 特 点 ,制订 出 “以 管理 规范 为 方向 ,以 技术 创新 为 动力 ,以 
质量 可 靠 为 标准 ”的 工作 指导 思想 ,并 在 电光 公司 朴实 的 管 
理 作风 下 取得 初步 成 效 。 

2007 年 6 月 ,电光 防爆 电气 有 限 公司 在 国家 安 标 中 心 
的 新 产品 取证 中 ,一 举 通过 156 项 新 产品 取证 ,使 在 国家 安 
标 中 心 注册 登记 的 各 类 产品 总 数 接近 300 个 ,继续 在 全 国 
范围 保持 强劲 领先 地 位 。 与 此 同时 ,电光 防爆 纳税 在 中 国 
500 强 企业 林立 的 浙江 不 断 受 到 表彰 。 在 电光 的 创新 发 展 
中 ,电光 有 属于 自己 的 创新 之 路 , 那 就 是 在 企业 发 展 中 要 始 
终 致力 企业 的 变革 ,并 以 规范 的 变革 路 线 和 产品 生产 流程 ， 
满足 客户 不 断 增长 的 需要 。 主 要 表现 在 : 

(1) 致 力 变革 。 企 业 要 发 展 必须 关注 管理 的 变革 和 新 
产品 战略 ,要 将 “ 变 是 企业 惟一 的 不 变 ” 作 为 企业 经 营 管理 
宗旨 ,不 断 求 变 求 新 。 

(2) 确 定 变 革 步 双 。 认 真 分 析 企 业 所 要 实现 的 目标 和 
与 国内 外 领先 企业 管理 中 所 存在 的 差距 ,确定 属于 自己 企 
业 的 变革 路 线 和 步 又 。 

(3) 明 确 产 品 实现 流程 。 新 产品 开发 和 生产 流程 是 需 
要 一 个 强调 严格 并 愤 和 团结 合作 的 管理 流程 ,所 以 在 其 管 
理 的 全 过 程 必须 投入 足够 多 的 关注 和 责任 。 

(4) 做 正确 的 事情 。 对 于 创新 我 们 应 密切 的 关注 酝酿 
阶段 ,这 样 做 可 以 使 整体 过 程 和 结果 产生 显著 影响 。 想 想 ， 
一 个 设计 或 开发 要 到 生产 阶段 才 开始 进行 检查 和 修改 , 那 
起 不 是 太 晚 了 ,所 浪费 的 资源 也 太 大 了 。 

(5) 预测 顾客 需求 。 要 将 与 客户 的 交流 和 沟通 做 为 一 
项 非常 重要 的 工作 进行 管理 ,通过 与 客户 的 交流 和 和 拜访, 预 
测 客户 的 需求 .了 解 客户 的 心声 。 与 客户 建立 广泛 联系 ,不 
但 要 关注 顾客 对 老 产 品 的 建议 ,还 要 认真 听取 客户 对 新 产 
品 的 试用 和 服务 感受 。 从 与 客户 的 交流 中 不 断 总 结 和 预测 
出 客户 的 需求 ,为 公司 的 创新 发 展 提供 依据 。 

在 电光 防爆 的 经 营 理念 中 ,创新 是 永远 不 变 的 主题 ,只 
有 始终 并 创新 作为 战略 重点 才 可 以 在 市 场 竞争 中 占 得 先 
机 。21 世纪 ,电光 人 必 将 以 制造 高 质量 、 高 科技 的 产品 , 提 
供 一 流 的 服务 ,追求 卓越 的 电光 品牌 ,为 规范 公正 、 公 平 、 合 
理 的 防爆 电器 标准 做 出 表率 ,为 中 国 矿业 之 崛起 而 奋斗 ! 

[供稿 单位 :中 国 . 电光 防爆 电气 有 限 公 司 】 
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BK A KELER 
一 一 江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 


一 \ 公 司 概况 

江苏 上 上 电缆 集团 (以 下 称 上 上 集团 ) 是 集 科 、 工 、 贸 为 
一 体 的 省 级 企业 集团 ,拥有 国家 一 流 博士 后 科研 工作 站 , 产 
品 涵盖 高 压 . 中 压 、 低 压 及 塑料 、 橡 胶 电线 等 ,是 一 家 电线 电 
缆 专 业 性 生产 企业 。 集 团 占 地 面积 27 万 m ,建筑 面积 16 
万 m ,生产 规模 达 60 亿 元 。 

多 年 来 ,上 上 集团 以 “追求 捍 越 \ 永 无 止境 ”为 理念 ,以 
“三 高 一 低 " 为 目标 ,持续 高 起 点 的 技术 改造 和 全 员 参 与 的 
质量 改进 ,尤其 在 企业 管理 方面 下 功夫 。 功 夫 不 负 有 心 人 ， 
如 今 ,上 上 集团 以 优秀 的 企业 管理 著称 于 行业 ,以 优质 的 品 
牌 形象 闻名 于 客户 。1996 年 上 上 集团 相关 产品 被 评 为 “ 江 
苏 省 名 牌 产 品 ” 以 来 ,连续 7 年 被 认定 为 “江苏 省 重点 名 牌 
产品 ”、2003 年 获 “ 国 家 免检 产品 ”、2004 年 又 获得 “中 国名 
牌 ”“ 全 国 守 信用 、 重 合同 企业 ”、2006 年 获得 中国 驰 名 商 
tr” 等 一 系列 荣誉 。 

二 ,重视 品牌 建设 ,打造 上 上 精品 

多 年 来 ,上 上 集团 始终 坚持 以 质量 求 发 展 , 视 质量 为 企 
业 的 生命 。 企 业 长 期 坚持 以 质量 管理 为 核心 ,不 断 完 善 激 
励 约束 机 制 ,广泛 开展 QC 小 组 、 岗 位 练兵 免检 员工 评比 、 
职工 技能 评定 等 活动 ,努力 提高 员工 质量 意识 ,营造 了 全 员 
参与 的 良好 氛围 。 通 过 滚动 实施 精品 工程 ,借助 信息 化 工 
程 的 推动 ,公司 产品 质量 得 到 持续 提高 。 公 司 2004 ERIR 
全 国 质量 管理 先进 企业 ,2005 年 获得 全 国 实施 卓越 绩效 模 
式 先进 企业 。 在 加 强 产品 质量 管理 的 同时 ,企业 技术 改造 
有 效 投入 不 断 加 码 , 仅 2003 年 启动 的 一 、 二 期 技术 改造 就 
耗资 达 1.2 亿 元 ,进口 装备 占 总 增加 设备 的 50% 以 上 , 正 是 
在 硬件 上 高 起 点 的 投入 ,给 企业 的 品牌 建设 增添 了 活力 , 推 
动 了 企业 快速 发 展 。 

三 .坚持 自主 创新 ,提高 企业 核心 竞争 力 

缺乏 自主 创新 就 推 不 出 有 市 场 兖 争 力 的 产品 ,缺乏 核 
心 技术 关键 技术 的 产品 企业 只 能 处 于 被 动 地 位 , 打 价格 战 
在 所 难免 ,长 此 下 去 企业 很 难 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞争 中 站 
稳 脚跟 。 不 断 进行 “自主 创新 ”是 企业 生存 与 发 展 的 基础 。 


通过 对 市 场 发 展 趋势 的 研究 ,科学 确定 研发 产品 ,上 上 
集团 以 国际 高 端 技术 为 目标 ,运用 自主 开发 、 产 学 研 相 结合 
的 多 种 措施 ,充分 利用 国家 政策 ,使 一 大 批 高 技术 含量 、 高 
附加 值 的 特种 电缆 产品 迅速 开发 并 快速 进入 市 场 , 现 已 成 
为 企业 新 的 经 济 增长 点 ,同时 通过 基础 材料 研究 、 高 端 产 品 
的 开发 锻炼 造就 了 一 批 技术 骨干 。 目 前 企业 拥有 国家 级 高 
新 技术 产品 10 多 项 ,7 项 填补 国家 空白 、 获 得 专利 20 余 项 ， 
实施 过 10 多 项 国家 、 省 火炬 、 重 点 技 改 项 目 , 现 高 新 技术 产 
品 占 总 产值 的 70% 。 上 上 集团 针对 磁悬浮 列车 国产 化 三 大 
部 件 之 一 一 一 长 定子 绕组 电费 及 核电 站 电缆 \ 海 军 新 型 装 
备用 消 磁 电缆 等 产品 的 开发 已 与 国际 当今 线 缆 发 展 的 前 沿 
技术 接轨 。 

四 、 全 方位 .多 层次 地 加 强人 才 建 设 

市 场 竞争 的 实质 就 是 人 才 的 兖 争 。 对 此 ,上 上 集团 诈 
先 在 高 端 人 才 的 使 用 上 确立 了 “不 求 所 有 ,但 求 所 用 ,不 求 
所 在 、 但 求 所 得 "的 引 才 观念 。 能 引进 的 引进 ,不 能 引进 的 
合作 ,实施 高 端 人 才 的 柔性 管理 。 其 次 是 自主 培养 一 批 一 
线 技术 、 管 理 的 队伍 ,使 之 成 为 推动 企业 发 展 的 中 坚 力量 。 
在 各 种 电缆 专业 院 校 (读本 科 、 大 专 ,技校 ) 学 习 的 上 上 集团 
人 员 现 已 高 达 60 多 名 ,这 些 人 员 学 成 回归 后 经 过 一 、 二 年 
的 锻炼 ,不 少 人 员 将 会 成 为 技术 、 管 理 骨干 。 再 次 是 造就 一 


支 “ 技 术 过 硬 " 的 一 线 员工 队伍 。 公司 现 有 40 多 名 同志 和 被. 


评定 中 级 技工 高 级 技工 技师。 十 一 五 "的 目标 就 是 技师 
达 2% ,高 级 技工 达 5% , 中 级 技工 要 达 20% 。 在 公司 内 部 
只 要 对 “上 上 ”有 用 的 人 ,都 被 看 作 是 人 才 , 为 每 一 个 有 才能 
的 人 提供 舞台 ,有 多 少 能 力 提供 多 大 的 舞台 。 采 取 各 种 有 
效 措施 ,建立 和 储备 各 类 人 才 梯 队 ,为 企业 获得 快速 发 展 打 
好 基础 。 

困难 与 机 遇 并 存 ,在 以 后 的 发 展 进程 中 ,上 上 集团 将 继 
续 坚 持 技术 进步 ,不断 发 展 壮 大 自己 ,不 断 提 高 企业 的 核心 
竞争 力 , 争 做 行业 状元 、 创 百年 老 店 ,为 民族 工业 的 发 展 、 为 
建立 和 谐 社会 做 出 自己 更 大 的 贡献 。 

[供稿 单位 :江苏 上 上 电缆 集团 ] 


把 握 机 遇 创新 实干 ”实现 跨越 发 展 
一 一 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 


一 .公司 概况 

四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 的 前 身 为 原 机 械 工业 
部 直属 企业 一 一 东方 绝缘 材料 厂 , 公司 始 建 于 1966 年 ， 
2005 年 5 月 被 广州 高 金 集 团 公司 收购 ,2007 年 3 月 更 名 为 
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四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公司 ,公司 剥离 了 非 主 营业 务 ， 
目前 拥有 四 川 东方 绝缘 材料 股份 有 限 公 司 、 绵 阳 东 方 绝缘 
漆 有 限 责 任 公司 、 纺 阳 东 方 绝缘 制品 有 限 责任 公司 等 五 家 
全 资 子 公司 。 公 司 占 地 面积 53 万 m (800 余 亩 ) ,注册 资本 


1.69 亿 元 ,资产 总 值 8 亿 元 ,年 生产 能 力 达 60 000t。2006 
年 , 东 材 科技 集团 有 限 公司 实现 工业 总 产值 10. 3 亿 元 , 利 
税 总 额 4 800 万 元 。 

公司 拥有 被 国家 发 改 委 等 五 部 委 认 定 的 国家 认定 企业 
技术 中 心 ,组 建 了 博士 后 科研 工作 站 ,2007 年 4 月 国家 科技 
部 批准 以 公司 为 依托 单位 组 建 的 国家 绝缘 材料 工程 技术 研 
究 中 心 列 人 2006 年 国家 工程 技术 研究 中 心 组 建 计 划 。 
2006 年 被 四 川 省 七 部 门 联合 认定 为 30 家 “ 四川 省 建设 创新 
型 企业 试点 企业 ”之 一 ,2007 年 3 月 被 四 川 省 知识 产权 局 、 
四 川 省 经 济 委员 会 等 六 部 门 授予 “四 川 省 自主 知识 产权 优 
势 企 业 ”。 

二 ,管理 创新 ,为 企业 发 展 注 入 新 活力 

面临 着 经 济 跨越 式 发 展 和 市 场 激励 竞争 带 来 的 压力 和 
严峻 挑战 ,新 的 机 制 和 管理 模式 的 成 功 引 进 ,为 企业 注入 新 
的 活力 。 主 要 做 法 是 :建立 一 套 机 制 , 构 建 四 大 平台 ,实现 
六 个 调整 。 

建立 一 套 机 制 :就 是 建立 一 套 适 应 市 场 竞争 的 激励 机 
制 。 目 前 公司 从 利益 分 配 人 手 ,建立 了 针对 市 场 销 售 人 员 、 
技术 研发 人 员 以 鼓励 创新 和 创造 为 核心 的 激励 机 制 , 给 每 
一 位 职工 一 片 驰 对 发 展 的 天 地 。 谁 的 工作 干 得 好 , 谁 的 收 
人 就 多 ; 谁 对 企业 的 贡献 大 , 谁 的 收入 就 高 。 

构建 四 大 平台 :一 是 构建 以 人 才 为 中 心 的 人 力 资 源 平 
台 : 人 是 企业 发 展 的 决定 性 因素 。 公 司 要 构建 < 以 人 为 本 ”的 
人 力 资源 平台 ,始终 把 人 力 资本 作为 公司 的 第 一 资本 ,团结 
众多 优秀 人 才 ,充分 发 挥 他 们 的 潜能 ,为 公司 创造 价值 。 二 
是 构建 以 客户 为 中 心 的 市 场 营销 平台 :建立 完善 的 市 场 萌 销 
网 络 ,牢固 树立 “ 身 在 绵阳 , 心 在 市 场 ; 人 在 公司 , 心 在 用 户 ” 
的 客户 服务 理念 ,牢固 树立 “订单 就 是 命令 ,合同 就 是 老大 ” 
的 市 场 观念 ,为 用 户 提 供 “ 方 便 \ 满 意 、 放 心 ”的 服务 。 三 是 构 
建 以 自主 创新 为 中 心 的 技术 研发 平台 :建立 高 水 平 的 以 自主 
创新 为 中 心 的 技术 创新 体系 ,公司 依托 “博士 后 科研 工作 
站 ”、“ 国 家 级 企业 技术 中 心 ”" 和 “国家 绝缘 材料 工程 技术 研 
究 中 心 ”搭建 新 产品 开发 平台 ,组 建 由 博士 ,硕士 ,高 级 工程 
师 为 课题 负责 人 的 产品 研发 队伍 ,不 断 开发 出 技术 先进 ,市 
场 急 需 的 新 产品 ,为 公司 经 济 的 持续 增长 发 挥 越 来 越 大 的 效 
益 。 四 是 构建 以 成 本 和 质量 为 中 心 的 产品 制造 平台 :公司 将 
大 力 调 整 产 业 结构 和 产品 结构 ,做 强 做 大 绝缘 材料 这 块 主 
业 。 公 司 通 过 加 大 投入 、 扩 大 产能 ,优先 发 展 电容 器 丙 膜 、 超 
厚 型 聚 酯 薄膜 特种 工程 塑料 .电工 云母 带 等 高 科技 产品 ,使 
它们 成 为 支撑 公司 发 展 的 拳头 产品 ,把 “东方 ”品牌 打造 成 国 
内 国际 知名 的 品牌 ,为 公司 未 来 的 发 展 打 下 坚实 的 基础 。 

实现 六 个 调整 :一 是 组 织 结构 的 调整 :就 是 要 适应 新 的 
发 展 形势 ,使 公司 的 组 织 结构 反应 速度 更 快 ,运行 效率 更 
高 。 二 是 人 员 结 构 的 调整 ;就 是 要 用 忠诚 企业 、 爱 岗 散 业 、 
年 富力 强 、 素 质 过 硬 的 人 。 三 是 市 场 结构 的 调整 :就 是 要 使 
公司 资源 向 市 场 潜 力 大 的 区 域 进行 倾斜 。 四 是 产品 结构 的 
调整 :就 是 自主 创新 ,开发 技术 含量 高 市场 前 景 好 、 获 利 能 
力 强 的 产品 。 五 是 客户 结构 的 调整 :就 是 实施 大 客户 管理 ， 
对 公司 成 长 贡献 率 大 的 客户 要 给 予 政 策 倾斜 和 资源 保障 ， 


逐步 培养 战略 伙伴 关系 。 六 是 文化 结构 的 调整 :就 是 把 东 
材 原 有 的 企业 文化 精髓 与 民营 企业 先进 的 经 营 理念 .灵活 
的 运行 机 制 有 机 地 结合 , 互 为 补充 ,充分 融合 ,产生 新 的 文 
化 效应 。 

三 技术 创新 , 迈 上 腾飞 之 路 

1. 抓 新 产品 .新 项 目 开发 ,推动 产品 结构 调整 

公司 在 改造 老 产 品 的 同时 ,瞄准 国际 国内 先进 水 平 ,把 
主要 精力 放 在 新 产品 开发 和 市 场 开发 上 ,针对 当时 产品 结 
构 的 现状 ,提出 了 一 抓 眼前 短 、 平 , 快 项 目 ,尽早 为 公司 创造 
效益 ;二 抓 长 远 发 展 ,眼光 瞄准 杜邦 、 东 丽 等 国际 大 公司 , 研 
发 高 水 平 产品 。 

目前 公司 产品 结构 已 逐步 趋 于 合理 ,所 生产 的 近 50% 
的 产品 是 “十 五 "以 来 所 研制 的 新 产品 , 占 销售 收入 的 60% 
以 上 。 原 来 许多 普通 的 聚 酯 薄膜 产品 已 基本 上 由 新 产品 
一 “特种 聚 酯 薄膜 产品 所 替代 。 聚 丙烯 薄膜 的 新 产品 已 超 
过 了 同类 全 部 产品 销售 收入 的 50% 。 云 母 带 产品 全 部 由 新 
产品 当家 。 绝 缘 漆 的 新 产品 随 着 引进 日 本 技术 与 配方 ,也 
实现 了 绝缘 漆 新 产品 销售 收入 占 绝缘 漆 总 销售 收入 的 30% 
以 上 。 层 压 产 品 也 已 逐步 被 新 型 的 耐 高 温 复 合 材料 产品 所 
RE. 

2005 ~ 2006 年 ,企业 开发 新 产品 35 个 ,新 技术 内 部 立 
项 34 项 (已 经 完成 21 项 目 ) ,其 中 承担 的 国家 “十 五 ”科技 
攻关 计划 项 目 《特种 纳米 电磁 线 漆 制 备 技术 》 ,两 项 国家 
863 计划 项 目 《特种 聚 酯 薄膜 工程 化 研究 》 《多 相 复合 导 磁 
特种 层 压 板 研究 》, 已 通过 科技 部 组 织 的 验收 ;国家 发 改 委 
企业 研发 能 力 平台 建设 项 目 《 新 型 无 亢 阻 燃 树脂 研发 能 力 》 
已 通过 国家 发 改 委 组 织 的 验收 。 

正在 进行 的 国家 ,省 ,市 重点 研发 项 目 有 :国家 军工 863 
计划 项 目 “ 高 性 能 轻 质 、 高 强 材料 技术 一 一 低 成 本 、 高 强 、 耐 
热 耐 辐 照 树脂 基体 合成 及 复合 材料 ” ,国家 科技 支撑 计划 项 
目 “ 替 代 含 溴 阻 燃 材 料 的 系列 产品 开发 及 产业 化 ” , 四川 省 
行业 平台 技术 创新 专项 项 目 “ 显 示 面 板 薄膜 材料 涂 布 固 化 
成 套 技术 ”以 及 四 川 省 专利 技术 实施 项 目 和 四 川 省 科技 攻 
关 计 划 等 。 

2. 大 力 发 展 核心 技术 ,拥有 更 多 自主 知识 产权 

拥有 自己 的 核心 技术 ,核心 产品 和 自主 知识 产权 ,增强 
市 场 的 竞争 能 力 ,是 公司 的 战略 思想 。 公 司 技术 发 展 经 历 
了 初级 自行 研制 加 仿制 .引进 国外 先进 技术 、 发 展 企业 核心 
技术 三 个 阶段 ,现在 处 于 引进 技术 消化 吸收 基础 上 的 二 次 
创新 发 展 核心 技术 的 阶段 。2005 ~ 2006 年 两 年 间 申 请 国家 
发 明 专利 6 项 ,获得 国家 专利 授权 的 专利 6 项 。 

3. 走 产 学 研 并 举 道路 ,催生 成 果 效 益 转化 

强调 产 ,学 、 研 相 结合 ,突出 以 应 用 为 主 ,加 快 科技 成 果 
向 生产 力 和 战斗 力 的 转化 。 公 司 与 中 国 科 学 院 化 学 研究 
所 、 四 川 大 学 .华东 理工 大 学 等 十 几 所 大 专 院 校 和 科研 院 所 
建立 了 产 , 学 、 研 联合 研发 关系 ,公司 的 新 产品 开发 能 力 在 
国内 同行 业 明 显 处 于 优势 地 位 。 公 司 还 通过 企业 与 拔尖 人 
才 、 企 业 与 企业 、 企 业 与 高 校 院 所 之 间 的 “ 强 强 联合 " ,积极 
促进 学 术 交流 互补 .学科 交 叉 渗透 .研究 领域 拓宽 ,保证 了 
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规模 的 扩大 与 效益 的 提高 。 

4. 培养 青年 技术 带头 人 、 壮 大 科技 队伍 

公司 十 分 重视 青年 技术 带头 人 的 培养 , 较 早 地 认识 到 
企业 竞争 市 场 竞 争 ,其 本 质 是 人 才 的 欧 争 ,因而 开展 行 之 
有 效 的 工作 ,通过 每 年 接受 大 学 生 储备 人 才 ,通过 高 校 学 历 
教育 、 出 国 进 修 培养 人 才 , 通 过 与 高 等 院 校 科研 院 所 的 合 
作 造 就 人 才 , 通过 技术 引进 、 技 术 改 造 和 技术 创新 锻炼 人 
才 。 通 过 几 年 的 努力 , 现 公司 已 培养 出 在 行业 中 八大 类 产 
品 及 相关 专业 有 和 较 高 影响 、 较 高 水 平 的 青年 技术 带头 人 。 

四 发 展 前 景 规划 

经 过 民营 化 改造 后 的 东 材 科技 集团 有 限 公司 ,其 资金 
实力 、 研 发 能 力 倍增 ,新 的 经 营 机 制 和 民营 企业 的 管理 模式 
使 企业 获得 巨大 活力 ,使 企业 具备 了 向 着 更 高 目标 和 更 广 
领域 发 展 的 条 件 。 


在 创新 中 前 进 


公司 将 以 国家 认定 企业 技术 中 心 、 博 士 后 科研 工作 站 
和 新 批准 的 国家 绝缘 材料 工程 技术 研究 中 心 搭建 的 研发 平 
人 台 , 坚 持 绝缘 材料 为 主 营 ,发 展 无 次 阻 燃 共性 技术 ,打破 欧 
盟 两 禁令 形成 的 贸易 壁垒 ,扩大 产品 出 口 份额 ;建立 绝缘 材 
料 系 统 研究 体系 (EIS) ,改变 目前 只 提供 单一 或 某 几 种 产品 
的 现状 ,实现 绝缘 结构 的 整体 销售 ;研究 产品 标准 体系 , 产 
品 标准 与 国际 接轨 ,将 核心 技术 标准 化 ;重点 开发 和 发 展 高 
介 电 性 能 与 高 力学 性 能 、 高 导热 .节能 环保 型 及 交流 变频 绝 
缘 材 料 制造 技术 及 特种 聚 酯 薄膜 制造 技术 和 特种 绝缘 材料 
检测 技术 ,推进 行业 技术 进步 。 

公司 已 完成 股份 制 改制 ,力争 2009 年 上 市 。 公 司 将 会 
利用 资本 市 场 募集 到 的 资金 做 大 做 强 绝缘 材料 产业 ,为 绝 
缘 材 料 行业 发 展 做 出 贡献 。 

【供稿 单位 :四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 ] 


在 前 进 中 发 展 


一 一 哈尔滨 锅炉 三 有 限 责 任 公司 


一 ,公司 概况 

MRAP) ARREARS RARER 
(1954 年 建 厂 ) 。 公 司 以 设计 制造 50 ~ 1 OOOMW 火力 发 电 
锅炉 为 主导 产品 ,并 设计 制造 锅炉 和 汽轮机 辅 机 .电站 阀 
门 ` 石 化 容器 、 核 电 设备 、 工 业 锅炉 以 及 军工 等 产品 ,是 国内 
生产 能 力 最 大 、 最 具 规 模 的 发 电 设备 制造 企业 ,电站 锅炉 年 
生产 能 力 已 达 20 000MW 以 上 。 公 司 占 地 面积 76 万 m , 建 
筑 面积 30 万 m ,拥有 各 类 设备 4 229 台 ( 套 )。 截 止 2006 
年 末 , 已 累计 生产 电站 锅炉 910 台 /125 078.5MW, 约 占 国产 
火电 装机 容量 的 35% ,并 设计 制造 了 各 种 不 同 容量 和 不 同 
形式 的 锅炉 .汽轮机 辅 机 1 000 余 台 ,装备 了 全 国 200 多 个 
电厂 ,部 分 产品 出 口 20 多 个 国家 和 地 区 。 

哈尔滨 锅炉 三 有 限 责任 公司 (以 下 简称 哈 锅 ) 各 项 体系 
健全 ,产品 技术 先进 ,工程 质量 优良 ,服务 水 平一 流 ,在 国内 
外 客户 中 享有 很 高 信誉 。 公 司 拥有 A 级 锅炉 和 ARI 级 压 
力 容器 设计 制造 许可 证 ,民用 核 承 压 设备 制造 资格 许可 证 ， 
美国 机 械 工程 师 学 会 (ASME ) 颁发 的 动力 锅炉 (“S ) .压力 
容器 (“U”) 应力 分 析 压 力 容 器 (“U2”) 设计 制造 授权 证 书 
和 法 规 钢印 ,ASME 核电 产品 N、NPT 授权 证 书 及 NS 认证 证 
书 ,以 及 IS09001 质量 体系 认证 资格 证 书 、ISO14001 环境 管 
理 体 系 认证 证 书 和 OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认 
证 证 书 。 此 外 ,还 先后 获得 了 国家 一 级 企业 、 国 家 质量 管理 
奖 、 全 国企 业 管 理 优秀 奖 (金马 奖 )、 中 国 环境 保护 产业 骨干 
企业 、 哈 锅 牌 电站 锅炉 全 国 用 户 满意 产品 、 中 国 诚信 和 经营 企 
业 等 一 系列 荣誉 称号 ,并 连续 3 年 荣获 “全 国 质 量 效益 型 先 
进 企 业 ” 称 号 ,被 中 国 质 量 协会 授予 “全 国 质量 效益 型 先进 
企业 特别 奖 ”。 

哈 锅 作为 国家 大 型 电站 锅炉 的 科研 与 开发 基地 , 目 20 
世纪 80 年 代 初 从 美国 CE 公司 引进 亚 临 界 参数 控制 循环 饥 
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炉 设 计 制 造 技术 以 来 ,相继 开发 研制 出 适应 不 同 燃料 的 
300 ~ 600MW 优化 型 亚 临界 参数 自然 循环 与 控制 循环 锅炉 
产品 系列 。300 ~ 600MW 优化 型 亚 临界 参数 锅炉 系列 产 
品 ,50 ~150MW 大 型 循环 流 化 床 锅炉 的 设计 、 制 造 能 力 在 
国内 处 于 领先 地 位 。 近 年 来 ,为 适应 电力 市 场 向 大 容量 、 高 
参数 方向 发 展 的 需求 ,积极 与 国外 著名 公司 合作 或 自主 创 
新 ,开发 了 600 ~ 1 000MW 超 临 界 、 超 超 临 界 及 300MW 等 
级 大 型 循环 流 化 床 锅炉 的 设计 和 制造 技术 ; 配 200MW 容量 
以 上 亚 临 界 . 超 临界 和 超 超 临 界 参数 机 组 高 加 及 配 300 ~ 
1 000MW 等 级 容量 机 组 除 氧 器 设计 制造 技术 。 同 时 , 哈 锅 
还 以 环保 为 主题 , 紧 跟 世界 能 源 技术 发 展 方向 ,在 开发 高 
效 、 清 洁 煤 燃烧 技术 方面 取得 了 显著 成 果 。 研 制 成 功 大 型 
循环 流 化 床 锅炉 . 增 压 流 化 床 锅炉 .燃气 蒸汽 联合 循环 余热 
锅炉 、D 型 燃油 锅炉 、 低 温 核 供 热 装置 .大 型 蒸 氨 塔 `. 气 化 炉 
等 具有 国际 先进 水 平 的 新 产品 ,使 哈 锅 电站 锅炉 、 锅 炉 及 汽 
轮机 辅 机 和 石化 容器 设计 制造 技术 迅速 跨 和 人 世界 先进 水 平 
行列 。 国 产 首 台 100 万 kW 超 超 临 界 锅炉 、 国 产 首 台 60 万 
kW 超 超 临界 锅炉 、 国 产 首 台 30 万 kW 循环 流 化 床 锅炉 及 
多 煤 种 、 系 列 化 30 万 kW、60 万 kW 亚 临界 锅炉 、 核 电 、9FA 
级 大 型 余热 锅炉 …… 这 诸多 新 产品 的 相继 问世 与 投产 ,让 
哈 锅 始终 站 在 行业 新 产品 开发 的 最 前 沿 。 

二 ,技术 升级 ,巩固 领先 地 位 

超 临界 HEAR RAR BK AAS, 
环保 性 能 好 技术 水 平 高 等 特点 ,是 国际 上 燃 煤 电站 锅炉 的 
重要 发 展 方向 ,市 场 前 景 十 分 广阔 。 为 提高 核心 竞争 力 , 抢 
占 竞 争 制高点 , 哈 锅 在 成 功 引 进 代 表 世 界 最 先进 水 平 60 万 
~100 万 kW 超 临 界 、 超 超 临 界 锅 炉 技 术 之 后 ,认真 消化 和 
吸收 引进 技术 ,加快 市 场 需求 的 高 效 、 节 能 、 环 保 新 产品 的 
国产 化 步伐 ,加 快 产品 的 升级 换代 ,进一步 保持 和 巩固 了 产 


品 在 国内 的 领先 地 位 。 特 别 是 国家 “十 五 ”863 计划 “ 超 超 
临界 燃 煤 发 电 技 术 ” 课 题 的 依托 工程 、 超 超 临 界 国产 化 示范 
项 目 玉环 电厂 一 期 2 台 100 万 kW 机 组 的 成 功 投 运 和 国产 
首 台 营口 60 万 kW 超 超 临 界 机 组 锅炉 项 目 受 热 面 专题 攻关 
的 结束 , 哈 锅 快速 实现 了 电站 锅炉 由 亚 临 界 向 超 临界 再 向 
超 超 临 界 锅炉 的 产品 结构 转变 ,标志 着 哈 锅 在 我 国 超 超 临 
界 锅炉 制造 领域 率先 实现 制造 全 部 国产 化 。 在 目前 世界 最 
先进 的 超 超 临界 机 组 中 ,玉环 项 目 性 能 考核 试验 结果 表明 ， 
机 组 主要 技术 指标 达到 了 国际 先进 水 平 , 创 出 了 多 项 “全 国 
之 最 ” :锅炉 效率 为 93. 88% , 主 蒸汽 参数 为 600% RAK 
力 26.25MPa; 热 效率 达到 45.4% , 比 60 万 kW 超 临 界 机 组 
提高 3% 以 上 ;机 组 的 发 电 煤 耗 为 270.6g/kW，h, 比 60 万 
kW 亚 临 界 机 组 降低 18g/kW - h; 烟 气 中 NOX 的 排放 浓度 
为 270mg/m , 优 于 国家 排放 标准 。 该 机 组 的 能 耗 和 污染 物 
排放 指标 达到 了 当今 世界 同类 型 机 组 的 先进 水 平 ,高 效 、 节 
能 、 环 保 的 优势 得 以 充分 体现 。 

三 ,自主 创新 ,夯实 发 展 基础 

哈 锅 在 与 国外 知名 公司 合作 过 程 中 认识 到 ,引进 只 是 
手段 ,自主 研发 才 是 根本 ,只 输血 不 造血 发 展 就 没有 后 劲 ， 
现代 企业 必须 以 自主 开发 为 主 ,掌握 核心 技术 。 观 念 决定 
行动 , 哈 锅 公司 积极 适应 市 场 变 化 ,不 断 加 大 科技 创新 力 
度 , 以 满足 市 场 需 求 为 先导 ,提高 科技 水 平和 创新 能 力 , 抢 
占 市 场 制高点 ,走出 了 一 条 “ 产 学 研 ” 相 结合 之 路 。 近 10 年 
来 , 哈 锅 已 有 30 多 项 科研 成 果 获 国家 级 奖励 ， 哈 锅 牌 " 产 
品 成 为 中 国 加 和 人 WTO 推荐 产品 ,成 为 让 用 户 信赖 、 在 市 场 
上 叫 得 响 的 品牌 。 从 建 厂 初期 的 5 万 kW 高 压 锅 炉 到 现今 
100 万 kW 超 超 临界 锅炉 , 哈 锅 坚 持 自 主创 新 ,实现 了 主导 
产品 的 升级 换代 ,为 企业 更 大 的 发 展 增添 了 后 劲 。 在 技术 
引进 、 消 化 吸收 的 基础 上 ,不 断 完 善 和 优化 产品 结 梅 ,加 大 
自主 知识 产权 产品 的 开发 力度 , 现 已 成 功 开发 了 1 000MW 
超 超 临界 烟煤 锅炉 、1 000MW 超 超 临界 褐 煤 锅炉 .600MW 
墙 式 切 圆 燃烧 超 临 界 锅炉 .600MW 等 级 塔 式 布置 超 临 界 褐 
煤 锅 炉 ( 配 风扇 磨 ) .600MW 开 型 布置 超 临 界 褐 煤 锅炉 ( 配 
风扇 磨 ) .600MW 超 临界 W 火焰 锅炉 350MW 超 临 界 锅炉 、 
350MW 亚 临界 褐 煤 锅 炉 等 新 技术 ,使 主导 产品 保持 国内 领 
先 水 平 ,跻身 国际 先进 行列 。 

四 、 拓 展 领域 ,再 树 行 业 丰 碑 

作为 世界 产 煤 和 用 煤 大 国 , 燃 煤 发 电 目 前 仍 在 我 国电 
源 结构 中 占据 主导 地 位 。 长 期 以 来 , 燃 煤 带 来 的 环保 问题 
一 直 是 火电 发 展 之 痛 。 循 环流 化 床 锅炉 具有 优越 的 燃烧 和 
环保 特性 ,能 够 在 煤炭 燃烧 过 程 中 有 效 控 制 氮 化 物 和 硫化 
物 的 排放 ,有 效 减 少 对 大 气 的 污染 。 同 时 ,循环 流 化 床 锅炉 
具有 较 高 的 燃烧 效率 和 很 好 的 燃料 适应 性 ,多 种 锅炉 不 能 
燃烧 的 煤 泥 、 煤 古 石 等 均 能 充分 燃烧 。 此 技术 的 开发 和 应 
用 对 于 洁净 煤 发 电 技术 的 发 展 起 到 了 有 力 的 推动 作用 。 

哈 锅 从 20 世纪 90 年 代 开 始 涉足 绿色 环保 发 电 设备 
一 一 循环 流 化 床 (CFB) 锅炉 领域 ,与 有 关 科 研 院 所 和 高 等 
院 校 强 强 联合 ,通过 自主 创新 增强 发 展 后 劲 , 走 出 了 一 条 
“ 产 学 研 ” 相 结合 之 路 。“ 九 五 ”时 期 , 哈 锅 承担 的 “电站 锅 


炉 喷 钙 脱 硫 成 套 技术 工程 化 ”、“10 万 kW 等 级 循环 流 化 床 
成 套 设 计 及 煤气 蒸汽 联 产 装置 研究 "等 5 项 国家 重点 科技 
攻关 项 目 全 部 顺利 完成 。 在 国家 “十 五 ”科技 攻关 项 目 中 ， 
他 们 更 是 拿 到 了 一 批 对 公司 今后 发 展 具 有 重要 意义 的 课题 
一 一 “13.5 万 kW 循环 流 化 床 锅炉 " “20 万 kW 循环 流 化 
床 锅炉 方案 设计 ”等 ,都 是 国家 科技 部 清洁 能 源 行动 计划 的 
重点 。 

1999 年 , 哈 锅 与 ALSTOM 公司 签订 了 220 ~ 410th 级 
( 含 135MW 再 热机 组 ) 循 环流 化 床 锅炉 的 技术 引进 合同 ,成 
为 当时 国内 惟一 一 家 引进 135MW 再 热机 组 CFB 技术 的 制 
造 厂 ,标志 着 技术 登 上 了 一 个 新 的 台阶 。2000 年 10 月 拿 到 
国内 首 批 河 南 新 乡 、 开 封 两 个 工程 的 4 台 440t/h 超 高 压 带 
再 热机 组 合同 ,目前 已 顺利 实现 商业 运行 。 截 止 目前 , 哈 锅 
共有 27 台 135MW 机 组 和 19 台 50MW 机 组 正式 投入 商业 

2003 年 , 哈 锅 与 云南 开 远 电厂 签订 国内 首 台 
300MWCFB 锅炉 供 货 合同 ,该 产品 于 2006 年 6 月 顺利 通过 
168h 试 运行 ,标志 着 循环 流 化 床 锅炉 已 经 进入 了 中 国电 力 
主力 机 组 行列 。 

在 引进 技术 的 同时 , 哈 锅 不 遗 余力 地 进行 自 有 技术 开发 
工作 , 与 西安 热 工 研究 院 合作 开发 研制 了 国产 100MW、 
210MW CFB 锅炉 ,安装 在 江西 分 宜 发 电厂 , 均 已 成 功 投 入 商 
业 运 行 。2006 年 5 月 ,又 与 江西 分 宜 发 电厂 签订 了 国内 首 
台 容量 最 大 的 具有 自主 知识 产权 的 330MW 锅炉 供 货 合 同 。 

截至 目前 , 哈 锅 已 累计 签订 30 万 kW 级 以 下 不 同 容 量 
的 “绿色 锅炉 ”100 余 台 ,在 国内 大 容量 循环 流 化 床 锅炉 市 
场 中 占有 超过 70% 的 份额 ,已 经 成 为 名 副 其 实 的 绿色 锅炉 
生产 基地 ,为 我 国 燃 煤 发 电机 组 环保 事业 做 出 了 积极 贡献 。 
国产 首 台 30 万 kW 循环 流 化 床 锅炉 开 远 电厂 1 号 机 组 锅炉 
顺利 投入 运行 ,成 为 目前 世界 上 容量 最 大 、 技 术 最 先进 的 
“绿色 锅炉 ”。 : 

提升 产能 ,满足 用 户 需 求 

近年 来 电力 市 场 需 求 的 快速 增长 ,为 哈 锅 的 发 展 带 来 
了 难得 的 机 遇 。 为 满足 用 户 要 求 ,严格 兑现 产品 合同 Pa 
公司 加 快 了 生产 结构 调整 步伐 , 积极 优化 内 外 部 资源 配置 ， 
核心 生产 能 力 得 以 快速 提升 。 新 建 了 2 万 余 m 的 十 厂房 ， 
实施 了 三 辊 简 卷 板 机 、 马 革 型 焊 机 、 卧 式 成 排 弯 管 机 、8 x Om 
FE E RHE A sh LAR MPM 机 加 中 心 等 技术 改造 项 目 ， 
持续 发 展 能 力 显 著 增 强 。 通 过 产品 结构 调整 , 技 措 技 改 项 
目的 实施 , 哈 锅 公 司 生 产能 力 三 年 迈 出 三 大 步 :2003 年 超过 
500 万 kW, 2004 年 突破 1 000 万 kW,2005、2006 年 超过 
2 00077 kW ,实现 了 产能 的 “三 级 跳 ”。 

企业 发 展 , 科 技 为 先 。 哈 锅 在 不 断 创 新 科技 的 基础 之 
上 ,坚持 走 自我 发 展 之 路 ,技术 水 平生 产能 力 不 断 提高 。 
展望 未 来 , 哈 锅 将 以 科技 为 先导 ,进一步 加 大 创新 工作 力 
度 ,在 国家 发 展 循环 经 济 、 建 设 资源 节约 型 和 环境 友好 型 社 
会 的 过 程 中 ,发挥 支 撑 发 展 . 引 领 发 展 的 作用 ,为 国家 电力 
建设 事业 做 出 更 大 的 贡献 。 

[供稿 单位 :哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 ] 
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锐意 创新 求 发 展 ”凭借 实力 攀高 峰 
一 一 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 


一 、 公 司 概况 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 (以 下 简称 力 成 电气 ) 是 原 
国家 电力 部 ,机械 工业 部 确定 的 高 ,低压 成 套 开关 设备 定点 
生产 企业 ,是 宁夏 回族 自治 区 科 委 认定 的 高 新 技术 企业 , 自 
治 区 政府 重点 扶持 的 28 家 骨干 企业 ,也 是 宁夏 回族 自治 区 
规模 最 大 的 机 电 一 体 化 配 电 设备 生产 企业 。 公 司 始 建 于 
1997 年 ,拥有 坚强 有 力 的 领导 核心 和 一 支 高 知识 结构 的 职工 
队伍 ,在 258 名 职工 中 ,有 高 .中 级 专业 职称 的 37 人 ,大 专 以 
上 文化 程度 职工 占 职工 总 人 数 的 75% 。 在 中 国 西部 , 力 成 拥 
有 十 多 家 销售 机 构 ,产品 销 往 西 部 各 省 区 。 企 业 荣获 中 国民 
营 科 技 企业 自治 区 民营 骨 于 企业 .自治 区 农行 信用 AAA 级 
企业 等 ,是 国家 经 贸 委 “两 网 改造 "重点 推荐 企业 。 公 司 自 创 
建 以 来 ,伴随 着 国民 经 济 的 持续 增长 和 电力 工业 作为 我 国 经 
济 建设 中 优先 发 展 产 业 的 一 员 ,保持 着 快速 发 展 的 趋势 。 近 
几 年 来 , 面 对 行业 内 各 企业 的 不 断 深化 改革 和 结构 调整 , 面 
对 愈演愈烈 的 市 场 竞 争 态势 面 对 高 压 开 关 行 业 的 整体 优势 
和 不 断 提 高 运行 趋势 , 面 对 我 国 经 济 发 展 的 总 体 思 路 “西部 
提速 ,东北 攻坚 ,东部 保持 ,东西 互动 ,拉动 中 部 ”的 重要 机 过 
期 ,位 于 祖国 西部 的 力 成 公司 审时度势 ,如 何 对 公司 内 、 外 环 
境 认 真 研 析 和 准确 定位 ,选择 和 制定 新 的 发 展 战略 ,以 面 对 
新 的 更 大 的 挑战 ,把 握 住 最 佳 的 (市 场 发 展 ) 机 遇 , 使 企业 洛 
着 正确 健康 .快速 的 轨道 良好 运行 。 

力 成 电气 在 国内 同行 业 中 是 最 早 同时 取得 并 同时 通过 
中 国 强制 认证 “CCC” 认 证 、IS09001 质量 管理 体系 认证 、 
ISO14001 环境 保护 体系 认证 .OHSA18001 职业 健康 安全 管 
理 体系 认证 的 企业 。 公 司 先后 被 自治 区 和 国家 工商 局 授予 
“重合 同 守信 用 企业 ”,2003 年 进入 “中 国 最 具 发 展 潜力 百 
强 企业 ”, 同 时 获得 地 市 级 以 上 的 殊荣 上 百 项 。 公 司 所 有 产 
蝇 均 通过 自治 区 以 上 级 鉴定 ,部 分 产品 被 评 为 于 夏 名 牌 产 
品 、 自 治 区 质量 信得过 产品 、 自 治 区 优质 产品 。 

二 产品 构成 及 技术 装备 

力 成 电气 产品 涉及 高 .中 、 低 压 三 大 系列 、16 个 型 号 、 
1 000 多 种 规格 ,在 成 功 引进 开发 了 GCS 抽出 式 开关 柜 技 术 
后 ,2003 年 公司 又 引进 开发 了 KYN28A 一 12z 系列 中 置式 高 
压 开关 柜 ,并 荣获 银川 市 “科学 技术 进步 成 果 奖 ”。2004 年 
上 半年 公司 引进 开发 了 40. SKYV 高 压 预 装 式 变 电站 以 及 引 
进 ABB 公司 技术 并 合作 生产 的 ArTu 型 低压 智能 式 配 电 设 
备 已 正式 开始 生产 ,先进 的 技术 优势 将 使 我 们 迈 向 国内 电 
气 行业 的 领先 地 位 葛 定 坚实 的 基础 。 同 时 为 了 提高 产品 的 
尖端 技术 含量 和 市 场 竞争 能 力 ,我 们 将 逐步 开发 35 ~ 
220kV 的 高 压 产 品 进入 高 压 市 场 。 
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力 成 电气 成 立 10 年 来 ,密切 与 国内 同行 保持 合作 关 
系 。 为 提高 产品 的 制造 能 力 , 公 司 先后 与 ABB 公司 西安 
高 压 电 气 研 究 所 以 及 相关 科研 院 校 建立 合作 关系 ,相继 引 
进 开发 出 ArTu 系列 智能 控制 柜 .KYN28 系列 高 压 中 置 柜 、 
KYN61—40. 5 高 压 开关 柜 .10 ~35kV 箱 式 变电站 系列 等 一 
大 批 竞 争 力 强 的 新 产品 。 

公司 拥有 现代 化 自动 喷涂 流水 线 、 全 自动 数控 折 弯 机 、 
全 自动 数控 冲床 .智能 式 自动 喷枪 、 多 工 位 智能 母线 加 工 机 
等 先进 设备 ,高 起 点 .高 投入 .拥有 过 硬 的 技术 设备 ,为 力 成 
公司 铸造 品牌 葛 定 基础 。 信 息 化 、 智 能 化 的 广泛 应 用 ,使 力 
成 公司 的 产品 在 设计 、 制 造 . 采 购 、 销 售 、 服 务 等 方面 得 到 全 
面 的 改进 和 提升 。 

三 市场 营销 及 团队 建设 

力 成 电气 的 市 场 定位 是 立足 宁夏 ,以 西部 市 场 为 腹地 ， 
逐步 拓展 全 国 市 场 。 经 过 8 年 的 努力 , 力 成 电气 建立 了 完 
善 的 市 场 营销 网 络 体系 ,并 以 诚信 和 务实 的 态度 ,赢得 了 客 
户 的 广泛 赞誉 ,产品 销售 网 络 遍 布 全 国 各 大 、 中 城市 ,并 坚 
持 立 足 西 北 拓展 全 国 、 逐 步 走 向 世界 的 市 场 定位 。 

力 成 电气 为 客户 提供 全 方位 、 多 视角 ,全 面 提供 技术 支 
持 和 服务 ,无论 是 产品 还 是 技术 ,无 论 是 售 前 、 售 中 还 是 售 
后 ,公司 将 及 时 为 客户 提供 技术 支持 。 力 成 电气 通过 完善 
的 市 场 营销 网 络 的 建立 及 全 方位 、 多 视角 的 技术 服务 系统 ， 
逐步 拓展 了 市 场 也 赢得 了 客户 的 认同 ,并 与 客户 建立 了 良 
好 的 合作 伙伴 关系 。 蒙 牛乳 业 、 美 利 纸 业 、 众 兴 煤 业 、 佳 通 
轮胎 青海 矿业 、 贷 海 电 厂 等 多 领域 的 知名 企业 先后 与 力 成 
公司 建立 合作 关系 。 

力 成 电气 始终 致力 于 “同心 协力 、 共 享 成 功 ” 的 团队 精 
神 建设 ,运用 文化 思想 的 逐步 统一 来 影响 企业 的 管理 。 公 
司 不 仅 拥有 一 支 科 学 管理 .正确 决策 的 公司 管理 层 , 也 凝聚 
了 一 批 具备 核心 竟 争 能 力 的 员工 队伍 。 

四 .基础 建设 与 社会 责任 

为 扩大 公司 生产 规模 ,提高 产品 的 技术 竞争 能 力 , 生 产 
高 尖端 .高 科技 含量 的 产品 ,力争 在 市 场 竞争 中 始终 处 于 技 
术 装 备 领先 的 地 位 , 力 成 电气 新 建 项 目 建筑 总 面积 50 000 
m ,年 生产 能 力 和 销售 能 力 达 5 亿 元 ,一 期 工程 投资 5 000 
万 元 ,建筑 面积 20 000 m 的 生产 厂房 和 综合 办 公 楼 已 兴建 
落成 。 新 建 落成 的 2 万 套 成 套 配 电 设备 项 目 年 生产 能 力 和 
销售 能 力 达 2 亿 元 ,已 于 2004 年 5 月 份 正式 投入 运行 。 

几 年 来 , 力 成 公司 先后 6 KA TERMAR” “KAL 
程 ”“ 盐 池 中 学 ”等 扶贫 捐款 几 十 万 元 ,为 200 多 人 提供 就 业 
机 会 ,在 民营 企业 中 率先 成 立 工会 .党 支部 .团委 、 建 全 了 员 


工 的 医疗 保险 、 养 老 保 险 , 每 年 为 员工 进行 体检 ,重视 员工 
的 职业 健康 和 安全 。 

面临 新 的 机 遇 和 和 新 的 挑战 , 力 成 公司 决心 继续 弘扬 “ 勤 
EFJ MMAR ERER RMA E” 的 企业 精神 ,以 推 
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随 着 改革 开放 的 加 深 , 中 国民 族 企业 不 断 在 市 场 经 济 
中 凯 起 ,壮大 ,哈尔滨 九 洲 电 气 股份 有 限 公司 (以 下 简称 九 
洲 电气 ) 便 是 其 中 之 一 。 作 为 一 家 成 立 于 1997 年 的 年 轻 电 
气 企业 , 九 洲 电气 不 县 逆境 ,坚持 走 科技 兴 企 . 自 主创 新 之 
路 ,经 过 十 年 的 拼搏 ,形成 了 以 电力 电子 技术 为 依托 的 “高 
压 大 功率 变频 调 速 装置 "~“ 兆 瓦 级 全 功率 风力 发 电 变 流 
器 " “大 功率 智能 型 高 频 开 关 电 源 " 及 “电气 控制 自动 化 系 
统 "等 系列 .100 多 个 规格 品种 具有 自主 知识 产权 的 配套 化 
产品 结构 ,并 且 在 全 国 建立 了 8 大 区 域 销售 分 公司 和 32 个 
驻 外 机 构 。 产 品 已 被 广泛 应 用 于 电厂 ,变电站 冶金 化工、 
能 源 、 交 通 、 通 讯 等 领域 。 

一 、 科 技 兴 企 ,人 才 为 本 

九 洲 电 气 成 立 以 来 ,十 分 重视 科技 创新 , 竖 信 电力 电子 
产业 必须 坚定 不 移 地 走 科技 兴 企 之 路 才能 生存 ,只 有 开拓 
创新 、 在 技术 上 不 断 突 破 才能 发 展 壮大 。 沧 盗 逐 浪 , 不 进 则 
退 , 九 洲 电 气 能 在 如 此 激烈 的 竞争 时 代 , 发 展 的 如 此 之 快 ， 
充分 印证 了 这 种 理念 的 推动 力 。 

人 才 是 企业 最 宝贵 的 财富 ,有 好 的 科研 人 员 才 能 创 出 
新 的 科研 成 果 。 为 促进 新 技术 研发 力度 , 九 洲 电 气 组 建 了 
省 级 企业 技术 中 心 、 经 国家 人 事 部 批准 设立 了 企业 博士 后 
科研 工作 站 ,将 企业 定位 于 高 科技 型 生产 制造 业 的 发 展 方 
向 。 公 司 建设 了 完善 的 三 层次 科技 体系 框架 :企业 博士 后 
科研 工作 站 省 级 企业 技术 中 心 和 和 完善 的 生产 技术 体系 。 
现 己 形成 了 由 博士 后 博士、 硕士 等 数 百 名 专业 科研 技术 人 
员 组 成 的 一 支 推动 企业 发 展 的 优秀 人 才 队 伍 。 不 但 如 此 九 
洲 电 气 还 构筑 全 方位 多 层次 的 科研 培训 体系 ,对 专业 技术 
人 员 开 展 了 新 知识 新 技术 培训 ,与 高 校 科 研 院 所 合作 培养 
自己 的 高 级 技术 人 员 ,为 多 名 工程 技术 人 员 安 排 了 在 职 磺 
土 研究 生 的 学 习 。 不 但 培养 研发 人 员 , 对 操作 人 员 也 十 分 
重视 , 按 岗 位 需求 实施 了 岗位 培训 和 相关 技能 堵 训 ,开办 了 
一 些 新 科技 、 新 管理 知识 方面 的 课程 ,先后 举办 “团队 建 
Be” “EAR” BCS RABE” “SS” “60” 等 20 RI] 
FURE o 

一 方面 依靠 企业 内 部 完备 的 科研 系统 和 科技 人 才 力 
量 ,包括 博士 后 科研 工作 站 ,企业 技术 中 心 开展 自主 研发 ; 
男 一 方面 在 吸收 国际 电子 电气 行业 各 种 领先 的 专利 技术 信 


动 中 国电 器 行业 技术 进步 为 己任 ,不 断 增 强 技术 应 用 能 力 ， 
提升 产品 性 能 和 服务 质量 ,在 造福 社会 ,服务 客户 的 同时 再 
创 企业 发 展 的 辉煌。 

【供稿 单位 :宁夏 力 成 电气 集 轩 有 限 公 司 ] 
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息 和 各 强势 同行 业 公司 信息 的 基础 上 ,选择 了 世界 五 百 强 
之 一 的 罗 克 韦 尔 自动 化 (美国 ) 作 为 战略 合作 伙伴 ,并 邀请 
国内 外 专家 学 者 来 公司 作 学 术 报 告 和 专题 讲座 ,举办 短期 
培训 班 进行 诊断 性 培训 、 操 作 技 能 培训 ;派出 骨干 力量 送出 
国门 接受 先进 技术 和 现代 管理 培训 。 企 业 的 最 终 方向 是 走 
向 国际 ,只 有 这 样 才能 长 远 立足 ;自主 创新 是 根本 ,而 兼 收 
并 蓄 向 国际 领先 水 平 发 起 冲刺 才 是 最 终 的 目标 。 除 了 与 美 
国 罗 克 韦 尔 结 成 战略 伙伴 , 九 洲 电 气 又 与 多 家 来 自 欧洲 、 美 
国 的 国际 知名 企业 进行 技术 、 产 品 以 及 市 场 运营 等 多 方面 
的 互动 交流 ,不断 完善 九 洲 电 气 的 科技 开发 系统 ,努力 加 强 
科技 创新 的 力度 ,进一步 使 企业 向 更 广 更 深 一 层 的 国际 市 
场 迈进 。 

技术 结合 管理 ,体制 配合 人 才 , 充 分 发 挥 员 工 的 特长 ， 
无 论 是 风华 正 茂 的 大 学 毕业 生 ,还 是 经 验 丰富 、 工 作 多 年 的 
工程 师 , 在 九 洲 电气 这 个 日 新 月 异 , 令 人 振奋 的 事业 中 都 能 
找到 自己 施展 才华 的 舞台 。 

二 、 开 拓 创 新 ,硕果 累累 

21 世纪 是 高 度 信息 化 的 社会 ,经 济 高 速 发 展 和 高 度 信 
息 化 对 电能 及 电气 自动 化 需求 大 幅度 地 增加 。 电 力 电子 技 
术 是 应 用 现代 电力 电子 器 件 和 计算 机 技术 为 代表 的 控制 技 
术 , 对 电能 特别 是 大 电功率 进行 优化 处 理 和 有 效 变换 的 学 
科 。 作 为 信息 产业 和 传统 产业 之 间 的 接口 ,弱电 与 被 控制 
强 电 之 间 的 桥梁 , 它 是 当今 最 为 理想 的 节能 技术 和 绿色 环 
保 技术 , 九 洲 电 气 充 分 把 握 中 国电 气 产 业 面临 的 大 好 机 遇 ， 
清晰 地 看 到 未 来 的 发 展 趋势 ,在 “十 一 五 指引 下 ,本 着 环 
保 、 节 能 的 创新 理念 ,研发 新 产品 与 新 技术 。 

九 洲 电气 研制 生产 的 高 压 大 功率 变频 调 速 装置 、 兆 瓦 
级 全 功率 风力 发 电 变 流 器 产品 及 大 功率 智能 型 高 频 开 关 电 
源 装 置 先后 被 列 为 国家 级 重点 科技 攻关 项 目 、 国 家 重点 技 
术 创 新 项 目 、 国 家 火炬 计划 项 目 及 国家 级 重点 新 产品 。 九 
洲 电 气 在 科研 开发 设备 上 投入 几 千 万 元 ,建成 了 国内 最 大 
的 电力 电子 产品 高 压 试验 站 ,其 中 设 有 高 压 变 频 调 速 装置 
高 压 试验 站 、 兆 瓦 级 全 功率 风力 发 电 变 流 项 试验 站 、 高 压 电 
网 动态 无 功 补偿 装置 试验 站 ,另外 企业 还 设 有 电磁 兼容 实 
验 室 ,模拟 环境 实验 室 、 性 能 分 析 评 测 实验 室 等 最 先进 的 科 
研 设备 。 所 生产 的 高 压 大 功率 变频 调 速 装置 在 国家 重点 工 
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程 多 个 项 目 中 得 到 成 功 应 用 , 累计 运行 设备 每 年 节约 电量 
相当 于 一 台 300MW 发 电机 组 的 年 发 电量 ;每 年 获得 十 余 项 
专利 ,多 次 填补 国内 电力 电子 行业 空白 。1. 5MW 以 上 全 功 
率 净 瓦 级 风电 机 组 控制 系统 及 变 流 器 的 成 功 研制 就 是 九 洲 
电气 技术 研发 创新 的 鲜明 例子 ,该 项 技术 成 功 地 填补 了 国 
内 空白 , 拉 开 了 我 国 在 兆 瓦 级 全 功率 风力 发 电 并 网 技术 国 
产 化 的 序幕 ,打破 了 一 向 由 国外 企业 在 该 领域 内 垄断 的 格 
局 ,为 我 国 又 一 次 成 功 地 完成 一 项 “十 一 五 ”国家 科技 支撑 
计划 重大 项 目 , 为 九 洲 电 气 今后 开发 更 大 功率 兆 瓦 级 风力 
发 电 变 流 器 奠定 了 稳固 坚实 的 技术 基础 。 

十 年 开拓 创新 , 九 洲 电气 在 技术 科研 上 可 以 说 是 硕果 
累累 ,获得 并 完成 的 奖项 与 国家 重大 项 目 有 :十 一 五 国家 
科技 支撑 计划 重大 项 目 一 一 1. 5MW 以 上 直 驱 式 风 电机 组 
控制 系统 及 变 流 器 的 研制 ;国家 发 改 委 国 家 级 高 技术 产业 
化 示范 工程 项 目 一 一 基于 IGBT、MOSFET 电力 电子 器 件 的 
专用 功率 模块 .新 型 电力 电子 器 件 功率 产品 .SPEED MAS- 
TER 系列 内 反馈 串 级 调 速 电机 及 其 控制 装置 ;国家 发 改 委 
国家 级 高 技术 产业 化 推进 项 目 一 一 GZDW 系列 大 功率 智能 
型 高 频 开 关 直 流 电 源 ;国家 经 贸 委 重点 技术 创新 项 目 一 一 
POWER SMART 系列 高 压 大 功率 变频 调 速 装置 .POWER 
SOLVER 系列 高 压 电 网 动态 无 功 装置 ;国家 科技 部 国家 级 
重点 科技 攻关 项 目 一 一 基于 现代 控制 理论 的 6 — 10KV 多 电 
平 变频 电源 的 研究 ;国家 科技 部 中 小 企业 创新 基金 项 目 
一 一 GZDW 系列 大 功率 智能 型 高 频 开 关 直 流 电源 、 POWER 
SMART 高 压 大 功率 变频 调 速 装 置 ; 国 家 科技 部 国家 级 火炬 
计划 项 目 一 一 GZDW 系列 大 功率 智能 型 高 频 开 关 直 流 电 
W SPEED MASTER 系列 内 反馈 串 级 调 速 电机 及 其 控制 装 
置 POWER SMART 系列 高 压 大 功率 变频 调 速 装置 POWER 
PROTECT 系列 变电站 微机 保护 测控 系统 ;黑龙 江 省 科技 进 
步 奖 一 一 GZDW 系列 大 功率 智能 型 高 频 开 关 直 流 电 源 、 
SPEED MASTER 系列 内 反馈 串 级 调 速 电 机 及 其 控制 装置 ; 


黑龙 江 省 重大 科技 效益 奖 一 一 高 压 大 功率 电机 调 速成 套装 
置 等 等 。 一 系列 成 果 与 荣誉 全 都 是 九 洲 电 气 在 现代 商场 上 
最 具 竞争 力 的 武器 , 正 是 凭借 这 些 高 精 技术 产品 , 九 洲 电气 
在 同行 业 竞争 中 屡屡 夺 岁 , 立 于 不 败 之 地 。 

科技 兴 企 带 来 一 系列 的 成 绩 使 得 九 洲 电 气 得 到 社会 的 
认可 、 政 府 的 首肯 , 几 年 来 荣获 了 多 项 殊荣 和 嘉奖 一 一 九 洲 
电气 被 荣 评 为 国家 级 重点 高 新 技术 企业 、 国 家 级 高 技术 产 
业 化 示范 工程 基地 、 国 家 级 863 项 目 产业 化 基地 、 黑 龙 江 省 
高 技术 龙头 企业 、 黑 龙 江 省 制造 业 信 息 化 优秀 试点 企业 、 黑 
龙 江 省 重合 同 守 信誉 企业 、 黑 龙 江 省 纳税 大 户 、 黑 龙 江 省 
AA 级 企业 哈尔滨 小 巨人 企业 、 了 哈尔滨 市 质量 效益 标兵 企 
业 、 哈 尔 滨 市 专利 试点 企业 。 

三 ,科技 之 路 一 一 永恒 的 脚步 

把 九 洲 电 气 不 断 壮大 和 迅速 成 长 的 历程 总 结 为 一 句 
话 , 那 就 是 :科技 之 路 是 企业 永恒 的 脚步 ,大 胆 创新 \ 不 断 研 
发 是 科技 企业 之 路 的 永恒 方向 。 产品 做 到 与 时 俱 进 、 资 源 
高 效 合理 地 使 用 和 分 配 ,是 21 世纪 的 电力 电子 行业 中 实施 
可 持续 发 展 战略 的 前 提 保 证 。 九 洲 电 气 深 深 地 了 解 ,唯一 
能 适应 今日 激烈 竞争 的 办 法 是 在 学 习 中 创新 ,在 创新 中 发 
展 生存 。 九 洲 电 气 在 “自主 研发 与 联合 开发 相 结 合 ” 这 一 科 
学 发 展 观 的 引领 下 ,不 断 完善 良性 运转 的 “研发 一 生产 一 市 
场 一 研发 ”的 技术 创新 体系 ,使 九 洲 电 气 一 次 又 一 次 的 勇 攀 
技术 高 峰 , 并 以 科技 之 花 结 效益 之 果 , 淋 漓 尽 致 地 用 辉煌 的 
成 绩 诠释 着 科技 兴 企 的 理念 。 在 成 绩 面前 , 九 洲 电气 没有 
为 自己 的 成 就 有 一 丝 的 骄傲 与 满足 ,始终 坚持 着 “科技 兴 
企 ,产业 报国 ”的 信条 ,一步 一 个 脚印 地 履行 着 “把 九 洲 电 气 
打造 成 中 国 真 正 的 电气 巨人 ”的 诺言 。 在 科技 创新 生产 制 
造 、 市 场 开 拓 、 技 术 服务 等 方面 积极 响应 国家 号 召 向 着 节 
能 、 环 保 、 发 展 的 方向 不 断 前 进 ,持续 稳定 地 实现 着 跨越 性 
发 展 ,为 振兴 民族 产业 继续 谱写 新 篇 章 。 

[供稿 单位 :哈尔滨 九 洲 电 气 股份 有 限 公司 】 





四 业 并 举 ,多 元 发 展 , 大 全 步 入 新 阶段 
一 一 大 全 集团 有 限 公司 


大 全 集团 是 中 国电 气 工业 领先 企业 之 一 ,总 资产 45 亿 
元 ,员工 6 000 余人 ,下 辖 23 家 子 公 司 ,业务 范围 涵盖 电气 、 


272 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


交通 技术 .新 能 源 、 环 保 等 领域 ,在 江苏 扬中 市 .南京 江 宁 
区 重庆 万 州 区 北京 高 新 区 建 有 四 大 产业 基地 。 


大 全 的 高 速 发 展 ,得 益 于 始终 坚持 观念 创新 、 科 技 创 
新 、 销 售 创新 、 管 理 创新 和 机 制 创 新 ,围绕 “ 电 ” 在 做 大 做 强 
电气 产业 的 基础 上 ,进行 相关 多 元 化 发 展 。 目 前 大 全 集团 
电气 、 交 通 技 术 、 新 能 源 、 环 保 四 大 产业 都 呈现 出 良好 的 发 
展 态势 ,预计 到 2010 年 ,四 大 产业 的 销售 总 收入 将 达到 150 
亿 元 。 

一 电气 产业 

电气 产业 是 大 全 集团 的 传统 产业 ,主导 产品 包括 高 低 
压 成 套 电 器 电力 系统 自动 化 智能 元 器 件 、 变 压 器 、 母 线 系 
统 等 ,目前 是 国内 最 大 的 中 低压 开关 柜 、 高 压 封闭 母线 、 母 
线 槽 .桥架 生 产 企业 ,生产 规模 .技术 装 备 、 产 品 档次 均 居 同 
行业 最 好 水 平 之 列 。 其 中 ,低压 开关 柜 生 产 规模 居于 世界 
前 列 ,国内 市 场 份额 还 遥 领先 ;高压 封 闭 母 线 是 三 峡 工 程 封 
闭 母 线 唯 一 供应 商 , 市 场 份额 在 50% 以 上 。 大 全 产品 立足 
于 中 高 端 市 场 ,先后 荣获 “中 国名 牌 产品 ”和 “国家 免检 产 
品 ” 称 号 ,已 广泛 应 用 于 三 峡 工程 人民 大 会 堂 , 大亚湾 核电 
站 广州 地 铁 等 众多 工程 。 

在 电气 产业 ,大 全 的 科技 开发 能 力 和 技术 装备 水 平 也 
居于 国内 同行 业 前 列 。 集 团 拥有 国家 级 博士 后 科研 工作 
站 、 技 术 中 心 工程 技术 研究 中 心 3 个 研究 所 和 德国 研发 中 
心 ,有 科技 研发 人 员 1 000 多 人 。 大 全 集团 每 年 的 科技 投入 
占 到 当年 销售 额 的 5% 以 上 ,2006 年 达到 3.4 亿 元 , “十 一 
五 ”期间 预计 投入 30 公元 。 近 年 来 ,集团 在 国家 863 计划 
项 目 以 及 一 系列 重大 科技 攻关 项 目 上 取得 多 项 成 果 , 每 年 
有 30 多 项 具有 完全 自主 知识 产权 的 新 产品 、 新 技术 问世 ， 
累计 申报 各 类 专利 100 多 项 。 

二 、 交 通 技术 产业 

交通 技术 产业 是 大 全 集团 近年 来 迅速 发 展 起 来 的 新 兴 
产业 ,具有 良好 的 发 展 前 景 。 根 据 国 家 《中 长 期 铁路 网 规 
划 》, 到 2020 年 ,我 国 铁路 总 里 程 将 达到 10 万 km, 其 中 电 
气 化 5 万 km。 我 国 的 铁路 电气 化 市 场 正 面临 前 所 未 有 的 
发 展 机 遇 。 

作为 铁道 部 支持 的 国家 高 速 铁路 系统 集成 制造 商 ,大 
全 集团 在 铁路 电气 化 领域 已 拥有 4 家 专业 公司 ,分 别 是 与 
德国 西门 子 合资 成 立 的 南京 赛 彤 铁路 电气 化 有 限 公司 , 主 
要 生产 接触 网 零 部 件 、 钢 铝 复合 接触 轨 、 单 极 开关 类 设备 
等 ;与 瑞士 赛 雪 龙 合资 成 立 的 镇 江 大 全 赛 雪 龙 牵引 电气 有 
限 公司 ,主要 生产 直流 牵引 供电 设备 等 产品 ;与 丹麦 安 凯 特 
电缆 集团 合资 成 立 的 南京 大 全 安 凯 特 电缆 有 限 公 司 , 主 要 
生产 铜 导线, 承 力 索 、 电 缆 及 附件 等 架空 接触 线 系列 产品 ; 


独资 成 立 的 镇 江 大 全 铁路 器 材料 有 限 公 司 , 主 要 生产 高 速 
铁路 用 欧 标 H 型 钢 立 柱 ; 以 及 大 全 交通 产业 的 投资 和 管理 
公司 一 一 大 全 交通 科技 股份 有 限 公司 。 目 前 大 全 交通 产品 
覆盖 高 速 铁路 牵引 供电 系统 所 有 主要 产品 ,已 形成 较为 完 
善 的 产业 链 。 

大 全 交通 产业 已 确立 了 “引进 先进 技术 .联合 设计 生 
产 、 打 造 自主 品牌 " 的 总 体 发 展 方针 ,锁定 当今 国际 上 先进 、 
成 熟 的 技术 ,进行 引进 、 消 化 吸收 和 再 创新 。 同 时 在 已 有 技 
术 积累 的 基础 上 ,坚持 自主 创新 ,全 力 打 造 “ 中 国 一 流 的 高 
速 铁 路 系统 集成 制造 商 ”。 

三 、 新 能 源 产业 

大 全 集团 多 晶 硅 项 目 已 于 2007 年 6 月 在 重庆 万 州 正 
式 开工 建设 ,总 投资 40 亿 元 ,建设 规模 6 000t ,项目 建成 后 
年 销售 额 将 超过 100 亿 元 。 

大 全 多 唱 硅 项 目 具 有 以 下 优势 :了 核心 技术 从 国外 引 
进 , 世 界 先进 、 国 内 领先 ,产量 高 .能 耗 低 ,自动 化 程度 高 ,并 
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化 .尾气 回收 等 全 过 程 均 采 用 欧美 先进 的 生产 装置 及 工艺 ， 
具有 当今 国际 先进 水 平 。 凶 项 目 严 格 执行 国家 和 欧美 环保 
及 安全 标准 ,成 套装 置 采用 全 封闭 运行 方式 ,使 物料 循环 再 
利用 ,尾气 回收 率 高 达 99% 以 上 ,绿色 环保 。 轩 由 中 外 专家 
组 成 管理 团队 ,参与 项 目的 设计 和 建设 ,为 项 目 运行 提供 了 
可 靠 的 保障 。 

KE ED A A 2006 年 9 月 份 正式 启动 以 来 ,已 完 
成 技术 转让 、 项 目 立项 、 环 境 评估 、 安 全 评估 、 工 程 设计 、 关 
键 设备 采购 等 多 项 工作 ,目前 已 进入 工厂 建设 和 设备 安装 
阶段 。 根 据 计 划 , 项 目 将 于 2008 年 6 月 投产 ,当年 产能 达 
3 000t,2009 年 产能 6 000t, 建成 后 将 成 为 国内 最 大 的 多 名 
硅 生产 基地 。 

下、 环保 产业 

2004 年 ,大 全 集团 控股 投资 成 立 了 集 研 发 .设计 、 技 术 
咨询 和 工程 总 承包 于 一 体 的 大 全 环境 工程 技术 有 限 公 司 ， 
依靠 集团 传统 业务 优势 ,与 德国 费 赛 尔 巴 高 克 (FEB) .和 鲁 奇 
(Lurgi) 等 著名 公司 进行 技术 合作 ,在 脱硫 、 脱 硝 、 除 尘 、 水 处 
理 等 一 系列 工程 领域 中 已 具有 较 强 的 行业 竞争 力 。 

在 新 的 发 展 阶段 ,大 全 集团 将 继续 以 全 球 化 视野 、 开 放 
性 思维 和 创新 精神 统领 全 局 ,发 扬 “ 诚 信和 敬业、 创新 、 和 谐 ” 
的 企业 精神 ,卓越 运营 ,科学 发 展 , 沿 着 品牌 化 、 多 元 化 、 国 
际 化 的 发 展 道路 快 步 前 进 。 

[供稿 单位 :大 全 集团 ] 
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天 正 集 团 


辉煌 2006 


一 一 天 正 集团 有 限 公司 


2006 年 ,是 天 正 集团 有 限 公司 ( 以 下 简称 天 正 集团 ) 经 
受 市 场 激烈 竞争 考验 并 取得 辉煌 成 绩 的 一 年 。2006 年 ,在 
全 体 员工 和 同仁 们 的 共同 努力 下 ,天 正在 同行 业 中 的 相对 
领先 地 位 得 到 进一步 巩固 。 

这 一 年 里 ,天 正 集团 坚持 以 效 绩 为 导向 ,着 力 推 进 团队 
建设 ,构建 和 谐 企 业 , 保 持 了 集团 经 济 良 好 运行 。 在 低压 电 
器 行业 年 均 增长 18% 的 大 环境 下 ,天 正 集团 在 2006 年 实现 
了 比 上 年 增长 61% 的 良好 成 绩 ,这 也 为 未 来 3 年 发 展 愿景 
的 实现 奠定 了 坚实 的 基础 。 

2006 年 ,天 正 集团 被 评 为 “世界 华商 500 强 企业 ” ,名 
列 中 国民 营 企 业 500 强 第 28 位 ,TCMIL 塑 这 断路 器 成 功 申 
报 为 国家 火炬 项 目 ; 塑 壳 断 路 器 ,电能 表 产 品 被 评 为 中 国名 
牌 产 品 ;电能 表 、 小 型 断路 器 、 塑 壳 断 路 器 、 万 能 断路 器 \ 小 
型 电磁 继电器 时间 继电器 ,中间 继电器 被 国家 质量 技术 监 
督 检疫 总 局 授予 “国家 免检 产品 ”称号 ; 塑 沉 断 路 器 通过 浙 
江 名 牌 产品 复评 。 此 外 ,公司 还 顺利 地 通过 了 “浙江 省 文明 
单位 ”、“ 省 技术 研发 中 心 ”复评 ,获得 省 博士 后 工作 站 试点 
资格 。 

一 .新 产品 开发 层出不穷 ,质量 稳 中 有 进 

在 产品 研发 方面 ,2006 年 天 正 集团 根据 市 场 的 需求 , 开 
发 了 52 个 系列 的 新 产品 , 比 上 年 增长 了 220% ,通过 省 级 鉴 
定 17 项 ,其 中 省 科技 局 鉴定 8 项 ,经 贸 委 鉴定 9 项 , 比 上 年 
增长 了 70% ,其 中 TGFK 智能 复合 开关 、 单 相 无 接触 式 预 付 
费 表 等 8 项 新 产品 达到 国内 领先 水 平 。 完 成 了 DZ47 一 63 
小 型 断路 器 等 9 个 精品 。 

低压 事业 部 还 参与 了 《多 功能 电能 表 的 特殊 要 求 》 和 
《安装 式 数 字 电 测量 仪表 》 系 列国 家 标准 的 制定 ;加 入 了 乐 
清 市 专利 协会 和 低压 电器 标准 化 协会 ,并 成 立 了 天 正 集团 
科 协 ;申请 了 智能 型 时 间 继电器 等 21 项 专利 ,其 中 发 明 型 
专利 1 项 ,实用 型 专利 15 项 ,外 观 型 专利 5 项 。 成 功 申报 
省 博士 后 科研 工作 站 ;技术 中 心 顺利 通过 了 省 级 复查 。 这 
些 都 为 以 后 的 技术 研发 工作 奠定 了 良好 的 基础 。 

质量 是 基石 。2006 年 ,天 正 集团 顺利 通过 了 1809000 
质量 管理 体系 、ISO14000 环境 管理 体系 `、OHS18000 职业 健 
康 体系 的 复审 ,以 及 3C、 省 质量 管理 奖 的 复审 工作 。 同 时 ， 
集团 还 利用 新 技术 、 新 材料 .新 工艺 ,对 现 有 产品 进行 了 质 
量 技术 改进 ,全 年 共 完 成 129 项 技术 改进 ,全 年 节约 成 本 
2 000 多 万 元 。 

二 、 销 售 形势 大 好 ,品牌 建设 卓有成效 

销售 是 火车 头 和 发 动机 。2006 年 ,天 正 集团 销售 总 公 


274 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


司 群策群力 ,开创 性 启用 赛马 机 制 ,进一步 加 强 团 队 建设 ， 
获得 了 空前 的 成 功 。 一 是 销售 发 货 比 上 年 增长 58% ,资金 
回笼 比 上 年 增长 61% ,在 实现 销售 高 速 增长 的 同时 ,确保 了 
应 收 账 款 控 制 良好 ;在 实现 利润 持续 增长 的 同时 ,确保 了 经 
营 质量 不 断 提高 。 二 是 大 力 拓展 营销 渠道 ,网 点 数量 同比 
增加 30% ,新 客户 贡献 增长 率 达 15% ,天 正 集团 电气 市 场 
覆盖 率 显 著 扩 大 。 三 是 重点 省 份 业 绩 取 得 显著 突破 , 沪 苏 
地 区 的 销售 收入 同比 增长 了 近 一 倍 。 四 是 管理 更 加 精细 
化 。 在 营销 政策 方面 ,全 面 修订 了 原来 主要 按 规模 大 小 计 
算 返 利 的 政策 ,充分 加 大 了 增长 率 的 奖励 比重 ,有 效 地 带动 
了 新 客户 的 加 盟 以 及 中 小 客户 的 发 展 。 在 绩效 管理 上 ,全 
面 导 和 人 赛马 机 制 ,充分 调动 了 各 层级 人 员 的 积极 性 ;在 价格 
管理 上 ,系统 整理 公司 产品 面 价 的 同时 ,针对 2006 年 原 材 
料 价 格 的 剧烈 波动 ,公司 紧 跟 市 场 变化 ,维护 了 公司 利益 ; 
在 物流 管理 上 ,公司 出 台 了 “天 正 集 团 分 物流 标杆 管理 制 
BE” ,要求 各 分 物流 中 心 降低 存货 周转 天 数 、 降 低 存 货 差异 
率 ,取得 良好 收效 。 

品牌 拓展 在 2006 年 不 断 推进 。2006 年 ,集团 继续 加 大 
品牌 投入 ,系统 制定 了 集团 未 来 几 年 的 品牌 发 展 规划 ,不 断 
推进 店 招 与 旗舰 店 建设 。 销 售 总 公司 历时 9 个 月 持续 跟踪 
管理 ,全 年 共 制 作 店 招 1 000 多 个 ,装修 了 近 百 家 形象 店 和 
多 家 旗舰 店 ,使 得 天 正品 牌 形象 得 到 了 极 大 的 提升 。 

三 ,战略 人 力 资源 管理 见 成 效 ,团队 建设 结 硕果 

人 才 是 企业 最 宝贵 的 资源 ,2006 年 也 是 天 正 集团 人 才 
结构 更 加 完善 ,团队 建设 更 加 突出 的 一 年 。 一 是 大 力 开 发 
新 经 销 商 ,拓展 一 二 级 经 销 商 近 300 个 ,公司 引进 100 多 名 
业务 人 员 ,分 别 充 实 到 各 片区 ,办事 处 和 联络 处 ,大 大 增强 
了 营销 系统 的 管理 效率 ,提高 了 市 场 反 应 能 力 和 应 变 能 力 。 
二 是 持续 吸收 专业 技术 人 员 , 共 引进 近 百 名 工程 技术 人 员 
和 大 学 生 , 分 别 从 事 质 量 、 技 术 和 管理 工作 ;并 与 国内 众多 
重点 大 学 合作 ,为 公司 引进 人 才 。 

在 用 人 方面 ,深入 推行 赛马 机 制 ,在 各 生产 公司 、 物 流 
系统 、 销 售 公司 等 三 个 层面 都 策划 实施 了 绩效 评价 及 优胜 
劣 汰 机 制 :对 生产 公司 .物流 系统 实施 季度 考核 ,设立 质量 
管理 奖 、 科 技 进步 奖 等 ;在 经 销 商 中 策划 星 级 排名 制度 ,在 
业务 员 、 办 事 处 、 大 区 中 引入 了 绩效 评价 和 排名 制度 ,每 季 
度 公布 一 次 销售 精英 排行 榜 , 对 排名 靠 前 的 给 予 奖励 ,对 排 
名 靠 后 ,观念 跟 不 上 公司 发 展 步伐 ,业绩 落后 的 实施 淘汰 。 

四 文化 建设 出 成 果 , 企 业 知 名 度 节 节 区 高 

着 力 推进 文化 建设 ,全 面 营 造 健 康 向 上 、 和 谐 共 赢 的 文 


化 氛围 是 天 正 集团 企业 文化 建设 的 主旋律 。 

在 集团 内 ,积极 组 织 各 系统 各 部 门 围绕 “微利 时 代 的 成 
长 "举行 了 专题 讨论 ,通过 内 刊 宣传 栏 等 载体 ,积极 宣传 树 
立正 气 , 构 建 和 谐 企业 的 文化 ,倡导 全 体 员工 感恩 天 正 , 共 
同 成 长 。 还 组 织 开 展 了 《蓝海 战略 》《 从 历史 看 组 织 》 等 读 
书 活动 ,大 力 推 进 组 织 学 习 风 气 , 努 力 打 造 学 习 型 组 织 , 并 
继续 加 大 执行 力 建 设 。 

2006 年 ,中 央 电 视 台 、 人 民 日 报 、 环 球 时 报 、 经 济 日 报 、 
新 浪 网 GN AR RAR NMA SED Roe 
体 相继 报道 了 天 正 集 团 的 优秀 事迹 。 特 别 是 集团 四 川 办 事 
处 主任 牛 新 生 被 中 组 部 选派 到 南充 市 担任 市 长 助理 后 ,各 
大 传媒 争 相 报道 ,大 大 提高 了 企业 的 知名 度 和 品牌 影响 力 。 

六 、 勇 担 社会 责任 , 争 做 优秀 特色 杜 会 主义 建设 者 

天 正 集团 在 创造 财富 的 同时 , 始终 不 忘 回报 社会 。 近 
年 来 ,企业 累计 向 社会 捐赠 了 3 000 多 万 元 ,支持 我 国 扶贫 
慈善 事业 希望 工程 和 社会 各 界 弱 势 群体 。 集 团 积 极 投 人 
到 国企 改制 ,中 西部 大 开发 和 光彩 事业 中 去 , 争 做 优秀 中 国 
特色 社会 主义 建设 者 。 


2006 年 ,集团 向 遭受 台风 袭击 的 苍南 县 捐款 近 10 万 
元 ,支持 家 乡 人 民 重建 家 园 ;向 浙江 防 癌 抗 癌 协 会 捐款 25 
万 元 ,帮助 癌症 患者 脱离 病魔 的 痛苦 ;向 乐清 扶贫 济 困 总 会 
捐款 50 万 元 ,支持 我 国 公益 事业 。 同 时 ,先后 在 乐清 中 学 、 
温州 大 学 成 立 了 30 万 元 的 “天 正 助学金 ” ,帮助 家 庭 困 难 、 
学 习 优 异 的 同学 完成 学 业 等 等 。 仅 2005 年 一 年 就 捐款 200 
多 万 元 ,用 于 各 类 慈善 事业 。 而 集团 董事 长 高 天 乐 先 生 更 
是 被 中 华 慈 善 总 会 授予 “中 华 慈 善人 物 "称号 ,并 荣获 “ 浙 
RR” 

在 全 球 经 济 一 体 化 进程 加 快 的 今天 ,天 正 集团 全 面 推 
进 以 人 力 资源 管理 为 战略 重点 ,加 紧 实 施 从 劳动 密集 型 产 
业 向 技术 密集 型 产业 转移 、 从 商品 经 营 向 商品 与 资本 并 举 
转移 、 从 国内 市 场 向 国内 与 国际 市 场 并 重 转移 的 发 展 战略 ， 
以 “致力 于 提供 可 靠 度 卓越 的 产品 和 服务 ,使 电气 能 源 更 安 
全 、 更 有 效 、 更 便捷 地 造福 人 类 ”为 使 命 ,为 实现 天 正 “5 年 
创 国内 一 流 、10 年 创 记 界 品牌 ”的 宏伟 蓝图 而 奋斗 ! 

[供稿 单位 :天 正 集团 ] 


“电机 工业 播 监 的 今天 





一 、 公 司 概况 

昆明 电机 有 限 责任 公司 ( 原 昆 明 电 机 厂 ) 前 身 是 1936 
年 成 立 的 国民 政府 资源 委员 会 中 央 电 工 器 材 广 昆明 第 四 
厂 , 是 中 国 最 早 的 电机 制造 发 祥 地 之 一 ,被 誉 为 “中 国电 机 
工业 的 摇篮 ” ,已 有 70 余年 的 历史 。1936 年 7 月 1 日 中 央 
电工 器 材 厂 筹备 委员 会 计划 设立 电机 厂 ( 时 称 第 四 厂 ) ,并 
派 员 出 国 选 购 机 器 ,与 欧美 先进 国家 接 治 技术 合作 。 先 期 
勘定 厂址 在 湖南 湘潭 ,并 兴工 建筑 。 抗 日 战争 全 面 爆 发 后 ， 
工厂 的 主要 机 器 设备 和 人 员 OS , 驾 转 迁移 至 昆明 。 
极 盛 时 期 有 职工 600 多 人 ,机 器 设备 100 多 台 , 能 生产 368 
~18 387W(0.5 ~25hp) 电 动机 ,5 ~ 450kVA 配 电 变压器 ， 
80W 直流 手 播发 电机 ,以 及 几 类 互感 器 、 开 关 、 星 三 角 启 动 
器 .电表 等 。 其 间 ,为 了 提高 企业 技术 水 平 , 还 陆续 选派 20 
多 名 有 一 定 实践 经 验 的 技术 人 员 赴 美国 西屋 公司 实习 。 这 
一 有 远见 的 作法 ,为 抗战 期 间 初 创 电 机 产品 及 战 后 电机 工 
业 的 恢复 发 展 积 累 了 人 才 资 源 。1950 年 昆明 和 平 解放 , 工 
厂 较 完整 的 保存 下 来 ,由 军事 管制 委员 会 接管 , 变 官僚 资本 
企业 为 社会 主义 全 民 所 有 制 企 业 。 

1958 年 ,昆明 电机 有 限 责任 公司 (以 下 简称 为 昆明 电 
机 ) 列 为 云南 省 新 建 、 扩 建 3 大 骨干 厂 之 一 ,在 现在 的 厂址 
新 建 厂房 58 775m’ ,新 购 设 备 382 台 , 职 工人 数 医 增 至 3 000 
余人 ,当年 完成 的 总 产值 为 “一 五 ”计划 期 间 的 总 和 。 党 的 


昆明 电机 有 限 责任 公司 


十 一 届 三 中 全 会 后 ,工作 重点 转移 到 社会 主义 现代 化 建设 
上 来 ,昆明 电机 的 生产 经 营 在 恢复 、 整 顿 和 不 断 的 努力 奋斗 
中 又 迎 来 了 发 展 的 新 机 (1979 年 变压器 车 间 划 出 成 立 云南 
变压器 厂 ) 。1996 年 ,按照 市 政府 建立 现代 企业 制度 试点 方 
案 , 昆 明 电 机 三 采 取 分 立 式 改制 ,在 保留 原 企 业 名 称 、 法 人 
资格 和 国有 企业 性 质 的 前 提 下 ,以 市 国有 资产 管理 部 门 确 
定 的 经 营 性 净 资产 作为 投资 ,与 职工 持 股 会 共同 组 建 昆 明 
电机 有 限 责任 公司 ,这 是 昆明 电机 在 体制 改革 上 的 重大 突 
破 ,是 发 展 史 上 的 一 个 重要 里 程 碑 , 标 志 着 昆明 电机 步 入 第 
二 个 创业 时 期 。 

进入 21 世纪 的 昆明 电机 有 限 责任 公司 属 机 电 装 备 制 
造 业 ,国有 控股 有 限 公 司 ,大 二 型 企业 ,是 国家 和 和 省 市 水 力 
发 电 设备 及 电动 机 制造 专业 厂家 。 公 司 位 于 距 昆 明 市 中 心 
8km 的 320 国道 旁 , 占 地 面积 25 万 m ,生产 经 营 性 资产 超 
过 5 亿 元 , 年 综合 生产 能 力 200 万 kW 以 上 ,员工 1 200 人 
(其 中 各 类 专业 技术 人 员 近 300 人 ) ,各 类 机 加 工 设备 620 

台 。 昆 明 电机 的 一 大 主导 产品 一 一 水 轮 发 电机 组 ,在 全 

国 水 电 行业 2006 年 主要 经 济 指标 排序 (前 20 名 企业 ) 中 ， 
产量 排 第 5 ,销量 排 第 6 , 主 营业 务 收 入 排 第 6, 全 年 工业 总 
产值 排 第 5。 

二 产品 构成 

昆明 电机 的 主要 产品 有 : 
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(1) 水 轮 发 电机 组 (水 头 范围 :10 ~ 1 200m ,单机 出 力 : 
400kW ~ 100MW ) 。 中 冲击 式 水 轮 发 电机 组 ( 卧 轴 为 单 、 双 
喷嘴 ,立轴 为 2.3.4.6 喷嘴 ) ;@ 立 、. 卧 式 混 流 式 水 轮 发 电机 
组 ;@@ 轴 流 定 浆 式 及 转 浆 式 水 轮 发 电机 组 。 

(2) 配套 辅 机 。Q 中 机 前 阀门 : 液 控 蝶 阀 、 球 阀 ; 忆 调 速 
48 :YT.YWT 5 YWIF 系列 微机 调 速 器 ;G) 励 磁 装 置 :FWL 
可 控 硅 微机 励磁 装置 .直流 励磁 系统 、 交 流 励 磁 机 无 刷 励 磁 
系统 ;@@ 油 压 设备 .各 类 控制 屏 柜 及 自动 化 元 件 等 。 

(3) 电 动机 。 中 三 相 异 步 电 动机 :YYR、Y2、YR2、 
YR3 YD. YZR.YZD.YDLL 等 系列 , BA HE BR SER tT, Ha k 
380V ( 可 满足 特殊 要 求 ) ,防护 IP23 [P44 IP54 ,机 座 号 63 ~ 
450 ,功率 0.22 ~ 900kW. @ P MB He Ab SL: Y, YR, 
YKK, YRKK, YKS, YRKS 系列 ,电压 6KV LOK, bal 26 BRE 
线 转子 , 防护 IP23、IP44 IP54, HL ES 355 ~ 1 000, 功率 
220 ~ 10 000kW, 

三 产品 技术 现状 

(1) 水 轮 发 电机 组 。 四 冲击 式 :已 运行 的 最 高 水 头 达 
780m; 单 机 容量 到 6 万 kW。 安 装 于 云南 省 吉 沙 水 电站 的 机 
组 为 目前 国内 冲击 式 机 组 单机 容量 最 大 (6 万 kW) 、 喷 嘴 数 
最 多 (6 喷嘴 ) ,控制 系统 最 复杂 的 机 组 。 该 机 组 与 法 国 AL- 
STON POWER HYDRO 合作 ,其 喷 管 与 转 轮 ,设计 构思 新 省 ， 
制作 精良 , 镶 拱 装配 式 水 斗 结构 ,与 转 轮 载 一 体 的 轮 夭 , 效 
率 高 、 低 汽 蚀 、. 绝 无 飞 斗 之 虑 。 “KEM 电工 牌 冲击 式 水 轮 发 
电机 组 ”在 1998 年 被 确认 为 云南 省 名 牌 产品 。 四 混流 式 : 
已 运行 的 立 式 机 组 最 高 转速 750r/min, 额定 水 头 279m( 最 
Bik 306m) 。 安 装 于 云南 省 梁 河 的 弄 另 水 电站 机 组 ,水 轮 
机 为 HLA616 一 [J 一 400 ,发 电机 为 SF90 一 36/9200 ,单机 容 
量 为 9 万 kW( 业 主要 求 设计 制造 应 满足 长 期 超 发 10 % )， 
这 是 迄今 昆明 电机 所 承接 的 单机 容量 最 大 的 机 组 。2005 年 
“KEM 电工 牌 中 高 水 头 水 轮 发 电机 组 ”又 获得 云南 省 名 牌 
产品 称 导 。 早 在 20 世纪 70 年 代 末 ,为 解决 水 轮机 转 轮 严 
重 汽 蚀 、 泥 沙 磨 损 与 上 海 材 料 研究 所 、 六 郎 洞 发 电厂 共同 玫 
关 , 研 制 的 OCri3 VidCuMo 不 锈 钢 转 轮 ,在 国内 是 第 一 次 试 
用 , 转 轮 由 昆明 电机 承 制 ,运行 稳定 ,检修 期 延长 6 倍 , 它 的 
材料 和 制作 工艺 解决 了 我 国 广大 喀斯特 地 区 ( 溶 岩 地 下 水 ) 
选用 水 轮机 转 轮 的 重大 问题 ,该 项 目 荣 获 1985 年 国家 科技 
进步 二 等 奖 (是 我 厂 所 获奖 项 的 最 高 级 别 ) 。@ 轴 流 式 : 安 
装 于 广西 拉 浪 水 电站 ZZJK508 一 LH 一 355 水 轮机 、SF21 一 
30/5500 发 电机 是 迄今 我 公司 最 大 的 轴 流 转 浆 式 机 组 ,额定 
水 头 为 253.2m( 水 头 变化 20.6 ~30.3m)。 

(2) 控 制 设备 。 中 调 速 器 :调节 器 核心 器 件 采 用 日 本 三 
Be FX2N 可 编程 控制 器 , 电 液 转换 采用 步 进 电机 或 数字 阀 ， 
调 速 功 为 3 000 ~18 000N > m, 工 作 油 压 2. 5MPa.4. OMPa, 
适应 式 变 结构 、 变 参数 、 并 联 PID 调节 模式 , 装 设 通信 接口 
便于 实现 电厂 计算 机 监控 。 包 励磁 :调节 器 核心 器 件 采 用 
德国 西门 子 57 一 200 可 编程 控制 器 ,三 相 全 控 桥 , 双 通 道 互 
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为 热 备 用 ,具有 恒 电 压 、 恒 电流 、 恒 无 功 运行 方式 ,开放 的 通 
信和 规约 实现 与 计算 机 监控 对 接 ,适用 于 10 000kW 容量 以 下 
的 发 电机 组 。 

(3) 电 动机 。 中 为 国家 高 新 工程 配套 的 特种 专用 大 功 
率直 流 推进 电动 机 具有 体积 小 .结构 紧凑 .重量 轻 、 比 功率 
大 等 特点 ,经 过 长 期 的 工艺 设计 、 验 证 和 修改 ,充实 、 完 善 工 
位 器 具 , 形 成 了 有 自己 特色 的 、 稳 定 的 生产 工艺 过 程 ,满足 
批量 生产 条 件 和 具备 质量 保证 能 力 。 凶 高效 NEMA 电动 机 
系列 产品 符合 美国 MGI 标准 ,效率 达到 EPACT 要 求 ,适用 
于 出 口 美国 及 国内 进口 的 国产 化 配套 。 与 上 海 电 科 所 合 
作 , 开 展 YR2(IP54)、YR3(1IP23) 绕 线 转子 异步 电动 机 的 开 
发 ,适应 国家 “以 冷 带 热 "的 能 源 政 策 ,以 冷 轧 硅钢 片 代 蔡 热 
轧 硅 钢 片 ,节约 能 源 并 与 国外 产品 接轨 。 参 加 上 海 电 科 所 
统一 组 织 的 低压 大 功率 电动 机 (全 封闭 、 笼 型 \ 机 座 号 为 
355 .400 .450 ,电压 380V 和 660V ,功率 355 ~ 900kW ) 的 统 
一 设计 。2006 年 “KEM 电工 牌 Y、Y2 系列 三 相 异 步 电 动 
机 ”被 评 为 云南 省 名 牌 产品 ， 

(4) 主要 机 加 工装 备 。 公 司 拥有 车 、 铣 、 铀 、. 磨 、 人 刨 、 割 、 
焊 及 加 工 中 心 等 生产 设备 620 多 台 , 其 中 大 、 精 、 稀 设备 60 
余 台 。 如 : GMB2550r BFE HE T] BE. CQ61200—10m 数控 卧 
车 法 国 数控 (CNC ) 线圈 成 型 机 、C5263 一 6. 3m 数控 立 车 、 
C52100—10m 17 Æ ,C61160—12m Fh 2, ASVIOSOD 立 式 加 
工 中 心 .CX6154 车 铣 中 心 、CKS6163A 数控 车 床 、.SVT100 数 
控 高 速 单 柱 立 车 、 俄 罗斯 HC212 大 型 落地 铠 铣床 波兰 
WHB 一 150 落地 锐 钳 床 、 德 国 高 速 自动 冲 槽 机 及 发 电机 磁 
ei INT FABER AS 

四 、 质 量 、 技 术 认 证 及 信息 化 建设 

1. 质量 管理 及 产品 认证 

2005 年 6 月 通过 特种 直流 电机 生产 质量 管理 体系 认证 
(新 时 代 质 量 认证 中 心 ); 

2006 年 6 月 获 中 国 质量 认证 中 心 颁发 ISO 9001: 2000 
质量 管理 体系 认证 证 书 ”; 

2001 年 Y2 系列 三 相 漠 步 电 动机 CE 认证 ; 

2002 年 了 系列 产品 CQC 认证 ( 原 长 城 认 证 ) ; 

2003 年 出 口 加 拿 大 水 轮 发 电机 CSA 认证 。 

2. 企业 认证 

企业 于 2003 年 建立 了 “技术 中 心 ”, 并 于 2005 年 通过 
省 ,市 两 级 认定 。 

2006 年 市 级 主管 部 门将 昆明 电机 公司 技术 中 心 建设 立 
项 作为 昆明 市 重点 科技 计划 ,纳入 科技 创新 基础 平台 建设 
的 范畴 ,使 其 建立 更 加 适应 市 场 竞 争 要 求 和 企业 发 展 需求 
的 技术 创新 体系 和 运行 机 制 。 

3. 信息 化 建设 

随 着 整个 企业 ERP( 企 业 资 源 规划 系统 ) 的 实施 ,设计 
使 用 PDM( 产 品 数据 管理 ) ,工艺 使 用 CAPP( 计算 机 辅助 工 
艺 设 计 ) ,并 且 已 达到 三 者 集成 。 


与 专业 软件 开发 公司 合作 开发 了 立轴 和 甲 轴 混流 式 水 
轮机 参数 化 设计 软件 ,并 已 在 水 轮机 设计 中 运用 ,发 电机 定 
子 线圈 通用 整形 模 、 热 压 模 参数 化 设计 软件 已 开发 使 用 ， 
冲击 式 水 轮机 参数 化 设计 软件 的 开发 正在 进行 。 
昆明 电机 半 个 多 世纪 的 历程 ,可 谓 70 载 发 展 动力 无 


限 , 近 百年 创造 电能 永恒 。 在 抓 住 机 遇 、 持 续 发 展 的 形势 
下 ,全 体 员工 团结 一 致 ,努力 向 前 ;在 不 断 创 新 、 追 求 卓越 的 
思想 指导 下 ,把 企业 做 精 做 强 。 昆 明 电 机 始终 遵循 务实 \ 诚 
信 的 精神 ,服务 用 户 ,回报 社会 。 

[供稿 单位 :昆明 电机 有 限 责任 公司 ] 


把 握 机 遇 快速 发 展 


一 一 兰州 电机 有 限 责 任 公 司 


装备 制造 业 是 国民 经 济 基础 性 、 支 柱 性 战略 产业 。 我 
国 机 械 装 备 制造 业 虽 有 一 定 基础 ,但 和 发 达 国家 相 比 ,总 体 
水 平 还 不 高 ,在 事 关 经 济 发 展 和 国防 安全 的 重大 装备 制造 
领域 ,还 比较 落后 ,装备 制造 业 对 市 场 的 满足 度 也 只 有 
60% 。 加 之 ,出 现 外 国 公司 不 得 不 逐渐 退出 劳动 密集 型 及 
高 劳动 强度 的 产业 的 趋势 。 针 对 这 一 现状 ,国家 把 振兴 装 
备 制造 业 作 为 一 项 基本 产业 政策 ,作为 走 新 型 工业 化 道路 ， 
加 快 我 国 工 业经 济 发 展 的 重大 战略 决策 。 甘 肃 是 西北 老 工 
业 基 地 ,装备 制造 业 发 展 具有 一 定 基础 ,兰州 电机 有 限 责任 
公司 (以 下 简称 兰 电 ) 是 甘肃 省 装备 制造 业 的 骨干 企业 ,为 
甘肃 国民 经 济 发 展 做 出 了 重要 贡献 。 省 委 、 省 政府 把 2007 
年 确定 为 装备 制造 业 振兴 年 ,并 制定 了 相应 的 振兴 甘肃 效 
备 制造 业 的 行动 计划 , 兰 电 电机 制造 也 被 列 人 全 省 重点 培 
育 的 六 大 优势 产业 之 列 。 国 家 已 通过 一 系列 政策 措施 创造 
了 良好 的 需求 环境 。 我 们 一 定 要 紧 紧 抓 住 这 一 难得 的 装备 
制造 业 振兴 机 遇 ,树立 危机 及 忧患 意识 , 发扬 只 争 朝 夕 的 拼 
搏 精神 。 解 放 思 想 , 抢 抓 机 遇 ,促进 企业 快速 发 展 。 要 重 操 
做 好 以 下 几 方 面 工作 。 

一 、 解 放 思 想 是 企业 进发 活力 的 源泉 ,是 企业 发 展 的 前 
提 

解放 思想 .实事求是 是 我 们 适应 新 形势 的 思想 武器 , 必 
须 牢 牢 把 握 党 的 思想 路 线 ,始终 做 解放 思想 的 表率 ,破除 葵 
铀 我 们 思维 、 束 缚 我 们 手脚 、 制 约 我 们 发 展 的 陈旧 观念 , 克 
服 “ 小 富 即 安 ,小 进 则 满 ”的 思想 ,实现 思想 观念 的 实质 性 更 
新 、 思 维 方式 的 科学 化 变革 、 精 神 状况 的 振奋 型 改造 。 要 振 
奋 精 神 , 抢 抓 发 展 机 遇 。 从 学 习 和 人手 推动 解放 思想 逐步 深 
和 人 ,展开 “振兴 装备 制造 业 、 兰 电 怎么 办 ”大 讨论 \ 统 一 思想 、 
统一 认识 。 

企业 的 发 展 是 以 市 场 为 基础 的 ,要 建立 社会 主义 市 场 
经 济 的 发 展 观 。 准 确 把 握 宏观 经 济 形势 和 国内 外 电工 电器 
HbA Ree PAE AES, MARR ARK, BAAR 
们 与 同行 业 优势 企业 的 差距 ,奋起 直 追 ,励精图治 ,谋求 企 
业 快 速 发 展 。 

二 、 要 立足 现 有 优势 和 条 件 

作为 装备 制造 业 有 一 定 的 基础 ,有 自己 的 技术 、 自 己 的 


品牌 和 自己 的 市 场 ,但 也 面临 着 不 少 困难 和 问题 ,主要 是 企 
业 规模 小 、 发 展 和 技术 研发 投入 不足。 因此 ,振兴 装备 制造 
业 , 要 重视 发 挥 比较 优势 ,突出 抓 好 重点 拳头 产品 。 兰 电 
“十 一 五 "规划 战略 定位 ,一 是 抓 住 电机 制造 这 一 主 业 ,凭借 
现 有 的 技术 优势 ,拓展 和 延伸 为 用 户 解决 电机 使 用 、 维 护 、 
保养 、 检 和 修 的 服务 链 , 实现 互利 双赢 ,形成 跨 跃 式 发 展 。 新 
的 经 济 增长 点 将 致力 于 电机 及 控制 技术 的 提升 和 扩展 ,从 
单一 的 配套 产品 向 成 套 化 、 一 体 化 经 营 方向 发 展 , 为 用 户 提 
供 质 优 价 廉 的 产品 和 产品 服务 , 问 系 统 集成 、 设 备 成 套 和 工 
程 总 承包 的 方向 发 展 。 要 多 渠道 增加 投入 ,要 用 足 用 活用 
好 国家 对 企业 研发 投入 实行 税 前 扣除 等 优惠 政策 ,加 快 企 
业 技 术 装 备 的 改造 升级 。 进 一 步 拓展 融资 渠道 ,采用 股权 
融资 .资本 市 场 融 资 或 金融 租赁 融资 等 方法 为 企业 大 发 展 
筹集 资金 。 

三 .要 建设 创新 型 企业 ,树立 创新 精神 ,形成 创新 文化 

要 大 力 推进 科技 创新 。 制 造 业 是 一 个 竞争 性 很 强 的 产 


业 , 把 研发 技术 水 平 高 市 场 前 景 好 的 产品 作为 实现 振兴 发 


展 的 重要 任务 ,加 大 自主 创新 的 力度 ,形成 具有 自主 知识 产 
权 的 技术 和 产品 。 要 加 快 产 学 研 的 结合 ,依托 国家 级 企业 
技术 中 心 ,要 抓 住 市 场 机 遇 , 以 市 场 需求 为 依托 ,加 快 产品 

结构 调整 ,提升 新 产品 研发 能 力 , 使 优势 产品 尽快 形成 规 
模 ,主导 产品 尽快 进入 产业 链 高 端 ,要 结合 “十 一 五 ”期 间 国 
家 产业 结构 调整 和 行业 发 展 趋势 ,大 力 引进 高 新 技术 ,并 注 
重 消化 吸收 和 再 开发 ,开发 研制 高 新 技术 产品 。 通 过 自主 
研发 和 技术 创新 ,形成 一 批 拥有 更 多 的 目 主 知识 产权 的 重 
点 产品 ,形成 具有 兰 电 特 色 的 、 富 有 竞争 力 的 新 产品 ,提高 
市 场 竞争 力 。 一 是 对 现 有 产品 进行 技术 改造 ,大 力 提高 工 
艺 装备 制造 水 平 ,加 强 成 套 设备 与 项 目的 技术 创新 、 技 术 储 
备 和 市 场 开 发 ,扩大 市 场 履 盖 面 和 市 场 占有 率 。 二 是 发 挥 
兰 电 近 50 年 历史 积累 的 优势 ,加 强 企 业 现 有 国家 认定 的 
“企业 技术 中 心 ” 的 建设 ,继续 开发 大、 新 、 特 ”的 兰 电 独 有 
的 产品 ,注重 研发 附 合 国家 节能 减 排 要 求 的 装备 ,把 握 兰 电 
在 行业 中 技术 水 平市 场 占有 率 的 领先 地 位 。 重 点 放 在 风 
力 发 电机 及 成 套 机 组 的 研发 制造。 三 是 加 强 中 小 型 水 电 
及 成 套 技 术 的 研发 ,通过 产 学 研 、 联 合 研 制 适应 黄河 流域 、 
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抗 泥 沙 磨 蚀 的 特色 产品 、 附 加 值 高 的 微机 励磁 产品 。 四 是 
主导 产品 的 改进 ,特色 差异 化 ,在 巩固 建材 水 泥 行 业 用 高 
压 电动 机 占 70% 的 市 场 基 础 上 ,拓展 冶金 、 石 化 矿山 \ 供 
水 、 排 洪 、 电 力 用 高 压 电动 机 市 场 ,研制 单机 容量 30 000kW 
高 压 电 动机 ,填补 国内 空白 。 凭 借 中 小 型 发 电机 已 获 “ 中 国 
名 牌 " 产 品 的 品牌 优势 ,研制 适应 市 场 需 求 、 替 代 从 国外 进 
口 的 派生 、 特 种 电机 产品 , 避 开 与 “大 路 货 " 电 机 产品 在 低层 
次 上 的 竞争 。 在 消化 西门 子 技术 的 基础 上 ,加 快 自 主 研发 
速度 , 紧 跟 西门 子 数字 化 交流 伺服 、 主 轴 控 制 电机 制造 技术 
的 发 展 。 

四 、 要 进一步 深化 改革 

不 断 创 新 体制 机 制 ,要 进一步 建立 和 完善 现代 企业 制 
度 ,构建 相互 制衡 顺畅 运作 的 公司 法 人 治理 结构 。 要 加 强 
企业 内 部 管理 ,继续 精干 主体 、 和 剥离 辅助 .减轻 企业 负担 , 进 
TAS 用工 、 分 配制 度 改革 ,健全 完善 资本 技术、 管理 等 
生产 要 素 参 与 分 配 的 制度 。 建 立 有 利于 企业 长 远 发 展 的 股 
权 激 励 政 策 。 建 立 企 业 与 职工 双向 选择 的 用 人 制度 ,面向 
市 场 , 重 构 劳 动 关 系 。 通 过 公平 竞争 和 人 员 合 理 流动 ,形成 
激励 和 约束 机 制 ,实现 人 尽 其 才 的 构想 。 同 时 根据 国家 优 
患 政策, 利用 非 主 业 等 三 类 资产 改制 创办 面向 市 场 ,独立 核 
算 、 自 负 盘 亏 的 法 人 经 济 实体 , 放 开 搞活 辅 业 ,做 大 做 强 主 
业 , 使 分 离 后 的 辅 业 能 通过 自身 努力 得 到 更 好 地 发 展 。 要 
通过 不 断 深化 改革 为 振兴 装备 制造 业 增 添 活力 。 

五 .要 不 断 强化 企业 管理 

认真 贯彻 落实 * 视 质量 为 企业 的 生命 ,以 诚信 提升 兰 电 
品牌 "的 质量 方针 ,坚持 以 市 场 需 求 为 导向 的 生产 组 织 模 
式 , 对 生产 计划 、 组 织 结构 、 人 力 物 力 资源 配置 进行 有 效 调 
整 , 为 企业 产能 的 不 断 提高 提供 保证 。 进 一 步 推广 新 工艺 
新 材料 及 优化 设计 ,节约 降 耗 效益 。 同 时 ,注重 与 周边 企业 
合作 ,形成 专业 化 分 工 体系 及 协作 配套 体系 ,形成 大 规模 、 
大 批量 的 优势 ,大 幅度 降低 成 本 。 要 向 内 挖潜 ,力争 减轻 生 


产 资 料 、 劳 动力 价格 及 资金 成 本 的 不 断 天 高 造成 的 成 本 压 
力 。 利 用 计算 机 技术 、 网 络 技术 ,管理 技术 以 及 现代 制造 技 
术 对 公司 营销 、 研 发 .生产 制造、 质量 整个 经 营 流程 所 涉及 
到 的 信息 资源 进行 统一 管理 ,通过 信息 化 建设 促进 和 提升 
传统 产业 ,实现 公司 跨越 式 发 展 。 

六 、 要 加 快 人 才 队 伍 建 设 

现代 企业 的 竞争 ,表面 看 是 产品 的 竞争 ,从 深层 次 看 主 
要 是 人 才 和 技术 的 竞争 。 要 拓宽 人 才 选 用 和 培养 渠道 , 完 
善人 才 管 理 方式 ,加 快 培 育 企 业经 营 生 产 管理 人 才 和 技术 
研发 人 才 , 加 强人 才 队 伍 的 培训 ,积极 引进 人才, 为 振兴 装 
备 制造 业 提 供 人 才 和 智力 支持 。 要 建立 健全 激励 机 制 ,对 
有 突出 贡献 的 管理 和 技术 人 员 要 实行 奖励 政策 , 随 着 企业 
效益 的 增长 要 偿 步 提高 职工 收入 水 平 ,增强 凝聚 力 和 战斗 
力 。 把 公司 的 整体 发 展 和 员工 的 个 体 发 展 有 机 地 结合 起 
来 ,积极 引导 员工 热爱 企业 、 爱 图 敬业 , 目 觉 地 为 实现 又 好 
又 快 的 发 展 目标 做 贡献 。 

要 改革 创新 ,努力 采取 切实 有 效 措施 ,使 改制 后 的 企业 
进一步 完善 内 部 运行 机 制 ,建立 与 之 相 适 应 的 一 整套 科学 
管理 体系 ,建立 "归属 清晰 . 权 责 明 确 ,保护 严格 .流转 顺畅 ” 
的 现代 企业 制度 ,确保 企业 改制 取得 成 效 。 同 时 ,继续 进行 
技术 改造 ,适时 扩大 规模 、 快 速 占领 市 场 ,充分 利用 好 政策 
HUR ,积极 培育 风电 等 新 的 经 济 增长 点 ,打造 兰州 电机 品 
牌 ,以 “ 心 ” 创 新 ,坚持 精益 生产 理念 与 客户 供应 链 一 体 化 的 
原则 ,实现 兰 电 跨越 式 大 发 展 的 目标 。 

只 要 我 们 能 够 树立 敢 为 人 先 的 创新 精神 ,采取 一 系列 
得 力 措施 ,通过 不 懈 努 力 ,就 一 定 能 够 把 “十 一 五 ”发 展 规划 
中 制定 的 目标 变 为 现实 ,成 为 甘肃 装备 制造 业 名 符 其 实 的 
龙头 企业 ,成 为 行业 的 排头 兵 ,为 振兴 装备 制造 业 做 出 我 们 
应 有 的 贡献 。 

【供稿 单位 :兰州 电机 有 限 责任 公司 ] 


与 巨人 同行 


川 开 电 气 有 限 公司 (China Chuan Kai) 简称 ”CCK 电气 ” 
或 “ 川 开 电 气 ”( 以 下 简称 CCK 电气 ) ,是 “ 川 开 集团 ”的 核 
心 企业 。 公 司 占 地 53 多 万 m ,员工 1 500 余人 ,总 资产 近 
11 亿 元 ,2006 年 销售 收入 16 亿 余 元 。 

CCK 电气 始 建 于 1980 年 ,专业 从 事 输 配 电 领 域 电气 成 
套 设 备 研 发 ,设计 、 制 造 、 营 销 、 安 装 及 技术 咨询 服务 ,是 原 
机 械 部 、 电 力 部 定点 生产 许可 企业 ,连续 6 年 整体 规模 和 综 
合 实力 名 列 全 国电 气 开关 行业 前 12 名 、 电 控 配 电 行 业 前 5 
名 西部 10 省 区 前 3 名 、 西 南 地 区 第 1 名 。 公 司 先后 荣获 
“四 川 省 先进 企业 *"“ 四川 省 重合 同 守 信用 企业 ”四川 省 
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高 新 技术 企业 “成 都 市 高 新 技术 企业 "等 荣誉 称号 ,注册 
商标 “CCK” 已 成 为 国内 著名 商标 。 公 司 在 核电 站 1E 级 电 
气 成 套 设 备 研发 制造 上 拥有 专 有 技术 ,先后 荣获 秦山 核电 
站 核 1E 级 \ 非 IE 级 成 套 电气 设备 合格 承包 商 资格 ,秦山 二 
期 非 1E 级 成 套 电气 设备 合格 承包 商 资格 ,中 国 中 原 对 外 工 
程 公司 核 ]E RAE 1E 级 成 套 电气 设备 合格 承包 商 资格 ,成 
为 国内 首 家 在 核电 站 配套 输 配 电 设备 上 率先 实现 产品 应 用 
并 出 口 的 厂家 。2006 年 3 月 公司 通过 30kW.60 万 kW 机 组 
BIE 级 电气 成 套 设备 全 部 型 式 试 验 ,在 全 国 率先 通过 1F 
级 产品 鉴定 。 


CCK 电气 以 人 为 本 ,重视 人 力 资源 开发 和 培养 。 公 司 
现 有 员工 700 余人 ,大 专 学 历 及 以 上 占 78. 4% ,中 级 职称 
19.6% ,高 级 职称 3% ,为 CCK 电气 的 腾飞 组 建 了 优秀 的 团 
队 。 

CCK 电气 始终 奉行 与 巨人 同行 的 原则 ,先后 与 SIF- 
MENS, ABB, AREVA Schneider 等 世界 著名 电气 公司 开展 了 
全 方位 技术 和 和 商务 合作 ,于 2005 年 4 月 成 为 ABB 低压 联盟 
直属 板 厂 ,2007 年 成 为 Schneider 成 套 合作 协议 厂 。CCK 电 
气 拥有 一 批 高 素质 技术 创新 团队 ,通过 技术 引进 吸收 和 目 
主创 新 的 结合 ,成 功 开 发 了 12kV、380V 核 1E 级 中 低压 电气 
成 套 开 关 设 备 ,产品 的 先进 性 、 可 靠 性 、 安 全 性 达 国 内 先进 
水 平 ,其 主要 技术 参数 及 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 

CCK 电气 率先 引进 美国 日 本 、 德 国 瑞 士 等 国家 先进 
加 工 设备 ,工艺 装备 居 国 际 先进 水 平 。 产 品 设计 与 制造 的 
全 过 程 均 采用 CAD/CAPP/CAM ,建立 了 产品 数据 管理 系统 
(PDM) 和 企业 资源 计划 (ERP) 系统, 在 开关 行业 率先 通过 
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ISO9001: 1994 国际 质量 体系 认证 及 2000 版 转 版 工作 ,建立 
并 实现 了 核 IE 级 产品 质量 保证 体系 ,所 有 产品 均 按 国内 外 
最 高 标准 通过 了 国家 型 式 试验 ,20 多 种 低压 产品 通过 3C 
强制 性 安全 认证 。 

CCK 电气 主要 产品 包括: 40.5kV 及 以 下 中 低压 部 件 和 
成 套 开 关 设 备 .0.4 ~40.5kV 预 装 式 变 电站 、 微 机 型 直流 电 
源 、XJD 消防 应 急电 源 、 动 力 箱 、 照 明 箱 .电缆 桥架 、 空 气 绝 
缘 和 密集 绝缘 封闭 母线 槽 、 共 箱 母线 、 预 分 支 电缆 等 ,广泛 
应 用 于 电厂 、 电 站 、 石 化、 冶金 .交通 \ 市 政 . 机 械 、 电 子 、 轻 
工 \、 建 材 、 军 工 等 领域 。 公 司 产 品 以 其 卓越 的 性 价 比 及 优 
良 \ 快 捷 、 完 善 的 服务 畅销 全 国 , 远 销 东南 亚 及 非洲 国家 , 赢 
得 了 社会 各 界 和 广大 客户 的 一 致 认同 和 好 评 。 

CCK 电气 的 发 展 得 到 了 各 级 领导 、 广 大 客户 及 社会 各 
界 朋友 的 信赖 和 支持 。 展 望 未 来 ,CCK 将 持续 创新 ,提升 管 
理 水 平 ,为 向 客户 创造 更 多 的 价值 而 不 懈 努 力 。 

[供稿 单位 : 川 开 电 气 有 限 公司 ] 
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2007 年 9 月 11 日 , 当 宏 等 集 团 有 限 公 司 代 表 在 北京 人 
民 大 会 党 从 国家 质 检 总 局 领导 手中 接 过 漆包线 “中 国名 有 牌 ” 
奖牌 时 ,一 个 辉煌 的 记录 诞生 了 。 安 舌 集 团 继 2005 年 高 精 
度 铜 管材 荣获 “中 国名 有 牌 ”、2006 年 宏 乔 商标 被 认定 为 “中 
国 驰名 商标 "后 获得 又 一 殊荣 。 三 大 荣誉 的 获得 ,使 宏 夭 集 
团 成 为 绕组 线 行业 品牌 建设 领域 的 佼佼 者 。 

一 公司 概况 

宏 舌 集团 有 限 公司 坐 落 在 浙江 省 诸暨 市 ,是 一 家 以 铜 
加 工 为 主 业 ,机 械 、 商 贸 、 房 地 产 等 行业 并 行 发 展 的 大 型 现 
代 化 企业 集团 。 

集团 下 属 13 家 子 公 司 和 1 个 博士 后 科研 工作 站 ,在 美 
国 、 德 国 和 香港 等 国家 和 地 区 设 有 多 家 分 公司 。 目 前 总 资 
产 20 亿 元 , 占 地 46 万 m ,员工 1580 人 ,其 中 各 类 专业 技 
术 人 才 870 人 。 

集团 为 中 国 规模 较 大 的 电磁 导线 生产 基地 之 一 ,拥有 8 
PAS TR m 的 现代 化 生产 车 间 。 主 要 生产 从 130 级 至 
220 级 和 自 粘 线 、 变 频 线 等 各 种 环保 型 漆 包 圆 铜 线 ,产品 广 
省 应 用 于 中 小 电机 变压器 .电动 工具 、 继 电器 、 徽 特 电 机 、 
电 声 器 件 、 家 用 电器 等 多 个 领域 。 

多 年 来 集团 始终 坚持 以 市 场 为 导向 , 秉 承 “ 以 科技 创造 
市 场 \ 以 质量 赢得 市 场 \ 以 诚信 稳固 市 场 ”的 经 营 理念 ,建立 
了 大 系统 、 大 市 场 、 大 结构 的 营销 网 络 和 售后 服务 体系 ,为 
用 户 提 供 满意 的 产品 和 完善 的 售后 服务 。 通 过 几 年 的 努 
力 ,市场 规模 逐步 扩大 ,截止 2006 年 底 , 公 司 在 全 国 设立 销 
售 分 公司 (办 事 处 )16 个 ,分 布 于 浙江 ,北京 、 上 海 、 天 津 、 广 


东 、 重 庆 、 湖 北 、 安 徽 、 山 东 等 省 市 ,产品 畅销 全 国 各 地 。 
2004 年 实现 销量 37 297t ,销售 收 人 116 912 万 元 ;2005 年 实 
现 销量 42 663t, 销售 收入 165 736 万 元 ;2006 年 销量 达到 
48 992t ,销售 收入 达到 279 629 万 元 。 

二 ,国际 市 场 开拓 

近年 来 , 随 着 社会 经 济 的 发 展 和 科学 技术 的 进步 ,涌现 
出 一 批 以 宏 需 为 代表 的 新 兴 漆 包 线 生产 企业 ,依靠 自主 创 
新 ,推动 了 我 国 漆包线 行业 产品 结构 ,装备 水 平和 制造 技术 
的 迅速 提高 ,已 经 接近 或 达到 国际 先进 水 平 ,大 大 缩短 了 我 
国 同 国际 漆包线 行业 的 差距 。 同 时 宏 夭 集 团 积极 开拓 国际 
市 场 , 努 力 扩大 出 口 , 争 创 国际 名 牌 。 目 前 公司 产品 已 开辟 
了 广阔 的 国际 市 场 ,与 欧美 ,非洲 、 东 南亚 、 西 亚 等 30 多 个 
国家 和 地 区 建立 了 业务 往来 或 合作 关系 。 随 着 宏 厌 集团 国 
际 化 战略 的 深入 推进 “宏泰 牌 " 漆包线 的 国际 市 场 前 景 将 
更 加 广阔 。 

三 自主 创新 与 产品 质量 

公司 以 “科技 兴 企 为 发 展 理念 ,坚持 “应 用 一 代 .试制 
一 代 , 探 索 研究 一 代 、 思 考 规划 一 代 ” 的 自主 创新 战略 ,公司 
把 省 级 企业 技术 中 心 和 博士 后 科研 工作 站 作为 科技 创新 平 
台 , 同 时 与 清华 大 学 .浙江 大 学 、 复 旦 大 学 、 上 海 理工 大 学 等 
6 所 大 学 建立 了 长 期 技术 合作 关系 ,进一步 加 强 了 产 学 研 合 
作 ,不 断 完善 自主 创新 体系 ,提升 自主 创新 能 力 ,增强 企业 
的 核心 竞争 力 。 

近年 来 ,公司 累计 投入 资金 4 亿 多 元 ,实施 了 部 级 重点 
项 目 5 项 ,省 级 重点 项 目 8 项 ,研发 新 产品 26 只 (其 中 环保 
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型 漆 包 圆 绕组 线 新 产品 17 只 ,产品 涵盖 155 级 、180 级 ,200 
级 .220 级 和 自 粘 线 、 变 频 线 等 ,规格 0.03 ~3. 15mm) ;申请 
专利 20 项 ,其 中 发 明 专利 5 H, ARAARA AARI, 
人 精 我 新 ,进一步 满足 市 场 需求 。 

产品 质量 是 企业 的 生命 线 , 以 质量 求生 存 \ 求 发 展 是 企 
业 的 根本 宗旨 。 宏 磊 集 团 按 照 《 卓 越 绩效 评价 准则 》 的 要 
求 ,在 注重 新 产品 开发 和 市 场 营销 体系 建设 的 同时 , 以“ 追 
求 卓 越 品 质 、 超 越 市 场 期 望 ”为 质量 方针 ,推行 全 面 质量 管 
理 ,明确 了 集团 质量 管理 的 中 长 期 .近期 发 展 规划 和 绩效 目 
ir. H 2000 年 起 ,公司 先后 通过 了 1809000, 18014000, 
OHSASIS18000 .计量 检测 、AA 级 标准 化 良好 行为 .类 国 UL, 
欧盟 RoHS 美国 NSF 等 管理 体系 的 认证 和 产品 检测 。 

四 、 人 才 建 设 与 企业 文化 

企业 核心 竞争 力 的 竞争 ,说 到 底 是 人 才 的 竞争 。 为 此 
集团 始终 坚持 以 人 为 本 的 管理 理念 ,深化 人 才 引 进 和 增 养 
机 制 , 着 力 打造 创新 型 困 队 。 近 几 年 来 ,公司 共 引 进 高 层次 
人 才 20 多 人 ,其 中 教授 ,教授 级 高 工 6 人 、 高 级 工程 师 12 
人 ,具有 博士 学 位 的 4 人。 从 高 等 院 校 招收 应 届 硕 士 \、 大 中 
专 毕业 生 200 多 人 。 同 时 公司 又 先后 选送 24 人 到 清华 大 
学 8 人 到 复旦 大 学 、36 人 到 浙江 大 学 学 习 深 造 。 为 外 , 公 
司 还 经 常 邀请 知名 专家 来 公司 开展 企业 内 训 。 同 时 ,集团 
持续 完善 创新 机 制 和 激励 机 制 ,使 人 才能 够 引得 进 、 留 得 
住 、 能 发 挥 \ 快 成 长 。 通 过 引进 和 培育 ,为 企业 不 断 输入 新 
鲜血 液 ,完善 人 才 结 构 , 提 高 人 才 的 整体 素质 ,塑造 了 一 文 
精 于 的 企业 团队 。 这 和 是 企业 的 宝贵 财富 ,也 是 企业 发 展 的 
坚强 后 盾 。 

过 去 的 数 年 中 , 宏 右 集 团 在 各 级 政府 和 领导 的 关心 文 
ET ,通过 全 体 “ 宏 备 "” 人 的 艰苦 奋斗 .开拓 创新 , 走 过 了 一 


条 充满 竞争 .挑战 .富有 创新 的 成 功 之 路 ,同时 形成 了 具有 


“ 宏 竺 "特色 的 企业 文化 .超前 的 发 展 理念 、 强 烈 的 创新 意 
识 、 踏 实 的 工作 作风 。 这 些 是 “宏和 RIHAR, BE A 
fh” AREER o 

宏大 精神 :开拓 创新 敬业 奉献 

质量 方针 :追求 卓越 品质 超越 市 场 期 望 


经 营 理念 :以 科技 创造 市 场 以 质量 赢得 市 场 以 诚信 稳 
al Tis 

RS: ONT — Ti 争 市 场 第 一 做 精 做 强 回报 社 
会 

BRRR: FAFE 创 世 界 品牌 

文化 是 企业 的 灵魂 ,是 企业 发 展 的 强大 精神 动力 。 为 
全 面 塑造 具有 宏 帮 特色 的 企业 文化 ,一 方面 深化 制度 改革 ， 
完善 激励 机 制 , 科 学 规范 管理 ,提高 员工 的 认同 感 ;一 方面 
积极 开展 形式 多 样 的 文体 和 竞赛 活动 ,如 职工 运动 会 .登山 
运动 .拓展 运动 .节日 聚餐 .歌舞 联欢 演讲 比赛 .技能 比赛 
等 ,高教 于 乐 , 寅 学 于 赛 。 让 员工 生活 在 家 的 文化 中 ,成 长 
在 家 的 和 谐 中 。 通 过 企业 文化 的 票 陶 ,激励 人 的 斗志 、 激 发 
人 的 创造 .凝聚 人 的 力量 推动 企 业 又 好 又 快 发 展 ;依靠 文 
化 的 力量 ,倡导 和 谐 理念 .培育 和 谐 精神 .促进 企 业 和 谐 。 

A RRA 

“tE” KE H EUS, RA EAC. A 
先是 “十 一 五 ”科技 发 展 规划 。 在 企业 技术 中 心 、 博 士 后 科 
研 工作 站 的 基础 上 ,将 建立 铜 及 钢 合 金 研 究 院 , 吸 引 国内 外 
高 技术 人 才 加 盟 宏 笑 集团 ,创造 人 才 发 展 的 良好 环境 ,广泛 
开展 国内 外 产 \ 学 、 研 联合 科技 攻关 活动 ,为 公司 产品 向 高 、 
精 、 尖 方向 发 展 提供 扎实 的 技术 基础 。 下 一 步 公 司 产品 将 
向 环保 型 . 醉 腐 蚀 \、 耐 高 温 、 超 细微 以 及 特种 漆 包 贺 绕组 线 
方向 发 展 ,以 满足 电力 、 交 通 \ 电 子 信 息 、 航 空 航天 等 行业 的 
快速 发 展 需 求 。 

“十 一 五 ”期 间 , 将 坚持 以 市 场 为 目标 ,以 国家 产业 政策 
为 导向 ,着 力 开 展 自 主创 新 打造 精品 名 牌 , 深 入 推进 “和 谐 
宏 短 、 创 新 宏 夭 、 文 化 宏大 "建设 。 以 目 主 创新 为 契机 ,加 大 
高 科技 投入 ; 以 创建 和 谐 宏大 为 动力 ,加 快 现代 化 企业 发 
展 ;力争 到 “十 一 五 ” 末 , 打 造 中 国 技术 最 先进 \ 规 模 最 大 的 
漆包线 生产 基地 ,成 为 电线 电线 行业 的 佼佼 者 ,实现 销售 收 
入 突破 100 亿 元 ,将 宏 乔 集 团 打造 成 为 资源 节约 型 环保 友 
好 型 和 谐 发 展 的 现代 化 大 企业 、 大 集团 ,为 我 国 机 械 行业 
的 发 展 作 出 更 大 贡献 1 

【供稿 单位 :宏大 集团 有 限 公司 ] 


永 昱 盛 机 电 一 一 日 立 技术 之 完美 体现 





一 、 公 司 概况 

永 垦 盛 机 电 有 限 公 司 创立 于 2003 年 12 月 ,由 中 国 台 
湾 永 彰 机 电 .日 本 日 立 ES 株式 会 社 出 次 成立。 中 国 台 湾 永 
彰 机 电 创 立 于 1987 年 7 月 ,是 中 国 台湾 股票 上 市 之 知名 机 
电 专 业 制 造 公司 。 主 要 产品 为 输 配 电 相关 设备 、 自 动 化 控 
制 系统 汽车 空调 及 汽车 电子 相关 产品 。 于 1988 年 与 日 立 


280 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 
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AEE BARS ERAN E HARET a ae ,产品 除 内 销 
中 国 台湾 市 场 外 ,更 参与 日 本 日 立 制作 所 之 国际 分 工 策略 ， 
以 OEM 代 工 方式 生产 日 立 系列 机 种 外 销 日 本 及 东南 亚 市 
场 。 基 于 与 日 立 之 长 期 友好 合作 关系 ,水 彰 机 电 除 已 完成 
且 成 功 的 移 转 日 立 所 授予 之 高 压 真 空 断 路 禹 技术 外 ,并 已 
建立 自主 之 研发 .制造 体制 ,产品 品质 及 信赖 度 ,更 达 国际 


水 准 , 足 以 与 世界 大 三 竞争 。 

为 配合 台 资 企业 大 陆 投资 政策 莲 勃 发 展 之 趋势 ,水 彰 
集团 已 于 2003 年 开始 拓展 大 陆 市 场 , 并 先后 与 东风 汽车 集 
团 于 广东 省 惠州 成 立 东 风 易 进 有 限 公 司 , 与 湖南 长 丰 汽 车 
集团 合资 成 立 长 丰 汽 车 空调 有 限 公 司 , 生 产销 售 汽车 空调 
有 关 产 品 。 对 于 输 配 电 相 关 之 产 品 , 由 于 日 立 是 世界 知名 
的 大 型 企业 ,拥有 庞大 之 电力 设备 之 研发 团队 ,尤其 是 电 
厂 、 输 配 电 相关 之 用 电 设 备 ,以 及 中 、 高 速 电 车 用 真空 断路 
器 … 等 均 已 享誉 国际 ,在 大 陆地 区 亦 有 极 高 之 市 场 占 有 率 。 
有 鉴于 中 国 国内 经 济 之 急速 发 展 ,电力 设备 相关 之 产业 成 
长 可 期 , 除 与 大 陆 国内 知名 重要 大 三 合资 成 立 公司 以 扩大 
大 陆 之 重要 市 场 外 ,为 整合 超 高 压 之 系列 产品 , 遂 与 台湾 永 
彰 机 电 策 略 联盟 ,并 选 定 位 居 大 陆 经 济 发 展 最 快速 之 长 三 
角 经 济 区 之 昆山 ,合资 成 立 永 垦 盛 机 电 有 限 公司 制造 真空 
断路 器 之 生产 基地 以 拓展 大 陆 市 场 。 

二 、 产 品 技 术 与 市 场 销售 

永 昱 盛 成 立 初 期 即 由 中 国 台湾 永 彰 机 电 与 日 本 日 立 
ES 社 指派 资深 干部 派驻 ,同时 聘请 大 陆 电 力 业 界 专家 组 成 
坚强 之 经 营 团 队 阵 容 , 落 实 公 司 之 愿景 及 核心 精神 。 公 司 
的 核心 精神 为 :内 客户 导向 ;@ 行 力 ;创新 ;名 团队 沟通 ; 
人 诚信 正直 。 配 合 与 协调 大 陆 市 场 文化 形成 全 员 共 识 的 理 
念 、 价 值 观 与 行动 准则 , 朝 永 续 经 营 发 展 的 目标 不 断 努 力 。 

永 昱 盛 所 生产 之 真空 断路 器 是 以 符合 大 陆 之 国家 标准 
及 客户 导向 为 前 提 , 同时 引进 日 本 日 立 之 技术 并 取得 商品 
授权 ,建立 自 有 技术 平台 ,进行 产品 之 设计 开发 .生产 、 销 售 
及 售后 服务 。 目 前 系列 产品 已 通过 国家 高 压 电 器 品质 检测 
中 心 (西安 高 压 电器 研究 所 ) 的 全 项 目 型 式 试验 ,并 已 进入 
量 产 及 扩大 销售 阶段 。 为 确保 真空 断路 器 之 品质 安全 性 及 
信赖 性 ,其 中 最 为 关键 零 组 件 如 操作 机 构 、 真 空 灭 弧 室 等 ， 
均 采 用 日 本 及 中 国 台湾 进口 制品 ,而 为 了 能 提升 产品 之 价 





格 竞争 力 ,目前 正 逐 步 采 用 国内 成 套件 ,以 在 确保 产品 品质 
前 提 下 , 朝 100% 本 地 化 制造 为 目标 。 

生产 方面 通过 与 日 立 技 术 之 合作 ,采用 日 立 及 永 彰 机 
电 之 生产 技术 。 经 由 母 公 司 派遣 之 技术 于 部 及 驻 厂 日 立 专 
家 之 长 期 辅导 。 已 建立 完整 之 外 包 供 货 商 体系 ,所 有 外 制 
零件 经 严格 之 人 厂 检 查 后 ,在 三 内 完成 零 组 件 之 装配 及 断 
路 器 本 体 之 组 合 ,各 制作 装配 工程 中 配合 作业 之 自主 性 检 
查 以 维持 产品 稳定 性 及 均一 性 之 标准 化 作业 实施 ,产品 最 
终 经 品 管 单 位 全 面 点 检 及 电气 特性 测试 合格 方 能 出 三。 

除 日 立 机 种 外 ,为 满足 国内 广大 市 场 之 需要 ok 
一 步 以 自主 技术 与 国内 知名 研究 所 合作 开发 完成 生产 自主 
品牌 之 真空 断路 器 系列 机 种 。 永 思 盛 机 电 已 发 展 成 日 立 技 
术 完 美体 现 之 高 压 真 空 断 路 能 专业 制造 公司 。 

为 达成 以 日 立 品 牌 及 中 国 自主 品牌 进军 大 陆 市 场 , 横 
跨 质量 与 中 低 价 产 品 市 场 ,满足 客户 各 种 需求 之 营运 策略 ， 
永 且 盛 固定 台 资 .日 资 企业 之 客户 加 强 促销 外 , 亦 逐 步 建立 
大 中 国 地 区 之 经 销 商 网 络 。 

三 .未 来 展望 

大 陆 幅 员 了 辽阔, 经 济 发 展 迅猛 ,潜力 巨大 。 以 高 压 真空 
断路 器 而 言 , 除 台 商 ,外 商 及 供电 局 指定 之 外 国 品牌 机 种 
外 ,大 陆 本 土 市 场 规模 大 ,商机 大 , 且 价 格 竞 争 激烈 。 水 翌 
盛 将 以 日 立 的 技术 ,优良 的 质量 ,及 合理 的 价格 ,不 断 的 改 
革 创 新 ,提升 竞争 力 , 配 合 日 立 全 球 布局 策略 ,将 永 翌 盛 建 
立成 为 日 立 以 外 高 压 真 空 断路 器 之 专业 生产 基地 。2007 年 
底 将 迁 与 巴 城 新 建 厂 房 扩大 生产 ,产品 除 进军 大 陆 市 场 外 ， 
未 来 更 以 外 销 东 南亚 地 区 为 目标 。 为 达成 公司 此 一 愿景 ， 
公司 热诚 期 盼 并 欢迎 相关 业界 参与 共同 携手 合作 共 创 美 好 
的 未 来 与 远景 。 

[供稿 单位 : 永 昱 盛 机 电 有 限 公司 ] 


质量 是 企业 第 一 生命 
温岭 市 紫光 电器 有 限 公 司 


温岭 市 紫光 电器 有 限 公司 创建 于 1995 年 ,为 股份 制 有 
限 责任 公司 , 现 有 员工 106 人 ,其 中 高 级 工程 师 12 人 ,中 级 
工程 师 17 人 ,公司 占 地 面积 20 000 多 m ,建筑 面积 约 
12 000m’ ,圈定 资产 3 000 多 万 元 ,年 创 产 值 为 4 200 多 万 
元 。 公 司 拥 有 的 主要 设备 有 TC 型 工 频 交 流 耐 压 系统 6 台 、 
GKTJ 一 8(B) 高 压 开关 机 械 特 性 测试 仪 8 台 、W0J 一 五 回 路 
电阻 自动 测试 仪 6 台 、VC 一 下 真空 测试 仪 4 台 、ZLS 一 23 | 
质谱 检 漏 仪 2 台 、P43 一 17 真空 灭 弧 室 排 气 台 6 台 、L65950/ 
ZM 型 真空 炉 4 台 、 高 压 直流 老练 1 套 、 超 声波 清洗 机 3 台 、 
电流 发 生 占 1 台 等 ,形成 了 年 生产 10 000 台 真 空 开关 利 


30 000 只 真空 灭 弧 室 的 生产 能 力 。 同 时 公司 拥有 一 批 高 水 
平 的 工程 技术 人 员 及 一 支 精干 的 销售 队伍 ,配备 了 先进 的 
真空 灭 弧 室 生产 线 、 户 外 高 压 隔 离 真空 负荷 开关 和 户外 高 
压 真 空 断路 器 及 高 压 成 套 产品 生产 线 , 并 具有 严密 的 生产 
工艺 严格 的 检测 手段 ,确保 产品 的 质量 。 

公司 在 进行 126kV 真空 灭 弧 室 的 开发 的 同时 ,也 在 进 
行 126kV 真空 断路 器 的 研发 ,已 于 2005 年 底 投 入 生产 ， 
126kV 真空 灭 弧 室 和 真空 断路 器 的 开发 将 使 公司 得 到 很 大 
的 发 展 ,并 将 进入 一 个 圭 新 的 阶段 。 

2001 年 12 月 公司 通过 IS09001: 2000 质量 体系 认证 ， 
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被 认定 为 “开发 高 压 真 空 灭 弧 室 高 新 技术 产业 化 企业 ”。 
2003 年 3 月 ,公司 被 评 为 “浙江 省 高 新 技术 企业 ”“ 浙 江 省 
守 合 同 重信 用 单位 ”。 

公司 本 着 以 先进 的 科学 技术 开发 产品 ,以 严格 的 质量 
管理 保证 产品 ,以 较 低 的 价格 赢得 用 户 ,以 优良 的 服务 满足 


脚踏实地 





温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 ,创始 于 1989 年 ,通过 十 多 年 
的 艰苦 创业 ,贯彻 党 的 十 六 大 精神 ,加 快 先进 制造 业 建 设 的 
步伐 ,企业 取得 了 长 足 的 进步 。 现 是 高 低压 电器 元 件 、 成 套 
配置 附件 、 高 压 电 控 电器 配套 的 专业 生产 制造 商 ,是 国家 的 
高 .低压 开关 行业 协会 理事 单位 ,在 业内 享有 很 高 声誉 。 十 
几 年 的 励精图治 ,新 机 电器 已 发 展 成 为 拥有 7 家 控股 企业 : 
温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 、 温 州 新 机 电器 有 限 公 司 、 青 田 万 隆 
电器 装饰 工艺 有 限 公 司 .厦门 兴 机 泰 电 器 有 限 公 司 .永嘉 县 
新 机 电器 配件 有 限 公 司 .陕西 起 贝尔 电梯 有 限 公 司 温州 新 
机 电气 配套 有 限 公司 ,基本 上 形成 供 产销 一 条 链 。 

公司 拥有 国际 水 准 的 激光 切割 机 以 及 “三 大 件 ”、 数控 
机 床 加 工 设 备 在 内 的 400 余 套 生 产 设备 ,80 余 套 测试 设备 ， 
980 余 套 检测 器 具 ; 拥 有 十 几 个 系列 300 多 个 产品 品种 ,其 
中 CZ2、CJG 一 1、CJG 一 2 操作 机 构 、CZC1、2.、5 一 次 接 插件 、 
RC1、RC2 、RC3 二 次 接 插件 等 七 种 产品 获得 国家 专利 , C22 
操作 机 构 在 中 国 专利 市 场 新 技术 产品 展示 交易 会 上 获 金 
奖 , 与 科研 机 构 共 同 开发 的 FZN25 一 12D/T630 一 20 型 
(LS1) 、FKN12A 一 12D 户 内 交流 高 压 负 荷 开 关 一 一 熔断 组 
合 电器 、JN 系列 接地 开关 主要 应 用 于 国家 电力 设备 及 两 网 
改造 工程 , 售 受 赞誉 。2002 年 成 功 开发 的 压气 式 高 压 负 荷 
开关 已 通过 浙江 省 新 产品 技术 鉴定 。2004 年 又 成 功 开发 的 
VSI + 断路 器 操 动机 构 (SS1) ALAN SAL BL Pe A OB BR 
机 构 (SS2) ,已 通过 西安 高 压 电 器 研究 所 产品 型 式 试验 ,为 
集团 化 战略 实施 打下 基础 。 企 业 技 术 力 量 雄 厚 , 生 产 工艺 
先进 ,检测 设备 齐全 ,已 实现 MRP IT 计算 机 网 络 管理 和 
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用 户 使 用 产品 的 质量 方针 ,坚持 质量 是 企业 第 一 生命 的 经 

营 理念 ,以 努力 开拓 ,真诚 服务 ,共同 发 展 为 企业 目标 ,为 客 

户 提供 高 质量 的 产品 ,完整 和 及 时 的 供 货 以 及 售后 服务 。 
[供稿 单位 :温岭 市 紫光 电 右 有 限 公司 ] 


稳步 发 展 


温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 


CAD 辅助 设计 ,并 通过 了 IS09001: 2000 质量 管理 体系 认 
证 。 

企业 十 分 重视 规范 管理 和 企业 文化 建设 ,注重 员工 队 
伍 的 学 习 培 说, 不 断 提 高 企业 竞争 能 力 。 这 儿 年 ,企业 规模 
不 断 扩 大 ,综合 实力 不 断 增 强 ,发 展 后 劲 足 。 目 前 ,已 为 世 
界 500 强 企业 ABB 施耐德 西门子 伊顿 三菱 等 公司 生产 
各 类 配套 件 。 市 场 前 景 十 分 看 好 ,企业 赢得 广大 用 户 和 社 
会 各 界 的 认可 。 

从 1993 年 起 ,新 机 企业 先后 荣获 “全 国 乡镇 诚信 和 守法 
企业 ”“ 温 州 市 二 星 级 企业 ”、“ 乡 镇 企业 基层 先进 集体 ”、 
“文明 乡镇 企业 ”、“ 纳 税 光荣 大 户 ”“ 浙 江 省 安全 生产 先进 
单位 ”、“ 温 州 市 领导 班子 集体 功 ”"、“ 温 州 市 先进 企业 ”"、“ 重 
点 骨干 乡镇 企业 ” “诚信 企业 ” “重合 同 守 信用 单位 ”“ 信 
用 AA 级 企业 ”“ 中 国 质量 服务 信誉 AAA 级 企业 ”等 荣誉 。 
董事 长 水 寿 松 先生 先后 被 授予 “全 国 乡镇 企业 家 ”、“ 优 秀 
EUR” 先进 企业 家 ”、“ 浙 江 省 私营 企业 优秀 厂 长 ”"”、“ 工 
业 企业 优秀 厂 长 "“ 百 名 优秀 厂 长 "“ 浙 江 省 乡镇 企业 质 
量 管理 先进 工作 者 "等 荣誉 称号 ,还 当选 为 温州 市 隐 海 区 民 
建委 员 。 

企业 秉承 脚踏实地 稳步 发 展 的 经 营 理 念 ,坚持 管理 创 
新 、 制 度 创 新 技术 创新 、 文 化 创新 ,竭诚 为 国内 外 新 老 客 户 
提供 优质 产品 和 优良 服务 ,携手 合作 ,其 同 参与 市 场 竞 争 ， 
共 创 美好 未 来 。 

[供稿 单位 :温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 ] 
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溪 市 育 乐 低压 电器 厂 


过 的 块 块 平 畴 , 安 访 的 村 落 …… 玉 地 , 正 前 方 出 现 了 几 幢 规 
整 的 厂房 和 办 公 楼 ,被 绿油油 的 山 景 映衬 着 , 透 出 一 份 强 劲 
的 活力 ,这 就 是 " 慈 兹 市 奇 乐 低压 电器 厂 ”( 以 下 简称 奇 乐 ) 
的 所 在 地 。 


毫 无 疑问 ,这 家 地 处 山区 的 企业 ,能 够 紧 紧 抓 住 每 一 个 
发 展 时 机 ,能 够 壮大 到 如 今 的 这 个 规模 ,十 多 年 来 的 创业 历 
程 肯 定 是 不 平凡 的 。 

一 、 从 我 做 起 ,勤勉 创业 

奇 乐 的 领导 们 对 于 技术 人 员 的 尊重 和 悉心 关怀 绝对 是 
出 了 名 的 。 由 于 技术 原因 ,企业 里 进行 某 件 产品 的 试 模 过 
程 出 现 了 波折 , 奇 乐 的 当家 人 一 一 冯 嘉 国 便 障 着 那些 专家 ， 
过 了 3 天 3 夜 。 为 了 确保 技术 人 员 们 精神 充足 ,领导 忙 前 
忙 后 , 毫 无 怨言 。 

奇 所 领导 的 行动 充分 体现 了 慈溪 农民 企业 家 甘于 吃 
苦 .勤勉 创 业 的 风采 ! 功夫 不 负 有 心 人 ,当年 帮助 奇 乐 的 那 
两 位 上 海 技 术 专 家 之 一 ,一 直 把 汉 嘉 国 这 老实 诚 尽 义 充满 
智慧 和 信心 的 农民 企业 家 记 在 心里 ,觉得 他 是 一 个 可 靠 的 
人 。 从 那 以 后 ,始终 以 各 种 方式 帮助 他 。 后 来 ,索性 离开 上 
海 ,与 汉 嘉 国 并 肩 工 作 , 被 聘 为 这 家 企业 的 总 工程 师 , 为 奇 
乐 的 创业 发 展 起 到 了 关键 性 的 作用 。 

二 ,企业 的 发 展 ,总 是 需要 一 步 一 个 脚印 

如 今 办 企业 ,早已 不 是 家 庭 作 坊 时 期 的 小 打 小 闹 了 , 需 
要 现代 管理 手段 ,也 需要 一 大 批 优秀 的 管理 人 员 和 技术 工 
人 。 奇 乐 除了 在 企业 发 展 的 历程 中 提升 自身 的 管理 水 平 ， 
还 通过 各 种 途径 ,积极 学 习 并 主动 掌握 现代 管理 手段 ,尤其 
是 在 如 何 发 挥 广大 员工 的 积极 性 和 创新 精神 上 下 功夫 。 苯 
重 技术 人 才 , 给 技术 人 才 提 供 良好 的 创业 环境 ,是 奇 乐 管理 


企业 的 一 大 特色 。 无 论 是 在 企业 里 ,还 是 在 出 门 在 外 ,凡是 
技术 人 员 的 意见 建议 , 厂 领 导 总 会 耐心 听取 ,认真 对 待 ,并 
诚 灵 、 虚 心地 向 技术 人 员 征 询 意 见 ,以 求 得 问题 的 完满 解 
决 。 

与 国内 外 知名 企业 合作 ,也 是 奇 乐 重要 的 发 展 策略 , 且 
取得 了 较 好 的 效果 。 奇 乐 自 创办 以 来 ,已 与 许多 知名 企业 
合作 过 ,国内 的 就 有 上 海 华 通电 器 开关 三 \、 上 海 电 器 成 套 
三、 天 津 电 气 传动 设计 研究 所 等 单位 。 国 外 的 已 先后 与 上 
海 ABB 办 事 处 .美国 GE 上 海通 用 电气 广电 有 限 公 司 和 德 
国 西门 子 制造 工程 中 心 有 限 公司 等 世界 级 名 优 企 业 合作 ， 
开发 新 型 开关 柜 及 配件 。 如 果 局 限于 与 同类 型 企业 合作 ， 
甚至 忽视 合作 开发 研制 这 一 条 , 那 对 于 企业 的 发 展 进步 ,将 
是 一 个 巨大 的 损失 。 

BARRA ,要 让 企业 发 展 上 台阶 ,就 必须 研制 开发 科技 
含量 高 .附加 值 高 国内 处 于 领先 地 位 的 产品 ,这 是 企业 生 
存 发 展 的 生命 线 。 因 此 , 奇 乐 舍得 在 这 方面 投入 资金 ,投入 
精力 。 企 业 不 断 开发 出 自己 的 产品 :QMS - H1 QMS - H2, 
QMS - H3, QMS - H4, QMS - H4, GCK5A - 1、GCKSA - 2, 
GZT 等 各 种 低压 抽出 式 、 固 定式 开关 柜 。 

有 关于 奇 乐 的 故事 当然 还 有 很 多 , 奇 乐 走 过 的 岁月 ,无 
不 体现 出 奇 乐 人 的 不 为 磨难 满腔 热忱 的 精神 。 有 着 这 种 
精神 的 奇 乐 人 ,还 有 什么 困难 能 阻挡 他 们 呢 。 

[ 供稿 单位 :慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 ] 


与 时 代 共 享 科技 
一 一 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 


株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 ( 原 
株洲 电力 机 车 研究 所 半导体 三 ) 成 立 于 1964 年 ,专业 从 事 
大 功率 半导体 器 件 的 研制 ,是 我 国 最 早 开 发 大 功率 半导体 
器 件 的 单位 之 一 ,是 我 国 铁路 机 车 大 功率 半导体 器 件 研 究 
开发 及 生产 基地 ,在 中 国电 力 电子 行业 享有 较 高 声誉 。 

株洲 南车 时 代 电气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 (以 
下 简称 电力 电子 事业 部 ) 主要 产品 有 普通 晶闸管 普通 整流 
管 、 快 速 晶 闸 管 、 续 流 和 吸收 二 极 管 、 门 极 可 关 断 晶闸管 和 
功率 组 件 等 。 产 品 广泛 应 用 于 交通 电力、 矿山 \ 化工、 机 
械 \ 治 金 等 行业 ,并 已 批量 销 往 美国 .欧洲 、 东 南亚 等 国际 市 
场 。 

电力 电子 事业 部 通过 引进 和 自主 开发 相 结合 ,掌握 了 
大 功率 半导体 器 件 设 计 、 制 造 、 测 试 、 试 验 等 全 套 精 良 技术 。 
20 世纪 80 年 代 末 从 美国 西屋 公司 半导体 部 引进 全 套 大 功 
率 半 导体 器 件 的 制造 技术 ,从 国内 外 采购 先进 生产 及 检测 
设备 ,与 原 有 设备 一 起 形成 了 一 条 高 质量 的 3in 元 件 生产 
线 。1998 年 通过 自主 开发 掌握 了 全 压 接 器 件 技术 ,于 1999 


底 年 建成 了 国内 第 一 条 具有 自主 知识 产权 的 4in CRE 
件 生产 线 , 成 为 国内 唯一 能 够 大 批量 提供 该 器 件 系列 的 厂 
家 。2004 年 ,成功 研 制 出 5in8500V 系列 普通 晶闸管 和 普通 
整流 管 ,5in 普通 器 件 已 经 成 功 应 用 于 机 车 硅 机 组 、 电 力 系 
统 、 电 解 铝 行业 中 。 电 力 电 子 事业 部 还 成 功 开 发 了 3000A/ 
4500V GTO 器 件 ,填补 了 国内 自 关 断 器 件 的 空白 ,代表 着 国 
内 自 关 断 器 件 的 最 高 水 平 。2005 年 ,成 功 研 制 出 4000A/ 
4500V IGCT, 2006 年 ,成 功 开发 出 6in 4000A/8000V fh AF) 
管 。 

电力 电子 事业 部 占 地 19 500m ,建筑 面积 10 500m’, 
建 有 三 栋 洁 净 厂 房 并 建 有 完善 的 配套 设施 ,分 别 从 事 管 心 
生产 和 器 件 封装 的 作业 。 具 备 年 产 35 万 只 器 件 的 生产 能 
力 , 可 满足 批量 供 货 要 求 。 

电力 电子 事业 部 拥有 国内 外 先进 的 制造 设备 400 余 台 
(E) ÆA 12MeV 电子 直线 加 速 器 辐 照 中 心 和 HVDC 测试 
试验 室 。 事 业 部 生产 检测 试验 能 力 齐 全 ,能 对 器 件 进 行 严 
格 的 测试 和 试验 。 
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电力 电子 事业 部 始终 致力 于 管理 创 效 ,具有 科学 的 管 
理 机 制 。 始 终 坚 持 “ 片 片 精良 、 只 只 合格 、 台 台 可 靠 、 户 户 满 
意 ” 的 质量 方针 , 严格 进行 质量 管理 ,于 1997 年 通过 
ISO9001 质量 体系 认证 ,2000 年 又 通过 英国 BSI 2000 版 的 
审核 ,推行 SPC 控制 理念 ,实行 6o 管理。 秉承 “遵守 国家 环 
境 保护 法 律 法 规 ,制造 绿色 电力 电子 产品 ,节约 能 源 降低 损 
耗 持续 改进 ,不 懈 追 求人 与 自然 的 和 谐 统一 ”的 环境 方针 ， 
走 可 持续 发 展 道路 ,通过 了 18014001 认证 。 推 行 6S 管理 ， 
倡导 在 平凡 中 追求 崇高 ,在 小 事 中 体现 伟大 ,对 改善 现场 和 
提升 员工 素养 起 到 了 积极 作用 。 

电力 电子 事业 部 始终 契 承 “诚信 ,敬业 ,创新 ,超越 ”的 
企业 精神 ,笃信 “ 客 户 为 苯 、 诚 信 为 本 、 科 技 领先 品牌 制胜 ” 


的 企业 经 营 理 念 ,遵循 "以 科技 成 就 国家 (股东 )、 社 会 、 客 
户 和 员工 "的 企业 宗旨 ,努力 为 我 国 的 大 功率 半导体 事业 的 
发 展 作 贡 献 ,竭诚 的 为 广大 客户 提供 优质 服务 ,用 精诚 的 态 
度 ,制造 精良 芯片 .生产 精 优 器 件 、 提 供 精心 服务 ,造就 国内 
领先 .国际 知 名 的 大 功率 半导体 器 件 产 品 品 牌 ! 

“与 时 代 共 享 科技 ”, 株 洲 南 车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 
电力 电子 事业 部 将 为 打造 国内 交流 传动 器 件 研 发 制造 基地 
而 矢志 不 渝 ! 为 打造 国内 大 功率 半导体 器 件 出 口 基地 而 努 
JET! 为 打造 国内 最 大 的 功率 半导体 器 件 研发 制造 基地 
而 继续 前 进 ! 

【供稿 单位 ;株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公司 电力 电子 
事业 部 】 
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主要 介绍 2006 年 电器 工业 实施 标准 化 科技 创新 
的 执行 情况 、2007 年 电器 工业 标准 化 工作 重点 、 以 企 
业 为 主体 产 学 研 结合 的 标准 化 科技 创新 的 执行 情况 、 
我 国企 业 急 需 推广 生态 设计 以 及 国外 企业 实施 电气 产 
品 生态 设计 的 做 法 对 国内 企业 的 启迪 等 


Mainly introducing the execution of implementing 
scientific and technological innovation of standardization in 
electrical equipment industry in 2006, the focal point of 
standardization work of electrical equipment industry in 2007, 
the execution of scientific and technological innovation of 
standardization through the integration of productionenterprises, 
universities & colleges and scientific research institutes, with 
enterprises as the main body, Chinese enterprises in urgentneed 
of popularizing ecological design, andtheenlightenmentacquired 
by domestic enterprises from the way of foreign enterprises’ 


implementation of ecological design of electrical products etc. 
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实施 标准 化 科技 创新 ， 推 进 电工 标准 化 跨越 式 发 展 


二 部 分 : 实质 性 参与 国际 标准 化 活动 的 收获 与 启示 
三 部 分 : 以 企业 为 主体 的 标准 化 科技 创新 
四 部 分 : 安 人 全、 环境、 电气 绝缘 材料 与 系统 评定 、 燃 料 
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电工 行业 标准 化 工作 实现 跨越 式 发 展 任重道远 
中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 长 ” 邢 玉 久 


在 举国 喜庆 的 气氛 中 ,又 步 人 了 拓 新 的 一 年 。 值 此 辞 
旧 迎 新 ,继往开来 之 际 , 谨 代表 中 国电 器 工业 协会 标准 化 工 
作 委 员 会 全 体 理 事 向 一 年 来 辛勤 耕耘 ,努力 开拓 的 全 体 电 
工 标准 化 工作 者 表示 更 心地 感谢 和 最 诚挚 的 节日 问候 ! 
2006 年 ,电器 工业 高 速 鞍 勃发 展 ,电工 标准 化 工作 一 路 
高 歌 猛 进 ,取得 了 突破 性 的 成 效 ,为 “十 一 五 "电工 行业 实施 
标准 化 战略 ,实现 跨越 式 发 展开 了 好 局 。2006 年 ,电工 行业 
标准 化 在 国家 标准 化 方针 政策 的 指导 下 ,在 上 级 主管 部 门 
的 大 力 支 持 和 指导 下 , 协 标 委 全 体 企 业 、 标 委 会、 研究 所 、 大 
专 院 校 等 单位 努力 贯彻 “三 个 代表 ”的 重要 思想 ,认真 执行 
科学 发 展 观 及 充分 发 挥 标 准 化 与 产业 发 展 紧密 结合 的 优 
势 ,不断 开拓 标准 化 新 领域 ,在 探索 建立 电工 标准 化 新 体制 
和 新 机 制 ,加 快 推进 优势 企业 发 挥 在 标准 化 中 的 主体 作用 ， 
提高 电工 标准 对 行业 技术 进步 和 优化 产业 结构 的 有 效 性 ， 
推动 行业 实质 性 参与 国际 标准 化 活动 , 紧 跟 国家 重大 工程 、 
重大 技术 同步 开展 重要 标准 的 研究 和 制订 等 方面 取得 了 显 
著 的 成 绩 。 紧 密 结 合 国家 重点 工程 .行业 重大 技术 和 产品 
创新 ,电工 行业 同步 开展 了 新 能 源 燃料 电池 技术 、 高 压 直 流 
输电 系统 与 设备 关键 技术 清洁 高 效 火 电 一 一 超 ( 超 ) 临界 
机 组 技术 等 重要 国家 标准 的 制订 。 在 国际 IEC 舞台 ,电工 
行业 在 继 “ 十 五 ”承担 了 TC7 和 TC282 个 国际 秘书 处 ,出 任 
IEC/ACOS 安全 顾问 委员 会 高 级 专家 ,制订 5 项 国际 标准 ， 
取得 了 可 喜 的 成 绩 后 ,2006 年 3 月 ,许昌 继电器 研究 所 李 亚 
萍 博士 当选 为 IEC/TCOS 量度 继电器 和 保护 装置 主席 ;2006 
年 10 月 ,西安 高 压 电 器 研究 所 副 所 长 苟 锐 锋 又 当选 为 IEC 
SC22F 输 变 电 系 统 电 力 电子 设备 技术 委员 会 主席 ,这 是 “十 
一 五 ”开局 之 年 ,电工 行业 为 国家 标准 化 实现 国际 突破 献上 
的 一 份 大 礼 ,体现 了 我 国电 工 技术 的 实力 和 水 平 , 在 国际 舞 
台 上 展现 了 一 个 经 济 大 国 和 强国 的 风采 ,这 使 电工 行业 将 
有 更 多 的 机 会 了 解 国际 前 沿 技术 ,将 中 国 自主 创新 的 技术 
引 和 国际 标准 ,引导 世界 潮流 ,并 为 我 国 其 他 专业 深层 参 
与 ,实现 新 突破 起 到 了 示范 作用 。 
2006 年 ,电工 行业 GB 19517 一 2004《 国家 电气 设备 安 
全 技术 规范 》 和 GB 16915《 家 用 和 类 似 用 途 电子 开关 、 遥 控 
开关 、 延 时 开关 》 系 列国 家 标准 获 首届 “中 国标 准 创新 贡献 
奖 ” 二 等 奖 ,GB/T 7894 一 2001《4 水 轮 发 电机 基本 技术 条 件 》 


获 三 等 奖 ; 电 湘 重 熔炉 两 项 国际 标准 研制 获 中 国 机 械 工 业 
科学 技术 奖 一 等 奖 ; 质 子 交 换 膜 燃料 电池 关键 技术 标准 研 
究 和 电气 设备 应 对 欧盟 指令 有 害 物质 替代 材料 的 措施 研究 
获 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 。 这 些 不 仅 是 国家 对 电 
工 标 准 化 工作 自主 创新 中 做 出 突出 贡献 的 单位 和 个 人 予以 
的 奖励 ,更 是 国家 倡导 鼓励 创新 ,调动 企业 将 自主 技术 积极 
转化 为 标准 ,将 优势 技术 和 自主 知识 产权 成 果 通过 标准 推 
向 市 场 , 推 向 国际 的 重要 举措 。 

2006 年 ,世界 标准 日 的 祝词 是 “标准 为 小 企业 创造 大 
效益 ”。 这 一 主题 强调 了 标准 化 以 企业 为 主体 ,这 有 助 于 促 
进 提高 企业 的 核心 苑 争 力 \ 促 进 产 业 发 展 , 提 高 企业 在 国际 
贸易 中 的 地 位 。2006 年 电工 标准 化 强化 企业 主体 作用 , 吸 
收 了 行业 大 型 国家 级 企业 集团 .行业 龙头 企业 、 技 术 优 势 企 
业 以 及 对 标准 化 积极 性 高 的 外 资 企 业 承 担 行业 的 标准 化 工 
作 。 哈 电 发 电 设备 国家 工程 研究 中 心 、 正 泰 集团 RARE 
OU 、 德 力 西 集团 西门 子 公 司 .施耐德 公司 等 ,共同 承担 举 
办 了 协 标 委 理事 会 、 电 工行 业 标 准 化 工作 会 到 协 标 委 会 员 
大 会 、 下 C/ACOS 国际 论坛 .电气 安全 标 委 会 年 会 、IEC/ 
TC111/WG2 环境 意识 设计 国际 研讨 会 等 重要 会 议 ;常熟 开 
关 制 造 有 限 公 司 、 大 全 集团 有 限 公 司 为 主 承 担 新 领域 的 标 
委 会 秘书 处 工作 ,西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 、 特 变 电 工 
沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 、. 许 继 集团 有 限 公司 等 为 主 承 担 
高 压 直 流 输 变 电 自 主创 新 技术 国家 标准 制定 ;哈尔滨 汽 轮 
机 厂 有 限 责任 公司 、 东 方 锅炉 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 、 上 海 锅 
炉 有 限 责任 公司 等 为 主 承担 超 ( 超 ) 临 界 发 电机 组 自主 创新 
技术 国家 标准 制定 ,取得 了 为 电工 行业 标准 化 工作 做 出 重 
要 贡献 和 宣传 提升 企业 影响 的 双赢 成 效 。 

.当前 ,标准 化 工作 在 落实 科学 发 展 观 ,推动 自主 创新 ， 
优化 产业 结构 ,建设 创新 型 国家 等 方面 发 挥 着 重要 的 作用 。 
电工 标准 化 改革 与 创新 任重道远 ,需要 大 家 的 广泛 参与 , 特 
别 是 坚持 企业 为 主体 ,加 强 产 学 研 相 结合 的 标准 化 创新 机 
制 , 形 成 工作 合力 。 新 的 一 年 里 ,电工 标准 化 工作 要 一 如 既 
往 ,再接再厉 ,实现 更 大 的 创新 与 突破 。 视 电工 行业 全 体 标 
准 化 专家 及 工作 者 在 新 的 一 年 里 , 净 家 欢乐 ,身体 健康 , 万 
事 如 意 ! 
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电工 重要 领域 技术 标准 要 引领 国际 先进 水 平 


中 国电 器 工业 协会 终 


国家 标准 委 刘 平均 主任 的 讲话 是 代表 政府 讲话 ,方针 

政策 都 很 明确 。 电 工行 业 如 何 贯 彻 实施 ,涉及 三 个 方面 的 
问题 。 

一 \ 行 业 快 速 发 展 , 为 电工 标准 化 工作 提供 了 机 遇 

近年 来 行业 的 快速 发 展 ,为 标准 工作 提供 了 很 好 的 机 
遇 ,确定 了 工作 目标 。 总 的 来 看 ,标准 工作 雍 后 于 行业 产品 
的 发 展 ,特别 是 潜在 市 场 的 需求 以 及 未 来 的 发 展 领域 。 如 
第 3 代 核 电 , 我 国 和 美国 签订 了 合同 ,但 是 核电 制造 技术 的 
标准 什么 时 候 出 来 ? 再 如 三 峡 在 建 的 70 万 kW 机 组 ,正在 
酝酿 的 100 万 kW 电机 ,发 电机 线圈 电压 是 多 少 ? 面临 行业 
发 展 的 压力 ,标准 化 如 何 跟 上 需求 ,提供 支撑 。 最 近 火 电 超 
临界 技术 出 现 了 一 些 问 题 , 由 于 日 本 某 一 电站 的 主 燕 汽 管 
道 发 生 泄漏 ,ASME 修改 规范 把 许 用 应 力 降低 20% , 主 蒸汽 
管道 壁 厚 就 要 增加 ,那么 已 建成 的 机 组 怎么 办 ? 我 们 没有 
试验 数据 ,标准 落后 于 产品 发 展 ,要 研究 怎么 跟 上 去 。 我 们 
在 开发 超 临 界 、 特 高 压 、 直 流 输电 时 ,电工 行业 赶快 组 织 补 
充 制订 标准 。 还 有 我 们 标准 的 数量 不 够 且 不 成 套 , 如 燃 煤 
锅炉 清洁 发 电 的 脱硫 脱 硝 装置 ,没有 一 个 统一 的 制造 标准 ， 
市 场 无 序 竞争 使 脱硫 装置 不 能 正常 运行 。 再 比如 特 高 压 百 
万 伏 交 流 、+800kV 直流 输电 都 是 国际 先进 水 平 ,标准 也 要 
达到 那个 水 平 。 电 工行 业主 要 企业 的 技术 改造 与 研发 工作 
进展 较 快 ,主要 领域 要 在 5 ~ 8 年 内 达到 国际 先进 水 平 , 标 
准 工作 的 目标 也 要 配套 适应 。 

二 ,建立 以 龙头 企业 为 主体 的 标准 化 工作 新 机 制 

龙头 企业 是 行业 的 排头 兵 ,发动 与 落实 企业 来 制定 标 
准 和 建立 各 种 标 委 会 ,这 符合 建立 以 企业 为 主体 ,市 场 为 导 


身 名 誉 会 长 TRH 


向 , 产 、. 学 、 研 相 结合 的 创新 体系 的 方针 。 我 们 的 标准 一 定 
要 有 科研 试验 和 实践 的 基础 ,制定 标准 本 身 就 是 个 创新 过 
程 。 

以 企业 为 主体 ,要 做 到 技术 与 经 济 的 统一 ,制造 方 与 使 
用 方 的 协调 一 致 。 制 造 技术 的 标准 应 以 制造 业 为 主 ,使 用 
方 不 能 代替 制造 方 来 制定 有 关 制 造 的 标准 。 有 个 例子 可 以 
说 明 技 术 与 经 济 统一 的 重要 性 ,三 峡 水 轮机 的 转 轮 狼 钢 件 
的 硫 、 磷 含量 的 合理 控制 指标 过 严 ,提高 内 控 指标 ,会 使 每 
台 转 轮 的 费用 增加 100 万 美元 ,制造 企业 为 主体 制定 标准 ， 
就 会 考虑 技术 与 经 济 的 合理 平衡 。 

三 .采用 国际 标准 ,实现 跨越 式 发 展 

电工 行业 在 采用 标准 时 ,有 几 个 问题 要 注意 。 等 效 和 
等 同 采用 的 含义 是 不 同 的 ,采用 国际 标准 要 结合 国情 ,自己 
有 创新 ,纳入 标准 ,来 树立 技术 壁 坐 。 标 准 里 有 创新 ,有 专 
利 的 技术 要 保护 。 还 有 法 规 问题 ,强制 性 标准 作为 技术 法 
规 ,如 果 违 法 ,就 可 以 进行 法 律 制裁 ,标准 的 强制 性 怎么 依 
法 实施 ,应 该 在 标准 化 法 修订 中 考虑 。 关 于 培养 国际 领域 
标准 化 专家 和 建立 国内 专家 支撑 体系 ,这 就 需要 培养 既 有 
专业 知识 ,又 有 外 语 水 平 的 专业 人 才 。 我 国 特 高 压 直 流 输 
电工 程 ,在 国际 上 是 第 一 次 使 用 ,我 国 的 技术 成 果 应 引领 国 
际 标准 ,直流 试验 ,直流 技术 、 秘 书 处 等 都 应 该 是 我 们 的 , 引 
领 国际 标准 是 我 们 的 目标 。 该 说 话 就 说 话 ,该 出 手 就 出 手 ， 
自己 的 产品 出 来 了 ,企业 的 装备 水 平 比 国外 企业 高 ,就 能 引 
领 国际 标准 发 展 。 我 国电 工行 业已 具备 技术 基础 和 条 件 ， 
在 主要 领域 ,特别 是 发 ,输电 领域 ,5 ~ 8 年 时 间 标 准 达 到 国 
际 先 进 水 平 , 这 就 是 我 们 为 之 奋斗 的 目标 。 


实施 标准 化 科技 创新 ,推进 电工 标准 化 跨越 式 发 展 
PERC WSR RK JAR 


一 电器 工业 标准 化 面临 的 新 形势 

2007 年 3 月 ,全 国标 准 化 科技 创新 工作 会 提出 了 以 科 
技 创 新 为 动力 ,以 提高 国家 竞争 力 为 核心 ,大 力 推 进 标准 战 
略 的 实施 ,全面 提升 标准 化 在 提高 产品 质量 水 平 、 促 进 产业 
发 展 、 资 源 节约 、 和 谐 社会 建设 中 的 有 效 性 ,促进 我 国 社会 
经 济 义 好 文 快 发 展 。 同 时 提出 了 以 科研 为 基础 ,推动 我 国 
标准 水 平 的 跨越 式 提升 ;以 科技 创新 为 动力 ,着 力 提升 我 
在 国际 标准 化 活动 中 的 地 位 ;以 科技 创新 推动 重点 领域 标 
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准 水 平 的 提升 等 方面 的 措施 要 求 。《 标 准 化 “十 一 五 ”发 展 
规划 》 提 出 了 标准 制 修订 、 采 用 国际 标准 和 国外 先进 标准 、 
加 快 标准 化 技术 委员 会 的 建设 .加 大 国际 标准 化 工作 力度 
等 阶段 目标 。 这 些 都 需要 电工 行业 推进 贯彻 落实 。 

电力 装备 面临 增强 自主 创新 能 力 的 宏观 形势 。2006 年 
底 发 电 装机 已 突破 6 亿 kW, 到 2020 年 预期 将 超过 10 亿 
kW。 大 型 火电 超 ( 超 ) 临 界 机 组 、 大 型 循环 流 化 床 机 组 、 大 
型 空冷 机 组 .大 型 水 电机 组 ,核电 设备 等 ,都 在 加 紧 消化 吸 


收 \ 攻 关 研 制 ; + 800kV 直流 、 百 万 伏 交 流 输 变 电 线 路 的 试 
验 示范 工程 的 建设 , 主 设备 都 要 用 我 国 自主 设计 制造 自主 
研制 的 设备 。 因 此 2007 年 是 电力 重大 技术 装备 自主 设计 
制造 的 攻关 研制 年 和 冲击 世界 先进 水 平 的 关键 年 。 

节能 减 排 是 当前 经 济 发 展 迫 切 解决 的 突出 问题 。2006 
年 我 国 未 能 完成 节能 减 排 目 标 , 国家 将 加 大 电力 结构 调整 ， 
上 大 压 小 ,实施 十 大 重点 节能 工程 .健全 法 规 和 标准 等 8 项 
措施 。 电 工 标准 化 要 为 实现 节能 减 排 目 标 提供 标准 的 技术 
支撑 。 

全 国标 准 化 科技 创新 工作 会 明确 提出 了 推进 企业 为 主 
体 , 全 社会 广泛 参与 分 工 协作 的 标准 化 工作 态势 。 把 龙头 
企业 吸纳 到 国家 和 国际 标准 化 工作 系统 中 来 ,真正 使 龙头 
企业 成 为 国际 标准 化 工作 的 主体 ,成 为 主力 军 。 电 工行 业 
面 对 国 家 标准 化 体制 机 制 的 创新 ,要 转变 观念 。 要 充分 认 
识 到 行业 归 蝇 所 已 不 再 是 承担 标准 化 机 构 的 唯一 ;科研 院 
所 承担 标 委 会 秘书 处 也 面临 优胜 劣 汰 ,不 再 是 终身 制 ; 要 建 
立 企业 为 主体 、 发 挥 产 学 研 各 方面 积极 性 ,共同 承担 .分 工 
协作 地 开展 国家 标准 化 工作 的 新 机 制 。 

二 、 电 器 工业 实施 标准 化 科技 创新 的 新 任务 、 新 举措 

2007 年 电工 标准 化 工作 的 指导 思想 是 :贯彻 实施 国家 
标准 化 科技 创新 的 总 体 要 求 , 以 振兴 发 电 、 输 变 电 重 大 技术 
装备 为 主线 ,以 增强 电工 自主 创新 能 力 为 中 心 ,建立 企业 为 
主体 、 产 学 研 相 结合 的 标准 化 新 体制 新 机 制 ,又 好 又 快 求 
真 务实 实质 性 推进 电工 标准 化 跨越 式 发 展 。 电 器 工业 标 
准 化 要 按照 标准 化 科技 创新 思路 ,在 提升 标准 水 平 上 下 功 
夫 , 围 绕 国内 领先 .国际 先进 的 电工 行业 重大 技术 开展 标准 
的 研究 和 制定 ,围绕 以 先进 技术 实现 节能 、 降 耗 \ 减 排 等 方 
面 加 强 标准 的 研制 ,围绕 环境 友好 、 可 持续 发 展开 展 绿色 标 
准 的 研制 ,以 科技 创新 提升 电工 标准 的 整体 水 平 。 

继续 推进 重大 装备 目 主 技术 标准 的 研究 。 以 加 快 实施 
装备 制造 业 和 资源 节约 两 个 规划 为 基础 ,重点 推进 超 ( 超 ) 
临界 火电 机 组 、 大 型 循环 流 化 床 机 组 .大 型 空冷 汽轮机 等 标 
准 的 研制 ;局 动 核电 汽 轮 发 电机 、 余 热 利 用 发 电 设备 、 重 型 
燃气 轮机 、 整 体 煤 气 化 燃气 一 蒸汽 联合 循环 (ICCC) 、 超 临 
界 循环 流 化 床 等 大 型 高 效 清洁 发 电 设 备 标准 的 前 期 研究 ; 
局 动 开 展 +800kV 直流 输电 设备 标准 的 研制 ,启动 百 万 伏 
交流 输电 设备 标准 的 研制 。 这 些 标准 都 是 我 国 自主 创新 技 
术 , 由 大 企业 牵头 ,结合 相关 标 委 会 开展 。 标 准 体现 设备 的 
成 套 性 ,技术 参数 的 系列 性 和 标准 的 体系 性 。 

诬 化 企业 为 主体 产 学 研 相 结 合 的 电工 标准 化 创新 机 
制 。 电 工行 业 要 进一步 解放 思想 ,与 时 俱 进 ,遵循 整体 推 
进 , 重 点 突破 原则 。 一 是 以 优势 企业 为 主体 ,承担 或 参与 产 
品类 标 委 会 秘书 处 的 工作 。 重 点 推进 企业 承担 余热 利用 设 
备 \ 生 物质 能 发 电 设备 、 发 电 设备 用 大 电机 等 标 委 会 秘书 
处 ;同时 成 立 者 干 个 大 型 高 效 清洁 发 电 设备 标准 化 工作 组 ， 
由 大 企业 牵头 承担 ,电器 协会 指导 和 协调 。 二 是 以 企业 为 
主体 承担 标准 制 修订 。 现 有 的 国家 标准 制 修订 计划 ,仅仅 


依靠 标 委 会 秘书 处 的 力量 是 不 够 的 ,要 发 挥 优势 企业 承担 
具体 项 目 ,特别 是 在 大 型 发 电 设 备 、. 特 高 压 输电 设备 .电线 
电缆 、 绝 缘 材 料 、 低 压 电 器 .中 小 电机 、 电 气 安 全 等 专业 领 
域 , 标 委 会 做 好 组 织 和 协调 。 三 是 建立 以 企业 为 标准 制定 
经 费 投 入 主体 的 新 机 制 。 新 组 建 的 标 委 会 按照 分 设 原则 ， 
发 挥 优势 企业 的 作用 ,强化 企业 标准 化 责任 ,同时 吸纳 企业 
对 标准 工作 的 经 费 支持 。 要 积极 争取 地 方 对 制定 国际 标 
准 、 国 家 标准 和 行业 标准 的 政策 和 经 费 支 持 。 四 是 各 标 委 
会 要 为 企业 承担 秘书 处 或 主任 ,承担 标准 制 修订 创造 条 件 ， 
帮助 企业 纳入 到 国家 标准 化 工作 系统 中 。 电 器 协会 要 在 这 
项 工作 中 起 组 织 和 协调 作用 。 

科技 创新 推进 自主 技术 标准 的 制定 。 我 国 2008 年 自 
主创 新 技术 标准 将 达到 800 项 ,2010 年 达到 2 000 项 。 电 工 
行业 预计 2008 年 自主 创新 技术 标准 将 达到 110 项 左右 , 因 
此 电工 行业 要 以 科技 创新 推进 自主 技术 标准 的 制定 ,提高 
自主 技术 标准 的 比重 。 一 是 与 电工 自主 创新 技术 同步 开展 
标准 前 脆性 研究 ;二 是 推进 标准 研究 与 科研 同步 .标准 制定 
与 科技 成 果 转 化 同步 标准 实施 与 科技 成 果 产业 化 同步 。 
各 企业 、 科 研 院 所 在 开展 国家 “十 一 五 ”科技 支撑 计划 、863 
计划 火炬 计划 等 科研 项 目的 同时 ,要 同步 启动 标准 的 研 
究 , 加 快 科技 成 果 转 化 为 标准 。 三 是 推进 企业 自主 创新 的 
技术 、 具 有 自主 知识 产权 的 技术 制定 为 国家 标准 、 行 业 标 
准 、 协 会 标准 和 企业 联盟 标准 。 各 标 委 会 争取 每 年 制定 1 ~ 
2 项 自主 技术 标准 。 

加 大 参与 国际 标准 化 活动 ,争取 新 的 突破 。 电 工 国 际 
标准 化 要 在 “十 一 五 ”争取 更 大 的 突破 。 一 是 关联 国际 标准 
的 采 标 率 2010 年 平均 达到 85% 以 上 。 二 是 实现 承担 国际 
秘书 处 的 新 突破 。 在 现 已 承担 两 个 IEC 秘书 处 两 个 IEC 
TC.SC 的 主席 一 个 IEC 高 层 专 家 的 基础 上 ,2007 年 将 要 正 
式 承 担 还 CASC32C (微型 熔断 器 ) 秘书 处 ,还 将 出 任 TEC/ 
SMB 能 效 特别 战略 顾问 组 的 高 层 专家 , 还 在 推进 由 哈尔滨 
汽轮机 厂 有 限 责任 公司 承担 IEC/TC (汽轮机 ) 国际 秘书 
处 。 三 是 将 自主 技术 制定 为 国际 标准 。2007 年 将 提出 《 低 
压 设备 风险 评估 》《 + 500kV 直流 输电 设备 控制 与 保护 》、 
《高 压 直流 换 流 站 金属 氧化 物 避 雷 器 设计 导 则 》 等 国际 提 
案 ,预计 到 2010 年 ,以 我 国电 工 为 主 提出 国际 标准 提案 约 
15 项 。 国 际 突破 将 大 大 提高 我 国 在 国际 标准 化 领域 的 影响 
和 地 位 ,为 电工 领域 自主 创新 技术 制定 为 国际 标准 开通 深 
道 。 

开展 重点 产品 节能 降 耗 和 技术 性 贸易 措施 标准 的 制 
定 。 重 点 开展 电力 变压器 小 功率 电机 、 工 业 锅 炉 等 产品 能 
效 标准 的 制定 ; 触 头 材料 、 绝 缘 材 料 、 电 线 电缆 、 电 器 用 塑料 
等 电工 基础 材料 应 对 欧盟 两 指令 有 关 标 准 、 技 术 导 则 的 制 
定 ; 电 工 产品 环境 生态 设计 标准 的 制定 ;电工 产品 回收 综合 
利用 标准 的 研制 。 组 织 开 展 国 家 科技 支撑 计划 “绿色 制造 
技术 ”中 的 《中 小 电机 的 绿色 设计 与 制造 导 则 》 和 《电工 产 
品 绿色 设计 与 制造 评估 通用 导 则 》 的 研制 。 
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加 强 电工 标准 化 人 才 队 伍 的 建设 。 标 准 化 人 才 队 伍 建 
设 是 电器 工业 标准 化 实现 跨越 式 发 展 的 关键 ,各 标准 化 技 
术 机 构 龙头 企业 要 按照 人 才 战略 要 求 ,为 培养 年 轻 化 、 专 


业 化 、 既 懂 专 业 又 精通 外 语 ,能 在 国际 标准 制定 中 争 得 话语 
权 的 复合 型 人 才 ,提供 政策 和 经 费 保障 。 


电器 工业 标准 化 2007 年 工作 重点 
中 国电 器 工业 协会 标准 工作 部 “” 卢 琛 鲜 


2007 年 是 深入 贯彻 科学 发 展 观 ,积极 推进 我 国标 准 战 
略 ,实现 我 国标 准 化 事业 跨越 式 发 展 的 重要 一 年 。 电 器 工 
业 标 准 化 工作 要 以 邓小平 理论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 为 指 
导 , 全 面 贯彻 落实 科学 发 展 观 ,着 力 推 进 国家 标准 化 中 长 期 
发 展 纲要 的 实施 ,落实 “十 一 五 ”机 械 工业 标准 化 工作 的 主 
要 任务 。 要 以 增强 电工 自主 创新 能 力 为 中 心 , 以 建立 和 完 
善 企业 为 主体 的 电工 标准 化 新 体制 为 目标 ,以 振兴 装备 制 
造 业 为 主线 ,以 发 电 、 输 变 电 重 大 技术 装备 为 龙头 ,着 力 开 
创 电工 标准 化 科学 发 展 的 新 局 面 ,推动 电器 工业 走 上 高 效 
节能 、 环 境 友 好 、 可 持续 发 展 的 轨道 ,实现 电工 行业 又 好 又 
快 发 展 。 

2007 年 电器 工业 标准 化 工作 四 大 主题 

(1) 自 主创 新 。 要 促进 电器 工业 技术 标准 研制 与 科技 
研发 的 紧密 结合 ,推动 标准 化 工作 先期 介入 电器 工业 新 技 
术 的 研究 和 新 产品 的 开发 ,发 挥 标准 化 在 促进 电器 工业 技 
术 创 新 和 推广 应 用 方面 的 作用 ,推动 电器 工业 领域 技术 的 
自主 创新 和 标准 化 的 协调 发 展 。 | 

(2) 企 业 为 主体 。 要 推动 以 企业 为 主体 参与 电器 工业 
标准 制 修订 工作 的 体制 创新 ,推动 部 分 领域 以 龙头 企业 为 
主体 承担 标准 化 技术 机 构 工 作 的 体制 创新 ,积极 探索 建立 
以 企业 为 主体 的 标准 化 资金 保障 机 制 。 

(3) 实 质 性 参与 。 变 提高 相关 联 国际 标 准 的 有 效 采 用 ， 
加 强 标准 化 领域 的 交流 和 活动 ,建立 以 企业 为 主体 的 国际 
标准 跟踪 制度 ,深度 参与 国际 标准 的 制 修订 活动 ,争取 承担 
国际 标准 化 组 织 技 术 机 构 的 工作 ,提高 电工 行业 实质 性 参 
与 国际 标准 化 活动 的 水 平 。 

(4) 协 调 发 展 。 以 落实 装备 制造 业 、 资 源 节约 和 综合 利 
用 两 个 标准 化 发 展 规 划 为 切入 点 ,积极 促进 产业 结构 优化 
升级 ,大 力 推广 环境 生态 设计 理念 ,运用 标准 化 手段 推动 实 
现 制 造 资源、 环境 的 协调 发 展 。 

2007 年 电器 工业 标准 化 工作 的 九 大 任务 

1. 贯彻 落实 国家 标准 化 发 展 规划 

组 织 电工 行业 继续 实施 《全 国 装备 制造 业 2005 ~ 2007 
年 标准 化 发 展 规划 》( 电工 部 分 ) 。 力 争 再 经 过 3 年 的 努力 ， 
完成 《规划 》 中 总 共 122 项 电工 标准 的 制定 ,为 我 国 装 备 制 
造 业 的 振兴 提供 标准 的 有 力 支撑 。 组 织 行业 继续 实施 
《2005 ~ 2007 年 资源 节约 与 综合 利用 标准 发 展 规划 》, 重点 


290 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


抓 好 电力 变压器 .工业 锅炉 、 中 小 型 三 相 异 步 电动 机 等 能 效 
标准 的 制定 ;落实 清洁 高 效 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 ,大 型 循环 
流 化 床 热效率 ,大 型 空冷 机 组 、 燃 气 轮机 、 燃 气 一 蒸汽 联合 
循环 .整体 煤气 化 发 电 、 地 热 发 电 等 标准 的 制定 。 认 真 贯彻 
落实 由 国家 发 展 和 改革 委员 会 组 织 制定 的 《“ 十 一 五 行业 
标准 化 发 展 规划 纲要 》, 完成 各 项 标准 化 任务 和 制 修订 项 
目 。 

2. 建立 和 完善 以 企业 为 主体 的 电工 标准 化 新 体制 ,加 
快 标准 化 技术 机 构 的 建设 

要 体现 企业 为 主体 , 产 、 学 、 研 相 结合 参与 和 承担 国家 
标准 、 国 际 标 准 的 研究 和 制定 ,将 我 国 自主 技术 、 优 势 产品 
制定 为 标准 ,增强 企业 竞争 力 , 加 快 产品 开发 和 升级 换代 ， 
推动 产业 结构 调整 。 要 进一步 加 快 标准 化 技术 机 构 的 扩大 
建设 ,推动 企业 为 主体 承担 标准 化 技术 机 构 的 工作 。 在 组 
织 好 国家 标准 委 已 批复 的 高 压 直 流 设备 .熔断 器 .燃料 电 
池 、 电 工 产品 高 原 环境 技术 .移动 电站 、 电 气 绝缘 材料 与 绝 
缘 系 统 评定 等 14 个 技术 委员 会 的 筹建 工作 基础 上 ,按照 国 
际 接轨 、 满 足 市 场 和 企业 为 主体 的 原则 ,再 申请 筹建 15 个 
左右 电工 标准 化 技术 机 构 。 对 于 现 有 标 委 会 在 今年 到 期 换 
届 的 标 委 会 ,要 按照 国家 标准 委 的 最 新 要 求 , 对 委员 构成 和 
组 建 程序 严格 把 关 , 最 大 可 能 地 反映 企业 主体 ,广泛 参与 和 
公开 透明 的 原则 。 要 体现 企业 为 投入 主体 的 标准 研究 制定 
经 费 保障 机 制 ,国家 标准 的 制定 工作 争取 以 国家 经 费 支 持 
和 企业 投入 相 结 合 的 方式 开展 ,尤其 是 标准 前 期 的 研究 、 跨 
多 个 专业 领域 的 标准 和 产品 标准 的 制定 ,力争 主要 以 企业 
的 投 信 为 主体 形成 社会 广泛 参与 .积极 支持 标准 化 工作 的 
良好 局 面 。 进 一 步 规范 电器 工业 协会 标准 的 制定 程序 , 拓 
宽 协 会 标准 的 范围 ,规范 立项 .审查 、 发 布 程序 ,探索 企业 联 
盟 标准 的 制定 形式 和 工作 程序 。 

3. 完善 电器 工业 标准 体系 ,加 快 国家 标准 制定 步伐 

对 于 国家 标准 化 跨越 式 发 展 的 阶段 性 目标 按 比例 分 
解 ,参照 2006 年 项 目 申报 情况 ,2007 年 电工 标准 制 修订 项 
目 预 计 在 800 项 左右 ,自主 创新 技术 标准 为 35 项 左右 。 因 
此 ,2007 年 要 加 大 国家 标准 的 制定 力度 ,加快 对 我 国 科技 成 
果 转 化 制定 为 标准 的 步伐 ;加 快 清理 评价 后 电工 国家 标准 
的 快速 修订 。 对 于 关联 国际 标准 要 进行 积极 的 有 效 采 用 ， 
对 于 已 采 标 制定 为 行业 标准 的 项 目 ,原则 上 应 上 升 制定 为 
国家 标准 。 加 大 对 自主 创新 技术 的 标准 制定 力度 ,尤其 是 


涉及 国家 重点 工程 、 重 大 技术 的 标准 ,对 自 有 技术 、 消 化 吸 
收 再 创新 技术 要 同步 制定 为 国家 标准 , 重点 开展 超 超 临界 
火电 机 组 .大 型 循环 流 化 床 .60 万 kW 大 型 火电 空冷 发 电机 
组 、+ 上 800kV 高 压 直 流 输电 设备 的 设计 和 制造 技术 ( 换 流 变 
压 器 .电抗 器 a SF aE oS PRO" KD Ba E 
流 开 关 等 )、 小 型 发 电机 、 新 型 绝缘 材料 无 刷 永 磁 电 动机 、 
锌 空气 燃料 电池 等 自主 创新 技术 标准 的 研究 制定 。 标 委 会 
秘书 处 负责 组 织 、 指 导 和 协调 。 

4. 提高 采用 国际 标准 、 实 质 性 参与 国际 标准 化 活动 的 
水 平 

为 实现 到 2010 年 ,电工 行业 相关 联 国 际 标准 采 标 率 达 
到 80% 的 目标 ,以 下 重点 领域 要 加 紧 关 联 国 际 标准 采用 的 
立项 和 实施 工作 :发 输电 领域 的 水 轮机 、 发 电机 、 汽 轮机 、 
燃气 轮机 、 高 压 开关 、 变 压 器 、 电 力 电 容器 、 继 电 保 护 装 置 
等 ; 配 用 电 领 域 的 低压 开关 成 套 设备 、 低 压 电器 、 电 动工 具 、 
电器 附件 .电线 电缆 、 小 功率 电动 机 等 ;电工 材料 领域 的 绝 
缘 材 料 . 电 工 合金 等 。 加 强 电工 行业 目前 已 承担 的 IEC 
TC7 .TC28 等 2 个 IEC 秘书 处 、 下 C/TC95 、SC22F 主席 等 两 
个 主席 以 及 派出 的 TEC/ACOS 高 层 专家 的 沟通 和 管理 ,使 
这 些 工作 的 承担 能 真正 成 为 我 国 国家 行业 和 企业 利益 反 
映 的 平台 。 同 时 通过 参加 国际 会 议和 访问 交流 ,与 国外 同 
行 增强 了 解 和 加 强 沟 通 ,密切 跟踪 和 研究 我 国 在 其 他 领域 
承担 秘书 处 和 主席 的 可 行 性 。 在 工业 电热 设备 、 继 电 保 护 
装置 .水 轮机 等 领域 为 主 和 参与 制定 多 项 国际 标准 的 基础 
上 ,在 电气 安全 旋转 电机 、 绝 缘 子 .绝缘 材料 、 微 电机 、 电 工 
合金 、 高 压 直 流 输 电 设备 等 领域 积极 推进 深度 参与 和 为 主 
制定 国际 标准 的 活动 。 

5. 开展 重大 技术 和 重大 装备 标准 的 研究 和 制定 

重点 是 开展 超 超 临 界 火电 机 组 、 大 型 循环 流 化 床 、 大 型 
水 电机 组 及 抽水 蓄 能 机 组 、 大 型 空冷 机 组 、 百 万 干 瓦 级 核电 
机 组 等 大 型 高 效 清洁 发 电 设备 标准 的 研究 和 制定 ;开展 大 
功率 风力 发 电机 组 .太阳 能 发 电机 组 、 余 热 利 用 发 电 设备 、 
生物 质 能 发 电 设备 、 秸 秆 和 垃圾 焚烧 发 电 设备 、 地 热能 发 电 
设备 .燃料 电池 等 新 能 源 领域 标准 的 研究 和 制定 。 开 展 超 
高 压 输 变 电 设备 标准 的 研究 和 制定 ,在 已 开展 + 500kV 直 
流 输电 设备 国家 标准 研究 制定 的 基础 上 ,开展 +800kV E 


流 输 电 成 套 设备 标准 的 研究 和 制定 。 

6. 开展 电工 重点 产品 节能 降 耗 、 环 境 友 好 、 循 环 利 用 等 
方面 标准 的 制定 

重点 开展 配 电 变压器 、 电 动机 、 工 业 锅 炉 等 能 效 标准 的 
制 修订 ,以 及 相应 产品 标准 的 修订 ;开展 电工 生态 设计 和 循 
环 利用 标准 的 制定 ,制定 我 国 关于 EuP 指令 实施 技术 导 则 ， 
先行 启动 配 电 变 压 器 电动机、 低压 电器 .电线 电缆 等 产品 
环境 生态 设计 研究 ,与 日 本 JEMA 等 国外 相关 机 构 合 作 , 开 
展 产 品 的 回收 综合 利用 方面 的 调研 与 技术 交流 。 

7. 开展 电工 目 主 创新 技术 的 标准 制定 

与 行业 自主 创新 技术 同步 开展 标准 的 研究 和 制定 ,为 
自主 创新 技术 提供 标准 支撑 。 重 点 在 以 下 方面 : 

超 超 临界 火电 机 组 ;大 型 循环 流 化 床 ;60 万 kW 大 型 火 
电 空 冷 发 电机 组 ;发 电机 的 蒸发 冷却 技术 ;重型 燃气 轮机 的 
引进 技术 消化 吸收 再 创新 技术 ; + 800kV 高 压 直 流 输电 设 
备 的 设计 和 制造 技术 ( 换 流 变压器 .电抗 器 、 绝 缘 子 .避雷 
器 、 换 流 赣 .6" 大 功率 晶闸管 直流 开关 等 ) ;智能 化 高 .低压 
开关 及 成 套 设备 .智能 化 电器 等 。 

8. 加 强 电工 产品 贸易 技术 措施 标准 体系 的 建设 

重点 开展 废旧 电子 电器 设备 回收 指令 (WEEE) 、 禁止 
在 电子 电器 设备 中 使 用 6 种 有 害 物质 指令 (RoHS) 和 用 能 
产品 生态 设计 指令 (EuP 指令 ) 有 关 标 准 、 导 则 的 制定 。 重 
点 领域 包括 电动 工具 、 低 压 电器 、 电 线 电 缆 、 电 器 附件 等 出 
口 量 大 的 电器 产品 和 电器 触 头 材料 、 绝 缘 材 料 、 电 上 船用 塑料 
等 广泛 应 用 的 电工 基础 材料 。 做 好 低压 电器 、 电 器 附件 等 
电工 出 口 产品 技术 指南 的 制定 ,配合 商务 部 做 好 出 口 商品 
技术 服务 中 心 工 作 , 开 展 好 技术 性 贸易 措施 项 目的 实施 。 

9. 加 强 电工 标准 化 人 才 队 伍 的 建设 

标准 化 人 才 队 伍 建设 是 电器 工业 标准 化 实现 跨越 式 发 
展 的 关键 ,各 标准 化 技术 机 构 挂 靠 单位 要 按照 国家 人 才 战 
略 要 求 ,为 培养 年 轻 化 .专业 化 、 既 懂 专 业 又 精通 外 语 的 标 
准 化 复合 型 人 才 提 供 制 度 和 经 费 保 障 。 准 备 际 担 国 际 标准 
化 机 构 、 国 际 标准 化 主席 、 专 家 的 单位 ,要 按照 实质 性 参与 
国际 标准 化 活动 的 要 求 , 加 快 培养 熟悉 专业 知识 、 熟 悉 标 准 
化 熟悉 国际 标准 制定 规则 、 程 序 ,外 语 水 平 高 的 复合 型 人 
才 。 


高 压 直 流 输 变 电 系 统 核 心 技 术 与 基础 标准 研制 综述 
中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 ” 方 晓 天 


高 压 直流 输电 是 目前 国内 外 高 电压 \ 大 容量 .长 距离 
输电 的 重要 方式 。 根 据 我 国电 力 建 设 发 展 规划 ,我 国 到 
2020 年 要 建设 十 数 条 直流 输电 工程 。 为 了 加 快 我 国 自主 设 
计 制 造 高 压 直 流 输 变 电 设 备 的 步伐 ,迫切 需要 研究 高 压 直 


流 输 变 电 设 备 及 其 关键 技术 的 标准 和 测试 方法 ,建立 高 压 
直流 输电 设备 国家 标准 体系 。 

2003 年 ,机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 联合 我 国 
直流 输 变 电 设 备 制造 企业 、 用 户 单位 .科研 院 所 等 ,承担 了 
国家 科技 基础 条 件 平 台 重 点 项 目 “ 高 压 直 流 输 变 电 系 统 核 
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心 技术 与 基础 标准 研制 ”( 以 下 简称 为 项 目 ) 。 该 项 目的 总 
体 目标 是 :初步 建立 我 国 具 有 自主 技术 的 高 压 直流 设备 及 
试验 的 国家 标准 体系 ;建立 我 国 高 压 直 流 系 统 及 成 套 的 科 
研 \ 试 验 测试 与 标准 化 相 结合 的 工作 模式 ;逐步 提高 我 国 高 
压 直流 系统 及 成 套 设备 的 试验 测试 能 力 ; 形 成 我 国 高 压 直 
流 研究 、 试 验 测 试 、 标 准 化 的 专家 队伍 。 

项 目 主 要 开展 了 高 压 直 流 输 变 电 系 统 的 基础 标准 人 研 
究 : 包 括 直 流 系统 特性 ( 稳 态 特性 、 故 障 转换 特性 、 动 态 特 
PE) ;确定 系统 绝缘 配合 程序 及 系统 主 设备 的 绝缘 水 平 ; 验 
证 高 压 直流 换 流 站 功率 损耗 因素 ,评估 系统 损耗 。 开 展 了 
高 压 直 流 输 变 电 系统 主 设备 的 标准 研究 :包括 换 流 变压器 、 
平 波 电 抗 句 、 品 疗 管 和 静止 无 功 晶闸管 净 、 交 /直流 滤波 电 
容器 以 及 避雷 器 的 技术 参数 与 试验 方法 。 开 展 了 高 压 直流 
输 变 电 系 统 控制 和 保护 设备 标准 研究 :确定 系统 控制 和 保 
护 设备 的 技术 参数 和 试验 测试 方法 。 开 展 了 高 压 直流 输 变 
电 系 统 的 主要 试验 研究 ,为 制定 标准 提供 技术 依据 :包括 换 
流 站 系统 模拟 、 静 补 用 唱 阅 管 阀 电气 试验 控制 与 保护 设 
备 . 换 流 变 . 平 波 电抗 器 滤波 电容 器 等 试验 方法 。 

机 械 工 业 北 京 电 工 技术 经 济 研究 所 在 项 目的 组 织 工 作 
中 ,遵循 建立 产 、 学 、 研 、 用 相 结 合 的 研究 队伍 的 原则 ,吸收 
了 行业 的 优势 企业 集团 西 电 西 安 变 压 器 有 限 责任 公司 、 特 
变 电 工 沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 ,主要 用 户 北京 网 联 直流 
工程 技术 有 限 公 司 \ 西 安 高 压 电 器 研究 所 .中 国电 力 科学 研 
究 院 等 17 个 单位 的 70 余 名 专家 ,由 国内 高 压 直 流 领域 资 
深 专 家 进行 技术 指导 ,发挥 政 府 导向 和 专家 咨询 相 结合 的 
作用 。 通 过 对 引进 技术 的 消化 吸收 、 国 内 工程 建设 经 验 、 直 
流 输 变 电 设 备 科 技 攻 关 和 自主 研制 作为 项 目 重要 技术 基 
础 ,遵循 与 国际 接轨 的 标准 化 技术 政策 ,重点 开展 针对 性 的 
试验 研究 和 验证 工作 ,研究 借鉴 了 国外 相关 技术 和 标准 ,了 
解 了 高 压 直流 输 变 电 的 关键 技术 ,获得 了 相关 的 技术 数据 
和 适用 的 试验 方法 。 项 目 取得 了 四 方面 的 成 果 : 一 是 高 压 
直流 系统 模拟 、 换 流 变 、 平 波 电抗 器 .电容 器 、 避雷 器 、 控 制 
保护 等 7 项 试验 研究 和 验证 报告 ,从 而 提高 了 我 国 高 压 直 
流 输 变 电 设 备 的 试验 能 力 ;二 是 高 压 直流 系统 基础 性 标准 、 
主 设备 标准 以 及 控制 保护 标准 共 14 项 国家 标准 报批 稿 , 提 


高 了 标准 研究 制定 水 平 ; 三 是 建立 了 高 压 直 流 输 变 电 数 据 
共享 系统 框架 ,提供 了 高 压 直流 技术 标准 信息 服务 平台 ;四 
是 发 表 了 10 余 篇 研究 论文 ,对 标准 制定 起 到 了 指导 作用 。 
项 目 于 2006 年 9 月 完成 并 通过 了 科技 部 的 验收 。 

高 压 直 流 输 变 电 系统 核心 技术 与 基础 标准 研制 项 目的 
完成 ,将 对 我 国 高 压 直 流 输 变 电 技 术 发 展 起 到 如 下 作用 : 

(1) 初 步 建立 了 我 国 高 压 直 流 输 变 电 设备 国家 标准 体 
系 ,填补 了 我 国 高 压 直 流 输 变 电 设 备 标准 体系 的 空白 。 满 
足 了 我 国 高 压 直 流 输 变 电 工 程 建设 和 技术 发 展 的 需要 ,为 
推动 我 国 独立 自主 发 展 高 压 直 流 输 变 电 莫 定 了 技术 基础 。 

(2) 综 合 了 我 国 高 压 直 流 输 变 电 设备 在 引进 技术 消化 
吸收 基础 上 ,将 我 国 高 压 直 流 输 变 电 设 备 在 消化 吸收 引进 
技术 、 自 主 设计 、 制 造 以 及 创新 的 成 果 制 定 在 标准 中 ,如 在 
确定 换 流 变 平 波 电 抗 絮 损耗 计算 , 平 波 电抗 器 增 量 电 感 测 
BAK ,避雷 带 应 力 试验 等 标准 中 ,都 体现 了 我 国 的 自主 技 
术 和 创新 成 果 。 

(3) 提 升 了 高 压 直 流 输 变 电 设备 的 试验 能 力 , 构 建 了 我 
国 高 压 直 流 设备 试验 检测 服务 平台 。 本 项 目 完成 的 7 项 高 
压 直 流 输 变 电 设备 的 试验 研究 ,总 结 出 换 流 变 、 平 波 电抗 
器 避雷器、 滤波 电容 稻 和 静止 无 功 补偿 装置 用 晶闸管 阅 等 
设备 的 例 行 试验 、 型 式 试验 、 特 殊 试 验 的 试验 方法 和 验收 准 
则 ,并 制定 到 相应 标准 中 ,提高 了 我 国 高 压 直流 设备 的 检测 
能 力 。 

(4) 形 成 了 以 企业 为 主体 、 产 学 研 用 相 结 合共 同 开展 标 
准 研究 制定 的 工作 模式 和 专家 队伍 。 本 项 目 以 科研 院 所 牵 
头 , 企 业 为 主 ,吸收 用 户 单位 高 校 等 力量 的 产 、. 学 、 研 .用 相 
结合 的 组 织 形式 ,尤其 是 制造 企业 与 电力 用 户 的 结合 ,形成 
了 产品 研发 设计 、 试 验 和 标准 化 相 结合 的 专家 队伍 ,锻炼 了 
技术 研发 与 标准 研究 的 复合 型 人 才 。 

(5) 积 累 了 经 验 ,为 我 国 “十 一 五 ”发 展 特 高 压 直 流 输 
变 电 设备 葛 定 了 基础 。 本 项 目 措 建 的 国家 标准 体系 ,提供 
的 高 压 直流 输 变 电 技术 标准 以 及 试验 标准 , 为 我 国正 在 建 
设 的 具有 自主 技术 的 +800KkKYV 特 高 压 直流 输 变 电工 程 建设 
奠定 了 技术 基础 。 


浅 备 制造 业 标准 化 规划 优化 电工 标准 体系 创新 
中 国电 器 工业 协会 ”标准 工作 部 


为 贯彻 落实 “十 六 大 ”提出 的 “ 走 新 型 工业 化 道路 ”的 
精神 ,充分 发 挥 标准 化 在 振兴 装备 制造 业 中 的 作用 ,增强 我 
国 装备 制造 业 的 竞争 力 ,国家 标准 化 管理 委员 会 会 同 国家 
发 展 和 改革 委员 会 .国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 ,组 织 中 国 
机 械 工业 联合 会 等 相关 单位 编制 了 《全 国 装备 制造 业 2005 
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年 ~2007 年 标准 化 发 展 规划 》( 简称 《规划 》) ,并 于 2005 年 


2 月 发 布 。 为 做 好 《规划 》 的 落实 ,2007 年 2 月 1~2 日 , 国 


家 标准 委 在 北京 召开 了 《规划 》 实 施 情 况 检 查 会 暨 标 准 化 创 
新 研讨 会 。 

中 国电 器 工业 协会 负责 组 织 《规划 》 中 电工 规划 的 编制 
和 落实 工作 。 电 工 《 规 划 》 的 实施 ,是 以 发 电 输 变 电 装 备 为 


龙头 ,带动 配 电 用 电 设备 领域 。 基 于 重要 核心 技术 、 关 键 技 
术 及 自主 创新 技术 的 成 果 , 实 现 提升 电工 标准 水 平 ,优化 电 
工 标准 体系 。 

《规划 》 充 分 体现 重点 领域 .关键 技术 与 创新 成 果 

电工 行业 纳入 《规划 》 的 重点 领域 共 29 个 ,重点 项 目 
231 项 ,其 中 国家 标准 项 目 133 项 ,行业 标准 项 目 98 项 。 包 
括 亚 临 界 、 超 临界 参数 发 电机 组 ,大 型 循环 流 化 床 锅炉 ,大 
型 空冷 机 组 等 火力 发 电 设备 方面 标准 的 研究 和 制定 ;大 型 
混流 式 水 电机 组 、 冲 击 式 水 电机 组 ,抽水 车 能 机 组 、 贯 流 式 
水 电机 组 等 水 力 发 电 设备 方面 标准 的 研究 制定 ;100MW 以 
上 燃气 轮机 技术 、 燃 气 /蒸汽 联合 循环 发 电 技术 及 设备 等 燃 
气 发 电 设 备 方面 标准 的 研究 制定 ;压力 堆 和 高 温 气 冷 堆 、 核 
电机 组 及 设备 等 核电 设备 方面 的 标准 的 研究 ;大 型 并 网 型 
风力 发 电机 组 等 风力 发 电 设备 方面 标准 的 研究 制定 。 包 括 
主 S00kV 及 以 上 高 压 直 流 输电 设备 ,750kV 及 以 上 超 高 压 交 
流 输 变 电 设备 ,紧凑 型 输电 技术 ,大 容量 变压器 ,智能 化 数 
字 化 的 简化 GIS 开关 ,复合 绝缘 子 等 输 变 电 设备 标准 的 研 
究 制 定 。 包 括 数字 化 、 智 能 化 电器 设备 (低压 成 套 开 关 、 低 
压 电器 、 防 爆 电 器 ) \ 浪 涌 保 护 器 、 变 频 调 速 装置 .高效 节 能 
电动 机 等 用 电 设备 标准 的 研究 制定 。 包 括 新 型 绝缘 材料 、 
电工 合金 材料 .有害 物质 替代 材料 等 基础 材料 方面 标准 的 
研究 制定 。 在 推进 工作 中 ,根据 《国家 中 长 期 科技 发 展 规 
划 》 和 《国务 院 关于 加 快 振兴 装备 制造 业 的 若干 意见 ) 中 的 
重点 领域 重点 项 目 ,大 型 水 电 、 风 力 发 电 、+ 800kV 特 高 压 
直流 输电 和 百 万 伏 超 高 压 交流 输电 等 领域 又 提出 增补 项 目 
69 项 ,充分 反映 实施 (规划 》 的 与 时 俱 进 。 

《规划 》 推 进 电工 标准 体系 的 优化 创新 

发 电 和 输 变 电 设备 是 重大 技术 装备 的 重要 组 成 部 分 ， 
也 是 电工 标准 化 工作 的 重要 领域 。 长 期 以 来 ,发 输电 设备 
标准 一 直 是 该 领域 产品 设计 制造 .试验 验收 、 安 装运 行 、 招 
投标 文件 编制 .争议 仲裁 .售后 服务 等 方面 的 重要 依据 。 万 
其 是 人 世 以 来 ,我 国 的 发 输电 建设 项 目 转向 国际 投标 , 发 输 
电 设备 采用 全 球 采购 ,标准 已 作为 履行 合同 和 技术 仲裁 的 
主要 依据 。 发 电 、 输 变 电 设备 行业 现行 的 国家 标准 和 行业 
标准 总 体 上 代表 该 领域 的 技术 水 平 ,并 基本 能 满足 目前 产 
业 发 展 的 需要 ,但 随 着 高 新 技术 和 先进 适用 技术 的 快速 发 
展 ,相对 于 通过 引进 技术 和 消化 吸收 ,转化 为 自主 技术 方 
面 ,标准 相对 滞后 。 主 要 反映 在 以 下 几 大 领域 : 

高 参数 ,大 容量 ,高效 低 耗 、 低 污染 自动 化 程度 高 的 发 
电 设备 领域 ;高 电压 、 大 容量 ,智能 化 高 可 靠 性 、 免 维护 的 
输 变 电 设备 领域 ;智能 化 .通讯 遥控 、 总 线 功 能 ,环保 无 公害 
产品 的 配 电 设 备 领域 ;功能 多 样 化 、 集 成 化 、 电 磁 兼 容 性 、 安 
全 .节能 的 用 电 设备 领域 ;高 强度 、 高 导热 . 耐 热 , 耐 电 晕 、 耐 
辐射 、 低 局 放 、 环 保 等 特性 的 新 型 绝缘 材料 领域 。 

电工 行业 借助 《规划 》 的 实施 ,结合 行业 的 发 展 , 紧 跟 国 
家 重点 建设 工程 .行业 重大 技术 ,重点 解决 上 述 问题 ,同步 
开展 了 具有 前 上 性 的 重要 标准 的 研究 和 制定 , 对 行业 技术 


的 发 展 起 到 引领 作用 。《 规 划 》 标 准 人 研制 中 ,一 是 体现 了 重 
点 工程 重大 技术 的 设备 集成 性 、 成 套 性 和 产业 链 的 协调 性 
(主机 之 间 的 匹配 ,主机 、 辅 机 \ 元 器 件 原材料 的 配套 ) ,技术 
水 平 的 先进 性 和 一 致 性 ,以 及 技术 标准 的 体系 性 ;二 是 推进 
提高 实质 性 参与 国际 标准 化 活动 水 平 ;三 是 体现 企业 的 主 
体 作 用 ,尤其 在 大 型 发 电 设备 及 特 高 压 输 变 电 设 备 的 引进 
技术 、 消 化 吸收 、 自 主创 新 中 ,充分 发 挥 企业 的 积极 性 。 

《规划 》 助 推 实质 性 参与 国际 标准 化 活动 水 平 

在 过 去 的 两 年 里 ,电工 电力 装备 制造 行业 在 国际 标准 
化 方面 取得 了 较 好 的 成 绩 : 上 海 电缆 研究 所 承担 了 TEC 
TC7 架空 导体 秘书 处 ,西安 高 压 电器 人 研究 所 承担 了 IEC/ 
TC28 绝缘 配合 秘书 处 。2006 年 3 月 许昌 继电器 研究 所 李 
亚 萍 博士 当选 下 CATC95 量度 继电器 和 保护 设备 的 主席 ,这 
是 我 国 在 国际 标准 化 方面 的 一 个 突破 ,同年 9 月 西安 高 压 
电器 研究 所 荷 锐 锋 副 所 长 又 承担 了 SC22F 输 配 电 系统 电 力 
电子 技术 的 主席 。 同 时 我 们 在 继 电 保护 .水 轮机 等 领域 承 
担 了 国际 标准 的 制定 。 

实质 性 国际 参与 ,要 有 长 期 的 基础 工作 做 积淀 。TC95 
主席 的 当选 与 李 亚 萍 博士 本 身 所 具备 的 能 力 是 分 不 开 的 ,但 
更 应 该 说 是 继 电 保 护 标 准 化 工作 多 年 耕耘 取得 的 收获 。 许 
继 所 作为 国内 TC95 的 归口 单位 ,一 方面 紧 跟 行 业 发 展 和 市 
场 需求 ,做 好 国内 标准 化 工作 , 昔 练 内 功 ; 另 一 方面 放眼 世 
界 , 从 20 世纪 70 年 代 就 积极 参加 IEC 会 议和 相关 的 学 术 会 
议 ,90 年 代 提 交 国 际 提 案 被 采用 。2003 年 又 具体 提出 国际 突 
破 的 努力 方向 和 目标 ,并 同 国标 委 、 电 器 协会 及 TC95 秘书 处 
多 方 积极 沟通 与 协商 , 莫 定 了 当选 主席 的 基础 。 

实质 性 国际 参与 ,需要 有 熟悉 专业 、 国 际 标 准 制定 规 
则 、 程 序 、 外 语 水 平 高 的 复合 型 人 才 , 这 种 人 才 需 要 在 工作 
中 挖掘 和 培养 。 苟 锐 锋 副 所 长 就 先后 从 事 了 高 压 输电 设备 
外 绝缘 技术 、 高 电压 试验 与 检测 技术 和 直流 输电 的 系统 研 
究 与 成 套 设计 等 领域 的 科研 工作 ,始终 处 于 科技 和 行业 发 
展 的 前 沿 和 核心 领域 ,同时 担任 了 全 国电 力 电子 学 标 委 会 
的 副 主任 委员 ,参与 了 标 委 会 工作 。 在 2003 年 承担 的 科技 
部 基础 条 件 平 台 重 点 项 目 “ 直 流 输电 系统 核心 技术 与 基础 
标准 研究 ”项 目 中 作为 第 一 负责 人 ,丰富 的 工作 经 历 和 扎实 
的 技术 实力 ,使 其 竞选 SC22F 主席 一 举 成 功 。 

实质 性 国际 参与 ,要 有 雄厚 的 行业 技术 支持 。 近 两 年 
电力 装备 制造 行业 能 在 国际 标准 化 方面 有 所 突破 ,是 和 我 
们 国家 不 断 增强 的 经 济 实力 和 国家 标准 化 方面 正确 的 政策 
引导 分 不 开 的 ,也 是 和 不 断 增 强 的 行业 技术 实力 和 水 平 有 
直接 的 关系 。 以 前 我 们 在 发 输电 标准 化 领域 , 因 技 术 实力 
有 限 ,基本 上 都 是 被 动 采 用 国外 技术 。 随 着 我 国 经 济 的 飞 
速 增长 和 电力 建设 的 大 发 展 , 在 一 些 领域 逐渐 有 能 力 和 实 
力 去 参与 国际 标准 化 的 活动 ,也 取得 了 一 些 突破 ,这 也 是 行 
业 技 术 水 平 提高 的 集中 反映 。 争 取 到 主席 的 继 电 保 护 和 输 
配 电 电 力 电子 技术 都 是 我 国 这 些 年 重点 发 展 的 高 压 交 、 直 
流 输 变 电 领 域 的 重要 专业 。 我 国 是 目前 世界 高 压 交 、 直 流 
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输 变 电 设备 的 最 主要 的 市 场 ,我 们 凭借 实力 和 地 位 ,争取 到 
了 在 国际 标准 舞台 的 发 言 权 。 参 与 国际 标准 制定 也 离 不 开 
行业 的 支持 ,如 水 轮机 行业 承担 了 《水 力 机 械 泥 沙 磨损 导 
则 》 国 际 标准 制定 的 副 召集 人 ,在 行业 的 大 力 支持 下 ,秘书 
处 组 织 制造 和 用 户 行业 的 专家 ,先后 完成 了 对 我 国 13 个 电 
站 泥 沙 磨损 的 实地 调研 ,将 我 国 在 此 领域 的 特殊 性 和 要 求 
提 到 IEC 国际 标准 中 去 。 目 前 电工 领域 大 多 数 标 委 会 都 成 
立 了 国际 标准 化 专家 组 ,作为 在 本 领域 实质 性 参与 和 准备 
参与 的 精锐 力量 ,在 这 背后 还 有 强大 的 行业 做 后 盾 。 

发 挥 企业 在 《规划 》 实 施 中 的 主体 作用 

电工 行业 标准 化 已 经 建立 了 由 一 批 大 型 优势 企业 ( 集 
团 ) .科研 院 所 及 各 全 国 专业 标 委 会 紧密 结合 的 运行 机 制 ， 
初步 确立 了 企业 在 标准 研制 中 的 主体 地 位 。 

重大 技术 装备 标准 的 研究 和 制定 是 以 优势 企业 为 主 开 
展 。 高 压 直 流 输 电 系统 和 设备 关键 技术 标准 研究 项 目 充分 
发 挥 我 国 输 变 电 制 造 行业 龙头 企业 西 电 集团 、 特 变 电 工 和 
用 户 电网 公司 下 属 企业 的 主体 作用 , 产 学 研 相 结合 开展 标 
准 的 制定 工作 ; 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 标准 体系 建立 和 研究 
项 目 更 是 以 我 国 发 电 设备 三 大 动力 集团 : 哈 电 、 东 电 、 上 电 
为 主体 ,相关 企业 积极 参与 , 产 学 研 相 结 合 开展 。 

近期 在 我 国 新 的 标准 化 技术 机 构 扩大 组 建 中 ,电工 行 
业 分 类 确定 了 企业 为 主 的 原则 ,充分 发 挥 企业 骨干 力量 , 喜 
励 优势 企业 (集团 ) 牵头 标准 化 技术 机 构 工作 ,并 与 相应 的 
科研 院 所 相 结 合 ,共同 承担 标准 化 技术 机 构 的 工作 。 在 对 


应 国际 专业 技术 的 标 委 会 组 建 时 ,鼓励 秘书 处 由 原 行 业 科 
研 院 所 承担 ,优势 企业 出 任 主任 委员 ;分 技术 委员 会 和 工作 
组 考虑 放 在 企业 承担 ;对 于 国际 上 目前 没有 ,根据 我 国 需求 
拟 组 建 的 标准 化 技术 机 构 , 如 大 型 火电 、 水 电 、 新 能 源 、 超 高 
压 输电 设备 等 领域 ,考虑 由 优势 企业 为 主 承担 工作 。 

标准 研究 制定 经 费 体现 企业 为 投入 主体 的 保障 机 制 。 
近年 来 随 着 我 国 经 济 的 快速 增长 和 全 球 化 贸易 的 发 展 , 电 
工行 业 许 多 优势 企业 认识 到 标准 是 技术 提升 产品 推广 的 
重要 手段 ,愿意 加 大 对 标准 研究 和 制定 经 费 的 投入 力度 。 
电工 行业 各 个 标 委 会 都 在 逐渐 尝试 使 企业 成 为 国家 标准 制 
修订 经 费 的 投入 主体 ,如 有 些 产 品 标 委 会 实行 参与 国家 标 
准 制定 集资 制 ,以 类 似 于 项 目 招标 的 形式 吸引 企业 参与 ;在 
电工 行业 共性 技术 和 器 专业 的 重要 技术 标准 研究 和 制定 
中 ,更 要 发 挥 优势 企业 集团 的 作用 ,探索 推进 谁 出 资 谁 受益 
的 思路 ;在 国际 标准 化 方面 以 研究 院 所 工作 为 基础 ,吸引 企 
业 参 与 并 争取 经 费 保障 。2006 年 电工 领域 承担 的 几 次 重要 
国际 标准 化 会 议 ,都 由 企业 作为 协办 单位 出 资 支 持 。 

面向 企业 加 强 标准 化 服务 工作 。 电 工行 业 标 委 会 近年 
来 在 面向 企业 ,开展 标准 化 服务 方面 也 在 积极 探索 ,主要 开 
展 的 工作 有 :国家 标准 化 及 相关 政策 的 传达 通报 ,使 企业 在 
把 握 市 场 需求 的 基础 上 , 瞄准 国家 和 政府 鼓励 支持 当地 主 
流产 品 ; 以 标准 化 为 平台 ,加强 技术 和 标准 化 工作 的 经 验 交 
流 , 促 进 全 行业 技术 水 平 的 提高 ;提供 便捷 、 多 样 化 的 标准 
服务 ,为 企业 产品 出 口 提供 技术 支持 等 。 


保障 电工 行业 实施 《规划 》 的 建议 
中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 ” 方 晓 燕 


《全 国 装备 制造 业 2005 年 ~ 2007 年 标准 化 发 展 规划 》 
(简称 《规划 》) 是 国家 加 速 装 备 制造 业 发 展 的 重要 措施 ,也 
是 对 包括 电工 在 内 的 各 重点 行业 近期 标准 化 工作 的 重要 指 
导 文 件 ,为 今后 电工 行业 等 国民 经 济 重点 领域 的 又 好 又 快 
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重大 装备 的 发 展 需要 《规划 工作 继续 扩展 和 延续 

2004 年 完成 的 电工 4 规划》 项目 是 依据 当时 的 技术 和 
市 场 形势 ,而 我 国 目前 电力 设备 市 场 的 发 展 莲 描 而 迅速 , 超 
高 压 输 变 电 技术 , 除 在 建 、 规 划 的 一 批 + 500kV 直流 线路 
外 ,2006 年 又 论证 并 规划 了 + 800kV 直流 输电 线路 ,以 及 百 
万 伏 交 流 输 电线 路 。 超 高 压 输 变 电 发 展 速度 之 快 ,规模 之 
大 ,技术 水 平 之 高 在 世界 电力 工业 上 是 少 有 的 。 国 家 重大 
工程 建设 项 目的 需求 使 得 标准 研究 领域 向 纵深 发 展 ,因此 
技术 市场 以 及 国家 重大 工程 建设 项 目的 发 展 ,需要 《规划 》 
进行 适当 的 补充 和 调整 。 

随 着 研究 的 深入 和 技术 的 发 展 ,项 目 中 的 行业 标准 可 
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能 上 升 为 国家 标准 ,如 部 分 高 压 直 流 输电 的 项 目 以 及 电工 
电子 产品 环保 设计 要 求 等 。《 规 划 》 针 对 2005 ~ 2007 年 , 初 
步 建立 了 我 国 装备 制造 业 的 标准 体系 ,考虑 到 装备 制造 业 
的 强势 发 展 ,该 工作 应 再 延续 三 年 ,使 标准 化 工作 和 装备 制 
造 业 的 振兴 同步 开展 ,促进 技术 与 标准 的 和 谐 相 融和 体系 
优化 。 | 

为 自主 创新 技术 标准 提供 快速 通道 

自主 创新 是 科技 发 展 的 灵魂 ,是 一 个 民族 发 展 的 不 竟 
动力 ,是 支撑 国家 崛起 的 力量 源泉 。 我 国 当 前 的 经 济 发 展 
是 增强 自主 创新 的 能 力 ,促使 产业 结构 的 调整 ,改变 经 济 增 
长 的 方式 ,建设 创新 型 国家 。 在 这 个 总 的 目标 下 ,国家 标准 
化 改革 也 在 探索 实施 新 机 制 和 新 体制 。《 规 划 》 的 实施 中 ， 
应 该 为 自主 创新 技术 的 标准 制定 提供 快速 通道 。 

标准 化 工作 的 前 脆性 来 自 于 市 场 需求 。 先 进 的 技术 标 
准 引 领 行业 发 展 ,除了 依靠 企业 ,还 需要 政府 和 行业 的 引 
导 , 这 是 中 国 的 国情 。 电 工行 业 近 几 年 ,从 协会 层面 一 直 努 
力 推 进 , 但 客观 地 讲 ,标准 总 体 水 平 还 是 落后 于 市 场 需求 ， 


滞后 于 产品 的 发 展 。 近 两 年 在 高 压 直流 输 变 电 、 特 高 压 输 
变 电 及 其 他 一 些 重 要 领域 ,我 们 加 大 了 力度 推进 自主 创新 
标准 的 制定 ,但 还 有 一 些 重 要 产品 和 技术 领域 稍 显 落后 。 
这 其 中 有 技术 方面 的 问题 ,有 装备 业主 部 门 (尤其 是 一 些 华 
断 部 门 ) 的 不 协调 问题 ,但 同时 也 有 标准 化 工作 程序 上 的 问 
题 。 我 们 建议 在 工作 机 制 上 采取 一 些 积极 的 变通 措施 ,对 
装备 制造 业 ,尤其 是 一 些 大 型 装备 的 自主 创新 技术 的 标准 ， 
给 予 重 点 扶持 ,提供 立项 .标准 审批 等 环节 快速 通道 ,标准 
形式 等 方面 允许 多 样 性 ,以 确保 达到 《规划 /的 预期 目标 , 利 
用 标准 化 手段 促使 我 国 装备 制造 业 创新 技术 的 推广 和 重要 
产品 的 国产 化 。 

推进 企业 为 主体 应 确保 重点 .分 类 考虑 

企业 为 主体 承担 标准 化 工作 包含 多 方面 的 含义 ,企业 
要 成 为 标准 化 机 构 的 承担 者 、 成 为 标准 制定 的 主力 军 、 成 为 
标准 制定 经 费 的 保障 渠道 ,更 要 成 为 标准 的 使 用 者 ,没有 企 
业 使 用 标准 ,标准 就 没有 市 场 。 

电工 行业 这 些 年 无 论 在 规模 、 技 术 研 发 ,市场 意识 等 方 
面 都 有 了 人 快速 的 提高 ,涌现 出 一 批 大 型 的 龙头 企业 ,其 中 有 
大 型 国有 企业 ,也 有 民营 企业 。 发 电 领 域 的 三 大 动力 集团 ， 
输 变 电 领 域 的 西 电 集团 等 ,低压 领域 的 正泰 集团 、 德 力 西 集 
团 .常熟 开关 等 都 是 具有 代表 性 的 企业 。 这 些 企 业 其 标准 
化 意识 强 , 标 准 化 制度 .配套 设施 及 人 员 较 完善 。 这 些 龙 头 
企业 ,可 以 重点 考虑 让 他 们 更 多 地 承担 工作 ,以 其 为 主 来 制 
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定 标 准 ,引导 他 们 有 效 地 掌握 市 场 竞 争 的 主动 权 , 通 过 参与 
标准 制 修订 等 措施 ,鼓励 将 其 核心 技术 优势 通过 制定 标准 
引领 行业 技术 发 展 , 实 现 产业 化 水 平 提升 ,条 件 成 熟 时 将 标 
准 提升 为 国际 标准 提案 。 

即便 是 我 国 目前 的 龙头 企业 ,还 没有 一 个 类 似 西 门 子 、 
ABB. 施耐德 等 那样 的 跨国 公司 ,能 够 抗衡 国外 同类 产品 和 
市 场 。 我 国 绝 大 多 数 行业 还 是 以 中 小 型 企业 为 主 , 他 们 多 
是 参与 标准 化 工作 ,还 不 具备 直接 承担 标 委 会 等 重要 工作 
的 能 力 , 还 需要 有 一 个 引导 和 培育 的 过 程 。 在 这 些 专 业 领 
域 ,应 采取 标准 化 引导 与 服务 机 制 , 首 先 要 引起 他 们 对 标准 
化 工作 的 重视 ,提高 他 们 支持 标准 化 、 参 与 标准 化 的 工作 热 
情 ,通过 参与 使 他 们 意识 到 只 有 将 技术 转化 为 标准 ,才能 保 
持 技术 的 稳定 性 和 长 期 性 ,使 他 们 体会 到 将 先进 技术 引入 
标准 或 采用 先进 国际 标准 所 带 来 的 长 远 经 济 利益 ,以 明确 
他 们 今后 标准 化 工作 的 发 展 方向 ,适时 地 让 这 类 企业 承担 
一 些 工 作 , 逐 步 建立 标准 化 工作 以 企业 为 主体 的 机 制 ,因为 
这 本 身 也 不 是 能 一 趴 而 就 的 。 

实施 多 元 化 的 经 费 保障 

由 于 《规划 》 项 目 是 基于 科研 成 果 、 引 进 技术 转化 以 及 
自主 创新 技术 而 进行 标准 的 研制 ,需要 较 大 力度 的 经 费 投 
入 ,尤其 是 自主 创新 ,需要 大 量 的 技术 验证 ,国家 应 实施 多 
元 化 的 经 费 保障 。 


提升 水 力 发 电 设备 综合 水 平 


全 国 水 轮机 标 委 会 秘书 处 ” 刘 诗 琪 


正在 推进 实施 的 《全 国 装备 制造 业 2005 年 ~ 2007 年 标 
准 化 发 展 规划 》( 简称 《规划 》) 中 ,水 力 发 电 设 备 重 大 技术 闭 
备 重点 项 目 有 :大 型 混流 式 水 电机 组 、 冲 击 式 水 电机 组 、 抽 水 
车 能 机 组 、 贯 流 式 水 电机 组 等 国家 标准 的 研究 制定 。 

我 国 水 电 设 备 制 造 行 业 的 两 大 企业 哈尔滨 电机 三 有 限 
责任 公司 (简称 哈 电 ) 和 东方 电机 股份 有 限 公 司 ( 简 称 东 
电 ) ,通过 三 峡 左 岸 机 组 的 技术 转让 和 分 包 制 造 ,已 经 将 引 
进 的 技术 消化 吸收 ,实现 了 大 型 混流 式 水 电机 组 自主 化 生 
产 。 在 三 峡 右岸 机 组 的 关键 技术 开发 中 , 哈 电 和 东 电 自主 
开发 的 右岸 水 轮机 模型 转 轮 ,于 2003 年 底 在 中 国 水 利水 电 
科学 研究 院 水 力 机 电 所 进行 了 水 轮机 模型 转 轮 的 同 台 对 比 
试验 。 转 轮 是 水 轮机 的 心脏 , 转 轮 设 计 的 好 坏 直 接 关系 到 
整个 机 组 的 安全 稳定 运行 ,水 力 性 能 不 好 的 转 轮 会 产生 振 
动 和 裂纹 ,严重 的 必须 停机 检修 ,给 水 电站 带 来 巨大 的 损 
失 。 令 人 鼓舞 的 试验 结果 证 明了 我 国 两 大 企业 的 技术 实 
Fy ,最 终 与 法 国 阿尔 斯 通 公 司 分 别 独立 承担 了 三 峡 右 岸 机 
组 中 各 4 台 的 制造 任务 ,这 表明 我 国 在 大 型 混流 式 水 轮机 


的 技术 方面 已 达到 世界 先进 水 平 。 通 过 技术 引进 ,我 国 大 
型 水 力 发 电 设备 制造 企业 和 研究 机 构 在 科研 设计、 制造 以 
及 加 工装 备 水 平方 面 发 生 了 质 的 飞跃 ,也 带动 了 我 国 贯 流 
式 水 轮机 和 冲击 式 水 轮机 的 技术 进步 。 

抽水 蕾 能 电站 对 提高 电网 的 稳定 性 和 经 济 性 有 重要 作 
用 ,近年 我 国 加 大 了 抽水 鞭 能 电站 的 建设 力度 。 目 前 正在 
运行 的 包括 台湾 省 明湖 和 明 谭 在 内 的 抽水 蓄 能 电站 有 十 几 
座 , 主 机 均 为 进口 ,核心 技术 依赖 国外 厂商 。 为 了 改变 这 种 
被 动 的 局 面 ,增强 我 国 装备 制造 业 的 竞争 力 ,国家 发 展 与 改 
革 委 员 会 于 2004 年 以 河南 宝 泉 、 广 东 惠 州 和 湖北 日 莲 河 共 
16 台 300MW 机 组 向 外 商 统 一 招标 ,以 市 场 换取 国际 先进 
技术 为 原则 ,规定 中 标的 外 商 必 须 同时 向 哈 电 和 东 电 两 大 


企业 转让 技术 。2005 年 已 完成 了 技术 引进 工作 ,目前 企业 


正在 进行 消化 吸收 ,加 速 抽水 蓄 能 机 组 的 自主 化 生产 。 为 
了 配合 我 国 大 力 发 展 抽水 蔷 能 技术 的 需要 ,全 国 水 轮机 标 
委 会 借助 《规划 》 标 准 项 目的 制定 ,将 积极 采用 IEC 有 关 抽 
水 车 能 的 国际 标准 ,制定 国家 标准 ,指导 生产 ,提升 我 国 水 
轮 发 电机 组 的 水 平 。 目 前 IEC/TC4 水 轮机 技术 委员 会 共 发 
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布 出 版 有 关 水 轮机 、 莱 能 人 泵 和 水 有 泵 水 轮机 的 国际 标准 12 
项 ,其 中 我 国 已 修改 采用 转化 为 国家 标准 7 项 ,参照 采用 1 
项 ,2007 年 修改 采 标 1 项 ,2008 年 修改 采 标 2 项 , 采 标 率 将 
达到 92% 。 

我 国 水 力 发 电 设备 的 标准 化 工作 方向 应 是 :借助 《 规 
划 》 项 目的 实施 ,在 国家 标准 方面 ,要 在 分 析 研 究 TEC 标准 


的 基础 上 ,结合 相关 科研 项 目 进 行 配套 的 标准 研究 制定 ,将 
自主 创新 的 技术 纳入 国家 标准 中 ,提升 标准 的 整体 水 平 。 
在 国际 标准 方面 ,推动 我 国 大 型 企业 积极 参与 国际 标准 化 
活动 ,提出 意见 ,维护 我 国 利 益 。 认 真 研究 国际 标准 体系 ， 
争取 提出 国际 标准 提案 ,使 我 国 成 为 水 轮机 国际 标准 化 活 
动 的 主体 。 


目 主创 新 与 采用 国际 标准 相 结合 
提高 标准 水 平 提升 发 电 设备 产品 制造 能 


全 国 旋转 电机 标 委 会 发 电机 分 技术 委员 会 


发 电 设备 制造 业 是 我 国 装备 制造 业 的 重要 组 成 部 分 ， 
发 电机 在 发 电 设备 产品 中 占有 举足轻重 的 地 位 。 随 着 发 电 
机 制造 技术 的 进步 和 发 展 ,新 能 源 、 可 再 生 能 源 的 进一步 开 
发 利用 ,市 场 对 发 电机 产品 在 大 容量 、 高 效 低 耗 、 安 全 环保 、 
可 持续 发 展 等 方面 的 需求 日 益 提 高 。 全 国 旋 转 电 机 标 委 会 
发 电机 分 会 通过 实施 《全 国 装 备 制 造 业 2005 年 ~2007 年 标 
准 化 发 展 规划 》, 组 织 完成 了 《发 电 一 电动 机 基本 技术 条 
件 》《 发 电机 铁心 质量 判别 标准 一 一 定子 铁心 装配 磁化 试 
验 导 则 》《 旋 转 电 机 定子 线 棒 及 绕组 局 部 放电 的 测量 方法 
及 评定 导 则 》3 项 国标 的 制定 ,以 及 《 透 平 型 同步 电机 技术 
要 求 》 《同步 电机 励磁 系统 大 中 型 同步 电机 励磁 系统 技术 
要 求 》2 项 国标 的 修订 工作 。 

抽水 车 能 发 电机 组 目前 在 国外 发 达 国家 广 为 应 用 。 抽 
水 鞭 能 发 电机 组 有 助 于 促进 我 国 发 电 设备 产业 结构 调整 、 
更 好 地 综合 利用 水 力 资源 ,以 满足 电网 调 峰 填 谷 的 运行 要 
求 。 我 国 经 过 从 国外 购买 产品 到 引进 技术 , 现 已 逐步 实现 
了 自主 化 生产 ,但 目前 国际 国内 发 电 - 电动 机 产品 尚 无 专 
门 标准 。 全 国 旋转 电机 标 委 会 发 电机 分 会 根据 从 奥地利 、 
日 本 、 德 国 等 国家 购买 的 机 组 的 运行 经 验 、 从 法 国 ALSTOM 
公司 引进 的 设计 制造 技术 ,参照 国外 相关 标准 以 及 收集 到 
的 国外 先进 企业 的 产品 样本 技术 资料 及 标书 等 ,组 织 制订 
了 《发 电机 - 电动 机 基本 技术 条 件 》 国 家 标准 ,2006 年 完成 
上 报 。 该 标准 中 包含 了 发 电 - 电动 机 在 发 电 和 电动 两 种 工 
况 之 间 的 转换 等 方面 的 特殊 要 求 ,将 作为 抽水 著 能 机 组 设 
计 制 造 、 试 验 检验 安装 运行 以 及 招 、 投 标的 主要 依据 。 

随 着 我 国 发 电机 制造 技术 的 进步 和 发 展 及 市 场 的 旺盛 
需求 ,许多 新 技术 和 新 的 科研 成 果 以 及 新 产品 不 汤 涌现 , 急 
需 将 他 们 反映 到 标准 中 来 。 发 电机 铁心 是 形成 磁场 的 重要 
部 分 ,其 秋装 质量 的 好 坏 直 接 影响 整个 机 组 的 安全 可 靠 和 
额定 运行 。 为 提高 发 电机 铁心 装 压 质 量 及 可 靠 性 ,促进 发 
电机 制造 业 技 术 进 步 ,发 电机 分 标 委 会 完成 了 《发 电机 铁心 
质量 判别 标准 一 定子 铁心 装配 磁化 试验 导 则 》 国 家 标准 的 
”制定 。 该 标准 采用 了 最 高 温度 .与 相 邻 点 的 温 升 及 比 损耗 
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付 长 虹 


等 测试 技术 以 及 判定 标准 等 科研 成 果 和 国内 外 的 相关 测试 
经 验 , 对 发 电机 整体 性 能 测试 方法 和 质量 判定 标准 进行 了 
补充 。 该 标准 已 于 2006 年 3 月 报批 。 

GB《ZTeocooa 一 xz 旋转 电机 定子 线 棒 及 绕组 局 部 放电 
的 测量 方法 及 评定 导 则 》 的 制定 ,与 TEC60034—27 « 旋转 电 
机 定子 绕组 局 部 放电 的 测量 》 基 本 同步 ,并 在 技术 上 对 应 ， 
同时 还 参照 采用 了 IEEE 相关 标准 。 该 标准 工作 组 由 电力 
试验 科研. 设计 制造 检测 中 心 、 电 网 公司 的 13 位 高 压 绝 
缘 方 面 的 专家 组 成 。 该 标准 根据 我 国 的 测试 经 验 首次 规定 
了 局 部 放电 量 的 限 值 , 通 过 对 高 压 电 机 定子 绕组 绝缘 局 部 
放电 的 测量 ,来 评判 高 压 电 机 绝缘 结构 的 老化 状态 是 一 种 
很 确切 的 方法 ,从 而 可 采取 措施 提高 发 电机 定子 绝缘 水 平 ， 
促进 产品 更 新 换代 。 对 于 发 电机 来 说 ,这 是 一 项 非常 重要 
的 标准 ,国内 外 都 在 开展 有 关 人 研究 ,但 至 今 仍 没有 统一 的 标 
准 。 我 国 国 家 标准 ,已 先 于 IEC 完成 标准 制定 。 

我 国 的 电站 业主 已 将 电站 建设 转向 国际 招标 ,使 得 采 
用 国际 标准 成 为 占有 市 场 的 基本 条 件 。 对 于 GB/TI064( 
平 型 同 步 电 机 技术 要 求 》 和 和 GBAT7409. 3 ¢ 同步 电机 励磁 系 
统 大 中 型 同步 电机 励磁 系统 技术 要 求 》, 标 委 会 在 对 应 的 
IEC 新 版 本 发 布 后 ,结合 我 国 机 组 的 运行 情况 ,进行 了 修订 ， 
以 满足 大 型 燃气 轮 发 电机 、 火 电 超 超 临 界 发 电机 核发 电机 
的 技术 发 展 及 相关 发 电机 和 大 容量 水 电机 组 .大 型 抽水 蓄 
能 水 电机 组 对 辅 机 等 产品 的 标准 需求 ,为 提高 和 稳定 产品 
质量 提供 了 保证 。 

上 述 标准 的 制定 对 近年 来 大 电机 行业 标准 体系 起 到 了 
补充 和 优化 ,使 我 国 大 电机 (发 电机 ) 标 准 总 体 水 平 达 到 了 
国际 标准 水 平 ,部 分 指标 高 于 国际 标准 水 平 。 这 些 标 准 具 
有 一 定 的 先进 性 、 科 学 性 和 适用 性 ,基本 达到 了 《规划 了》 要求 
达到 的 主要 目标 。 但 是 ,制定 高 效 节 能 的 电机 产品 标准 力 
度 还 需 加 大 , 如 我 国 大 型 变频 调 速 电机 产品 的 配套 标准 尚 
属 空白 ;近年 来 大 型 发 电机 .电动 机 的 技术 引进 、 技 术 转 让 、 
合作 制造 等 ,消化 吸收 还 停留 在 较 低 的 水 平 ;标准 体系 中 服 
务 性 标准 不 能 满足 需求 ,对 生效 合同 在 保证 交 货 期 、 产 品 的 





包装 、. 贮 运 及 安装 调试 .备品 备件 修理、 故障 处 理 等 标准 十 
分 人 缺少 ,导致 产品 的 附加 值 大 打折 扣 或 生产 成 本 增加 。 在 
强调 以 人 为 本 、 用 户 至 上 的 理念 的 今天 ,无 疑 会 对 制造 业 的 
发 展 产 生 严重 的 经 济 阻力 。 

通过 实施 《规划 》, 发 电机 标 委 会 认识 到 :大 电机 标准 化 
在 专业 标准 体系 的 调整 优化 中 ,应 正确 认识 采用 国际 标准 
和 转化 自主 研发 的 科研 成 果 的 关系 ,基础 标准 和 贸易 标准 


应 等 同 采用 国际 标准 ,规范 生产 和 提升 产品 水 平 的 标准 参 
照 、 修 改 或 非 等 效 采 用 国际 标准 ;注重 引进 技术 的 转化 、 优 
化 和 吸收 ;加 强 服务 性 标准 的 制定 力度 ,提升 产品 的 竞争 力 
和 附加 值 ; 加 大 产业 装备 在 招 投标 、 设 计 开 发 、 原 材料 采购 、 
生产 制造 以 及 售后 服务 等 一 系列 技术 、 管 理 和 质量 控制 标 
准 的 制 修订 力度 ,同时 加 快 高 科技 、 科 研 成 果 转 化 为 标准 ， 
以 及 新 产品 开发 研制 阶段 标准 的 制定 速度 。 





联合 国 致 IEC 世纪 贺 辞 
联合 国 秘书 长 ” 科 菲 .安南 


祝贺 国际 电工 委员 会 ( 正 C ) 成 立 百年 ,我 感到 非常 高 

TEC 在 全 球 电气 安全 领域 的 工作 ,为 人 们 创建 良好 社 
会 做 出 了 重要 的 贡献 。 从 移动 电话 到 医疗 设备 ,从 交通 运 
输 到 电视 传输 ,以 及 先进 的 信息 技术 ,IEC 通过 制定 标准 ， 
为 人 类 可 持续 发 展 添砖加瓦 。 

IEC 的 工作 方式 同样 非常 重要 。 在 越 来 越 相互 依存 的 
世界 ,国际 合作 显得 比 以 往 更 加 重要 。 正 C 不 只 是 各 国政 
府 参与 ,而 且 使 企业 和 消费 者 也 参与 其 中 ;不 只 是 发 达 国 家 
参与 ,同样 鼓励 发 展 中 国家 参与 ;不 只 是 其 受 雇 的 员工 参 
与 ,还 吸引 成 千 上 万 的 志愿 者 志愿 参与 ,甚至 包括 许多 学 者 


联合 国 和 IEC 将 共同 协 手 ,利用 电力 ,造福 经 济 和 社会 。 我 
们 还 有 20 亿 人 的 伙伴 没有 享受 到 现代 化 服务 。IEC 正 是 提 
供 这 种 帮助 的 组 织 , 他 们 为 达到 千年 发 展 目标 做 出 了 巨大 
的 贡献 。 

IEC 通过 其 经 济 和 社会 理事 会 为 联合 国 提供 咨询 , 联 
合 国 通过 国际 原子 能 机 构 、 国 际 劳工 组 织 、 国 际 健康 组 织 、 
国际 电信 联盟 和 联合 国 欧 洲 经 济 委员 会 等 执行 机 构 与 IEC 
开展 实质 性 活动 ,我 们 两 组 织 之 间 已 建立 起 良好 的 合作 关 
系 。 

联合 国 的 大 家 庭 希望 在 今后 的 几 年 里 与 IEC 开展 更 加 
紧密 的 合作 。 感 谢 TEC 为 我 们 共同 的 事业 所 做 出 的 努力 ， 


和 用 户 。 为 TEC 成 立 百年 献上 最 好 的 祝福 。 
我 们 刚刚 历经 7 了 “电气 世纪 ”一 一 在 这 样 一 个 时 期 内 ， (KRH) 
人 类 生活 取得 显著 改善 。 然 而 ,极度 贫困 的 现象 依然 存在 。 
中 国 在 IEC 舞 合 上 努力 进取 





记 中 国 代表 团 参 加 第 70 届 IEC 大 会 


IEC 中 国 国家 委员 会 秘书 WAH 


2006 年 9 月 25 ~29 A 38 70 jg IEC 大 会 在 德国 柏林 
举行 , 受 IEC 中 国 国家 委员 会 王 凤 清 主席 委托 ,国家 认 监 委 
谢 军 副 主 任 、 国 家 标准 委 宿 忠 民主 任 助理 率领 中 国 代 表 团 
参加 了 此 次 大 会 。 国 家 质 检 总 局 万 志 荣 副 局 长 作为 中 国 提 


名 的 TEC/CB( 理事 局 ) 候选 人 也 参加 了 此 次 大 会 并 成 功 当 
选 为 TEC/CB 成 员 。 大 会 期 间 , 中 国 代 表 团 参加 了 IEC/ 理 
事 会 IECZSMB( 标 准 管理 局 ) 和 TEC/CAB (合格 评 定 管理 
局 ) 等 多 个 IEC 管理 层 的 会 议 , 以 及 与 欧洲 电工 标准 化 委员 
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会 (CENELEC ) 等 多 项 双边 会 谈 ,还 参加 了 IEC 成 立 一 百 周 
年 的 庆典 活动 ;承办 了 TEC/PASC( 太平洋 地 区 标准 大 会 ) 成 
员 酒 会 。 此 外 ,2006 年 9 月 18~30 日 ,来 自 中 国 各 技术 对 
口 单位 和 企业 的 近 160 多 名 专家 参加 了 51 个 IEC 技术 委 
员 会 .分 技术 委员 会 (TC、SC) 和 工作 组 (WG/PTAMT) 的 会 
议 。 中 国 代 表 团 是 此 次 IEC 大 会 的 最 大 的 代表 团 之 一 。 

一 、 前 国家 主席 江泽民 致 贺信 ,庆祝 IEC 百年 华诞 

2006 年 是 IEC 的 百年 华诞 , 正 C 大 会 举办 了 隆重 的 庆 
祝 活动 。 我 国 国 家 领导 人 一 贯 高 度 重视 标准 化 工作 ,前 国 
家 主席 江泽民 同志 曾 担 任 IEC 中 国 国家 委员 会 主席 ,四 次 
率 中 国 代表 团 参 加 IEC 大 会 。 为 纪念 IEC 成 立 百年 这 一 特 
殊 的 历史 时 刻 , 应 TEC 主席 塔 尼 先生 和 秘书 长 阿 米 特 先生 
的 邀请 ,在 中 国 国家 委员 会 王 凤 清 主席 的 努力 下 ,江泽民 为 
TEC 的 百年 华诞 发 来 了 贺信 ,对 TEC 成 立 百年 和 第 70 届 大 
会 的 召开 表示 了 热烈 的 祝贺 ,高 度 评价 了 IEC 为 促进 世界 
经 济 增长 .推动 电子 电气 领域 科技 创新 和 进步 等 方面 做 出 
的 重要 贡献 。 江 主席 还 回顾 了 中 国 参与 EC 活动 的 历史 进 
程 并 表示 继续 关注 IEC 的 工作 ,鼓励 和 支持 中 国 为 IEC 事 
业 的 发 展 做 出 更 大 的 贡献 。 

江泽民 的 贺信 成 为 TEC 百年 庆典 活动 中 的 亮点 ,在 IEC 
主席 塔 尼 先生 的 年 度 工作 报告 .IEC 百年 庆典 仪式 和 TEC 
理事 会 公开 讨论 会 上 ,多 次 被 提 到 ,感谢 中 国 和 江 主 席 为 
IEC 发 展 所 做 的 贡献 。 

二 ,中 国 成 功 况 选 为 还 C/CB、SMB 和 CAB 的 成 员 

我 国 代 表 团 参加 会 议 最 重要 的 一 项 任务 就 是 参加 正 C《 
CB、SMB 和 CAB 的 竞选 。CB、SMB 和 CAB 是 IEC 最 高 层次 
的 管理 机 构 ,在 IEC ARNE ,重大 标准 和 合格 评定 政策 的 
制定 活动 中 发 挥 着 主导 和 决策 的 作用 。IEC 中 国 国家 委员 
会 王 凤 清 主席 、 国 家 认 监 委 谢 军 副 主任 和 国家 标准 委 宿 忠 
民主 任 助 理 现 分 别 担任 下 C/ACB、CAB 和 SMB 的 成 员 ,任期 
均 到 2006 年 底 结束 。 为 保持 我 国 在 IEC 高 级 管理 层 的 影 
响 ,IEC 中 国 国家 委员 会 提名 万 志 荣 副 局 长 .国家 标准 委 高 
新 技术 部 刘 霜 秋 主 任 和 国家 认 监 委 认 证 监管 部 陆 梅 主任 竞 
选 2007 ~ 2009 年 度 的 IEC/CB.SMB 和 CAB 的 成 员 。 

相 比 近 几 年 IEC RHE ase me TAL ,2006 年 我 国 竞选 
难度 最 大 ,而 且 同 时 要 竞选 三 个 职位 ,其 中 CB 为 8 个 候选 
人 竞选 5 个 席位 .SMB 为 6 个 候选 人 竞选 3 个 席位 `.CAB 为 
8 个 候选 人 竞选 4 个 席位 ,差额 比例 均 为 2: 1, 而 近 几 届 的 
竞选 差额 比例 一 般 在 1. 2:1 或 等 额 选举 。 为 确保 竞选 成 
功 , 大 会 前 TEC 中 国 国家 委员 会 秘书 处 致 函 66 个 IEC 国家 
委员 会 秘书 处 ,介绍 我 国 候选 人 资历 及 中 国 对 IEC 发 展 的 
贡献 ,请 予 支持 我 国 的 候选 人 。 同 时 ,国家 质 检 总 局 国际 司 
也 问 与 我 国有 良好 合作 关系 国家 的 IEC 国家 委员 会 主席 发 
PR) ,进一步 寻求 支持 。 

葛 志 荣 副 局 长 到 达 柏 林 后 ,不 顾 旅 途 劳顿 ,立即 参与 了 
多 个 竞选 活动 , 先后 参加 了 与 欧洲 电工 标准 化 委员 会 
( CENELEC) 的 会 谈 和 太平 洋 地 区 标准 大 会 (PASC ) HS, 
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分 别 会 见 了 TEC 主席 、 副 主席 、 秘 书 长 和 司库 ,以 及 多 个 欧 
美和 亚太 地 区 国家 委员 会 的 主席 。 葛 志 荣 副 局 长 良好 的 外 
语 能 力 、 颂 雅 的 外 交 风 度 , 以 及 对 TEC 工作 的 熟悉 和 了 解 ， 
在 IEC 各 国 同行 中 树立 了 良好 的 印象 。 最 终 ,我 国 三 名 候 
选 人 同时 竞选 成 功 , 分 别 成 为 TEC/CB. SMB 和 CAB 的 成 
员 。 

三 .参加 IEC 大 会 管理 层 会 议 

大 会 期 间 , 我 国 代表 团 参加 了 IEC 理事 会 (Council) \ 标 
准 管理 局 (SMB) .合格 评定 管理 局 (CAB) 、 亚 太 地 区 标准 促 
进 委员 会 (IEC/APSG) IEC 公开 讨论 会 .国家 委员 会 主席 
论坛 和 国家 委员 会 秘书 论坛 等 7 个 IEC 高 级 管理 层 会 议 。 

1. IEC 理事 会 会 议 

在 第 70 届 EC 理事 大 会 上 ,听取 了 IEC 秘书 长 IEC 
2006 年 的 年 度 工作 报告 及 IEC 主席 对 IEC 发 展 战略 制定 情 
况 的 工作 报告 ;听取 了 TEC 司库 所 做 的 财务 报告 及 未 来 几 
年 的 财务 预测 ,听取 了 IEC 副 主 席 关 于 SMB 和 CAB 的 工作 
报告 ;听取 了 ISO 秘书 长 的 报告 及 IEC/ISO/ITU—T 世界 标 
准 化 合作 组 织 ( WSC) 第 五 次 会 议 的 会 议 报 告 ;大 会 还 进行 
了 IEC 主席 和 [EC/CB .IECZCAB IEC/SMB 部 分 成 员 的 换 
届 选 举 。 来 自 加 拿 大 的 杰克 ' 雷 吉 斯 (Jacques Regis) 当选 
为 IEC 下 一 任 主席 。 

在 IEC 理事 会 公开 研讨 会 上 ,举行 了 IEC 凯 尔 文 奖 的 
颁奖 仪式 ,并 召开 了 以 “国际 标准 与 WTO" 为 主题 的 公开 研 
讨 会 。 同 时 IEC 大 会 决定 ,第 71 届 IEC 大 会 将 于 2007 年 9 
月 22 ~26 日 在 法 国 巴 黎 举 办 ;第 72 届 IEC 大 会 将 于 2008 
年 11 月 3~7 日 在 巴西 圣保罗 举办 。 

2. IEC/SMB 会 议 

IEC/SMB 第 127 次 会 议 于 2006 年 9 月 25 日 举行 ,国家 
标准 委 的 代表 参加 了 此 次 会 议 。SMB 会 议 审议 了 16 个 
TC、SC 工作 报告 和 战略 政策 声明 (SPS) ,审核 了 121 项 IEC 
国际 标准 工作 项 目 进 展 情 况 ,决定 SMB 标准 战略 工作 组 按 
照 新 的 TEC 发 展 纲要 制定 标准 工作 发 展 战略 ,研究 了 ISO/ 
TEC 导 则 的 修改 和 维护 ,讨论 了 如 何 与 ISO 联合 开展 二 手 货 
标准 等 方面 的 技术 工作 ,批准 成 立新 的 “电工 电子 产品 纳米 
标准 技术 委员 会 ( 正 CZTC113) "并 任命 了 TC 主席 , 决定 开 
展 海洋 能 源 设 备 等 新 的 工作 领域 的 工作 。 

3. 参加 有 关 的 论坛 

在 IEC 国家 委员 会 主席 论坛 ,秘书 论坛 和 IEC 亚太 地 
区 促进 委员 会 会 议 上 ,中 国 代表 还 积极 参与 了 IEC HRE 
员 会 的 运作 与 管理 如何 推 动 各 国 采用 IEC 国际 标准 \、 制 定 
IEC 国际 标准 系统 方法 的 应 用 推广 ,以 及 如 何在 亚太 地 区 
推广 IEC 国际 国际 标准 并 开展 合作 等 议题 的 讨论 。 

四 、 积 极 参加 大 会 期 间 的 双 、 多 边 会 谈 

1. 与 欧洲 电工 标准 化 委员 会 (CENELEC) 会 谈 

2006 年 9 H 28 日 ,IEC 中 国 国家 委员 会 与 CENELEC 
在 柏林 举行 了 会 谈 ，CENELEC 的 主席 Mr. Ulrich Spindler, 
秘书 长 Ms. Elsa Santiago、 来 自 挪 威 的 CENELEC Bi + 


Mr. Tore Trondvold, 司库 Mr. Olivier Gourlay 和 意大利 、 德 
国 、 英 国 、 荷 兰 和 捷克 等 国家 代表 参加 了 会 谈 。 

中 欧 双方 在 会 谈 中 ,就 中 国标 准 化 法 的 修订 、 中 欧 标 准 
化 和 合格 评定 的 最 新 情况 .欧洲 参与 中 国标 准 化 活动 .电子 
产品 在 安全 、\ 环 境 和 管理 等 方面 的 标准 和 合格 评定 问题 、 欧 
洲 和 中 国 市 场 的 地 方 标准 情况 及 通报 、 推 动 来 用 TEC 国际 
标准 ,以 及 中 国 与 CENELEC 在 标准 和 合格 评定 方面 的 合作 
等 多 方面 内 容 交 换 了 意见 。 

在 会 谈 中 , 欧 方 介绍 了 CENELEC 的 最 新 情况 。2005 
年 ，CENELEC 共 制 定 了 368 项 欧洲 电工 标准 ,到 2005 年 
底 ,CENELEC 共 制 定 标准 5 127 项 ,其 中 3 534 项 与 IEC 标 
准 完全 一 致 , 占 69% ;403 项 基于 EC 国际 标准 , 占 8% ; 欧 
洲 标准 1190 项 , 占 23%。 

2. 与 IEC 美国 国家 委员 会 (USNC) 会 谈 

2006 年 9 月 27 日, 我国 代表 团 与 USNC 进行 了 会 谈 。 
美方 参加 人 员 为 IEC 美国 国家 委员 会 主席 /IEC 理事 局 成 
员 James E Matthewslll 先生 ,美国 标准 协会 (ANSI) 的 主席 
3% CEO S Joe Bhatia 先生 ,IEC 美国 国家 委员 会 二 位 副 主席 
Alec Mc Millan 先生 和 Robert A Williams 先生 ,以 及 IEC 美 
国 国家 委员 会 秘书 长 Charles T Zegers 先生 等 。 

中 美 双 方 就 竞选 EC/CB/SMB/CAB .中 美 IEC HAS 
员 会 的 合作 、 赴 美 参加 TEC 国际 标准 会 议 代表 的 签证 申请 、 
IEC 技术 委员 会 秘书 处 和 主席 的 分 配 、 正 C 全 球 相 关 性 战 
BB IEC 发 展 纲要 的 执行 IEC 的 财政 和 销售 政策 、IEC 的 教 
育 和 培训 .采用 IEC 国际 标准 、IEC 认证 体系 和 美国 承办 
2010 年 IEC 大 会 等 问题 深入 交换 了 意见 。 

3. 承办 了 IEC 中 的 PASC 成 员 酒 会 

这 是 IEC H PASC 成 员 在 大 会 期 间 的 一 项 例 行 聚会 , 通 
过 这 一 交流 平台 TEC 中 的 PASC 成 员 深 入 交流 和 探讨 参加 
TEC 活动 的 经 验 和 过 到 的 问题 ,并 在 成 员 范 围 内 介绍 CB、 
SMB 和 CAB 的 候选 人 。 

由 于 我 国 在 本 次 大 会 上 的 竞选 任务 ,我 国 与 日 本 和 美 


国联 合 承办 了 第 70 届 TEC 大 会 期 间 的 PASC 成 员 酒 会 。 葛 
志 荣 副 局 长 等 我 国 三 名 候选 人 分 别 在 酒会 上 发 表 了 竞选 演 
说 ,并 积极 与 亚太 地 区 各 国 代表 进行 交流 ,为 成 功 竞选 葛 定 
了 良好 的 基础 。 

五 ,工作 展望 

1. 做 好 IEC/CB,SMB 和 CAB 的 各 项 工作 

”我 国 成 功 当 选 下 C/ACB、SMB 和 CAB 的 成 员 。 下 一 步 ， 

我 国 要 积极 做 好 CB、SMB 和 CAB 日 常 文件 投票 和 参 会 预 
案 的 准备 工作 ,在 IEC 高 级 管理 层 充 分 发 挥 作用 ,为 我 国电 
工 电 子 行业 争取 更 大 的 利益 ,为 IEC 的 健康 发 展 做 出 我 国 
的 贡献 。 

2. 加 强 与 CENELEC 合作 

CENELEC 通过 与 IEC 签署 的 德 累 斯 顿 协 议 , 对 IEC 国 
际 标 准 的 制 修订 活动 具有 重要 的 影响 。CENELEC 的 标准 
化 活动 也 密切 关系 到 中 欧 间 的 电工 电子 产品 的 进出 口 贸 
易 。2003 年 起 ,我 国 与 CENELEC 建立 了 在 IEC 大 会 期 间 
定期 会 晤 的 关系 ,今后 ,应 进一步 加 强 与 CENELEC 的 交流 ， 
加 强 中 欧 在 标准 化 和 合格 评定 领域 的 实质 性 合作 。 

3. 继续 加 强 与 美国 USNC 合作 

目前 ,在 IEC/CB 和 SMB 中 ,欧洲 国家 与 亚太 国家 相 比 
仍 处 于 优势 地 位 ,这 种 比例 不 利于 保护 亚太 国家 的 利益 。 
导致 在 TEC 的 TC、SC 秘书 处 和 主席 分 配 等 关系 国家 利益 的 
实质 性 事务 上 ,亚太 国家 往往 很 难 与 欧洲 国家 竞争 。 为 此 ， 
以 我 国 的 技术 经 济 利益 为 出 发 点 ,与 美国 等 亚太 国家 加 强 
合作 ,有 利于 扩大 亚太 国家 在 IEC 重要 活动 中 的 影 啊 。 

4. 关注 新 技术 领域 

SMB 已 决定 成 立 关 于 电工 电子 产品 纳米 标准 化 新 技术 
委员 会 ,该 委员 会 的 工作 对 纳米 相关 的 电工 电子 产品 的 生 
产 、 贸 易 有 较 大 影响 。 我 国 应 对 该 TC 的 工作 保持 密切 关 
注 ,尽快 确定 国内 对 口 单位 , 派 专家 早期 介入 相关 工作 , 争 
取 适 时 的 以 我 国 的 纳米 国家 标准 为 基础 ,提出 国际 标准 提 
案 ,或 将 我 国 的 技术 要 求 融 人 新 的 纳米 TEC 国际 标准 中 。 


电 兹 工业 推进 国际 标准 化 突破 战略 
中 国电 器 工业 协会 副 秘书 长 ” 方 晓 六 


在 国家 标准 委 提 出 “实施 标准 战略 ,实现 跨越 式 发 展 ” 
之 际 , 电 工行 业 传 出 了 一 个 令 人 振奋 的 消息 ,西安 高 压 电器 
研究 所 副 所 长 苟 锐 锋 , 当选 为 EC/SC22F 输 变 电 系 统 电力 
电子 设备 技术 委员 会 主席 。 这 在 IEC 领域 ,是 继 2006 年 3 
月 电工 行业 许昌 继电器 研究 所 李 亚 萍 博士 当选 为 [EC/ 
TC95 量度 继电器 和 保护 设备 技术 委员 会 主席 之 后 又 一 重 
大 突破 ,是 “十 一 五 ”开局 之 年 ,电工 行业 为 国家 标准 化 实现 
国际 突破 献上 的 一 份 大 礼 。 RA WE ISO/IEC 技术 委员 会 


主席 、 承 担 秘 书 处 、 为 主 制订 国际 标准 ,从 客观 上 讲 , 是 代表 
国际 层面 的 利益 ,履行 国际 义务 。 但 就 我 国 本 身 而 言 ,体现 
的 是 中 国 的 实力 和 技术 水 平 , 是 在 国际 舞台 上 展现 一 个 经 
济 大 国 和 强国 的 风采 ,使 相关 行业 有 更 多 的 机 会 了 解 国际 
技术 前 沿 ,掌握 反映 我 国 利益 的 话语 权 。 特 别 是 我 国 市 场 
优势 的 领域 ,如 TEC/SC22F ,可 以 将 中 国 自 主创 新 的 技术 引 
人 国际 标准 ,引导 世界 潮流 。 

近期 出 台 的 我 国标 准 化 发 展 纲要 中 ,在 国际 突破 方面 ， 
明确 提出 了 2015 年 实现 “以 我 国 为 基础 制定 国际 标准 和 重 
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点 参与 制定 的 国际 标准 达到 2 000 项 ,相关 联 的 国际 标准 采 
标 率 达到 90% 以 上 ,我 国 成 为 ISO 的 常任 理事 成 员 国 ,我 国 
承担 国际 TC、SC 的 比例 达到 10% ;形成 以 龙头 企业 积极 跟 
踪 参 与 国际 标准 、 国 家 标准 制 修订 工作 的 机 制 。 这 是 对 我 
国 步 人 国际 标准 化 舞台 ,以 一 个 政治 强国 和 经 济 强国 承担 
国际 事物 ,引领 国际 技术 发 展 ,提出 的 巨大 挑战 。 

近年 来 我 国标 准 化 工作 方面 取得 许多 成 绩 ,但 也 存在 
问题 ,我 国标 准 总 体 水 平 低 , 高 新 技术 标准 灌 后 ,无 法 满足 
新 兴 产 业 技术 更 新 和 产业 化 发 展 的 需求 ,科研 与 标准 不 同 
步 。 在 国际 标准 化 方面 , 面 对 WTO 的 通报 规则 ,反应 慢 , 评 
议 不 充分 ,尚未 建立 有 效 的 工作 机 制 ;在 承担 ISO/IEC 义务 
方面 ,我 国 还 不 是 国际 标准 化 组 织 的 常任 理事 国 ,由 我 国 制 
定 的 国际 标准 总 数 不 足 2% ,承担 的 ISO TEC 的 TC 秘书 处 
44% ,这 与 我 国 在 国际 上 的 政治 经 济 地 位 不 相符 合 , 也 制 
约 了 我 国 国际 贸易 发 展 的 步伐 。 

由 于 产品 行业 情况 不 同 ,国际 标准 化 工作 的 侧重 点 也 
不 尽 相同 。 落 实 实质 性 承担 任务 ,要 寻找 优势 、 揣 机 和 突破 
口 。 电 工行 业 一 些 传统 产业 ,我 国标 准 化 基础 好 ,行业 发 展 
比较 稳定 ,新 的 技术 也 在 不 断 的 融入 ,但 国际 上 这 类 产业 已 
经 淡化 ,这 类 国际 标准 我 们 就 具有 为 主 制 定 的 优势 ,工业 电 
热 设 备 标 委 会 近 几 年 承担 的 还 CATC27 的 标准 制定 就 是 利 
用 了 这 一 契机 。 对 于 我 国 重点 工程 建设 、 主 体 市 场 在 中 国 
的 领域 ,如 高 压 输 变 电 领 域 ,国际 标准 存在 许多 空白, 而 我 
HRA A EURER .应 用 实践 经 验 、 引 领 行 业 发 展 的 新 型 
标准 的 能 力 , 苟 锐 锋 能 当选 正 C/SC22F 的 主席 ,国际 上 看 中 
的 就 是 我 国 的 技术 实力 和 广阔 的 市 场 前 景 。 


关注 IEC 标准 发 展 态 势 


实现 我 国 国际 标准 化 战略 目标 ,落实 我 国 国际 标准 化 
具体 任务 ,需要 各 行 各 业 共 同 分 担 . 协 同 完成 。 电 工行 业 近 
年 的 推进 措施 是 ,依据 国家 标准 化 的 总 体 目 标 和 任务 ,分解 
到 电工 行业 各 专业 ,根据 实际 情况 具体 分 析 、 利 用 优势 、 把 
握 时 机 ,重点 推进 、 化 整 为 零 , 使 落实 工作 有 的 放 矢 ,达到 预 
期 目的 。“ 十 五 ”至 今 ,电工 行业 已 经 在 IEC 中 ,承担 了 TC7 
架空 导线 、TC28 高 压 绝缘 配合 2 个 国际 秘书 处 ,出 任 TC95 
和 SC22F 2 名 主席 ,出 任 IEC/ACOS 安全 顾问 委员 会 高 层 专 
家 1 名 ,为 主 制订 国际 标准 5 项 ,取得 了 可 喜 的 成 绩 ,而 这 
些 主 要 是 在 我 国 输 变 电 领 域 。 努 力争 取 IEC/TC 的 国际 秘 
书 处 .主席 的 当选 ,如 何 利用 我 国 在 输 变 电 领 域 的 这 些 国际 
资源 优势 ,将 我 国 高 压 输 变 电 领 域 的 自主 研发 的 成 果 反 映 
到 国际 标准 制定 中 ,是 我 们 要 进一步 深入 和 扩展 的 工作 。 

国际 标准 化 工作 ,除了 利用 优势 、 寻 求 机 遇 、 熟 悉 国 际 
标准 化 工作 规则 和 有 关 程 序 , 最 关键 的 是 我 们 要 有 自主 创 
新 技术 与 实力 。 国 际 标准 化 工作 也 要 坚持 以 企业 为 主体 ， 
产 学 研 相 结合 之 路 ,这 也 是 标准 化 创新 机 制 的 重要 方面 。 
近年 来 ,电工 行业 以 产 学 研 相 结合 ,开展 了 我 国 高 压 直 流 输 
电 系 统 与 设备 关键 技术 标准 研究 制定 ,标准 牵头 单位 都 是 
大 企业 、 大 集团 ,标准 的 重要 内 容 , 都 来 自 企 业 的 创新 技术 。 
这 些 成 果 将 会 直接 提升 我 国产 品 水 平 ,并 将 为 我 国 在 高 压 
直流 输电 系统 的 国际 标准 制定 中 奠定 了 基础 。 

实施 国际 标准 化 战略 任重道远 。 电 工行 业 在 国际 标准 
化 工作 实践 中 ,走出 了 一 条 行 之 有 效 的 创新 之 路 ,为 下 一 步 
实现 电工 行业 国际 标准 化 新 突破 提供 了 探索 。 


推进 电工 行业 深层 参与 
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第 70 届 IEC 大 会 于 2006 年 9 月 18 ~30 日 在 德国 柏 
林 举 办 。 来 自 世 界 各 地 的 约 1 800 名 标准 化 工作 者 参加 了 
会 议 , 会 议 期 间 举 办 了 TEC 的 百年 华诞 庆典 。 中 国 代 表 团 
由 国家 标准 化 主管 部 门 以 及 各 技术 对 口 单 位 和 企业 的 近 
160 多 名 专家 组 成 ,参加 了 51 个 IEC 技术 委员 会 、 分 技术 委 
员 会 (TC\SC) 和 工作 组 (WG/PTAMT) ØR. PH a 
MVEA T Hs ATA KDB NE BP. EB ll 
23 个 单位 的 26 名 专家 ,参加 了 涉及 IEC 的 16 个 TC 和 SC 
专业 技术 会 议 以 及 相关 的 11 个 工作 组 会 议 。 有 关 电 工行 
业 对 口 的 TEC 技术 与 标准 的 重要 信息 和 重点 关注 事 \ 相关 
的 工作 建议 概括 如 下 。 

— IEC 低压 电器 技术 发 展 动态 

1. TEC/SC17B 标准 更 新 及 相关 技术 的 融和 人 

TEC 60947 一 3《 低 压 开关 设备 和 控制 设备 第 3 部 分 : 开 
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关 、 喇 离 器 、 隔 离开 关 与 熔断 器 组 合 电器 》 新 版 增加 了 关于 
封闭 开关 维修 和 维护 的 特殊 要 求 的 附录 以 及 消防 员 开 关 的 
附录 。 

TEC 60947 一 4 一 长 机 电 式 接触 器 和 电动 机 起 动 器 》 ,新 
版 本 引入 了 电子 技术 的 概念 ; 

TEC 60947 一 4 一 2《 交流 半导体 电动 机 控制 器 和 起 动 
器 》 及 IEC 60947 一 6 一 2《 控 制 与 保护 开关 电器 (CPS)》 新 版 
本 主要 内 容 增加 了 过 载 继电器 的 新 脱 扣 等 级 ,使 电子 过 载 
继电器 的 功能 得 到 扩展 ; 

IEC 60947 一 4 一 3《 非 电动 机 负载 用 交流 半导体 控制 器 
和 接触 器 》, 新 版 本 主要 内 容 增 加 旁 路 半导体 控制 器 的 要 求 
和 试验 ; 

IEC 60947 一 6 一 攻 4 转换 开关 设备 》 ,新 版 本 包括 了 人 工 
和 远程 操作 的 转换 开关 电器 ,并 增加 新 的 使 用 类 别 AC 一 
32; 


IEC 60947 一 8 旋转 电机 用 装 人 式 热 保护 控制 装置 》， 
新 版 本 主要 增加 了 带 传感器 线路 的 短路 检测 的 规定 ,增加 
冲击 和 振动 要 求 ,并 规定 了 控制 装置 在 其 他 设备 中 的 试验 
程序 ; 

IEC 61095《 家 用 接触 器 》 ,主要 内 容 增 加 了 包含 通 断 带 
补偿 的 放电 灯 ( 新 的 使 用 类 别 AC 一 7c) 的 要 求 ,并 增加 新 的 
附录 :封闭 式 接触 器 的 防护 等 级 ; 

2. IEC/SC23E 标准 更 新 及 新 技术 的 融入 

IEC 60934《 设 备 断 路 器 》 新 增 了 对 具有 隔离 功能 的 特 
殊 型 CBE 的 要 求 。 

3. SC17B/17D 联合 工作 组 重点 工作 

SC17B/17D 联合 工作 组 重点 关注 低压 开关 设备 和 控制 
设备 材料 耐 受 非 正 常 发 热 和 阻 燃 着 火 的 要 求 、 短路 额定 值 
的 应 用 , 温 升 和 负载 数据 问题 ,以 及 TEC60947 系列 中 的 使 
用 类 别 、 可 靠 性 、 高 压 冲 洗 等 专题 。 联 合 工作 组 将 寻求 合适 
的 方法 ,为 成 套 设备 的 设计 人 员 和 制造 商 在 产品 选择 性 、 产 
品 布局 .产品 负载 和 温 升 方面 ,提供 设计 和 选择 的 依据 。 

二 、IEC/SCI17D 低压 成 套 开 关 设 备 发 展 动态 

IEC/SC17D 会 议 的 重点 是 讨论 IEC 60439 系列 标准 的 
结构 调整 。 这 也 是 SC17D 自 1998 年 以 来 的 工作 重点 。 新 
的 系列 标准 结构 是 应 用 总 则 原则 , 即 IEC 60439 系列 标准 第 
一 部 分 为 总 则 ,其 他 部 分 都 作为 产品 标准 ,每 一 个 产品 标准 
只 涉及 一 个 对 特殊 类 型 的 成 套 设备 的 要 求 。 重 构 后 的 IEC 
61439 由 七 部 分 构成 :《 总 则 》《 成 套 电力 开关 设备 和 控制 
设备 》《 对 非 专 业 人 员 可 进入 场地 的 低压 配 电 板 的 特殊 要 
求 》《 对 建筑 工地 用 成 套 设 备 的 特殊 要 求 》《 对 户外 公共 
场所 电缆 分 线 箱 的 特殊 要 求 》 《对 小 型 成 套 设 备 的 特殊 要 
RI 《成 套 设备 的 特性 指南 》。 后 两 部 分 是 新 增加 的 ,是 为 
成 套 设备 制造 商 提供 所 需 的 涉及 标准 要 求 的 信息 ,以 及 针 
对 那些 按 市 场 / 客 户 要 求 , 提供 特殊 小 型 成 套 设备 的 制造 
商 。 现 行 标准 中 的 《对 母线 干线 系统 (母线 权 ) 的 特殊 要 
求 ) 将 从 IEC 60439 系列 标准 中 独立 出 来 。 

三 ,北美 .日 本 在 TC23 中 的 积极 表现 

近年 来 在 IECATC23 中 ,北美 .日 本 等 国家 活动 积极 ,有 
计划 地 将 UL 体系 的 相关 标准 增加 到 IEC 标准 中 ,并 在 标准 
制 修订 中 比 以 往 产 生 了 更 大 的 影响 。 我 国 对 应 IEC/TC23 
现状 是 在 IEC 标准 的 制 修订 中 ,参与 程度 低 ,意见 很 少 ; 国 
家 标准 基本 等 同等 效 采用 IEC 标准 。 

JEC/TC36 绝缘 子 技术 发 展 方向 

我 国 绝缘 子 标 委 会 代表 结合 以 往 对 TC36 文件 研究 及 
投票 工作 ,提出 有 关 影 响 IEC 标准 的 意见 如 下 : 

(1) 空 心 次 绝缘 子 用 途 广 泛 ,品类 繁杂 ,制定 统一 的 标 
准 难 度 很 大 ,标准 使 用 情况 不 佳 ,我 国 认为 不 宜 制 订 标 准 ， 
意见 未 被 正 C 接受 ,NP 阶段 已 通过 项 目 表 决 。 但 目前 制定 
该 标准 ,根据 中 国 的 使 用 状况 ,产品 的 高 度 和 直径 等 尺寸 应 
该 给 定 一 个 范围 ,以 便 设 备 制造 商 选 用 和 保证 机 电 性 能 。 
中 国 认为 一 个 可 能 的 、 积 极 的 做 法 是 ,通过 一 定 的 参与 工 


作 , 将 国内 现行 的 空心 次 绝缘 子 尺 寸 纳 入 该 规范 。 

(2)IEC61109《 标 称 电压 高 于 1000V 的 交流 架空 线路 
用 复合 绝缘 子 定义 .试验 方法 和 验收 标准 》 和 IEC62217《 复 
合 绝缘 子 通用 试验 条 款 》 中 有 关 起 痕 和 铀 损 试验 三 种 试验 
方法 共存 可 能 引起 贸易 双方 争议 的 问题 。 我 国 意见 认为 : 
SC36B 应 抓紧 提出 评价 这 三 种 试验 方法 的 等 价 性 。 理 由 是 
作为 产品 试验 标准 ,如 果 都 开展 5000h 或 转 轮 法 试验 ,试验 
资源 不 足 问题 非常 突出 ,标准 的 可 操作 性 差 , 辣 时 还 应 考虑 
新 标准 实施 后 原 有 试验 报告 的 有 效 性 。 我 国 在 制定 相应 的 
国家 标准 时 ,只 考虑 选择 一 种 试验 方法 列 人 标准 正文 ,另外 
两 种 方法 可 以 列 和 附录 参照 。 对 于 该 问题 ,会 议决 定 要 求 
TC36 尽 可 能 澄清 三 种 试验 方法 的 适用 性 和 可 行 性 ;在 
IEC61109 的 前 言 中 对 其 使 用 做 出 适当 解释 ,明确 新 标准 实 
施 后 原 有 试验 报告 的 有 效 性 问题 。 

(3) 关 于 IEC60815《 绝 缘 子 关于 污秽 条 件 的 选择 导 则 》 
修订 中 , 污 区 划分 图 中 ,中 国 提 出 要 求 ,根据 中 国 的 经 验 调 
整 曲线 的 斜率 ,TC36 基本 接受 该 意见 ,要 求 中 国 提 供 有 关 
污 秘 绝缘 子 的 试验 数据 。 

(4)TC36 启动 《复合 绝缘 子 生产 、 试 验 及 芯 棱 材料 脆 断 
检测 导 则 》 制 定 ,要求 我 国 代表 简要 介绍 了 中 国 目前 的 情 
况 ,我 国 代表 准备 提出 参加 该 标准 制订 工作 组 (WG12)。 

本 次 TC36 及 其 分 技术 委员 会 会 议 讨论 的 大 多 数 问 题 
也 是 国内 重点 关心 的 问题 ,如 "污秽 条 件 下 绝缘 子 的 选择 和 
尺寸 确定 ”复合 绝缘 子 不 明 原 因 脆 断 、 绝 缘 子 无 损 检测 等 。 
说 明 我 国 绝缘 子 标准 化 正在 逐步 和 国际 接轨 ,基本 达到 了 
一 个 层面 。 

五 JEC/SC46C 电缆 和 对 称 电 缆 目 前 的 工作 重点 

目前 SC46C 的 工作 定位 是 :中 继续 致力 于 使 用 铜 导 体 
通信 电缆 的 高 速率 局 域 网 领域 ,并 继续 关注 更 具 吸 引力 的 
用 户 接 人 方式 ;四 紧密 加 强 与 系统 委员 会 的 关系 ;全 针对 目 
前 通信 电缆 行业 所 处 的 关键 时 期 ,要 整合 相关 委员 会 专家 
的 工作 ,以 较 小 的 成 本 来 获取 可 靠 的 测量 方法 ,尤其 在 第 6 
类 数据 电缆 (CAT6) 和 第 7 类 数据 电缆 (CAT7 ) 方 面 。 

六 、IEC/SC48D 电气 设备 用 机 械 结 构 技术 发 展 方向 

TEC/SC48D 的 标准 体系 ,近年 来 处 在 不 断 的 发 展 和 充 
实 之 中 。 已 经 从 对 设备 结构 尺寸 进行 规范 ,制定 设备 结构 
性 能 和 机 械 结 构 试 验方 面 的 标准 为 主要 内 容 的 初期 ,发 展 
到 目前 开始 考虑 电子 设备 物理 设计 ( 热 设计 ,电磁 兼容 等 ) 
方面 ,这 些 内 容 也 是 国内 从 事 电工 电子 设备 结构 标准 化 所 
关注 的 。 

SC48D WG4 新 工作 项 目 《基于 IEC 60297 系列 的 通用 
1U 单元 机 箱 ( Pizza 机 箱 ) 的 尺寸 和 试验 》, 我 国 华为 公司 已 
经 派 人 参加 了 这 个 项 目的 工作 组 。 

七 .IEC/TC96 标准 与 我 国 的 标准 现状 

IEC/TC96 标准 体系 是 在 IEC 61558 一 1《 通 用 要 求 和 试 
验 》 下 ,又 派生 了 23 个 相关 产品 的 特殊 要 求 。 目 前 我 国 除 
等 效 采用 IEC 61558 一 1/GB19212. 1 外 ,其 他 标准 正在 陆续 
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转化 中 。 由 于 该 领域 产品 处 在 茵 勃发 展 , 市 场 潜力 巨大 ,而 
我 国 转化 进度 相对 滞后 IEC 的 标准 发 布 ,存在 现行 标准 与 
生产 厂家 及 用 户 的 要 求 有 较 大 的 差距 。 另 外 , 随 着 电子 玩 
具 行 业 在 国内 的 快速 发 展 ,玩具 用 变压器 的 认证 和 检验 的 
需求 越 来 越 多 ,同步 于 IEC 标准 的 制定 是 取 待 解决 的 问题 。 

J\ TEC/TC112 电气 绝缘 材料 和 系统 的 评定 总 体 情况 

1. 概况 

IEC/TC112 于 2005 年 成 立 , 由 原来 的 IEC/SCISE 绝缘 
材料 一 试验 方法 和 还 C/TC98 电气 绝缘 系统 整合 而 成 。 
TC112 的 范围 是 制定 电气 绝缘 材料 和 电气 绝缘 系统 的 评定 
程序 和 评定 方法 的 国际 标准 。TCI112 FR 8 个 工作 组 : 
WG! 耐 热 性 .WG2 辐射 WG3 电气 强度 、WG4 介 电 /电阻 性 
能 .WG5 电 痕 化 `WG6 结构 /系统 、WG7 统计 、WG8 功能 材 
料 性 能 。 

我 国 对 口 的 秘书 处 单位 是 机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 
研究 所 。 中 国电 器 工业 协会 在 组 织 电 工行 业 参 加 70 BK 
会 的 同时 ,重点 参加 TC112 的 会 议 。 

2. 与 TC112 相关 联 的 TC 

TC112 是 基础 技术 领域 ,对 产品 的 性 能 、 功 能 乃至 安 
全 、 环 境 有 着 重要 的 影响 ,与 EC 相关 的 17 个 TC 有 技术 协 
JA. 如 IEC/TC 2 旋转 机 械 、IECZTC10 电工 用 液体 、IEC/ 
TC14 Hay Æ As #8 IEC/TC15 电气 绝缘 材料 规范 、IEC/ 
SC17A 高 压 开关 和 控制 器 、. 正 C/SC17B 低压 开关 和 控制 设 
4 TEC/TC20 H4 IEC/SC34 照明 附件 .下 C/TC36 绝缘 子 、 
TEC/TC42 高 电压 测试 技术 IECZSC45A 核反应 堆 的 绝缘 和 
Htl IEC/ TC55 绕组 线 、IECATC61 家 用 及 类 似 电 器 的 安 
4 TEC/TC89 着 火 和 危险 性 试验 、 正 CZTC96 小 型 电力 变 压 
器 、 电 抗 器 及 类 似 的 电源 装置 IEC/ATC101 静电 IEC/TC109 
低压 绝缘 配合 。 此 外 TC112 与 国际 大 电网 CIGRE/SCD! 也 
有 技术 关联 。 

3. 各 工作 组 的 活动 安排 

TC112 目前 的 工作 重点 一 方面 对 原 有 的 两 个 专业 的 老 
标准 进行 修订 维护 , 另 一 方面 制订 新 的 标准 ,并 加 强 与 相关 
TC 的 技术 协调 和 标准 整合 。8 个 工作 组 的 主要 工作 : 

WG1 提交 了 修订 IEC 60216 一 5《 电 气 绝 缘 材 料 一 长 期 
耐 热 性 第 5 部 分 :确定 绝缘 材料 的 相对 耐 热 指数 (RIE )》 
草案 ,新 项 目 4 电 气 绝缘 材料 耐 热 性 的 分 析 试 验方 法 草案 。 

WG2 复审 确认 了 TEC 60544 一 5《 电 气 绝缘 材料 电离 辐 
射 效 应 的 测定 第 5 部 分 :老化 评定 程序 应 用 》; 提 出 了 焉 C/ 
TS 61244—1( 聚 和 物 长 期 辐射 老化 第 1 部 分 :监控 受 扩 散 
限制 的 氧化 的 技术 》( 我 国 无 此 产品 ) 和 TEC 62485《 核能 设 
备 的 方法 一 检测 和 控制 的 安全 一 电缆 系统 老化 的 控制 》 草 
案 。 

WG3 提交 了 IEC 62039 高 电压 下 户外 用 高 聚 物 材料 》 
草案 ;复审 确认 了 IEC/TS 61251《 电 气 绝缘 材料 一 交流 电压 
耐久 性 一 般 介 绍 》 和 TEC/TS 61934《4 电 气 绝缘 材料 和 系统 一 
短 时 升 压 和 脉冲 电压 下 局 部 放电 测量 》。 


WG4 制订 和 完善 一 系列 相关 材料 介 电 和 电阻 的 标准 。 

WG5 提交 了 修订 IEC 60587《 评 定 在 严酷 环境 条 件 下 
使 用 的 电气 绝缘 材料 耐 漏电 痕迹 和 蚀 损 的 试验 方法 》 草 案 。 

WG6 提交 了 修订 TEC 60085《 电 气 绝缘 结构 (系统 ) 一 
耐 热 分 级 标准 》 草 案 ; 复 审 确认 TEC 62101《 电 气 绝缘 系统 一 
热电 组 合 压力 下 的 短 时 评价 》 和 TEC 60505《4 电 气 绝缘 系 统 
的 评定 》。 

WG7 侧重 IEC 60727《 电 气 绝缘 系统 的 电气 耐久 性 评 
定 》 标 准 研制 。 

WG8 提交 了 修订 IEC 60426《 测 定 因 绝 缘 材 料 收 起 的 
电解 腐蚀 的 试验 方法 》 和 TEC 60450《 电工 用 新 纸 和 老化 纸 
的 粘 均 聚合 度 的 测量 》 草 案 ; 复 审 确 认 了 IEC 61074《 用 差 示 
扫描 量 热 法 测定 电气 绝缘 材料 熔点 .熔融 热 及 结晶 热 、 结 晶 
温度 的 试验 方法 》。 

另外 ,TC112 还 建立 了 MT9 JMT TC112/TC10 联合 工作 
组 ,提交 了 修订 TEC 600504 国际 电工 术语 第 212 篇 :绝缘 固 
体液 体 和 气体 》 草 案 。 原 属于 TC15 的 IEC 62422《 绝缘 材 
料 的 环境 特性 》, 目 前 转 到 TC112 内 。 

4. 我国 目前 的 现状 及 对 策 

大 会 上 ,TC112 主席 和 秘书 明确 表示 希望 中 国 能 积极 
参加 标准 的 制 修订 工作 。 目 前 我 国 尚未 参加 相关 工作 组 ， 
但 文件 投票 率 达 到 100% 。 下 一 步 北京 电工 所 将 联合 桂林 
电 科 所 、 上 海 电器 所 以 及 优势 企业 单位 ,重点 跟踪 新 标准 的 
制订 ,争取 参加 相关 的 工作 组 。 

会 议 总 体感 受 表 现在 以 下 几 个 方面 : 

(1) 近 几 年 我 国 代表 普遍 意识 到 了 参加 工作 的 重要 性 
并 积极 参与 。 特 别 是 国际 会 议 , 企 业 代 表 人 数 增加 明显 ,如 
本 次 TC36 及 其 分 会 会 议 , 我 国 代表 人 数 最 多 ,充分 利用 机 
会 ,积极 反映 、 陈 述 我 国 的 意见 ,引起 TC36 对 中 国 意见 的 高 
度 关注 ,充分 显示 国内 绝缘 子 行业 对 参与 国际 标准 化 工作 
的 重视 程度 在 提高 。 

(2) 可 以 明显 地 感受 到 西方 国家 越 来 越 重视 我 国 的 市 
场 。 开 幕 式 中 西门 子 公 司 总 裁 花 了 大 量 的 篇 幅 讲 到 中 国 经 
济 的 发 展 和 市 场 对 国际 标准 的 应 用 发 挥 重 要 的 作用 ;TC36 
会 上 ,很 多 问题 专门 征询 中 国 代 表意 见 。 

(3) 应 该 喜 励 更 多 的 企业 专家 直接 参加 相关 的 标准 工 
作 组 。 如 果 在 IEC 标准 制订 中 不 能 提前 介入 ,将 导致 我 国 
采 标 工作 中 许多 不 合理 的 跟 进 或 技术 上 的 被 动 。 在 这 方 
面 , 标 委 会 技术 机 构 要 着 眼 于 行业 的 优势 企业 ,推进 和 引导 
企业 参加 重要 的 国际 标准 工作 组 。 

(4) 根 据 我 国 各 专业 技术 与 IEC 的 水 平 差异 ,在 参与 方 
式 上 可 以 分 类 处 理 。 某 些 专业 ,如 低压 电器 、 成 套 开 关 和 控 
制 设 备 等 ,与 IEC 技术 水 平 差距 较 大 ,属于 跟着 IEC 标准 
走 , 但 这 类 专业 的 产品 市 场 在 中 国 很 大 ,应 该 利用 国际 标准 
的 意见 反馈 ,充分 反映 适合 的 技术 意见 ,针对 性 地 选择 工作 
组 ;也 有 些 专业 ,如 绝缘 子 . 电 工 电子 设备 结构 等 领域 ,目前 


在 技术 方面 与 先进 国家 的 差距 不 是 很 大 ,如 采 更 好 地 发 挥 
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优势 企业 的 作用 ,通过 企业 参与 和 提供 经 费 保障 ,我 国 是 可 
以 深入 到 重要 国际 标准 制订 中 ,并 且 可 以 提出 重要 的 技术 
意见 和 提案 ,实现 重点 突破 。 

(5) 加 强国 际 标准 化 复合 型 人 才 的 培养 是 一 项 长 期 的 、 
必要 的 工作 ,要 实施 国际 标准 化 突破 ,人 才 队 伍 的 建设 是 基 
本 保障 。 参 与 国际 活动 的 人 员 应 相对 稳定 ,尽快 培养 一 支 
熟悉 国际 国内 标准 和 工作 机 制 、 专 业 知 识 扎 实 、 语 言 能 力 强 
的 标准 化 专业 队伍 。 

5. 国内 相关 技术 委员 会 下 一 步 重点 关注 和 推进 的 工作 
建议 

低压 电器 标 委 会 要 特别 关注 TEC/SC17B 近 几 年 来 通过 
对 老 标准 的 修订 ,在 许多 产品 中 引入 了 新 的 技术 和 功能 ;要 
对 这 些 信息 作出 快速 反应 ,引导 行业 、 企 业 应 对 ,在 标准 制 
订 中 积极 采用 。 

成 套 开关 和 控制 设备 标 委 会 针对 IEC/SC 17D 的 IEC 
60439 系列 标准 的 结构 调整 ,一 是 同步 跟踪 ,二 是 探讨 派 专 
家 (企业 代表 ) 参 加 第 X 部 分 《对 小 型 成 套 设备 的 特殊 要 
求 》 工 作 组 。 标 委 会 要 研究 如 何 推进 工作 深入 和 重点 突破 ! 

电器 附件 标 委 会 针对 北美 .日 本 在 TC23 中 的 积极 表现 
要 关注 与 借鉴 ;北京 突破 电气 希望 参加 IEC 60884《 家 用 以 
及 类 似 用 途 插头 插座 》 工 作 组 ,应 尽快 提出 书面 申请 。 

绝缘 子 标 委 会 希望 将 我 国 的 空心 次 绝缘 子 尺寸 纳 和 人 
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TEC 62371 中 ,对 此 能 否 作为 重要 条 款 提案 ,被 EC 标准 采 
纳 ; 能 否 在 提出 的 意见 的 基础 上 ,参加 工作 组 ,在 已 经 有 两 
名 专家 参加 TEC/TC36/WG11 的 基础 上 ,可 以 再 考虑 派 人 参 
加 还 C/ATC36/WG12《 复 合 绝缘子 生产 \ 试 验 及 已 棱 材 料 脆 
断 检测 导 则 》 工 作 组 ,应 尽快 提出 书面 申请 。 

电线 电缆 标 委 会 针对 国外 代表 希望 下 一 次 SC46C 会 议 
在 中 国 召 开 , 应 尽快 研究 承办 会 议 的 可 能 性 和 必要 性 。 

电工 电子 机 械 结构 综合 标 委 会 针对 华为 公司 已 经 派 员 
参加 SC48D WG4《 基 于 IEC 60297 系列 的 通用 1U 单元 机 箱 
(Pizza 机 箱 ) 的 尺寸 和 试验 》 工 作 组 , 标 委 会 要 密切 跟踪 ,并 
建立 有 效 机 制 ,通过 专家 集中 反映 我 国 的 意见 。 

变压器 标 委 会 针对 IEC/TC96 小 型 电力 变压器 .电抗 
器 .电源 装置 和 类 似 设 备 的 安全 标准 体系 , 由 于 涉及 安全 及 
相关 产品 的 认证 ,要 加 快 组 织 正 CZTC96 标准 的 转化 。 

电气 绝缘 材料 和 系统 的 评定 标 委 会 争取 派 专 家 参加 重 
要 的 、 相 关联 的 标准 工作 组 的 工作 。 

通过 电工 行业 组 团 参加 此 次 会 议 ,所 有 代表 都 亲身 感 
受到 中 国 在 国际 标准 化 狂 台 上 日 益 受 到 重视 和 产生 的 重要 
影响 , 倍 受 鼓舞 。 下 一 步 电 工行 业 将 有 的 放 矢 地 落实 有 关 
工作 ,推进 电工 行业 国际 标准 化 工作 完成 国家 “十 一 五 ” 目 
标 和 任务 。 


今天 丰硕 的 成 果 


一 一 记 IEC/TC95 主席 李 亚 萍 博士 


全 国 量 度 继电器 和 保护 装置 标 委 会 


2006 年 3 月 ,IEC/SMB( 标准 管理 局 ) 第 3179 号 关于 
“提名 中 国 李 亚 萍 博士 担任 TEC/TC9S (量度 继电器 和 保护 
设备 ) 主席” 的 文件 投票 结果 ,许昌 继电器 研究 所 的 李 亚 萍 
博士 成 功 当 选 ECATC95 主席 ,这 是 我 国 专家 首次 担任 IEC 
技术 委员 会 的 主席 。 

辛勤 的 耕耘 ”许昌 继电器 研究 所 (下 CTC95 国内 技术 
归口 单位 ) A 1976 年 起 就 积极 参加 IEC 会 议和 有 关 国 际 学 
术 会 议 , 多 次 提交 了 国际 标准 提案 。20 世纪 80 年 代 , 许 昌 继 
电器 研究 所 就 国家 科学 基金 项 目 《 继 电器 可 靠 性 评估 》, 作 为 
提案 向 IEC 提交 ,产生 了 较 好 的 反 啊 。20 世纪 90 年 代 , 根 据 
中 国电 网 的 运行 特点 , 许 继 所 把 100kHz 脉冲 群 干扰 试验 制 
定 进 标准 ,并 向 TEC 提交 提案 ,被 EC 采用 ,在 国际 范围 内 统 
一 了 100kHz 脉冲 群 干扰 试验 方法 。2000 年 许 继 所 建议 国际 
电工 术语 应 增加 中 文 注释 版 ,得 到 IEC 的 认可 。 

推进 工作 进程 ” 2003 年 3 月 ,国家 标准 委 及 中 国电 器 
工业 协会 领导 专程 来 许 继 所 进行 考察 ,并 就 国际 标准 化 工 
作 重 点 和 努力 方向 提出 了 具体 指导 意见 。2003 年 6 月 , 国 
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标 委 代表 团 借 赴 法 之 际 ,走访 了 TEC/TC9S 秘书 处 法 国 施 耐 
德 公 司 ,提出 了 中 国 要 在 还 C/TC95 工作 中 发 挥 更 大 作用 的 
设想 。2004 年 初 ,中 国 TC95 秘书 处 与 国际 还 C/TC95 秘书 
处 进一步 沟通 ,创造 了 日 后 我 国 当选 主席 的 优势 条 件 。 

初 征 日 内 瓦 2005 年 2 月 ,由 李 亚 薄 博士 为 团 长 的 5 
名 中 国 专 家 出 席 了 在 日 内 瓦 召 开 的 “量度 继电器 和 保护 装 
置 功能 性 标准 AHG1 HHI TEA’ KAW, SLEW 
士 阐述 了 我 国 对 继 电 保 护 功 能 性 标准 与 TEC 61850 变电站 
通信 标准 相互 联系 的 建议 ,以 及 对 该 标准 的 修改 建议 。 并 
提议 组 建 正 C 60255—6 修改 工作 组 ,得 到 了 积极 响应 ， 
TC95 指定 李 亚 萍 担任 该 项 目 召 集 人 。 此 次 会 议 我 国 代表 
的 突出 表现 给 IEC 官员 、TC95 专家 留 下 了 良好 的 印象 。 

国际 舞台 展 实力 ”2005 年 10 月 开始 , 李 亚 萍 博士 先后 
率 团 参加 了 2 次 《量度 继电器 和 保护 装置 功能 性 标准 AHGI 
特别 工作 组 》 会 议 ,以 及 2 次 正 C 60255 一 6 标准 维护 工作 组 
会 议 。 通 过 参与 ,我 国 专家 的 能 力 得 到 了 认同 ,并 争取 到 了 
国际 舞台 上 的 话语 权 。 
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昨日 的 耕耘 ,今日 的 硕果 2005 年 9 H ,IEC/TC95 秘 
PK Serge Voule 先生 到 中 国 对 IECATC95 主席 人 选 进行 考 
察 。 李 亚 耕 博士 担任 国家 继电器 质 检 中 心 常 务 副 主任 的 技 
术 职 务 背 景 、 流 利 的 英语 表达 ,以 及 对 国际 标准 化 工作 的 满 
腔 热情 令 Serge Voule 先生 十 分 满意 。 在 主席 候选 人 提名 阶 
段 国家 标准 化 管理 委员 会 国际 部 及 时 与 各 EC TC95 成 员 
国 进行 沟通 ,表明 中 国 强烈 参与 国际 标准 化 活动 的 意愿 ,使 


李 亚 萍 博士 最 终 成 为 TC95 主席 唯一 候选 人 被 IEC/SMB 提 
名 并 成 功 当 选 。 

我 国 专家 当选 IEC 技术 委员 会 主席 ,说 明 我 国 在 国际 
标准 化 活动 中 国际 交往 和 工作 开展 能 力 的 进一步 增强 。 展 
望 未 来 ,任重道远 , 李 亚 萍 博士 和 她 的 团队 将 再 接 再 厉 , 拓 
展 我 国 在 IEC 中 的 发 展 空间 。 


在 挑战 中 开拓 


一 一 记 IEC/SC22F + Baas 


2006 年 9 月 成 为 IEC/SC 22F 输 配 电 电力 电子 分 会 主 
席 后 ,西安 高 讨 电 器 研究 所 有 限 责 任 公司 (简称 西高 所 ) 副 
总 经 理 苟 锐 锋 更 忙 了 。 得 益 于 在 专业 技术 领域 的 高 超 造 
18 ,人 苟 锐 锋 一 直 都 在 从 事 技术 工作 。 正 是 对 技术 不 断 地 玫 
孜 追 求 和 脚踏实地 的 耕耘 ,成 就 了 苟 锐 锋 当选 TEC 分 标准 
委员 会 主席 。 

瞄准 难题 攻关 

1985 年 , 荷 锐 锋 来 到 了 心仪 已 久 的 西高 所 。 在 随后 的 
21 年 中 ,他 3 次 更 换 了 自己 的 研究 领域 。1985 ~ 1990 年 ， 
苟 锐 锋 从 事 高 压 输 电 设 备 外 绝缘 的 研究 。1990 ~ 1997 年 ， 
他 转向 高 电压 试验 与 检测 技术 的 研究 。 从 1997 年 至 今 ,他 
的 研究 方向 又 改 为 直流 输电 的 系统 研究 与 成 套 设计 。 对 于 
目 己 不 断 变换 科研 方 问 , 苘 锐 锋 认为 : 作为 一 个 摘 工 业 应 
用 研究 的 科研 工作 者 ,需要 随时 把 握 新 技术 的 发 展 方向 , 跟 
随 技术 的 新 发 展 趋势 ,去 解决 工业 生产 应 用 中 的 实际 问题 。 
科研 工作 需要 不 断 寻求 技术 的 新 突破 、 新 发 展 , 而 不 是 只 停 
留 在 一 个 点 上 。 

如 采 说 自 喘 专业 知识 基础 ,为 有 锐 锋 在 实际 工作 需要 
时 能 不 断 追 随 新 技术 研究 提供 了 一 只 科研 得 翔 的 翅膀 , 那 
么 ,勇于 挑战 \ 不 断 开拓 进取 的 精神 , 则 为 他 提供 了 刀 一 只 
飞翔 的 翅膀 。 “从 内 心 讲 ,每 次 去 做 新 的 课题 ,从 事 新 的 科 
研 方向 ,不 是 没有 艰辛 和 困难 ,也 不 是 没有 考虑 过 失败 。 但 
是 科研 人 员 的 责任 感 和 使 命 感 , 勇 于 挑战 困难 、 征 服 困难 的 
精神 ,驱使 我 去 做 一 些 具有 挑战 性 、 开 拓 性 的 工作 。 我 们 应 
当 积 极 寻求 技术 的 新 思路 和 新 突破 。 苟 锐 锋 凭借 着 这 种 勇 
于 挑战 的 精神 ,在 科研 中 一 次 又 一 次 地 积极 开拓 ,取得 成 
功 。 
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站 在 科研 的 前 沿 

诺 贝 尔 奖 获得 者 杨振宁 说 ,适时 把 握 技 术 的 前 沿 ,才能 
在 技术 上 有 所 作为 。 多 次 更 换 研究 方向 的 苟 锐 锋 很 好 地 把 
握 住 了 这 一 原则 。 每 次 更 换 研 究 方 向 ,都 使 自己 站 在 了 科 
技 的 前 汇 .技术 的 核心 位 置 。 “高 压 电 压 高 海拔 外 绝缘 特性 
研究 " 获 原 机 械 电子 工业 部 科技 进步 二 等 奖 ; “三峡 直 流 输 
电 系 统 研究 与 模拟 技术 研究 ” 获 陕西 省 科技 进步 一 等 奖 ; 
“ 超 高 压 直 流 输 电工 程 成 套 设 备 系统 设计 与 模拟 技术 研究 ” 
获 中 国 机 械 工 程 学 会 和 联合 会 科技 进步 二 等 奖 ; 
“500kVHVDC 交 、 直流 滤 波 器 成 套装 置 " 获 西安 市 科学 技术 
进步 一 等 奖 。 始 终 站 在 科技 前 沿 , 苟 锐 锋 的 研究 取得 了 累 
累 硕 果 。 

迎接 挑战 实现 突破 

2003 年 ,中 国电 能 工业 协会 承担 了 国家 科学 技术 部 基 
础 平台 重点 项 目 :直流 输电 系统 核心 技术 与 基础 标准 研究 ， 
苟 锐 锋 担 任 第 一 负责 人 。 该 科研 项 目 已 经 圆满 完成 ,取得 
了 令 人 振奋 的 成 绩 ,10 项 标准 中 ,6 项 是 以 我 国 为 主 的 自主 
知识 产权 的 技术 标准 。 苟 锐 锋 目前 担任 全 国电 力 电 子 标准 
化 委员 会 副 主任 \ 中 国电 机 工程 学 会 高 电压 专 委 会 副 主 任 ， 
对 新 的 挑战 充满 信心 。2005 年 ,中 国电 器 工业 协会 和 西 电 
集团 决定 联合 推荐 苟 锐 锋 况 选 正 CZ22F 的 主席 职位 。 有 中 
国 这 一 世界 直流 输电 大 国 做 坚强 后 盾 , 有 目 己 在 直流 技术 
与 标准 化 研究 领域 的 深厚 底蕴 , 苟 锐 锋 在 主席 席位 竞选 中 
脱颖而出 。 

在 新 的 经 济 竞 争 态势 下 ,标准 已 经 成 为 一 种 壁 驴 。 准 
备 迎接 国际 标准 化 新 挑战 的 苟 锐 锋 ,已 经 开始 勾画 新 蓝图 : 
普 助 国际 舞台 ,推进 我 国 从 直流 输 变 电 大 国 迈 向 直流 输 变 
电 强 国 。 


TEC 电力 变 压 背 国际 标准 与 技术 发 展 态势 
全 国 变压器 标 委 会 秘书 长 ” 章 患 国 


国际 电工 委员 会 IEC/TC 14 电力 变压器 技术 委员 会 会 
议 于 2007 年 6 月 7~8 日 在 墨西哥 首都 墨西哥 城 召 开 , 参 加 
会 议 的 有 斯 洛 文 尼 亚 、 加拿大 .中国 法国、 德国 意大利、 日 
本 荷兰 瑞士. 英国、 美国 .墨西哥 等 国家 的 代表 及 IEC/TC 
14 主席 、 秘 书 和 IEC 中 办 的 官员 共 30 多 人 。 全 国 变压器 标 
委 会 委派 了 沈阳 变压器 研究 所 副 所 长 刘 杰 、 全 国 变 压 右 标 
委 会 秘书 长 章 忠 国 、 国 家 变压器 质 检 中 心 高 级 工程 师 田 文 
革 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 副 总 工程 师 刘 丰 、 顺 
特 电 气 有 限 公 司 总 工程 师 刘 燕 等 $ 人 ,组 成 中 国 代表 团 参 
加 了 此 次 会 议 。 会 议 情况 如 下 : 

一 会 议 主 要 内 容 

1. 致词 

主席 宣布 开会 ,IEC 墨西哥 国家 委员 会 领导 致 欢迎 辞 

通过 本 次 会 议 议程 ,对 2005 年 10 月 20 ~21 日 南非 开 
普 敦 会 议 纪要 进行 确认 ,IEC 中 办 官员 通报 中 央 办 公 室 近 
期 的 有 关 情 况 。 

2. 各 项 目 组 做 工作 报告 

修订 IEC 60076—1 Ed.3(MT 5) 电力 变压器 第 1 部 
分 :总 则 (计划 2009 年 完成 ) ; 

修订 IEC 60076—2 Ed.3 (MT 6) 电力 变压器 第 2 部 
分 : 温 升 (计划 2009 年 完成 ) ; 

修订 IEC 60076 一 6 Ed.1 (MT3) 电力 变压器 第 6 部 
分 :电抗 器 (进行 中 ) ; 

修订 TEC 60076 一 12 Ed. 1 (MT27) 电力 变压器 第 12 
部 分 : 干 式 电 力 变压器 负载 导 则 (进行 中 ) ; 

修订 正 C 60076 一 14 Ed.2 (MT 4) 电力 变压器 第 14 
部 分 :使 用 高 温 绝 缘 材 料 的 油 浸 式 电 力 变压器 的 设计 和 应 
用 (计划 2009 年 完成 ) ; 

制定 TEC 60076—15 Ed.1 (WG 30) 电力 变压器 第 
15 部 分 :充气 式 电力 变压器 (进行 中 ) ; 

制定 TEC 60076 一 16 Ed.1 (WG 31) 电力 变压器 第 
16 部 分 :风力 发 电 用 电力 变压器 (进行 中 ); 

修订 IEC 61378—1 Ed.2 (MT7) 变 流 变压器 第 1 部 
分 :工业 用 变 流 变压器 (计划 2008 年 完成 ) 。 

3. 工 作战 略 计 划 

由 IEC 中 央 办 公 室 记录 的 最 新 的 TC 14 工作 程序 ; 

修订 未 来 工作 战略 政策 程序 (SPS ) 。 

4. 讨论 关于 IEC/IEEE 双 编 号 国际 标准 的 提案 。 

5. 与 其 他 组 织 或 技术 委员 会 间 的 联络 

由 于 技术 的 发 展 与 融合 ,目前 TC14 与 以 下 IEC 技术 委 
员 会 有 工作 关联 和 需要 进行 技术 沟通 :TC10 电工 用 绝缘 液 


体 ,SC 17C 高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 ,TC42 高 压 试验 技术 ， 
TC89 着 火 危 险 试验 ,TC112 电气 绝缘 材料 与 绝缘 系统 评 
定 ,CIGRE SC A2 国际 大 电网 变压器 ,ISO/TC 108/SC 5 机 
器 的 条 件 监控 诊断 。 

会 议 还 组 织 参观 了 墨西哥 TEM 变压器 制造 公司 。 
TC14 的 下 次 会 议 计划 于 2008 年 9 月 在 美国 举行 。 

(1)IEC 中 央 办 公 室 的 主要 信息 。IEC 将 越 来 越 国际 化 
和 数字 化 。 关 于 国际 化 ,IEC 不 只 是 欧洲 标准 ,IEC 欢迎 全 
世界 参与 ,IEC 建立 了 两 个 区 域 中 心 ,一 个 在 新 加 坡 (IEC 一 
APRC) 亚太 地 区 , 另 一 个 在 波士顿 (美国 马萨诸塞 州 首 府 ) 
(IEC 一 RECNA) 北 美 地 区 。 关 于 数字 化 ,IEC REA 
联网 会 议和 成 果 共 享 。 

(2) 重 点 讨论 了 “IEC 60076—1 Ed.3(MT5) 电力 变压器 
第 1 部 分 :总 则 ”修订 的 有 关 问 题 。 该 项 目 由 美国 代表 Mr. 
P. Hopkinson 作为 召集 人 ,即将 完成 第 一 稿 CD 文件 ,并 计划 
于 2009 年 成 为 FDIS 文件 。 目 前 主要 修订 的 内 容 有 :对 于 油 
浸 式 变压器 或 充气 式 变压器 ,密封 试验 作为 例 行 试验 ; 声 级 
测定 将 作为 型 式 试验 , 偏差 为 0dB ;频率 响应 和 DGA 试验 ; 
外 部 涂 层 及 铁心 绝缘 检查 ;电压 比 测 量 精度 ;断路 器 开 断 和 
变压器 之 间 的 相互 影响 ; 角 接 绕组 的 零 序 阻抗 等 。 

(3) 重 点 讨论 了 “IEC 60076 一 2 Ed.3(MT6) 电力 变 压 
器 第 2 部 分 : 温 升 "修订 的 有 关 问 题 。 该 项 目 由 美国 代表 
Mr. P. Hopkinson 作为 召集 人 ,即将 完成 第 一 稿 CD 文件 ， 
并 计划 于 2009 年 成 为 FDIS 文件 。 有 目前 主要 修订 的 内 容 
有 : 当 试 验 结果 需 校正 时 , 参考 温度 为 75 筷 ， 如 用 户 有 要 
求 , 参考 温度 为 绕组 平均 温 升 加 20Y ;在 最 大 电流 分 接 下 
进行 温 升 试验 ;绕组 的 热点 温 升 测量 等 。 

(4)TC14 战略 政策 程序 (SPS) 。 这 一 主题 涉及 到 IEC 
电力 变压器 技术 委员 会 的 建立 与 发 展 背 景 、 贸 易 环 境 、 市 场 
需求 及 技术 和 贸易 的 趋势 。IEC/ATC14 于 1939 年 成 立 , 现 
有 36 个 成 员 国 。 由 于 各 国都 执行 IEC 国际 标准 , 可 以 无 障 
碍 地 进行 国际 贸易 。 目 前 国际 市 场 对 新 型 变压器 的 需求 一 
直 在 增加 , 特别 是 特 高 压 交 流 系统 和 高 压 直 流 系统 中 使 用 
的 变压器 。 有 关 技 术 方 面 , 对 低 火 灾 危 险 的 变压器 的 需求 
正在 增长 ;由 于 电力 电子 设备 对 负载 电流 谐 波 含量 存在 影 
响 , 应 规范 高 次 谐 波 下 的 绕组 和 铁心 的 技术 性 能 ;高 温 缀 
缘 产 品 市 场 需求 正在 增 大 。 在 北美 和 欧洲 ， 对 低 损耗 产品 
的 需求 压力 正在 增加 。 应 规范 组 合 的 发 电机 和 变压器 产品 
和 其 他 组 合 产品 的 技术 性 能 。 开 关 的 操作 将 在 变压器 的 绕 
组 中 产生 危险 的 传递 电压 ,IEEE 和 CIGRE 正 开 展 工作 以 解 
决 这 一 问题 , 届时, 将 引入 新 的 试验 标准 。 
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有 关 电 力 变压器 的 生态 环境 需求 ,必须 采取 措施 以 避 
免 设备 和 材料 对 人 员 和 环境 的 伤害 , 变压器 油 应 能 够 再 利 
用 , 噪音 必须 得 到 控制 。 

(5) 对 IEEE Std C57. 123 一 2002《 变 压 器 损耗 测量 导 
则 》 成 为 TEC/TEEE 双 编 号 国际 标准 提议 的 讨论 。 美 国 代表 
要 求 对 IEEE Std C57. 123—2002 采用 IEC/IEEE 双 编 号 的 
原则 进行 发 布 ,以 法 国 、 德 国 为 首 的 欧洲 代表 表示 反对 ,中 
国 代表 认为 中 国 是 变压器 制造 和 消费 的 大 国 , 中 国 的 变 压 
器 国家 标准 的 制 、 修 订 及 变压器 产品 的 试验 要 求 和 方法 目 
前 采用 的 都 是 IEC 标准 ， 正 C 标准 比较 适合 中 国 的 国情 ， 
因此 建议 以 IEC 标准 为 主 , 对 于 IEC 标准 中 没有 规定 但 
IEEE 标准 中 有 规定 的 要 求 ，IEEE 标准 可 作为 参考 , 日 本 
人 代表、 墨西哥 代表 和 中 国 代表 的 意见 一 致 。 最 后 会 议 表 决 ， 
大 多 数 国 家 表示 反对 该 标准 采用 IEC/TEEE 双 编 号 ,我 国 也 
提出 了 反对 意见 。 

会 议 还 介绍 了 国际 大 电网 CIGRE 研讨 会 将 于 2007 年 
7 月 在 北京 举行 , 会 议 将 讨论 特 高 压 交 流 和 直流 变压器 的 
技术 问题 。 同 时 还 介绍 了 用 低能 量 DC 试验 来 测定 系统 的 
开关 谐振 (Philip J Hopkinson, PE HVOLT Inc) 。 

二 ,收获 与 体会 

近年 来 ,中 国 变压器 制造 业 造 勃发 展 ,市 场 潜 力 巨大 ， 
特别 是 特 高 压 交 、 直 流 输 变 电 事业 的 发 展 ,已 引起 了 全 世界 
的 广泛 关注 。 为 引导 我 国 变压器 行业 参与 国际 标准 化 活 
动 , 使 企业 及 时 了 解 国际 标准 的 制定 ,做 好 技术 应 对 ,并 向 
TEC 全 面 反映 我 国 变压器 类 产品 的 实际 需求 ,维护 我 国 的 
利益 ,全 国 变压器 标 委 会 统一 组 织 参 加 了 此 次 会 议 。 会 议 


期 间 TEC 中 办 的 官员 及 IEC/TC 14 的 主席 和 秘书 对 中 国 代 
表 团 成 员 非 常 热 情 , 同 时 对 中 国 代 表 在 会 议 上 的 发 言 也 比 
较 重 视 。 

参加 国际 会 议 , 对 我 国电 力 变 压 器 技术 发 展 非常 有 益 。 
一 方面 ,提前 了 解 了 国际 标准 的 最 新 动态 ,了 解 了 各 国 的 实 
际 情况 ,同时 也 对 每 项 标准 的 技术 要 求 的 具体 确定 有 全 面 
的 了 解 ,使 我 国企 业 提前 在 技术 上 作 好 准备 ,也 为 日 后 国际 
标准 的 转化 创造 了 条 件 。 另 一 方面 ,及 时 反映 了 我 国 的 意 
见 和 建议 ,维护 了 我 国 的 利益 。 通 过 与 国际 专家 交流 ,加 强 
了 信息 沟通 与 技术 理解 ,对 促进 国内 变压器 产品 进一步 与 
国际 接轨 起 到 了 积极 的 作用 。 通 过 参加 国际 会 议 , 也 锻炼 
了 我 国 专家 ,提高 了 对 IEC 工作 的 认识 及 参与 国际 标准 化 
工作 的 重视 ,了 解 了 IEC 工作 程序 ,为 本 专业 进一步 实质 性 
参与 国际 标准 化 工作 奠定 了 基础 。 会 议 期 间 , 通 过 与 EC 
中 办 的 官员 、 还 CATC 14 的 秘书 及 法 国 等 国家 的 代表 进行 深 
人 的 交流 ,介绍 了 我 国 变压器 行业 目前 的 发 展 情况 ,加深 了 
国外 专家 对 中 国 的 印象 ,提升 了 我 国 参 与 TC14 活动 的 影 
响 。 
通过 参加 本 次 会 议 , 我 们 也 认识 到 在 实质 性 参与 国际 
标准 化 活动 方面 还 有 很 长 的 路 要 走 , 特 别 是 在 资金 人才 等 
方面 要 重点 予以 重视 。 今 后 在 参与 国际 标准 化 工作 方面 还 
要 通过 不 懈 的 努力 ,不 断 的 挖掘 和 培养 人 才 , 不 断 地 扩大 宣 
传 , 尽 可 能 让 更 多 的 企业 专家 参与 到 国际 标准 化 活动 中 来 ， 
在 行业 中 营造 一 个 良好 的 参与 国际 标准 化 工作 的 氛围 。 
IEC/TC14 主要 标准 修订 周期 见 表 1。 
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标准 化 科技 创新 推动 企业 跨越 式 发 展 
特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 


特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 是 由 特 变 电工 股份 
有 限 公 司 与 沈阳 变压器 有 限 公 司 于 2003 年 11 月 3 日 战略 重 
组 而 成 立 的 公司 。 是 中 国 特 高 电压 变压器 类 产品 制造 、 人 研发 
和 出 口 的 基地 ,始终 承担 着 装备 国家 重点 工程 的 重任 。 

特 变 电 工 沈 变 公司 是 全 国 和 沈阳 市 重要 技术 标准 研究 
的 10 家 试点 企业 之 一 ,始终 坚持 以 国内 外 市 场 为 导向 ,以 
提高 技术 水 平 为 重心 ,以 高 端 产 品 和 国家 重大 项 目 技术 标 
准 的 研究 为 突破 口 ,发 挥 行业 优势 和 地 位 ,研制 变压器 、 互 
感 器 技术 标准 为 重任 ,努力 提高 我 国 输 变 电 行业 技术 标准 
总 体 水 平 。 

以 市 场 为 导向 ,重点 项 目 为 依托 ,实施 技术 标准 战略 

随 着 国内 经 济 高 速 增长 ,国民 对 电力 的 需求 也 日 益 提 
高 。 我 国 用 电 负 荷 集中 在 沿海 地 区 ,而 能 源 又 多 在 西部 。 
高 压 直 流 输电 在 长 距离 大 容量 上 更 具有 优势 , 特 高 压 和 超 
高 压 直 流 工程 的 建设 项 目 日 益 增多 。 已 经 建设 和 在 建设 的 
项 目 有 十 个 ,正在 论证 的 项 目 有 云 广 + 800kV 直流 输电 工 
程 、 向 家 坝 一 上 海 + 800kV 直流 输电 工程 和 多 条 +500kV 直 
流 输电 工程 。 公 司 在 直流 工程 中 主要 负责 提供 一 次 主 设备 
的 换 流 变压器 和 平 波 电抗 器 。 

沈 变 集团 设计 .生产 和 制造 换 流 变压器 和 平 波 电抗 器 
的 技术 来 源 于 西门 子 公司 。 从 三 常 + 500kV 直流 输电 工程 
开始 引进 德国 西门 子 公 司 的 技术 ,在 贵 广 一 回 和 贵 广 二 回 
项 目 中 继续 和 西门 子 公司 进行 联合 设计 ,期 间 经 历 了 灵 宝 
直流 工程 的 自主 设计 和 生产 ,经 历 了 对 西门 子 的 直流 技术 

进行 学 习 、 消 化 ,理解 .吸收 再 创新 的 过 程 ,最 终 形 成 了 自己 

”的 技术 。 承 担 了 《高 压 直 流 输电 用 换 流 变压器 技术 参数 和 


要 求 》《 高 压 直流 输电 用 油 浸 平 波 电抗 器 技术 参数 和 要 
求 》《 高 压 直 流 输电 用 油 浸 平 波 电抗 器 》《750ky RMR 
电力 变压器 技术 参数 和 要 求 》《750kV 级 油 浸 式 并 联 电抗 
器 技术 参数 和 要 求 》 等 重要 技术 标准 制订 工作 。 

高 压 直 流 输电 技术 是 目前 世界 变压器 制造 领域 最 尖端 
的 技术 之 一 。 换 流 变 压 器 和 平 波 电抗 器 在 性 能 上 有 很 多 不 
同 于 普通 交流 变压器 和 电抗 器 ,其 绕组 需要 头 受 直流 电压 
和 直流 极 性 反 转 电压 ;直流 仿 磁 对 损耗 和 噪声 的 影响 ; 谐 波 
分 量 对 产品 的 损耗 、 噪 声 和 热点 温 升 的 影响 等 。 公 司 对 此 
进行 了 多 项 课题 的 研究 并 结合 产品 实际 进行 测试 ,在 标准 
制订 过 程 中 充分 考虑 这 些 特殊 因素 对 产品 性 能 的 影响 。 

针对 国家 启动 的 百 万 伏 级 交流 、+ 800kV 级 直流 输电 
MAS , 沈 变 集团 抓 住 机 遇 , 及 时 调整 产品 主要 发 展 方 问 ， 
关注 和 实施 两 大 技术 攻关 重点 :研制 和 制造 了 1 000kV 油 
浸 式 并 联 电抗 器 1 000kV 电压 等 级 变压器 ;一 方面 加 强 了 
自主 知识 产权 成 果 的 研制 开发 , 另 一 方面 努力 提高 原始 性 
创新 能 力 ,针对 国内 外 尚 没 有 百 万 伏 技 术 标 准 的 现状 ,公司 
制定 了 《$1 000kV 油 浸 式 电力 变压器 技术 参数 》 和 《$1 000kV 
油 浸 式 并 联 电抗 器 技术 人 参数》 等 企业 标准 ,从 而 增强 企业 的 
竞争 力 。 

更 新 标准 化 观念 建立 新 型 模式 

科技 创新 是 技术 进步 的 源泉 。 科 技 创新 能 力 已 成 为 一 
个 企业 核心 竞争 力 的 重要 标志 。 技 术 标 准 是 企业 技术 成 果 
的 结晶 ,企业 要 发 展 , 提 出 高 核心 竞争 力 的 关键 就 是 不 断 采 
用 先进 技术 ,攻克 技术 难关 。 企 业 是 创新 的 主体 ,也 是 标准 
制定 的 主体 。 通 过 企业 创新 与 标准 化 工作 形成 良性 互动 ， 
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公司 建立 了 以 科研 产品 为 主导 的 标准 制定 新 模式 ,抛弃 单 
纯 的 “ 采 标 ”和 “ 参 标 ” 的 思路 ,将 标准 化 工作 前 移 , 内 容 拓 
宽 , 将 标准 制定 介入 到 产品 策划 阶段 ,使 标准 化 工作 从 事后 
审查 变 为 事前 引领 ,标准 制定 由 被 动 变 主 动 ,从 过 去 的 客体 
变 为 现在 的 主体 。 

在 以 知识 经 济 和 信息 网 络 发 展 为 主题 的 今天 ,技术 标 


准 正 逐渐 成 为 经 济 全 球 化 竞争 的 重要 手段 , 谁 掌握 了 标准 
的 话语 权 , 谁 就 掌握 了 市 场 的 主动 权 。 从 技术 创新 的 研发 
初始 就 要 有 技术 标准 战略 的 介入 ,拥有 重要 的 技术 标准 才 
能 使 企业 鼎立 于 制造 业 。 沈 变 集团 的 发 展 得 益 于 拥有 一 条 
清晰 的 科研 发 展 思 路 一 一 以 市 场 为 导向 、 以 用 户 需 求 为 目 
标 制 定 技术 标准 和 产品 开发 方向 。 


持续 改进 , 目 主 创新 ,提升 公司 标准 化 工作 水 平 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 


四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公 司 始终 坚持 以 经 济 效 
益 为 中 心 ,市 场 需求 为 导 问 ,不 断 探 索 经 营 机 制 和 管理 模式 
的 改革 新 思路 , 现 已 成 为 国内 规模 最 大 、 综 合 实力 最 强 、 产 
品 品 种 规格 最 全 的 绝缘 材料 制造 龙头 企业 。 

重视 标准 化 工作 ,推进 标准 化 建设 

公司 标准 化 工作 的 宗旨 是 :以 国际 、 国 外 先进 国家 的 技 
术 标 准 为 起 点 ,以 市 场 需求 .用 户 满意 为 导向 ,制定 企业 内 
控 标 准 ,促进 产品 适用 性 质量 改进 工作 的 进程 。 

公司 领导 非常 重视 标准 化 工作 ,用 户 反 映 和 关注 的 突 
出 质量 问题 都 纳入 到 技术 标准 研究 和 质量 改进 工作 的 内 
容 , 通 过 标准 研究 和 技术 创新 最 大 程度 地 满足 用 户 要 求 。 
公司 制定 了 严 于 国家 标准 、 行 业 标 准 的 内 控 优质 品 标准 , 作 
为 组 织 生产 、 出 厂 检 验 和 按 质 计酬 的 依据 。 近 几 年 在 特种 
工程 塑料 、 聚 酯 薄膜 、 聚 丙烯 薄膜 、 绝 缘 油 漆 的 技术 标准 研 
究 、 产 品 生产 检测 装备 方面 投入 资金 在 500 万 元 以 上 。 为 
满足 “重要 技术 标准 的 研究 ”, 投 入 资金 80 余万元 用 于 购置 
相关 的 检测 设备 仪器 ,同时 配置 科技 人 员 进 行 检测 技术 标 
准 的 研究 。 

公司 十 分 注重 培养 标准 化 管理 的 骨干 力量 和 骨干 队 
伍 , 救 励 支持 技术 人 员 参 加 行业 的 各 类 技术 交流 ,掌握 国内 
外 的 发 展 状况 和 趋势 ,使 接 术 人 员 不 断 提高 标准 化 工作 水 
平 ,为 产品 的 持续 改进 创造 条 件 。 还 通过 各 种 形式 宣传 标 
准 化 知识 ,提高 全 员 的 标准 化 意识 ,为 公司 方针 目标 的 实现 
提供 了 保障 。 

狠 抓 标准 实施 和 监督 考核 工作 ,是 标准 取得 实效 的 关 
键 。 公 司 标准 化 主管 部 门 牵 头 ,组 织 相 关 部 门 就 标准 实施 
情况 进行 检查 和 监督 ,对 标准 执行 情况 进行 评审 ,对 发 现 的 
问题 及 时 研究 和 调整 ,使 标准 化 实施 形成 了 良好 的 氛围 。 

强化 技术 标准 的 研究 ,推进 自主 创新 技术 的 转化 

公司 针对 国内 外 先进 产品 的 技术 标准 结合 实际 分 析 研 
究 , 尽 可 能 等 效 采用 。 在 新 产品 研发 中 首先 收集 相关 技术 
标准 ,确定 研制 新 产品 的 技术 要 求 以 及 中 间 阶 段 的 技术 目 
标 , 项 目 完 成 应 先进 行 标准 化 审查 ,通过 后 再 提交 技术 委员 
会 鉴定 。 对 于 有 特殊 要 求 的 用 户 ,公司 以 协议 形式 或 以 专 
项 标准 形式 确定 技术 要 求 (如 三 峡 电 站 机 组 一 滩 电 站 机 组 
用 绝缘 材料 等 ) ,组 织 相关 技术 人 员 进 行 评审 。 根 据 评审 结 
果 由 技术 人 员 进 行 研究 及 工艺 适应 性 的 改进 工作 , 以 满足 
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用 户 的 特殊 要 求 。 

近 几 年 ,公司 在 新 型 绝缘 材料 和 相关 技术 标准 的 研发 
方面 做 了 以 下 工作 : 

1. 无 困 阻 燃 高 强度 玻璃 布 层 压 板 技 术 标准 

为 应 对 欧盟 RoHs 指令 和 WEEE 指令 ,公司 进行 了 无 岗 
阻 燃 高 强度 玻璃 布 层 压 板 的 研究 ,用 较 短 的 时 间 开 发 出 了 
这 项 技术 ,并 制定 了 相应 的 国家 标准 。 该 标准 体现 了 无 讽 
阻 燃 的 核心 技术 , 阻 燃 性 达到 FVO 级 , 热 态 机 械 强度 保持 率 
达到 了 70% 以 上 ,使 该 产品 成 为 公司 具有 自主 知识 产权 的 
核心 技术 产品 。 

2. 改 性 二 茶 醚 玻璃 布 层 压 板 技 术 标 准 

二 葵 醚 玻璃 布 层 压板 是 国内 在 牵引 机 车 电机 、 干 式 变 
压 器 中 广泛 使 用 的 产品 。 由 于 二 葵 醚 树脂 固有 的 特 性 ,在 
生产 及 使 用 中 存在 如 分 层 . 开 裂 ,尤其 是 高 温 下 的 机 械 强 度 
保持 率 很 低 ( 仅 为 25% ~ 30% ) ,已 经 不 能 适应 目前 牵引 机 
车 电机 发 展 的 需要 。 针 对 存在 的 问题 ,公司 确定 了 关键 技 
术 攻 关 , 在 固化 过 程 中 减少 了 低 分 子 物 的 产生 ,提高 了 交 联 
密度 ,杜绝 了 分 层 、 开 裂 现 象 ,产品 的 机 电 性 能 大 幅度 提高 ， 
热 态 机 械 强 度 保持 率 达 到 了 65% 以 上 ,并 形成 自主 创新 的 
技术 标准 。 

3. 阻 燃 行 输出 变压器 用 聚 酯 薄膜 技术 标准 

阻 燃 行 输 出 变压器 用 聚 酯 薄膜 是 用 在 电视 机 行 输出 变 
压 需 中 的 主要 绝缘 材料 ,长 期 依赖 从 日 本 东 丽 公司 美国 杜 
邦 公 司 进 口 ,而 且 成 本 很 高 。 针 对 国内 需求 的 日 益 增 长 ， 
产 化 的 呼声 越 来 越 高 ,公司 分 析 研 究 了 国外 产品 的 技术 标 
准 ,设计 了 和 采用 专用 阻 燃 聚 酯 树脂 的 设计 生产 路 线 ,研制 出 
替代 进口 的 阻 人 炊 行 输出 变压器 用 聚 酯 薄膜 ,使 产品 主要 技 
术 指 标 达 到 国外 同类 水 平 , 阻 燃 性 达到 VTM 一 92 ,已 经 在 电 
视 机 行业 广泛 使 用 。 ` 

4. WRF RFR Bs RES Rp HE 

针对 这 一 全 新 技术 ,公司 在 产品 研发 中 ,重点 解决 热 收 
缩 和 银 桨 的 附着 性 问题 ,对 设备 进行 了 全 新 的 改进 ,解决 了 
高 温 下 的 热 收 缩 问 题 和 银 桨 附着 性 问题 ,使 薄膜 的 热 收缩 
率 及 表面 浸润 张力 达到 了 国外 同类 产品 的 先进 水 平 。 

采用 国内 外 先进 标准 ,提升 企业 管理 水 平 

随 着 公司 体制 的 变化 和 标准 化 工作 的 不 断 深 入 ,标准 
化 工作 必须 与 国内 外 先进 标准 接轨 ,才能 在 市 场 竞争 中 占 


据 有 利 位 置 。 在 技术 标准 方面 ,公司 积极 采用 国际 标准 与 
国外 先进 标准 。 公 司 现 有 产品 技术 标准 120 余 个 ,产品 覆 
盖 率 100% ,主导 产品 均 采用 国际 先进 标准 组 织 如 IEC、 
ISO、ASTM NEMA .DIN JIS 等 标准 , 采 标 率 在 90% 以 上 ,出 
口 产 品 采 标 率 达 100% 。 

在 管理 体系 标准 方面 ,公司 在 有 效 实施 ISO9001 质量 
管理 体系 标准 的 基础 上 ,引入 了 18014001 环境 管理 体系 、 


OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 和 企业 完善 计量 检测 
EZ (18010012) 标准 。 为 避免 执行 中 可 能 出 现 的 交叉 和 重 
复 ,公司 对 四 个 体系 进行 了 整合 ,保证 了 体系 文件 与 标准 的 
唯一 性 ,减少 了 矛盾 ,简化 了 标准 体系 。 

公司 在 持续 发 展 中 ,坚持 自主 创新 和 持续 改进 ,使 标准 
化 工作 在 公司 中 的 价值 进一步 体现 出 来 ,促进 了 公司 整体 
管理 水 平 的 提升 。 


开发 高 效 电机 , 以 标准 化 手段 促进 节能 减 排 
南阳 防爆 集团 公司 


南阳 防爆 集团 公司 是 我 国 最 大 的 防爆 电机 科研 生产 基地 、 
国家 高 新 技术 企业 、 国 家 机 电 产 品 出 口 基地 。 公 司 生 产 的 小 型 
高 效 节 能 电机 首先 获得 国家 节能 产品 认证 ;大 型 增 安 型 无 刷 励 
令 同 步 电 机 ,市 场 占 有 率 居 行业 之 首 , 并 被 中 石化 总 公司 确定 
为 替代 进口 产品 。 具 有 国际 先进 水 平 的 轻型 汽 轮 发 电机 ,批量 
销 往 国 内 外 市 场 ;达到 美国 NEMA 标准 和 正 C 国际 标准 的 高 效 
电机 出 口 美 . 澳 、 新 等 20 多 个 国家 和 地 区 。 

发 挥 龙头 企业 作用 ,积极 参与 制定 国家 .行业 标准 

作为 防爆 电机 行业 的 龙头 企业 ,南阳 防爆 集团 充分 发 
挥 科研 力量 雄厚 的 优势 ,积极 参与 国家 及 行业 标准 制定 工 
作 。20 世纪 90 年 代 中 期 ,公司 根据 石油 、 化 工行 业 的 需要 ， 
自主 研发 了 YAKK 系列 高 压 箱 式 带 空 一 空冷 却 器 增 安 型 和 
YAKS 系列 高 压 箱 式 带 空 一 水 冷却 器 增 安 型 的 三 相 蜡 步 电 
动机 。 近 年 来 , 随 着 石化 行业 对 高 压 箱 式 增 安 型 电动 机 需 
求 的 日 趋 增长 ,公司 研发 的 该 系列 产品 机 座 号 由 355 ~ 500 
拓宽 到 355 ~ 1 000 , 极 数 由 2 ~4P 增加 到 2 ~20P ,技术 日 益 
成 熟 , 科 技 含量 较 高 ,并 在 此 基础 上 ,承担 了 起 草 YA YAKK 
和 YAKS 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 的 三 项 行业 标准 的 制定 。 

2005 年 ,公司 承接 了 中 国 神 华 煤 制 油 有 限 公 司 用 
TAW8800 一 20/3250 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 ,用 于 拖 动 
美国 DRESSER 一 RAND 公司 生产 的 往复 式 压 缩 机 ,是 目前 
国内 设计 开发 容量 最 大 的 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 , 集 
防爆 电力 电子 学 自动 控制 和 机 械 技术 为 一 体 的 高 科技 含 
量 的 机 电 产 品 。 依 托 这 些 自主 技术 ,公司 又 承担 了 修订 JB/ 
T 8973 一 1999%《 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电动 机 防爆 技术 要 求 》 
和 JB/T 8974 一 1999《TAW 系列 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电动 
机 防爆 技术 条 件 》 行 业 标准 。2006 年 ,公司 还 参与 了 国家 
标准 GB3836. 2 爆炸 性 气体 环境 用 防爆 标准 通用 要 求 》 和 
GB3836. 3《 爆 炸 性 气体 环境 用 防爆 标准 增 安 型 “<e”》 修 订 ， 
发 挥 了 龙头 企业 为 主体 的 优势 作用 。 

采用 国际 节能 标准 ,研制 高 效 节能 电机 

鉴于 高 效 电 机 已 经 成 为 全 球 电机 工业 的 发 展 方 向 ， 
1995 年 ,南阳 防爆 集团 公司 在 国内 尚 无 高 效 电机 技术 标准 
的 情况 下 ,与 美国 通用 电气 (GE) 等 世界 著名 公司 合作 , 自 
主 研制 出 符合 CSA C390 标准 的 与 美国 NEMA 和 IEC 高 效 
电机 同等 水 平 的 产品 ,使 其 产品 与 美国 等 发 达 国 家 的 同类 


产品 同期 进入 市 场 。 这 一 成 功 使 南阳 防爆 集团 成 为 美国 通 
用 电气 (GE) 公 司 在 亚洲 的 最 大 供 货 商 。 同 时 ,公司 先后 研 
制 开发 出 适合 我 国 国情 的 YAX、YBX、YX, 三 大 系列 高 效 电 
机 ,其 能 源 效 率 完全 符合 CSA 390 标准 ,其 他 技术 参数 符合 
我 国 相 关 标 准 。 目 前 YAX、YBX、YX, 系列 高 效 电 机 和 BDK 
系列 高 效 节能 矿 用 防爆 对 旋 式 主 通风 机 均 获 国家 经 贸 委 、 
国家 科技 部 、 国 家 质量 技术 监督 局 等 联合 认定 的 “国家 重 
点 新 产品 ”荣誉 证 书 。 

具备 先进 的 检测 手段 ,实现 真正 高 效 

目前 各 国政 府 都 在 制订 相应 的 节能 法 规 ,美国 加拿大 
已 开始 实施 能 效 指标 的 市 场 监管 。 这 就 要 求 国内 电机 制造 
业 必 须 顺 应 世界 潮流 ,研制 出 适应 国际 市 场 需要 的 高 效率 
电机 新 产品 。 

南阳 防爆 集团 公司 一 直 坚 持 高 效 电 机 效率 标准 要 直接 
与 国际 接轨 的 理念 。 针 对 CSA C 390 中 测试 方法 采用 
IEEE 一 112B 标准 (美国 ) ,是 目前 国际 上 公认 的 高 效 电机 试 
验 标准 , 它 与 我 国 试验 标准 的 最 大 的 区 别 是 实际 测试 电机 
的 输出 功率 ,能 准确 地 反映 电机 的 实际 效率 水 平 。 但 该 标 
准 对 相应 的 检测 技术 .检测 设 备 也 提出 了 很 高 的 要 求 。 公 
司 对 此 开展 了 技术 攻关 ,对 现 有 设备 能 力 进行 了 大 胆 的 技 
术 改 进 ,试验 站 新 增 了 60Hz 电源 、 计 算 机 自动 测试 系统 等 
IEEE—112B 测试 方法 所 需 的 手段 ,最终 掌 握 了 高 效 电机 的 
关键 检测 技术 ,具备 了 IEEE 一 112B 标准 的 检测 能 力 , 在 全 
国 同行 企业 中 ,率先 实现 了 测试 标准 与 国际 接轨 。 

加 强 法 制 建设 ,营造 推广 高 效 电 机 的 良好 和 氛围 

推广 高 效 节能 电机 对 实现 经 济 可 持续 发 展 有 着 十 分 重 
要 的 意义 ,但 目前 我 国 推广 应 用 存在 一 系列 的 问题 ,我 国 部 
分 企业 仍 没有 认识 到 高 效 电 机 对 国家 节能 减 排 的 重要 意 
义 。 高 效 电机 制造 成 本 较 高 ,而 国家 对 制造 商 \ 使 用 者 均 没 
有 激励 性 的 政策 ,在 高 效 电机 价格 高 于 普通 电机 的 现实 情 
况 下 ,用 户 因 为 投资 成 本 所 限 , 选 择 非 高 效 电 机 。 我 国 目前 
仍 没有 出 台 推 广 高 效 电 机 的 强制 性 法 规 ,生产 和 选用 高 效 
电机 属于 自愿 性 的 ,很 难 做 到 普遍 推广 。 据 此 ,建议 国家 尽 
快 出 台 配 套 的 法 律 法 规 、 强 制 性 的 节能 标准 以 及 推动 和 扶 
持 高 效 电机 的 优惠 政策 ,加 快 完善 高 效 电机 的 市 场 推广 应 
用 机 制 ,开创 高 效 电机 全 面 普 及 的 新 时 代 。 
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《高 压 直 流 输 电 用 换 流 变压器 》 和 《高 压 直 流 输电 用 油 
浸 式 平 波 电 抗 器 》 标 准 研 制 关 键 是 将 引进 技术 消化 吸收 形成 
的 自主 技术 和 成 功 的 制造 经 验 , 反 映 在 标准 制定 中 。 新 标准 
是 在 对 ABB 和 SIEMENS 引进 技术 进行 消化 吸收、 创新 的 基 
础 上 ,结合 我 国 三 一 常 .三 一 广 、 贵 一 广 等 工程 用 +500kV 和 和 
灵 宝 工程 用 换 流 变压器 和 和 平 波 电抗 器 的 实际 情况 制定 的 。 
在 此 之 前 ,国内 制造 企业 从 未 生产 过 高 压 换 流 变压器 和 平 波 
电抗 器 ,因此 产品 研发 和 制订 标准 需要 解决 许多 关键 技术 。 
通过 对 产品 整体 结构 、 主 绝缘 结构 、 引 线 结构 、 结 构件 、 套 管 
尾部 屏蔽 结构 等 方面 对 引进 技术 进行 了 改进 ,独立 研发 出 换 
流 变压器 和 平 波 电抗 器 ,并 形成 国家 标准 。 

对 损耗 特点 的 分 析 研 究 、 确 定 和 测量 

换 流 变压器 的 损耗 包括 空 载 损 耗 和 负载 损耗 。 空 载 损 
耗 主 要 是 由 励磁 引起 的 铁 磁 材料 的 损耗 ;负载 损耗 包括 负 
载 电流 产生 的 绕组 电阻 损耗 和 漏 磁 产 生 的 附加 损耗 ,附加 
损耗 又 分 为 绕组 中 的 涡流 损耗 和 金属 构件 中 的 杂 散 损耗 ， 
同时 换 流 变压器 运行 时 网 侧 和 阀 侧 绕 组 电流 中 大 量 的 谐 波 
分 量 , 产 生 的 附加 谐 波 损耗 ,使 负载 损耗 增加 。 

由 于 平 波 电抗 器 是 串联 在 直流 线路 中 ,线路 中 的 谐 波 
会 对 铁心 损耗 产生 影响 ,另外 谐 波 引起 的 漏 磁 场 会 产生 附 
加 损耗 ,所 以 , 平 波 电抗 器 的 总 损耗 应 为 铁心 损耗 、 直流 损 
耗 和 谐 波 损耗 之 和 。 因 此 ,在 研究 平 波 电抗 器 铁心 损耗 计 
BAH FT ABB 技术 是 铁心 带 气 院 结构 和 SIEMENS 
技术 是 空心 结构 的 特点 ,在 标准 中 明确 规定 ,铁心 带 气 际 结 
构 平 波 电抗 器 的 损耗 采用 推导 出 的 经 验 公 式 计 算 ; 空 心 电 
抗 器 的 损耗 由 制造 三 和 用 户 协商 确定 。 

平 波 电抗 器 损耗 测量 ,采用 等 效 计 算 方 法 。 通 过 计算 
总 损耗 ,得 出 温 升 试验 时 施加 的 等 效 试验 电流 。 等 效 试 验 
电流 的 计算 公式 ,没有 直接 采用 ABB 或 SIEMENS 的 ,而 是 
由 项 目 组 研究 推导 的 。 平 波 电 抗 器 的 温 升 试验 方法 还 考虑 
了 谐 波 电流 的 影响 。 

换 流 变压器 谐 波 损耗 测量 ,分 析 了 国外 技术 规范 和 标 
准 中 不 同 的 计算 公式 和 确定 方法 ,并 与 葛 州 坝 一 台 产 品 的 
实际 测试 结果 进行 对 比 ,选取 了 一 种 用 较 简 单 的 试验 设备 、 
且 能 在 较 大 的 电流 下 进行 测量 的 计算 方法 制定 到 标准 中 。 

减 小 振动 和 降低 噪声 

平 波 电抗 器 运行 中 直流 电流 的 谐 波 分 量 ,使 铁心 ,材料 
产生 磁 滞 伸缩 ,发 出 振动 和 噪声 。 另 外 , 带 有 气 隙 的 铁心 之 
间 存 在 的 脉动 磁 引 力 引 起 的 振动 和 上 曝 声 更 大 ,是 平 波 电抗 
器 的 主要 噪声 源 。 换 流 变 压 器 的 负载 电流 含有 谐 波 电流 分 
量 和 直流 电流 分 量 , 因 此 噪声 情况 比较 复杂 。 

”在 制造 厂 内 测 得 的 声 功率 级 水 平 比 现场 测 得 的 声 功率 

级 水 平 要 低 ,一 般 在 10 ~ 20dB 之 间 。《 高 压 直 流 输电 用 换 
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流 变压器 》 和 《高 压 直流 输电 用 油 浸 式 平 波 电抗 器 》 标 准 中 
对 这 种 情况 进行 了 规定 。 

对 交 、 直 流 高 压 电 场 分 布 .绝缘 结构 和 绝缘 材料 的 研究 

绝缘 问题 是 换 流 变 压 器 和 平 波 电 搞 器 突出 的 技术 问 
题 ,也 是 产品 质量 的 关键 。 标 准 研制 针 对 不 同 产品 的 绝缘 
特点 ,进行 了 包括 电位 分 布 及 电场 计算 、 直 流 电 场 与 交 、 直 
流 混合 电场 的 算法 及 特性 研究 .直流 电场 与 交 直 流 混合 电 
场 的 计算 程序 开发 等 一 系列 分 析 研 究 ; 通 过 技术 开发 和 利 
用 引进 的 电场 和 波 过 程 的 解析 与 仿真 软件 ,对 产品 绝缘 结 
构 进 行 了 冲击 分 布 及 二 维和 三 维 电场 的 计算 机 仿真 ,得 出 
了 最 佳 的 绝缘 结构 并 使 局 部 放电 量 水 平 最 低 。 绝 缘 结构 的 
研究 充分 考虑 了 各 个 绝缘 部 位 在 试验 中 所 承受 的 电压 情 
况 , 如 短 时 (1min) 工 频 、 长 时 (1h) 工 频 、 雷 电 冲 击 、 操 作 冲 
击 \ 长 时 直流 耐 压 和 极 性 反 转 电压 等 。 这 些 研 究 成 果 已 经 
应 用 到 换 流 变压器 和 平 波 电抗 器 产品 上 ,新 标准 规定 的 有 
关内 容 均 以 此 为 基础 。 

绝缘 试验 方法 的 研究 

绝缘 试验 是 保证 换 流 变 压 器 和 平 波 电抗 器 产品 安全 运 
行 的 关键 试验 。 项 目 组 对 外 施 交 流 耐 压 试验 .外 施 直 流 耐 
压 试验 、 极 性 反 转 试验 、 局 部 放电 测量 等 试验 项 目的 机 理 和 
试验 方法 进行 了 研究 。 

标准 研制 的 实际 表明 ,长 时 直流 试验 只 能 对 电阻 率 最 
高 的 纸板 达到 考核 目的 ,而 对 电阻 率 较 低 的 浸 油 纸板 及 变 
压 咒 油 达 不 到 考核 目的 。 极 性 反 转 试验 对 所 有 绝缘 介质 的 
考核 比 长 时 直流 试验 更 为 有 效 ,特别 是 对 变压器 油 的 考核 
更 为 严格 ,还 需 增 加 lh 的 交流 试验 ,作为 对 油 绝缘 强度 进 
行 考核 的 补充 。 根 据 这 些 试验 结果 ,标准 中 规定 要 同时 进 
行 长 时 直流 电压 耐 受 试验 (2h)、 极 性 反 转 电压 试验 
(3.75h) 及 长 时 交流 电压 耐 受 试验 (1h) ,并 在 试验 期 间 同 
时 进行 局 部 放电 测量 。 

在 直流 电场 中 ,电场 强度 取决 于 绝缘 材料 的 电阻 率 ,并 
与 其 成 正比 ,由 于 纸板 的 电阻 率 比 油 大 , 纸 中 的 电场 强度 远 
高 于 油 中 的 电场 强度 ,因此 直流 系统 中 产品 主 绝缘 用 的 绝 
缘 纸 板 用 量 要 大 得 多 。 由 于 换 流 变压器 闪 侧 绕组 承受 的 直 
流 电 压 负荷 只 存在 于 主 绝缘 中 ,需要 更 多 的 绝缘 纸板 来 承 
担 绝 大 部 分 的 直流 电场 强度 ,有 关 主 绝缘 的 直流 耐 压 试验 
在 新 标准 中 均 做 出 了 具体 的 规定 。 

平 波 电抗 器 增 量 电 感 的 研究 

抑制 谐 波 电流 对 直流 系统 的 影响 , 平 波 电抗 器 需要 有 
一 定 的 电感 量 。 平 波 电 抗 紫 的 增 量 电 感 要 求 在 特定 电流 下 
保持 不 变 , 达 到 磁 饱 和 ,因此 增 量 电感 应 能 维持 在 一 定 的 水 
平 。 

TEC 标准 规定 了 额定 增 量 电 感 的 允许 偏差 为 +7% 。 我 


国 直 流 引 进 技术 对 额定 增 量 电感 的 允许 偏差 要 求 为 +5%。 
调研 表明 ,国内 用 户 对 平 波 电抗 器 的 额定 增 量 电感 的 允许 
偏差 希望 为 正 偏差 ,因此 标准 中 将 额定 增 量 电感 的 允许 偏 
差 定 为 0 ~ +15% ,在 《4 高压 直流 输电 用 油 浸 式 平 波 电 抗 


器 》 中 做 出 了 规定 。 增 景 电感 的 测量 ,分 析 了 国内 外 不 同 的 
测量 方法 ,考虑 到 我 国 制造 企业 现 有 的 试验 装备 水 平 ,在 新 
标准 中 仍 推荐 GB/T 10229 规定 的 方法 。 


自主 攻关 技术 成 果 在 避雷 器 标准 中 的 应 用 
西安 电 痪 研究 所 高 工 何 计谋 


高 压 直 流 用 金属 氧化 物 避 雷 器 标准 的 研制 是 在 我 国 
“ 九 五 ”直流 氧化 锌 避雷 器 研制 “十 五 ” 超 高 压 直流 工程 用 
金属 氧化 物 避 雷 器 国产 化 研制 为 髓 山 及 嵊泗 直流 工程 提 
供 成 套 金属 氧化 物 避 雷 器 、 葛 一 上 、 三 一 上 及 灵 宝 背靠背 直 
流 工程 提供 避雷 器 的 基础 上 ,确定 了 避雷 器 的 技术 要 求 , 并 
通过 验证 确定 了 试验 方法 ,独立 研制 国家 标准 ,重点 解决 了 
避雷 能 承受 应 力 .试验 方法 等 技术 问题 。 

避雷 器 的 应 力 研究 

高 压 直 流 换 流 站 中 ,使 用 安装 在 不 同位 置 的 避雷 器 有 
十 余 种 。 安 装 位 置 不 同 ,避雷 器 承受 的 电压 应 力 及 波形 是 
不 同 的 ,承受 的 持续 电压 应 力也 不 同 。 因 此 ,研究 避雷 器 承 
受 的 各 种 应 力 是 建立 试验 方法 的 重要 基础 。 项 目 组 参照 了 
国际 大 电网 技术 文件 IEC 技术 文件 的 试验 原理 ,对 不 同安 
装 位 置 的 避雷 器 承受 的 电压 应 力 `. 电 压 波形 及 暂时 过 电压 
和 瞬 态 过 电压 的 应 力 进行 分 析 ,最 终 确定 了 《高 压 直 流 换 流 
站 金属 氧化 锌 避雷 装置 应 用 导 则 》 第 5 章 : 避 雷 器 布置 及 其 
”所 受 的 应 力 、 附 录 C: 避 雷 器 承受 的 应 力 以 及 附录 D: 用 于 限 
制 暂 时 过 电压 的 避雷 器 的 技术 内 容 。 

关键 的 试验 方法 研究 

关键 的 试验 方法 研究 主要 是 老化 试验 动作 负载 试验 、 
能 量 耐 受 试验 、 多 柱 并 联 避 和 畦 器 电流 分 布 试验 以 及 起 痕 和 
耐 电 蚀 损 等 试验 方法 。 

加 速 老 化 试验 。 由 于 持续 时 运行 电压 持久 施加 在 高 压 
直流 避雷 器 上 , 且 直 流 换 流 站 中 各 点 电压 波形 不 同 \ 同 时 包 
含 复杂 的 谐 波 分 量 ,造成 比 交 流 系统 复杂 得 多 的 避雷 器 老 
化 问题 。 项 目 组 模拟 三 峡 左 岸 换 流 站 设计 ,采用 背靠背 试 
验 装置 作为 电源 对 电阻 片 施加 持续 运行 电压 进行 老化 试 
验 ,在 避雷 器 导 则 的 9.11.2 条 中 ,规定 了 加 速 老化 试验 。 


动作 负载 试验 。 动 作 负 载 试验 是 模拟 考核 避 电 器 在 换 
流 站 中 承受 各 种 过 电压 冲击 应 力作 用 而 仍然 安全 可 靠 的 验 
证 ,是 重要 的 试验 技术 。 借 鉴 国际 大 电网 有 关 文 件 的 试验 
原理 ,将 多 个 能 量 耐 受 试验 和 随后 的 热 稳定 性 试验 相 组 合 ， 
模拟 避雷 器 在 其 使 用 寿命 期 间 可 能 承受 的 各 种 应 力 。 然 后 
分 析 研 究 对 各 种 类 型 直流 避雷 器 进 行动 作 负 载 试 验 的 结 
果 。 这 种 试验 方法 与 交流 试验 的 最 大 区 别 是 避雷 器 吸收 能 
量 大 , 且 在 耐 受 高 能 放电 和 大 电流 冲击 后 ,还 要 承受 与 实际 
运行 电压 相同 波形 的 试验 电压 的 作用 ,由 此 考核 避雷 器 的 
热 稳定 性 。 实 践 说 明 这 种 试验 方法 能 够 很 好 的 考核 避雷 器 
在 实际 运行 中 承受 的 负载 ,该 试验 在 避雷 器 导 则 第 9. 11 条 
中 具体 规定 。 

能 量 耐 受 试验 。 系 统一 旦 短路 \ 换 相 失 败 及 换 流 器 闭 
锁 等 故障 时 ,避雷 器 会 吸收 很 大 的 能 量 。 能 量 耐 受 试验 是 
检验 避雷 器 在 发 生 故 障 时 的 能 量 应 力 的 承受 能 力 ,以 保证 
避雷 器 在 寿命 期 间 内 能 够 承受 一 定 的 能 量 耐 受 而 不 产生 电 
阻 片 的 老化 AAR 、 击 穿 和 闪 络 等 情况 。 项 目 组 参考 了 国 
际 大 电网 相关 文件 的 试验 方法 ,在 实际 工程 中 加 以 应 用 , 验 
证 证 明 将 实际 的 冲击 电流 折算 为 方 波 电流 的 方式 ,适合 与 
直流 避雷 器 的 试验 。 考 虑 到 国内 的 实际 应 用 ,标准 已 将 能 
量 耐 受 试验 列 为 产品 型 式 试 验 和 抽样 试验 项 目 。 

电流 分 布 试验 。 多 柱 并 联 避 雷 右 的 电流 分 布 研究 试 
验 ,为 避雷 器 导 则 第 9. 15 条 提供 了 重要 依据 。 复 合 外 套 避 
雷 融 的 力学 性 能 ,如 密封 外观、 复合 外 套 热 机 和 沸水 考试 
验 及 复合 外 套 避 雷 器 起 痕 和 耐 电 蚀 损 的 要 求 也 是 直流 避 和 雷 
器 的 重要 性 能 之 一 ,项 目 组 按照 国际 大 电网 文件 讲述 的 试 
验 原理 ,建立 了 相应 试验 装置 ,确定 了 复合 外 套 避 和 雷 嚣 的 相 
关 试 验方 法 。 


新 的 高 压 直 流 电容 器 国家 标准 技术 指标 的 提高 
西安 电力 电容 绒 研 究 所 所 长 ” 郭 天 兴 


直流 输 变 电 系统 核心 技术 与 基础 标准 研究 项 目 中 ， 
《高 压 直流 输电 用 并 联 电容 器 及 交流 滤波 电容 器 》 和 《高 压 
直流 输电 用 直流 滤波 电容 融 ) 国 家 标准 ,对 电容 器 的 结构 、 
性 能 、 试 验 、 绝 缘 水 平 、 安 全 要 求 等 方面 提出 了 较 高 的 技术 


要 求 。 

提高 电容 偏差 ( 容 差 ) 要 求 

对 于 常规 并 联 电容 器 单元 ,国家 标准 规定 值 为 -5% ~ 
+15% ;对 于 常规 滤波 电容 器 单元 ,国家 标准 规定 值 最 大 可 
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达 +7.5% 。 项 目 组 综合 国内 各 直流 工程 技术 要 求 和 我 国 
各 制造 三 的 实际 制造 工艺 水 平 , 并 经 过 大 量 试验 研究 和 验 
证 工作 ,对 于 并 联 电容 器 单元 , 容 差 规定 为 -29% ~ +4% ; 
对 交流 和 直流 滤波 电容 器 单元 ,规定 为 -3% ~ +3% ;考虑 
到 并 联 电容 器 组 每 相 各 串联 段 间 电压 的 均匀 性 ,对 高 压 直 
流 输电 用 并 联 电容 器 组 规定 为 0 ~ + 2% ;考虑 到 滤波 器 必 
须 保证 在 谐振 频率 下 工作 的 必要 性 ,对 高 压 直流 输电 用 交 
流 滤波 电容 器 组 和 直流 滤波 电容 兹 组 的 要 求 更 严格 一 些 ， 
规定 为 -1% ~ +1% ,电容 侣 组 各 串联 段 的 最 大 电容 与 最 
小 电容 之 比 应 不 超过 1.05。 新 的 指标 要 求 我 国 主要 生产 企 
业 能 够 达到 ,更 加 严格 的 要 求 将 有 效 提升 我 国 高 压 直 流 输 


电 用 电容 器 的 整体 水 平 。 具 体 规定 在 《高压 直流 输电 用 并 


联 电容 器 及 交流 滤波 电容 器 》 和 《高 压 直 流 输电 用 直流 滤波 
电容 融 》 的 2.4.2 条 。 

极 性 反 转 试验 参数 研究 

极 性 反 转 试验 ,ABB、SIEMENS 要 求 翻转 时 间 为 10ms, 
经 项 目 组 反复 分 析 和 试验 研究 后 ,认为 由 于 电容 上 郁 的 电容 
量 较 大 , 充 放电 需要 一 定 的 时 间 ,在 实验 室 很 难 达 到 10ms 
的 翻转 速度 ,根据 实际 情况 ,并 经 过 全 国电 力 电 容 船 标准 化 
技术 委员 会 会 议 讨论 ,最 后 在 《高 压 直 流 输电 用 直流 滤波 电 
容器 》 标 准 中 ,将 翻转 时 间 定 为 2min, 符 合 我 国 实际 工程 的 
应 用 。 

局 部 放电 研究 

现行 国标 对 并 联 和 交流 滤波 电容 器 均 不 进行 局 部 放电 


试验 的 例 行 试验 和 型 式 试验 。 从 高 南 等 工程 进口 设备 损坏 
的 解 齐 分析 看 ,电容 器 元 件 中 间 部 位 浸 溃 不 透 ,使 介质 中 存 
在 局 部 放电 ,影响 电容 器 使 用 寿命 。 为 保证 高 压 直 流 输电 
用 电容 器 质量 ,在 新 标准 中 增加 了 对 并 联 和 交流 滤波 电容 
占 每 台 产 品 均 进 行 局 部 放电 例 行 试验 和 低温 下 的 局 部 放电 
特殊 试验 ;对 直流 滤波 电容 器 增加 了 局 部 放电 型 式 试验 的 
考核 。 具 体 规定 见 《 高 压 直 流 输电 用 并 联 电容 器 及 交流 沪 
波 电容 器 ?的 2.11.2.25 条 和 《高 压 直流 输电 用 直流 滤波 电 
容器 》 的 2.18 条 。 

最 高 内 部 热点 温度 确定 

电容 器 内 部 发 热 ,温度 升 高 是 引起 电容 器 损坏 的 重要 
原因 之 一 。 在 分 析 我 国 直 流 工程 应 用 中 电容 器 损毁 原因 
后 ,在 试验 中 增加 最 高 内 部 热点 温度 试验 ,确定 最 高 内 部 热 
点 温度 与 外 党 温度 的 关系 , 以便 在 实际 运行 中 随时 推算 出 
最 高 内 部 热点 温度 ,防止 内 部 温度 过 高 使 电容 器 过 早 损坏 。 
见 《高 压 直流 输电 用 并 联 电容 器 及 交流 滤波 电容 器 》 的 2. 24 
条 和 《高 压 直流 输电 用 直流 滤波 电容 器 》 的 2.27 条 。 

控制 滤波 电容 器 的 噪声 水 平 

高 压 直 流 换 流 站 中 滤波 电容 器 的 集中 安装 容量 大 , 通 
过 的 高 次 谐 波 电流 大 ,噪声 问题 尤为 突出 。 项 目 组 对 多 个 
换 流 站 的 实地 测量 和 对 比试 验 分 析 , 确 定 要 严格 控制 噪声 
水 平 ,必要 时 应 采取 降 品 措施 ,并 在 《高 压 直 流 输 电 用 并 联 
电容 右 及 交流 滤波 电容 兹 的 3.8 条 和 《高 压 直 流 输电 用 直 
流 滤 波 电容 器 》 的 3.5 条 中 做 出 了 具体 规定 。 


控制 和 保护 设备 标准 的 自主 研制 
许昌 继电器 研究 所 高 工 。 李 志 盘 


在 直流 输 变 电 系统 的 控制 和 保护 方面 ,ABB 和 SIE- 
MENS 技术 存在 较 大 差异 ,ABB 的 MACH2 系统 基于 PC 技 
术 , 采 用 32 位 奔腾 处 理 器 和 DSP 处 理 器 为 主 构成 系统 的 基 
本 平台 ,而 SIEMENS 的 SIMADYN D 系统 采用 64 位 RISC 
处 理 器 和 DSP 处 理 器 构成 基本 硬件 平台 。 

项 目 组 针对 两 种 不 同 技术 进行 了 研究 ,并 总 结 了 嵊泗 、 
三 广 直 流 输电 、 灵 宝 工程 以 及 万 南 直流 控制 保护 系统 改造 
工程 的 经 验 , 自 主 研制 直流 控制 保护 设备 ,开发 了 SCANDA 
系统 (采用 计算 机 集群 CLUSTER 配置 .内 置式 脚本 语言 等 
和 UNIX, WINDOWS 混合 平台 技术 自主 开发 ,采用 培训 工 
作 站 + 仿真 服务 器 结构 ,实现 多 节点 元 余 , 可 实现 工程 技术 
规范 要 求 的 全 部 换 流 站 控制 功能 ) ;自主 开发 了 换 流 变 保 
护 、 交 /直流 滤波 器 保护 ;自主 开发 保护 装置 的 软 硬 件 平台 ; 
自主 开发 了 远 动工 作 站 、 保 护 规约 转换 工作 站 。 

自主 研制 的 控制 和 保护 系统 具有 以 下 优良 的 性 能 : 

(1) 良 好 的 人 机 界面 。 运 行人 员 控 制 系统 面向 用 户 开 
发 了 功能 更 为 强大 的 报表 系统 ,开发 了 专门 的 调试 界面 和 
定 值 查询 、 整 定 界面 ; 
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(2) 良 好 接口 兼容 性 。 极 控 设 备 开 发 了 VBE RIFE 
口 ,能 够 实现 不 同 设备 的 互联 ; 

(3) 良好 的 配置 方式 。 直 流 系 统 保护 设备 改变 了 功能 
配置 方式 ,采用 双重 化 配置 模块 化 设计 、 优 化 了 系统 资源 、 
提高 了 系统 性 能 。 同 时 ,自主 开发 的 控制 保护 系统 具有 良 
好 可 靠 性 ,保证 系统 的 稳定 运行 : 

(4) 采 用 启动 + 保护 动作 出 口 跳闸 方式 ,改进 了 差 动 原 
理 , 重 新 确定 了 制 动 方式 , 既 提高 了 安全 性 ,又 保证 了 灵敏 
度 ; 

(5) 站 控 设 备 按 面 向 物理 对 象 的 原则 进行 各 站 控 子 系 
统 的 设置 ,方便 运行 人 员 在 线 故 障 定位 、 分 析 、 处 理 , 设 计 了 
完善 的 防 误 操 作 措施 等 ,避免 了 引进 系统 中 单一 元 件 故 障 
造成 保护 误 动 的 问题 ; 

(6) 采 用 新 的 硬件 配置 ,提高 了 设备 的 抗 干扰 性 。 

项 目 组 将 上 述 自主 研发 的 控制 和 保护 设备 的 相关 技术 
要 求 和 参数 制定 到 新 的 国家 标准 《高 压 直 流 控制 和 保护 设 
备 》 中 ,使 标准 最 大 限度 地 体现 了 技术 创新 和 提高 水 平 。 





电动 工具 标准 中 的 电气 安全 扩 术 
上 海 电动 工具 研究 所 刘 江 


一 ,概述 

电动 工具 如 同 其 他 电气 设备 一 样 ,为 了 能 够 达到 满足 
安全 使 用 的 目的 ,就 必须 设计 得 符合 电气 设备 的 安全 原则 ， 
并 通过 制定 电动 工具 的 安全 标准 来 规范 其 设计 、 制 造 、 维 
修 、 运 输 和 使 用 活动 。 安 全 ,就 是 采取 可 靠 、 经 济 的 措施 将 
产品 使 用 中 的 危险 降低 到 最 低 程度 。 电 动工 具 安 全 标准 首 
先 必须 对 电动 工具 潜在 危险 因素 进行 逐一 研究 。 就 电动 工 
具 而 言 , 随 工作 条 件 的 不 同 ,发 生 危险 的 可 能 性 和 危险 程度 
也 不 同 。 

二 ,电动 工具 涉及 的 技术 方面 

电动 工具 安全 标准 的 技术 指标 是 根据 工具 使 用 中 需 防 
范 的 危险 来 确定 的 。 

1. 电 动工 具 的 主要 危险 因素 

电动 工具 的 主要 危险 因素 有 :电击 危险 .机 械 危险 、 着 
火 危 险 、 联 接 危 险 、 运 行 危险 .故障 危险 ,辐射 危险 ,信息 不 
当 或 缺失 危险 、 操 作者 身体 (素质 ) 状 况 不 佳 而 致 的 危险 。 

2. 产生 危险 的 条 件 

电动 工具 产生 危险 的 条 件 可 分 为 :正常 操作 条 件 、 可 预 
见 的 故障 条 件 、 不 正常 操作 条 件 、 可 能 的 运输 贮存、 维护 和 
更 换 零 件 场合 .可 预见 的 环境 干扰 因素 、 工 作 制 .附加 功能 
等 。 

三 .电动 工具 安全 标准 的 制定 原则 

1. 技术 要 求 的 确定 

为 了 在 制定 电动 工具 安全 标准 时 , 没有 遗漏 地 对 各 种 
可 能 的 危险 提出 防范 技术 要 求 , 可 以 按照 如 下 原则 确定 安 
全 技术 指标 : 

(1) 对 上 述 每 项 危险 因素 ,各 种 可 能 产生 危险 的 条 件 ， 
进行 综合 考虑 ,提出 各 种 危险 模式 ; 

(2) 按 照 采 用 直接 防护 间接 防护 、 信 息 说 明 的 顺序 提 
出 安全 要 求 。 

2. 检验 规则 的 选择 原则 

对 电动 工具 安全 标准 的 技术 要 求 , 必 须 采 取 尽 量 简便 
经 济 、 可 重 再 现 的 、 对 试 样 (应 力 ) 影 响 最 小 或 破坏 性 最 小 的 
试验 方法 。 

3. 电动 工具 安全 标准 的 编排 

在 电动 工具 安全 标准 的 制定 中 ,提示 性 安全 防护 措施 


的 内 容 可 集中 在 某 一 章 中 叙述 ,所 有 其 他 的 直接 、 间 接 安全 
防护 要 求 则 不 按 危险 因素 的 顺序 叙述 ,而 按 如 下 顺序 编排 

防止 触及 带电 零件 的 保护 ,起 动 .输入 功率 和 电流 、 发 
热 . 泄 漏电 流 、 防 潮 性 、 电 气 强 度 、 变 压 器 及 其 相关 电路 的 过 
REP .耐久 性 、 不 正常 操作 、 机 械 危险 .机 械 强 度 .结构 内 
部 布线 、 组 件 . 电 源 联接 和 外 接 软 线 、 外 接 导 线 的 接线 端子 、 
接地 装置 .螺钉 与 载 流 件 、 息 电 距 离 . 电 气 间 隙 和 绝缘 穿 通 
距离 . 耐 热 性 、 阻 燃 性 和 耐 漏电 痕迹 性 、 防 锈 .辐射 .毒性 和 
类 似 危 险 。 

这 是 为 了 能 让 标准 按 检验 顺序 编排 ,并 尽量 符合 “用 一 
台 试 样 完成 所 有 检验 ”而 不 发 生 不 必要 的 “应 力 累积 ”的 理 
念 。 因 此 ,制定 安全 标准 应 按 各 章 的 技术 范畴 ,对 产品 各 种 
条 件 、 各 种 危险 因素 可 能 造成 的 危险 进行 约束 。 

四 、 电 动工 具 所 涉及 的 电气 安全 技术 

1. 电 击 防护 技术 

按照 采用 电气 安全 防护 措施 的 顺序 ,尽量 采用 直接 接 
触 防护 技术 ,即将 工具 设计 成 人 体 不 可 能 触及 带电 零件 ,或 
其 工作 电压 是 特 低 安全 电压 来 实现 安全 。 

主要 可 采取 如 下 两 种 技术 : 

(1) 采 用 特 低 安全 电压 (电池 式 工具 或 经 隔离 变压器 连 
接 的 工具 ); 

(2) 采 用 外 壳 防 护 技术 ,保证 人 体 不 能 直接 触及 带电 有 堆 
件 。 

但 出 于 功能 和 经 济 性 的 考虑 ,多 数 电 动工 具 产品 还 是 
采用 市 电 供 电 ( 单 相 或 三 相交 流 电 ) 形 式 。 这 种 情况 下 ,可 
采取 的 “间接 防护 ”措施 主要 有 :接地 保护 ,利用 电气 绝缘 配 
合 技术 中 的 双重 绝缘 技术 ,采用 剩余 电流 动作 保护 器 技术 。 

将 接地 技术 应 用 于 工 类 电动 工具 安全 标准 中 时 ,应 对 
以 下 方面 加 以 规定 :降低 产品 故障 电压 、 限 制 故障 电流 ; 接 
地 系统 组 件 间 的 防 电 腐蚀 ;接地 系统 联接 可 靠 性 。 

标准 中 采用 的 电气 绝缘 试验 方法 有 :介质 强度 试验 方 
法 ,泄漏 电流 限 值 及 测量 方法 ,防潮 性 试验 方法 。 

对 I 类 或 I 类 结构 电动 工具 , 需 考 虑 的 双重 绝缘 技术 
方面 有 :双重 绝缘 结构 的 绝缘 配置 ,双重 绝缘 结构 的 各 种 绝 
缘 介 质 强度 分 配 及 试验 方法 ,双重 绝缘 结构 的 疏 电 距离 , 电 
气 间隙 和 绝缘 穿 通 距 离 的 确定 ,双重 绝缘 结构 的 材料 选择 ， 
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双重 绝缘 结构 件 的 联接 技术 要 求 。 

2. 机 械 安全 防护 

机 械 安全 技术 是 一 种 间接 保护 技术 ,其 功能 是 防止 由 
于 材料 缺陷 、 磨 损 或 飞 甩 、 飞 溅 或 跌落 等 造成 危险 

在 电动 工具 安全 标准 中 ,应 在 以 下 几 个 方面 提出 规范 
要 求 : 

(1) 克 服 因 自身 稳定 性 ,材料 刚性 、 强 度 、 表 面 质量 因素 
带 来 的 危险 。 应 保证 工具 正常 使 用 中 不 因 其 护 罩 变形 、 机 
壳 损 坏 .锋利 的 边 或 尖 角 等 造成 危险 。 

(2) 防止 防护 音 、 盖 等 零件 的 设置 不 当 造 成 人 体 肢体 触 
及 危险 零件 。 例 如 对 角 向 磨 光 机 ,砂轮 护 罩 开口 尺寸 不 当 ， 
就 可 能 在 操作 中 当 砂 轮 碎 裂 时 引起 人 身 伤害 。 

(3) 防 止 控 制 器 构造 不 合理 带 来 的 误 操作 风险 。 例 如 
癌 锯 上 就 不 应 设置 将 工具 锁定 在 “ 接 通 ”位置 的 锁定 装置 。 

3. 防 电气 火灾 

电动 工具 中 非 金属 零件 由 于 电 的 作用 ,例如 开关 触 头 
开关 时 的 火花 ,部 件 过 载 ,电气 联接 的 不 良 接触 , 流 过 导线 
的 故障 电流 可 能 产生 过 热 应 力 ,并 使 其 劣化 ,达到 某 一 温度 
时 会 起 燃 ,火焰 莹 延 又 导致 附件 的 固体 可 燃 材 料 零 部 件 起 
燃 ,引起 电气 着 火 的 危险 。 

可 在 电动 工具 设计 中 ,直接 引 人 和 人 电气 安全 技术 中 的 防 
着 火 技术 ,具体 措施 有 : 

(1) 合 理 配 置 电气 设备 的 绝缘 结构 ,可 靠 的 电气 联接 措 
施 ,装置 过 载 、 短 路 保护 的 元 件 、 器 件 ,使 可 能 降低 电气 设备 
安全 性 能 的 可 燃 部 件 不 过 度 受 所 产生 的 热 的 影响 。 

(2) 对 既 作 结构 部 件 ,又 用 作 支承 带 电 部 件 的 结构 件 选 
用 热 变形 强度 高 . 阻 燃 性 好 和 耐 漏 电 起 痕 的 优质 绝缘 材料 
或 工程 塑料 制造 ,对 塑料 结构 件 采 用 热 变形 强度 高 的 工程 
塑料 制造 ,使 起 燃 部 件 的 火焰 燃烧 草 延 和 烟 释放 的 危害 程 
度 控制 在 允许 的 范围 内 ,不 引起 着 火 危险 。 

不 同 技术 性 能 指标 的 材料 应 采用 相应 的 试验 参数 . 方 
法 。 对 工具 上 的 装饰 物 、 操 作 钮 、 线 的 绝缘 、 印 制 线路 板 的 
基 材 和 不 大 可 能 点 燃 的 或 不 大 可 能 发 生火 焰 蔓 延 的 零件 ， 
不 进行 试验 或 只 采用 灼热 丝 试验 。 对 严酷 .特别 严酷 工作 
(如 装 有 电热 元 件 ) 条 件 下 使 用 的 绝缘 材料 ,不同 极 性 的 带 
电 零 件 之 间 ,带电 零件 与 接地 的 金属 零件 之 间 , 跨 接 换 向 器 
和 电 有 刷 盖 的 绝缘 材料 , 需 进行 耐 漏电 痕迹 性 试验 ,但 根据 工 
作 条 件 的 严酷 程度 , 取 不 同 的 试验 电压 。 而 对 其 周围 零件 ， 
则 应 采用 针 焰 试验 检验 。 

4. 防止 联接 危险 

电动 工具 联接 分 为 电气 联接 和 机 械 联接 。 为 防止 电动 
工具 因 联 接 带 来 危险 ,无论 是 电气 联接 还 是 机 械 联接 ,原则 
上 尽量 选择 永久 性 不 易 拆 捷 的 联接 型 式 , 如 焊接 、 锦 接 、 粘 
结 等 ,在 联接 点 不 应 受 机 械 应 力 。 出 于 电动 工具 维护 、 调 
整 、 更 换 零 件 的 需求 ,有 时 无 法 使 用 永久 联接 ,因而 必须 对 
重复 联接 提出 要 求 。 在 机 械 联接 方面 ,螺纹 型 联接 应 满足 
必要 的 联接 强度 (拉力 、 扭 力 ) 要求 ;在 电气 联接 方面 ,特别 
强调 的 是 联接 可 靠 性 ,例如 ,弹性 垫圈 不 允许 用 于 电气 联接 
中 。 对 做 机 械 联接 兼作 电气 联接 的 联接 件 , 一 定 要 有 可 靠 
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的 防 松 装置 , 且 应 考虑 被 替换 成 其 他 联接 件 或 遗漏 安装 可 
能 带 来 的 电气 危险 。 对 于 电动 工具 的 内 部 布线 ,应 从 结构 
(布线 模型 式 、 色 标 、 规 格 、 护 套 、 固 定 ) 上 保证 电气 安全 ; 电 
源 连 接线 的 接线 端子 、 择 头 、 插 座 和 看 合 器 均 应 与 工具 电流 
相配 ;电缆 和 进 线 护 套 应 能 承受 正常 使 用 中 的 弯曲 和 拉力 。 

5. 防止 运行 危险 

电动 工具 在 运行 中 发 生 危 险 的 因素 大 致 有 :操作 不 当 ; 
危险 物质 飞 甩 , 还 包 插 粉尘、 液体 和 气体 溢出 ;接近 、 触 及 运 
动 部 件 ; 电 源 ( 应 急 ) 控 制 器 故障 ;振动 引起 的 位 移 。 

对 此 ,电动 工具 标准 中 须 加 以 规定 的 内 容 包 括 :在 使 用 
说 明 书 中 ,要 求 操作 者 按 规程 操作 ;对 刀具 、 磨 料 速 度 ( 转 
速 ) 进 行 控 制 的 要 求 ,多 种 设 定 值 的 控制 要 求 ;合理 设计 防 
护 界 、 控 制 件 和 保护 装置 的 要 求 ,以 保证 “ 挡 ” 得 住 ,应 急 时 
能 “ 控 ” 得 住 ,无 意 操 动 “ 动 "不 了 ;通过 材料 、 工 艺 选择 , 防 
振 装置 的 运用 等 ,降低 电机 、 传 动 件 的 振动 和 噪声 。 

6. 防止 故障 危险 

电动 工具 安全 标准 中 ,除了 要 考虑 正常 工作 条 件 下 的 
安全 要 求 ,还 必须 对 预见 可 能 的 故障 条 件 下 的 工具 安全 提 
出 要 求 。 

(1) 对 于 意外 起 动 、 意 外 停止 的 风险 ,要 求 通过 结构 上 
增加 连锁 装置 或 锁定 装置 解决 ; 

(2) 要 求 三 相 工具 一 相 断 开 情况 下 也 不 能 有 损 于 符合 
安全 性 ; 

(3) 要 求 各 种 电子 器 件 、 限 温 器 .连锁 装置 等 保护 器 、 控 
制 器 发 生 单一 故障 时 ,不 会 引起 危险 。 如 带 有 加 热 元 件 的 
电动 工具 ,不 能 因 限 温 器 故障 而 引起 火灾 和 其 他 电气 危险 。 

7. 环境 因素 影响 的 考虑 

电动 工具 往往 是 便携 式 的 , 它 的 工作 环境 千变万化 ,其 
安全 性 可 能 会 受到 温度 .湿度 振动 扰动 ,电磁场 . 电 源 故障 
等 因素 的 影响 。 

在 电气 安全 技术 中 ,温度 .湿度 对 电气 绝缘 性 能 影响 研 
究 已 较 成 熟 ,对 电动 工具 而 言 ,关键 在 于 根据 电动 工具 使 用 
环境 条 件 ,结合 电击 危险 防护 .着火 危 险 防 护 技术 ,选择 适 
当 严 酷 等 级 的 绝缘 材料 和 工程 塑料 。 对 有 振动 扰动 的 场 
合 ,设计 上 要 求 采 取 防 振 . 避 振 措施 。 电 动工 具 安全 标准 中 
还 应 限制 工具 对 环境 的 射频 电磁 辐射 等 。 

8. 防止 信息 的 缺失 和 设置 不 当 引起 的 危险 

电动 工具 品种 繁多 ,结构 复杂 ,适应 人 群 往往 是 未 经 专 
门 训 练 的 普通 人 ,而 且 电 动工 具 需 要 被 定期 保养 、 维 护 、 维 
修 ,操作 时 需 更 换 刀 具 、 调 整 等 。 因 此 ,如果 没 有 将 电动 工 
具有 关 使 用 、 维 护 `. 运 输 , 贮 存 、 安 装 、. 定 位 、 接 线 和 运行 方式 
告知 用 户 ,或 信息 设置 不 当 , 会 直接 影响 使 用 者 的 安全 。 因 
此 ,提示 性 信息 就 成 了 继 直 接 接触 防护 、 间 接 接触 防护 之 后 
的 重要 安全 防范 措施 。 在 安全 标准 中 ,应 规定 在 工具 或 /和 
说 明 书 列 出 必要 的 安全 说 明 : 制 造 商 或 供应 商 信息 ,设备 类 
别 、 批 号 和 其 他 识别 信息 ,关键 特征 、 识 别 标志 ,风险 和 潜在 
风险 的 警告 ,用 户 安全 使 用 信息 ,设备 安装 、 维 护 、 储 存 等 信 
息 。 

提供 信息 的 位 置 也 相当 重要 ,前 3 条 为 名 牌 信息 , 需 牢 


固 地 贴 在 机 身上 ;风险 和 潜在 风险 的 警告 信息 应 以 醒目 、 可 
靠 的 方式 (如 图 形 符号 .警句 ) 标识 在 相关 危险 零件 附近 以 
及 说 明 书 中 ;后 2 条 在 用 户 说 明 书 中 详细 列 出 。 

9. 不 可 忽视 的 人 体 工效 因素 

电动 工具 是 单 人 操作 的 手持 式 或 便携 式 工具 ,操作 者 
的 人 为 因素 在 电动 工具 安全 中 起 着 重要 因素 。 虽 然 部 分 电 
动工 具 操作 简单 ,但 用 户 在 使 用 前 还 必须 阅读 使 用 说 明 书 。 
部 分 工具 如 链 锯 的 操作 需要 专门 的 “试车 "或 培训 。 大 功率 
的 电动 工具 ,往往 对 人 的 身体 素质 有 较 高 的 要 求 。 在 电动 
工具 的 说 明 书 中 需要 强调 让 儿童 、 旁 观 者 远离 。 针 对 不 同 
的 工具 ,应 对 操作 者 的 配 戴 、 操 作 姿 势 、 工 作 环 境 \ 保 养 条 件 
等 加 以 规定 。 当 然 ,在 电动 工具 的 质量 、 操 作 杆 和 手柄 \ 振 
动 和 噪声 控制 设计 中 ,都 应 将 人 体 工效 因素 考虑 在 内 。 


应 用 人 类 工效 学 的 “人 一 机 一 环境 ”和 谐 理 念 ,要 求 在 
设计 中 提高 操作 人 员 的 舒适 感 、 操 作 安 全 ,提高 工作 效率 。 
例如 ,可 在 如 下 方面 提出 要 求 ; 

(1) 操 作 姿 势 ; 

(2) 辅助 设施 ,例如 踏 脚 、 防 滑 措 施 ; 

(3) 安 放 结 构 可 靠 性 。 

五 .结束语 

电动 工具 的 安全 ,是 通过 在 电动 工具 安全 标准 的 制定 
过 程 中 ,对 所 有 正常 使 用 环境 及 可 预见 环境 条 件 下 使 用 的 
潜在 危险 因素 加 以 规范 来 实现 的 。 关 键 在 于 合理 运用 电气 
安全 的 通用 技术 和 试验 方法 ,保证 电动 工具 设计 、 制 造 符合 
安全 要 求 。 


GB 19517 一 2004《4 国 家 电气 设备 安全 技术 规范 》 
获 首届 中 国标 准 创 新 贡献 奖 


为 大 力 推进 我 国 技术 标准 战略 ,提升 我 国标 准 总 体 水 
平 ,促进 科技 成 果 的 快速 转化 ,使 标准 在 我 国 经 济 社会 全 面 
可 持续 发 展 中 发 挥 更 大 的 作用 ,国家 质 检 总 局 、 国 家 标准 委 
设立 了 “中 国标 准 创新 贡献 奖 ” ,并 在 人 民 大 会 党 召开 首届 
“中 国标 准 创新 贡献 奖 ” 颁奖 大 会 ,以 纪念 世界 标准 日 。 电 
工行 业 共 获得 两 个 二 等 奖 , 一 个 三 等 奖 。 由 机 械 工 业 北 京 
电工 技术 经 济 研究 所 承担 秘书 处 的 全 国电 气 安全 标 委 会 制 
定 的 GB 19517 一 2004《 国家 电气 设备 安全 技术 规范 》 ,作为 
我 国 公共 安全 领域 中 的 重要 安全 基础 标准 ,获得 了 二 等 奖 。 

GB 19517 是 我 国 第 一 部 国家 电气 设备 安全 技术 法 规 ， 
是 全 国电 气 安全 标准 化 技术 委员 会 众多 专家 在 电气 安全 技 
术 领 域 多 年 来 的 研究 成 果 和 结晶 ,其 技术 水 平 达到 国际 水 
平 ,并 与 工业 发 达 国 家 和 主要 贸易 区 域 的 市 场 准 人 技术 要 
求 接轨 。 

GB 19517 覆盖 领域 宽 ,涉及 的 产品 种 类 多 ,产生 了 广泛 


的 社会 效益 。 嫩 可 指导 各 类 电气 设备 产品 安全 标准 的 制 
定 ,又 为 无 安全 标准 的 专业 提供 了 电气 设备 安全 性 评价 的 
技术 依据 。GB 19517 的 制定 与 国外 技术 法 规 的 制定 思想 相 
协调 , 既 包 括 安全 技术 要 求 , 又 包括 符合 性 评估 和 实施 监 
督 ,探索 了 既 符 合 中 国标 准 化 法 ,也 符合 WTO/TBT 协议 的 
我 国 强制 性 标准 作为 技术 法 规 与 推荐 性 标准 互 为 支撑 的 标 
准 化 机 制 ,属国 内 首创 。 

该 标准 的 获奖 ,不 仅 是 对 参加 该 标准 研究 制定 的 专家 
人 员 多 年 来 对 标准 化 工作 的 创新 精神 和 所 作 贡 献 的 充分 肯 
定 , 也 将 大 大 地 鼓励 和 调动 标 委 会 全 体 工 作者 的 积极 性 和 
创造 性 ,进一步 推进 我 国安 全 标准 的 研究 制定 工作 ,提升 我 
国电 气 安全 标准 的 总 体 水 平 。 

该 标准 由 机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 牵头 ,上 海 
电动 工具 研究 所 .上海 电缆 研究 所 、 上 海 电 器 科学 研究 所 厂 
州 电 需 科学 研究 院 等 9 个 单位 及 17 名 专家 共同 制定 。 


推进 生态 设计 引导 可 持续 发 展 


一 一 记 IEC/ATC111 WG2 上 海 会 议 又 电工 电子 产品 环境 生态 设计 国际 研讨 会 
中 国电 器 工业 协会 Be 


2006 年 11 月 29 ~30 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 和 正泰 
集团 承办 的 下 CCTC111 WG2 国际 工作 组 会 议 在 上 海 银河 
宾馆 召开 ,会 议 由 WG2 召集 人 Dr. Yoshiaki Ichikawa 主持 ， 
TEC/TC111 主席 Mr. Koichi Mori 以 及 来 自 芬兰 .法 国 、 德 
国有 日 本 .韩国 泰国、 美国 和 中 国 的 17 位 专家 以 及 21 位 观 
察 员 参加 了 会 议 。 


会 议 主要 议题 是 讨论 TC111 各 成 员 国 对 IEC 62430《 电 
工 电子 产品 与 系统 环境 意识 设计 》CD 的 意见 。 经 过 两 天 半 
的 讨论 ,与 会 专家 主要 对 整个 标准 最 核心 的 第 5 章 “ 环 境 意 
识 设计 过 程 > 做 了 修改 ,新 的 CD 第 5 章 主要 包括 以 下 6 节 : 
概要 、 分 析 法 规 和 利益 相关 方 的 环境 要 求 、 识 别 和 评价 环境 
因素 以 及 相应 的 影响 .设计 和 开发 .检查 和 持续 改进 、 环 境 
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意识 设计 的 信息 共享 。 另 外 ,与 会 专家 也 整理 了 原来 CD 的 
资料 性 附录 ,去 掉 了 多 余 元 长 的 示例 ,只 保留 了 简明 扼要 的 
信息 。 同 时 会 议决 定 下 一 次 IECATC111 WC 会 议 于 2007 
年 3 月 22~23 日 在 德国 召开 ,会 后 将 正式 发 布 IEC 
62430CDV 。 

2006 年 12 月 1 日 ,由 中 国电 突 工 业 协 会 主办 、 正 泰 集 
团 承 办 的 电工 电子 产品 环境 生态 设计 国际 研讨 会 在 上 海 银 
河 宾馆 召开 。 人 研讨 会 由 中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 方 晓 敬 
和 广州 电器 科学 研究 院 黄 开 云 高 工 共同 主持 ,中 国电 器 工 
业 协 会 副 会 长 、 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 总 裁 
陈 平 致 欢迎 辞 ,国家 标准 化 管理 委员 会 国际 标准 部 郭 晨 光 
副 处 长 代表 政府 主管 部 门 讲 话 , 全 国电 工 电 子 产品 与 系统 
环境 标准 化 工作 组 姜文 博 秘 书 长 .正泰 集团 高 亦 强 董事 、 常 
数 开 关 制造 有 限 公司 周 建 兴 主任 .IECATC111 主席 Mr. Koi- 
chi Mor 和 WG2 召集 人 Dr，Yoshiaki Ichikawa 出 席 了 会 议 。 
另外 还 有 来 自 电 工 、. 电 子 、 家 电 、IT 企 业 以 及 科研 院 所 、 检 测 
机 构 和 政府 机 关 的 70 余 位 代表 参加 了 本 次 研讨 会 。 


研讨 会 围绕 欧盟 EuP 指令 和 环境 生态 设计 展开 ,来 自 
德国 .韩国 日 本 和 泰国 的 专家 介绍 了 EuP 指令 的 最 新 进展 
和 各 国 先进 企业 的 生态 设计 经 验 , 中 国电 器 工业 协会 的 郭 
丽 平 教授 也 介绍 了 中 国 环境 设计 工作 组 的 标准 化 工作 情 
Bis 

通过 研讨 会 ,我国 参 会 代表 对 EuP 指令 的 最 新 进展 、 相 
关 的 执行 措施 和 国外 先进 企业 的 生态 设计 方法 有 了 初步 的 
了 解 。 代 表 们 意识 到 国外 的 绿色 技术 性 贸易 壁 侄 已 经 形 
成 ,要 跨越 这 些 贸 易 壁 又 就 必须 掌握 生态 设计 方法 ,在 产品 
的 设计 阶段 就 要 考虑 产品 在 整个 生命 周期 对 环境 的 影响 ， 
否则 企业 的 发 展 就 会 受到 限制 ,难以 走 上 可 持续 发 展 的 道 
路 。 

中 国电 器 工业 协会 的 专家 认为 ,我 国企 业 的 生态 设计 
意识 较 差 ,基础 薄弱 ,应 尽快 制定 生态 设计 标准 引导 企业 实 
施 生 态 设 计 。 在 企业 中 推广 生态 设计 方法 是 目前 最 重要 的 
任务 ,这 对 于 发 展 循环 经 济 、 建 设 节约 型 社会 具有 重要 的 意 
义 ,电工 行业 将 在 下 阶段 致力 于 这 项 工作 的 推进 。 


国外 企业 实施 电气 产品 生态 设计 的 做 法 与 启迪 ( 一 ) 
PRET WS WWF 


1. 前 言 

众所周知 ,西门 子 公司 是 世界 上 闻名 遐 途 的 著名 电器 
公司 ,西门 子 产品 在 全 球 市 场 是 先进 和 高 技术 的 体现 ,那么 
他 们 在 保证 产品 的 环境 性 能 方面 又 是 如 何 做 的 呢 ? 

2006 年 5 月 ,西门 子 公司 负责 与 产品 相关 的 环境 事务 
的 Ferdinand Quella 博士 专程 来 北京 ,向 全 国电 工 电子 产品 
与 系统 一 一 生态 设计 工作 组 及 其 部 分 国内 企业 系统 介绍 了 
他 们 在 实施 电气 电子 产品 环境 意识 设计 ,不 断 提高 产品 环 
境 兼 容 性 方面 的 理念 ,指导 思想 以 及 具体 实践 。 笔 者 依据 
Quella 博士 的 讲课 纪录 整理 以 及 对 西门 子 采 取 生 态 设 计 做 
法 的 跟踪 研究 ,做 一 简要 介绍 。 

首先 ,西门 子 公司 对 产品 环境 兼容 性 的 认识 强调 两 点 。 
一 是 “支出 的 可 接受 性 ”, 也 就 是 说 ,环境 兼容 性 是 技术 、 经 
济 与 环境 综合 考虑 的 结果 ,要 在 经 济 成 本 可 以 接受 的 前 提 
下 ,使 产品 对 环境 影响 降 至 最 低 , 这 一 点 完全 符合 IEC 导 则 
109 的 精神 ,也 是 对 于 企业 至 关 重 要 的 一 点 。 二 是 “整体 对 
环境 影响 要 小 ”, 就 是 说 要 从 产品 对 系统 改进 的 效果 是 否 显 
著 来 考虑 问题 ,而 不 是 看 单一 产品 对 环境 的 影响 ,他 以 印刷 
线路 板 PCB 为 例 ,单个 产品 可 能 对 环境 的 影响 “ 微 不 足 
道 ”, 但 从 更 大 的 范围 考 虚 , 却 可 能 在 全 球 范围 内 产生 很 大 
影响 ,一块 PCB 板 中 仅 含 0.1g 金 , 但 是 10 亿 块 PCB 可 能 含 
有 100t 的 金 ! 如 果 不 加 考虑 ,这 些 贵金属 就 会 白白 流失 掉 ， 





这 有 些 像 我 们 常 说 的 集 腋 成 琢 。 男 外 ,从 大 系统 考虑 产品 
环境 性 能 的 改进 ,有 时 即使 在 某 一 方面 改进 空间 更 大 , 却 可 
能 采用 另 一 种 方案 。 

在 谈 到 企业 如 何在 质量 管理 体系 与 环境 管理 体系 中 引 
入 环境 性 能 要 素 , 又 在 哪个 环节 引信 最 合适 呢 ? 他 认为 ,在 
质量 管理 体系 的 各 个 环节 几 平 都 可 以 引信 产 品 的 环境 性 能 
BR ,例如 在 企业 管理 职责 中 以 客户 为 关注 焦点 、 质 量 体 系 
策划 中 ,在 产品 实现 的 与 客户 沟通 、 设 计 开 发 .采购 信息 、 生 
产 服务 等 等 环节 。 与 质量 管理 体系 相 比 ,在 环境 管理 体系 
中 可 以 引入 产品 环境 性 能 变 素 的 环节 并 不 多 ,对 于 ISO 
14001 体系 来 说 ,Quella 博士 建议 可 以 在 两 个 环节 中 考虑 引 
人 环境 因素 , 即 在 环境 策划 的 环节 以 及 在 实施 与 运作 环节 
中 加 入 对 产品 的 环境 性 能 要 求 。Quella 博士 还 认为 企业 在 
考虑 引入 产品 环境 性 能 因素 方面 ,将 质量 管理 体系 与 环境 
管理 体系 整合 为 好 ,长 期 的 目标 也 是 将 产品 相关 的 环境 因 
素 整 合 到 现 有 的 管理 体系 中 ,图 1 是 将 产品 环境 性 整合 到 
企业 体系 中 示意 图 。 该 图 表示 ,将 产品 的 环境 影响 因素 ,与 
相关 的 市 场 因 素 、 竞 争 对 象 因素 、 政 府 要 求 以 及 企业 自身 体 
现 的 多 种 要 求 相 结 合 , 形 成 企业 的 商业 战略 ,在 此 基础 上 制 
定 企 业 的 设计 战略 ,从 而 完成 对 产品 在 技术 、 环 境 性 能 的 定 
M ,最终 实现 产品 的 生态 设计 。 
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Integration into 整 核 到 协调 管理 体系 
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i = 可 持续 的 产品 开发 
本 


EFQM= 欧洲 质量 管理 组 织 European Foundation for Quality Management 
整合 到 协调 管理 系统 :ISO 9001 +ISO 14001 +X+ 商 业 最 佳 模式 (来 自 EFQM) 


= 可 持续 的 产品 开发 


注 :X 表示 可 以 放 人 的 内 容 , 如 社会 责任 等 





EFQM 欧洲 质量 管理 组 织 (European Foundation for Quality Management ) 
1 将 产品 环境 性 整合 到 企业 体系 中 示意 图 


2. 将 产品 的 生态 设计 以 标准 形式 加 以 固化 

如 同 其 他 国外 企业 一 样 ,西门 子 公 司 推行 的 产品 生态 
设计 是 以 对 产品 的 全 生命 周期 分 析 为 基础 。 不 同 的 是 , 西 
门 子 公司 将 抽象 而 复杂 的 产品 生命 周期 理论 及 其 工具 ,以 
易于 实施 的 标准 形式 体现 ,作为 在 企业 内 实施 生态 设计 的 
技术 依据 。 笔 者 通过 互联 网 查阅 西门 子 移动 电话 部 分 的 资 
料 说 明 ,西门 子 公司 通过 制定 一 系列 环境 兼容 产品 的 内 部 
设计 标准 ,并 在 企业 内 强制 实施 ,已 经 实现 了 对 产品 的 生态 
友好 设计 (eco 一 friendly design) 。 这 里 的 标准 指 的 就 是 SN 
36350 环境 兼容 性 产品 系列 标准 。 其 构成 及 主要 内 容 包 括 : 

《SN 36350—1 第 1 部 分 环境 友好 产品 设计 》, 是 西门 
子 公司 生态 标准 中 最 重要 的 部 分 , 它 解 决 需要 做 什么 的 原 
则 问题 ;标准 附录 提供 的 指南 ,是 解决 方案 ,告诉 如 何 去 做 。 
该 部 分 作为 所 有 标准 的 基础 ,将 40 条 原则 融合 到 产品 生命 
周期 的 各 阶段 。 例 如 40 条 原则 中 的 第 5 条 ,减少 材料 用 
量 。 如 可 以 使 用 高 强度 、 厚 度 小 的 材料 ,可 减轻 材料 厚度 ， 
以 实现 减少 材料 用 量 等 ,涉及 到 许多 结构 学 、 力 学 知识 的 考 
虞 ,标准 是 全 面 的 ,可 支撑 操作 性 ,使 用 者 可 以 据 此 建立 自 
己 的 方法 。 

《SN 36350 一 2 第 2 部 分 有 害 物质 禁用 物质 和 避免 使 
用 物质 清单 》, 也 是 涉及 材料 外 购 件 选择 的 主要 依据 。 列 出 
了 三 种 物质 清单 ,一 是 包括 德国 欧盟、 瑞士 和 其 他 国家 法 
律 要 求 在 内 的 禁用 的 物质 浓 单 ;二 是 为 方便 不 同类 别人 员 
使 用 的 以 元 器 件 方式 编制 的 禁用 物质 清单 ;三 是 可 能 在 未 
来 禁用 的 物质 ,现在 需要 声明 或 者 避免 使 用 的 物质 清单 。 

《SN 36350—3 第 3 部 分 塑料 》, 按 照 可 回收 再 利用 的 
观点 ,分 为 好 的 、 可 接受 的 \ 不 可 接受 的 3 类 。 

《SN 36350—4 第 4 部 分 金属 》, 按照 可 回收 与 再 利用 
的 观点 ,而 不 是 通常 的 金属 学 理论 ,将 金属 及 其 合金 分 为 很 
好 的 ,好 的 、 适 用 的 3 类 。 


《SN 36350 一 5 第 5 部 分 包装 》, 列 出 了 对 包装 材料 的 
要 求 ,包括 选用 包装 材料 的 原则 ,推荐 优先 使 用 的 、 避免 使 
用 的 包装 材料 清单 ,以 及 若干 国家 对 包装 材料 的 法 规 要 求 。 

《SN 36350—6 第 6 部 分 产品 中 材料 的 纪录 》, 是 基于 
TEC 导 则 113 "材料 声明 问卷 一 基本 原则 ”的 集成 ;按照 产品 
一 一 零 部 件 / 元 件 一 一 材料 的 阶梯 性 展开 并 尽 可 能 以 评级 
的 方式 ;规定 了 材料 的 记录 格式 ,而 没有 规定 声明 的 程度 ; 
几 年 前 西门 子 集团 内 部 的 医疗 家电、 照明 产品 中 开始 采用 
这 种 方法 。 

《SN 36350 一 7 第 7 部 分 环境 友好 产品 的 声明 》 ,是 基 
于 ISO 14021 的 标准 ,主要 包括 管理 体系 和 加 工 能 力 , 生 态 
设计 目标 ,使 用 阶段 的 资源 消耗 .排放 生命 周期 等 ,还 包括 
对 风险 ,产品 中 的 物质 ,包装 ,回收 等 方面 的 声明 。 

西门 子 SN 36350 系列 标准 首先 符合 TEC 导 则 109/ 
113/114 的 要 求 ,同时 也 符合 ISO/TR 14062 的 要 求 , 这 也 是 
被 公众 所 认可 的 原因 之 一 。 在 此 值得 一 提 的 是 ,电气 产品 
如 何 引 入 环境 因素 已 经 引起 我 国 的 注意 ,两 年 前 中 国电 器 
工业 协会 已 经 组 织 行业 力量 ,开展 对 IEC 导 则 109 和 114 
转化 制定 我 国标 准 的 工作 ,完成 了 等 同 转化 TEC 导 则 109 
的 国家 标准 报批 稿 ,等同 转 化 TEC 导 则 114 国家 标准 报批 
稿 也 将 在 年 内 完成 。 届 时 这 两 项 标准 将 作为 我 国企 业 在 开 
展 生态 设计 的 基础 技术 依据 之 一 。 

3. 关于 40 条 原则 在 产品 生命 周期 各 个 阶段 的 体现 

如 前 所 述 , 西 门 子 公 司 在 开展 产品 生态 设计 中 , 既 基 于 
产品 生命 周期 评价 ,更 引入 了 易于 操作 的 具体 措施 ,在 
SN36350—1 中 列 出 了 贯穿 于 产品 生命 周期 各 阶段 的 40 条 
原则 ,特点 是 可 操作 性 强 ,方便 运用 到 产品 中 。Quella 博士 
还 列举 了 两 种 方法 的 对 比 见 图 2。 
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检查 表 
on. 西门 子 标准 SN 36350 


生命 周期 清单 
生产 周期 评价 





半 量 化 的 量化 数据 
可 直接 用 于 再 设计 通常 不 能 直接 用 于 再 设计 
可 部 分 用 于 系统 描述 可 用 于 系统 描述 


图 2 西门 子 SN36350 检查 单 与 生命 周期 清单 分 析 对 比 


图 3 为 SN36350 与 西门 子 公司 产品 生命 周期 规划 的 关 
系 。 强 调 评估 产品 生命 周期 所 有 阶段 的 40 条 原则 ,需要 全 
面 评估 ,并 需要 在 策划 开发 阶段 完成 。 


3 西门 子 公 司 产品 生命 周期 评估 的 规划 


下 面 简 述 40 条 原则 如 何 融 合 到 生命 周期 各 阶段 。 

市 场 战略 ,策划 和 产品 开发 阶段 是 产品 生命 周期 的 重 
要 阶段 ,国外 普遍 形成 的 共识 ,产品 在 整个 生命 周期 中 对 环 
境 的 影响 ,有 80% 能 在 设计 阶段 得 以 解决 。 因 此 国外 公司 
很 重视 这 个 阶段 的 环境 思考 和 实践 ,西门 子 公司 在 市 场 策 
划 、 产 品 设 计 阶 段 引 用 了 4 条 原则 : 即 评估 产品 全 生命 周期 
对 环境 的 影响 ,根据 信息 确定 开发 目标 ;明确 并 考虑 与 环境 
相关 的 客户 要 求 ; 明 确 与 环境 相关 的 性 能 特性 ,具有 哪些 竞 
争 优势 以 及 开发 用 于 产品 生命 末期 处 理 的 概念 产品 (再 使 
用 、 再 循环 PR) 并 包括 成 本 估计 。 

材料 部 件 采购 与 制造 阶段 是 产品 生命 周期 的 另 一 个 重 
要 阶段 ,直接 涉及 到 对 有 毒 有 害 物 质 的 禁用 限 用 以 及 制造 
过 程 中 能 源 消耗 与 废弃 物 排 放 。 因 此 西门 子 公司 确定 了 13 
条 原则 。 例 如 所 用 材料 最 少 ;采用 合适 的 产品 设计 ,使 生产 
中 浪费 最 少 ;产品 重量 最 小 ;使 用 材料 种 类 最 少 ;产品 部 件 
(或 元 件 ) 种 类 最 少 ;在 选择 和 和 采购 半成品 元件 及 OEM 产 
品 时 ,考虑 其 环境 影响 ;选择 材料 和 元 件 时 ,符合 法 规 要 求 
以 及 公司 列表 避免 使 用 的 材料 ;有 可 能 时 ,使 用 再 生 塑 料 ，; 
在 产品 制造 中 避免 使 用 有 害 物质 ;在 制造 中 能 量 消耗 最 少 ; 
获取 半成品 .元 器 件 及 OEM( 原始 设备 制造 商 ) 产 品 环境 相 
关 方 的 信息 ;使 包装 最 小 化 ;包装 材料 的 选择 要 符合 相关 法 
规 , 优 化 环境 兼容 性 。 
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对 于 产品 在 销售 和 服务 阶段 ,提出 了 2 条 原则 ,告知 客 
户 关于 包装 拆 印 的 环境 兼容 性 以 及 根据 环境 兼容 性 ,设计 
客户 文件 。 

在 产品 使 用 阶段 的 原则 有 8 条 ,产品 寿命 长 ;产品 易于 
维修 和 升级 ;待机 或 运行 状态 的 能 耗 最 小 化 ;运行 中 材料 消 
耗 最 小 化 ;不 应 包括 由 于 品 声 等 对 环境 或 者 人 体 健康 造成 
有 害 影响 的 可 能 性 ;提出 解决 资源 (能 量 、 水 等 ) 的 运行 方 
法 ;对 消耗 品 的 环境 兼容 性 的 处 置 ( 如 电池 着色 剂 等 ) 以 及 
提出 产品 使 用 末期 环境 兼容 性 的 处 置 方法 。 

电气 电子 产品 回收 处 置 的 拆 解 与 处 置 是 产品 生命 末期 
的 处 理 ,西门 子 公司 对 此 提出 了 13 条 原则 ,提出 产品 拆 解 
与 处 置 的 指导 ,根据 公司 标准 的 材料 的 分 类 ;设计 使 用 了 公 
司 标准 所 引证 的 材料 的 元 器 件 时 ,应 使 其 很 容易 被 拆 印 , 而 
不 被 破坏 ;连接 处 最 少 ;在 所 有 连接 件 的 设计 上 ,都 应 方便 
DRED ,而 不 被 破坏 ;设计 所 有 连接 件 ,应 容易 可 达 ; 拆 鲫 步骤 
最 少 化 ; 拆 御 使 用 工具 数量 尽 可 能 少 ;通过 标准 化 ,使 产品 
或 元 件 的 再 使 用 或 进一步 使 用 ;使 用 再 循环 材料 ;塑料 元 件 
应 有 标记 ,利于 再 循环 ;按照 再 循环 的 方面 ,考虑 两 种 材料 
的 兼容 性 ;避免 不 能 再 循环 的 组 成 及 涂 层 及 使 用 与 产品 机 
体 相同 的 材料 或 者 可 兼容 性 的 材料 制作 该 公司 的 商标 和 标 
Fo 

MT ERE 40 条 原则 ,需要 我 们 结合 企业 实际 ,逐条 细 
细 上 品味 , 方 知 其 中 的 含义 。 

在 全 球 倍加 重视 产品 环境 性 能 的 今天 ,如 何 评价 一 个 
企业 是 否 实行 了 产品 生态 设计 ,产品 是 否 符合 生态 设计 要 
求 , 即 评价 系统 也 是 非常 重要 的 。 据 了 解 国际 上 还 没有 通 
用 的 评价 方法 或 标准 。 西 门 子 公司 采用 自我 评价 体系 , 制 
定 了 包括 完整 的 评价 指标 和 打分 标准 的 评价 手册 。Quella 
博士 搞 录 其 中 的 四 个 指标 作 了 简要 介绍 。 例 如 要 考虑 产品 
生命 周期 对 环境 影响 是 否 已 估计 并 由 此 得 出 开发 目标 ? 产 
品 相 关 的 客户 需求 是 否 已 经 调查 并 纳入 考虑 之 中 ? 是 否 已 
经 调研 过 ,是 哪 种 与 环境 相关 的 影响 特征 ,使 产品 在 竞争 中 
处 于 优势 ? 是 否 应 用 了 废弃 产品 处 理 的 理念 (如 再 使 用 , 回 
收 利 用 ,处 置 ) 并 估算 过 相应 成 本 等 。 评 分 标准 采取 0 ~ 100 
分 ,其 中 40 分 为 已 有 了 确定 目标 ;80 分 为 已 采用 了 有 效 措 
施 , 可 与 竞争 者 的 世界 领先 产品 相 抗衡 ;100 分 则 达到 了 世 
界 领先 水 平 。 

4. 结语 

西门 子 公司 成 功 地 将 产品 生命 周期 分 析 运 用 到 企业 产 
品 环 境 影 响 的 评估 ,将 生命 周期 分 析 的 技术 和 环境 设计 的 
理念 以 标准 形式 加 以 固化 ,从 而 实现 了 简单 易 操 作 。 尤 其 
是 将 环境 设计 的 40 个 原则 分 解 融合 到 产品 生命 周期 的 各 
个 阶段 ,通过 定量 或 者 半 定 量 分 析 , 达到 对 产品 实行 生态 设 
计 , 提 高 产品 环境 竞争 力 的 效果 ,非常 值得 我 国企 业 思考 与 
此 鉴 。 西 门 子 提 出 的 40 条 原则 ,对 我 国 尚未 实施 或 刚刚 介 
入 生态 设计 的 企业 来 说 ,不 论 是 在 理念 思路 上 ,还 是 在 具体 
操作 中 ,都 值得 我 国企 业界 从 中 细 细 思量 ,对 照 检 查 企业 、 
产品 在 提升 环境 竞争 力 方 面 的 空间 ,并 立足 实践 ,总 能 有 所 
收获 。 


国外 企业 实施 电气 产品 生态 设计 的 做 法 与 启迪 (二) 
中 国电 器 工业 协会 单 耕 WMP 


一 .前言 

众所周知 ,日 本 由 于 国土 面积 狭小 人口 众多 ,而 且 自 
然 资 源 匮乏 ,所 以 上 至 中 央 政 府 , 下 到 普通 百姓 都 很 重视 环 
境 保 护 和 可 持续 发 展 ,日 本 的 环保 技术 在 世界 上 一 直 处 于 
领先 水 平 。 另 一 方面 ,日 本 的 电工 电子 产业 非常 发 达 , 电 器 
和 电子 产品 更 新 换代 速度 很 快 ,产生 的 电子 垃圾 数量 也 不 
rie a ,对 环境 产生 了 严重 的 影响 。 日 本 的 企业 又 是 如 何 
应 对 这 种 情况 的 呢 ? 

2006 年 5 月 ,日 立 公 司 工 业 系 统 部 高 级 经 理 Ichikawa 
博士 应 全 国电 工 电子 产品 与 系统 环境 标准 化 环境 设计 工作 
组 的 邀请 ,在 北京 向 国内 专家 介绍 日 立 公 司 等 一 流 的 日 本 
企业 的 生态 设计 实施 和 评估 情况 。Ichikawa 博士 是 IEC/ 
TC111 WG2 的 召集 人 ,负责 第 一 部 有 关 电 工 电子 产品 环境 
意识 设计 的 国际 标准 IEC 62430 的 制定 ,具有 丰富 生态 设计 
理论 知识 和 实践 经 验 。 

他 首先 指出 ,现在 的 世界 各 国 对 于 环境 保护 的 要 求 ,已 
经 从 生产 线 转移 到 产品 上 了 。 以 往 各 国 的 法 规 基本 上 都 只 
是 规定 企业 在 生产 时 不 能 超标 排放 污染 物 ,而 对 企业 生产 
的 产品 的 环境 影响 很 少 有 涉及 。 现 在 的 趋势 是 更 加 重视 产 
品 的 环保 性 能 ,强调 的 生态 产品 ,而 不 仅仅 是 生态 工厂 。 因 
为 根据 有 关 统 计 , 产 品 产生 的 污染 量 要 几 十 倍 于 工厂 排出 
的 污染 量 。 图 1 就 是 世界 有 关 国 家 和 地 区 对 产品 污染 控制 
的 法 规 示 意图 。 

Ichikawa 博士 认为 这 些 法 规 的 颁布 ,对 于 制造 商 来 说 不 
是 好 消息 ,因为 这 将 意味 着 他 们 必须 付出 更 多 的 成 本 来 改 
善 产 品 的 环境 属性 ,以 满足 法 律 法 规 的 要 求 。 而 且 这 样 将 
会 导致 产品 的 价格 上 升 , 所 以 目前 来 看 ,生态 产品 并 不 好 销 
售 。 因 此 需要 政府 强制 性 的 将 生态 产品 推 人 市 场 ,同时 给 
生产 生态 产品 的 企业 给 予 一 定 的 补贴 ,帮助 他 们 在 市 场 中 
生存 并 发 展 ,否则 很 难 走 上 可 持续 发 展 和 循环 经 济 的 道路 。 

针对 欧盟 的 EuP 指令 ( 即 建立 用 能 产品 生态 设计 要 求 
框架 指令 ) Ichikawa 博士 重点 做 了 介绍 。 他 指出 ,EuP 指令 
的 主要 要 求 有 三 条 : 

(1) 要 求 为 每 个 产品 提供 一 份 生态 说 明 书 ,说 明 产 品 各 
生命 周期 中 的 输入 和 输出 。 比 如 输入 材料 、 能 源 、 贵 金属 
等 ,输出 污染 物 、 上 废弃 物 等 。 这 相当 困难 的 一 项 工作 ,因为 
目前 并 不 掌握 输入 输出 信息 。 

(2) 要求 制造 商 必 须 将 此 框架 融入 到 自己 的 产品 设计 
活动 中 (但 获得 EMAS 认证 的 企业 可 以 免 子 此 项 要 求 ) 。 


(3) 责 成 零件 供应 商 向 制造 商 提 供 所 有 必要 的 环境 信 
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图 1 世界 有 关 国 家 和 地 区 对 产品 污染 控制 的 法 规 示意 图 


EuP 指令 的 影响 主要 表现 为 : 

(1) 对 企业 经 营 战 略 的 影响 :失去 CE 标志 就 意味 着 会 
丧失 欧洲 市 场 ,这 对 企业 而 言 是 非常 严重 的 事情 。 

(2) 贯 彻 实施 EuP 指令 需要 极 高 的 专业 技术 知识 : 企 
业 应 用 高 薪 聘请 专业 人 员 从 事 这 项 工作 。 而 且 这 是 一 门 新 
兴 的 技术 ,亚洲 可 以 在 这 一 技术 领域 争取 领先 地 位 。 

(3) 是 RoHS/WEEE 指令 的 自然 延伸 : 从 只 针对 危险 
到 考虑 风险 .从 只 针对 污染 物 的 排放 到 考虑 所 有 因素 、 从 只 
针对 使 用 阶段 的 环保 问题 到 考虑 所 有 阶段 的 环保 问题 。 

(4) 总体 来 说 ,EuP 影响 远 远大 于 RoHS/WEEE 两 指令 
的 影响 ,对 日 本 企业 是 这 样 ,对 中 国企 业 也 是 这 样 。 

(5) 包 括 EuP 指令 在 内 的 众多 法 律 法 规 的 颁布 ,促使 
产业 界 掀 起 了 生态 设计 的 热潮 。 

二 日 本 在 生态 设计 方面 的 工作 

1. 产品 生命 周期 评价 数据 库 的 建设 

从 1998 ~2002 年 ,日 本 经 济 产业 省 开始 引导 实施 LCA 
(生命 周期 评价 ) 研究 项 目 ,整个 项 目的 预算 为 12. 8 亿 日 
元 。 这 个 项 目的 研究 内 容 主 要 有 :从 私营 企业 协会 获取 资 
料 信 息 (54 家 协会 自愿 参与 ) ;LCA 数据 库 格 式 的 研制 ; 围 
绕 LCA 的 环境 影响 研究 ;研究 LCA 的 背景 资料 数据 , 如 废 
物 处 理 或 回收 利用 等 。 研 究 的 成 果 是 :向 数据 库 中 输入 了 
大 约 380 套数 据 资料 ,在 日 本 建立 了 LCIA 方法 。 其 中 数据 
库 为 日 本 所 有 LCA 研究 者 的 提供 一 个 信息 共享 平台 。 
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图 2 是 汽车 类 产品 生命 周期 各 个 阶段 中 C0, 排放 量 的 


统计 。 可 以 看 到 ,该 数据 库 中 对 汽车 类 产品 整个 生命 周期 
的 各 个 阶段 ,包括 材料 制备 .零件 制造 .组 装 、 使 用 .处 置 和 
回收 利 中 的 CO, 排放 量 和 所 占 的 比重 做 了 统计 ,以 便于 设 
计 者 识别 环境 因素 ,选择 最 优化 的 设计 方案 。 之 所 以 用 
CO, 作为 衡量 指标 , 因为 它 是 造成 温室 效应 的 主要 原因 。 
这 里 提 到 的 CO, 是 个 当量 值 , 不 仪 包括 直接 排放 的 C0, ,还 
包括 使 用 其 他 能 源 或 者 设备 间接 排放 的 CO,。 

2. 日 本 的 生态 绿叶 项 目 

日 本 生态 绿叶 标签 (图 3) 提供 第 三 方 认 证 标签 ,可 在 
网 上 查 到 注册 标签 的 产品 (网 址 是 www. jemai. or. jp/ 
ecoleaf ) ,日 立 公 司 积极 参与 了 这 个 项 目 。 

获得 生态 绿叶 标签 的 产品 要 有 完整 的 生态 说 明 书 ,说 
明 产 品 生命 周期 各 阶段 产生 物质 的 量 ,包括 生产 阶段 ( 原 材 
料 与 产品 ) ,分 销 \、 使 用 与 处 置 阶段 。 每 个 阶段 研究 能 耗 、 数 
据 分 析 组 (包括 原油 、 铁 矿 等 ,二 氧化 碳 、 氢 氧化 物 、 硫 氧化 
物 生 化 需 氧 量 等 ) .影响 评价 组 (包括 对 全 球 气候 变 暧 酸化 
作用 等 ) 等 等 。 


3. 日 立 产 品 的 生态 设计 方法 

日 立 用 8 项 指标 来 定义 生态 产品 ,这 是 日 立 公 司 独特 
的 制定 依据 。 同 时 还 通过 日 本 电机 工业 会 (下 MA) ,将 这 个 
方法 介绍 给 很 多 日 本 企业 。 具 体 做 法 是 ,对 产品 的 8 项 指 
标 进 行 打分 ,例如 , 当 开 发 新 品 时 , 放 在 8 项 指标 中 进行 评 
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价 , 分 值 为 1 ~5 分 ,企业 要 求 新 型 号 产品 8 项 指标 平均 分 


数 应 大 于 3 分 。 达 到 这 一 标准 的 ,可 以 贴 生态 产品 标签 。 
这 里 强调 的 是 自己 产 的 产品 ,不 包括 组 装 的 产品 。 如 今 贴 
有 生态 标签 的 产品 占 日 立 公司 产品 销售 总 额 的 72% ,近年 
的 目标 是 达到 80% 。 在 产品 生命 周期 中 ,8 项 指标 分 别 是 : 
资源 节省 性 可 拆 解 性 、 节 能 性 产品 寿命 、. 易 加 工 性 (操作 
简便 ) 提供 信息 透明 化 .产品 可 回收 性 、 环 境 安全 性 。 


图 4 是 日 立 公 司 生态 设计 全 方位 评级 图 。 用 这 张 图 对 
产品 进行 评判 ,日 立 公 司 的 普通 产品 为 2 分 的 水 平 。 这 张 
图 也 是 对 产品 进行 评判 与 不 断 改 进 的 过 程 , 当 产 品 为 2 分 
时 ,就 会 在 设计 中 进行 几 次 评判 ,然后 改进 设计 方案 ,以 提 
高 评价 分 数 。 日 立 要 求 不 能 生产 2 分 以 下 的 产品 。 

4. 日 立 公司 生态 产品 的 管理 

从 图 5 中 我 们 可 以 看 出 ,日 立 公 司 是 如 何 对 生态 产品 
进行 管理 的 ,整个 管理 过 程 分 为 三 步 : 

第 一 步 :绿色 供应 链 包括 :由 采购 环境 友好 型 的 零件 、 
材料 , 包 要 求 供应 商 提供 相关 信息 ; 


第 二 步 : 产 品 生态 化 设计 :采用 LCA 生命 周期 分 析 , 有 
害 物 分 析 ; 


Ichikawa 博士 还 指出 ,设计 图 上 某 一 个 数据 只 是 一 个 单 
一 数据 ,而 生产 线 上 成 千 上 万 个 产品 ,数据 总 有 不 一 样 的 。 
为 提高 生产 率 ,必须 考虑 现实 中 变化 的 数据 。 所 以 , 当 产品 
多 时 ,在 现实 制造 中 有 许多 图 而 不 是 一 张 图 。 日立 公司 是 
唯一 考虑 RHO 系统 (个 别 纵向 追踪 信息 系统 ) 的 企业 。 这 
个 数据 库 包 括 每 个 发 出 去 的 产品 的 数据 。 如 果 产 品 在 环保 
方面 发 现 了 缺陷 ,可 以 马上 检查 到 根源 ,并 对 相应 产品 召 
回 。 根 据 日 立 在 海外 机 构 的 反应 ,进行 了 这 样 处 理 的 产品 ， 
在 市 场 中 具有 更 强 的 竞争 力 。 

= ARE 

日 本 政府 出 资 进行 生命 周期 评价 数据 库 的 建设 ,企业 
界 积极 配合 ,提供 有 关 的 生产 数据 ,这 为 日 本 开发 符合 本 国 
实际 情况 的 生态 设计 方法 和 工具 商定 了 实践 基础 。 我 国有 
前 的 生态 设计 尚 处 于 教科 书 阶段 ,要 追赶 世界 先进 水 平 不 


第 三 步 : 可 追 朔 性 工作 :产品 从 生产 一 直到 提供 给 用 
户 , 要 有 可 追 朔 性 。 


仅 需要 政府 的 投入 ,还 需要 企业 界 把 眼光 放 长 远 ,积极 参与 
有 关 的 科研 项 目 。 

日 立 公司 的 生态 设计 和 管理 方法 为 我 国企 业 从 事 生态 
设计 带 来 了 一 定 的 启示 ,虽然 现在 我 国 的 企业 很 难 像 日 立 
这 样 的 大 型 跨国 企业 一 样 去 制定 详细 的 生态 设计 规范 并 严 
格 遵守 ,但 可 以 在 设计 阶段 借鉴 其 先进 的 设计 思想 ,尽早 评 
估 产 品 可 能 的 环境 影响 ,就 能 做 到 未 雨 绸 缪 。 目 前 我 国有 
关 电工 电子 产品 回收 处 理 的 法 律 法 规 已 经 在 紧锣密鼓 的 制 
定之 中 ,按照 生产 者 责任 延伸 的 原则 ,生产 企业 要 为 废弃 的 
产品 回收 负责 。 欧 盟 的 EuP 指令 会 在 2007 年 7 月 正式 实 
施 , 国 家 质量 认证 中 心 正在 探索 对 生态 设计 进行 认证 的 办 
法 。 环 境 保护 和 可 持续 发 展 已 经 社会 发 展 的 主流 ,只 有 充 
分 重视 生态 设计 的 企业 ,才能 在 未 来 的 市 场 环境 中 求 得 生 
存 和 发 展 。 


电气 绝缘 材料 与 系统 评定 国际 标准 化 发 展 态势 


中 国电 中 工业 协会 


一 引言 
为 解决 TEC/SCISE ( 绝缘 材料 - 性 能 测试 ) 和 TEC/ 
TC98( 电气 绝缘 系统 ) 在 绝缘 材料 与 绝缘 系统 方面 的 交叉 ， 


RAA EB AH 


适应 全 球 经 济 化 的 要 求 ,国际 电工 委员 会 (IEC) 已 于 2005 
年 5 月 在 日 内 瓦 123 次 理事 局 会 议 上 决定 将 原 IEC/SC15E 
与 IEC/TCO8 合并 ,成 立 TC 112“ 电 气 绝缘 材料 与 系统 的 评 
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定 技术 委员 会 ”(Evaluation and qualification of electrical insu- 
lating materials and systems) 。 这 是 一 个 全 新 的 IEC RAB 
AZo 

Z., TC112 机 构 

根据 IEC 标准 管理 局 的 SMB122/14 号 文件 , IEC/ 
TC112 秘书 处 由 德国 承担 ,主席 和 秘书 分 别 由 原 TC98 主席 
和 SC15E 秘书 担任 。 

TEC/TC112 的 工作 范围 是 制定 电气 电子 绝缘 材料 和 电 
气 绝缘 系统 评估 的 测试 方法 国际 标准 。 其 横向 职能 是 电气 
绝缘 系统 、. 电 气 绝缘 材料 的 短期 和 持久 性 测试 及 资格 评定 。 

TEC/TC112 目前 由 20 个 正式 成 员 (P 成 员 ) 和 6 个 观察 
(CO 成员) 组 成 : 

P 成 员 ; 奥 地 利 、 比 利 时 、 加 拿 大 \ 中 国 、 捷 克 、 丹 麦 、 法 
国 BS BAA AA R= BT. SEW Re 
斯 .瑞典 瑞士、 乌克兰、 英国、 美国 。 

O 成员; 芬兰、 塞尔维亚 、 斯 洛 伐 克 、 西 班 牙 南非 、 泰 
国 。 | 

新 成 立 的 TC112 的 工作 范围 与 18 个 技术 委员 会 有 关 

系 , 其 中 绝 大 部 分 都 是 电气 设备 的 技术 委员 会 ,包括 旋转 电 
机 (TC2) 液体 绝缘 材料 (TC10)、 h AEE ATC) 
材料 (TC15) 、 开 关 设 备 (TC17)、 高 压 开关 (SC17A) {REST 
关 (SC17B) 、 绝 缘 子 (TC36) 高 电压 试验 技术 (TC42) 、 核 设 
施 仪器 与 控制 (SC45A)、 旋 转 电机 (TC2) 绕组 线 (TC55 ) 、 
家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 (TC61)、 着 火 危 险 试 验 
(TC89) ,小 型 变压器 及 电源 装置 (TC96) 、 静 电学 (TC101)、 
低压 设备 绝缘 配合 (TC109) .国际 大 电网 D1 材料 与 新 兴 技 
术 研 究 委 员 会 (CIGRE SC D1)。 | 

为 便于 协调 ,TC112 还 成 立 了 包括 国际 电气 电子 工程 
师 协会 (IEEE) 、 国 际 大 电网 (CIGRE ) 以 及 美国 材料 试验 协 
会 (ASTM) 等 国际 性 组 织 的 顾问 组 。 其 工作 范围 包括 : 

(1) 提 出 TC112 与 产品 技术 委员 会 具有 共同 利益 、 能 够 
合作 的 行业 领域 ; 

(2) 根 据 市 场 需求 确定 并 提出 项 目 建议 ,建立 战略 目 
标 ; 

(3) 促 进 TC112 和 产品 技术 委员 会 与 其 他 国际 性 组 织 
的 双向 沟通 ,促进 合作 ,避免 做 重复 性 工作 ; 

(4) 对 于 TC112 现行 和 未 来 需要 的 绝缘 材料 (EIM) E 
气 绝缘 系统 (EIS) 标 准 提出 建议 ; 

(5) 为 保持 TC112 标准 的 更 新 ,监督 转换 技术 ; 

(6) 为 TC112 提出 建设 性 建议 。 

根据 原 15E 和 原 TC98 设置 的 工作 组 ,TC112 目前 设 有 
8 个 工作 组 和 2 个 项 目 组 ,分 别 由 意大利 英国、 德国 、 加 拿 
大 和 日 本 人 当 召 集 人 。 分 别 为 : 

(1) WG1 热 稳 定性 。 

(2) WG2 辐射 。 

(3) WG3 电气 强度 。 

(4) WG4 介质 /电阻 特性 。 

(5S) WGS 起 痕 。 

(6)WG6 系统 。 
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(7) WG7 统计 。 

(8)WG8 各 种 材料 特性 。 

(9)PT 62039 室外 高 压 应 力 下 聚合 材料 。 

(10)PT 62392 典型 电气 绝缘 材料 中 聚合 物 回 收 的 适应 
性 。 

三 .面临 的 发 展 机 遇 

TC112 成 立 后 所 面临 的 发 展 机 遇 来 自 四 个 方面 :商业 
环境 .市场 需求 .技术 贸易 趋势 和 生态 环境 。 

1. 商业 环境 

固体 电气 绝缘 材料 覆盖 了 包括 玻璃 陶瓷、 云母 制品 、 
树脂 和 胶 类 、 层 压制 品 、 模 塑料 漆 .薄膜 和 复合 材料 等 。 绝 
缘 材 料 的 使 用 领域 包括 输 变 电 、 电 力 、 汽 车 .所 有 电子 类 产 
品 和 电器 设备 。 选 择 合适 的 绝缘 材料 和 试验 方法 可 以 提高 
电气 设备 的 可 靠 性 和 安全 性 。 随 着 专业 化 生产 的 发 展 , 基 
础 绝缘 材料 更 多 的 是 由 少数 跨国 公司 生产 ,通过 设 在 各 个 
地 区 的 销售 商 分 销 。 而 绝缘 材料 使 用 和 技术 已 经 相对 完善 
并 且 全 球 都 是 相似 的 ,这 些 绝缘 材料 的 每 年 销量 超过 10 亿 
美元 。 生 产 厂商 的 创新 技术 是 为 了 更 好 地 服务 于 特殊 的 市 
场 需求 。 

一 般 来 说 ,电气 绝缘 系统 是 决定 产品 服役 寿命 的 限制 
元 件 , 而 服役 寿命 又 是 使 用 者 判定 设备 经 济 指标 的 一 个 关 
键 参数 。 目 前 在 制造 者 中 这 种 联系 还 是 非常 有 局 限 性 的 ， 
几乎 没有 具有 通用 关系 的 不 同 厂 家 的 设备 。 

TC112 正在 开发 用 于 电气 绝缘 系统 (EIS) 的 工具 ,需要 
更 多 的 产品 技术 委员 会 了 解 这 种 工具 并 运用 于 具体 产品 ， 
这 正 是 TC112 面临 的 商业 发 展 机 遇 。 

2. 市 场 需 求 环境 

TC112 标准 在 TEC 内 被 广泛 采用 。 例 如 醒 漏 电 起 痕 的 
测试 方法 ,特别 对 于 确定 CTI, 是 一 个 重要 的 工具 。 对 于 确 
定 选择 适合 的 电气 绝缘 材料 ,是 非常 重要 的 一 个 设计 标准 。 
TC112 使 用 者 的 供应 链 遍 布 世界 各 地 ,但 主要 的 是 绝缘 材 
料 制 造 商 、 设 备 制造 商 和 一 些 材料 供应 者 。 由 于 TC112 标 
准 是 系列 的 ,特别 要 注意 定期 更 新 和 维护。 为 成 功 地 开发 
新 产品 改进 材料 性 能 需要 ,持续 监控 市 场 ,提供 适当 的 标 
准 。 产 品 技术 委员 会 .制造 商 .测试 实验 室 将 使 用 TC112 标 
准 进行 绝缘 系统 的 评估 ,以 确保 针对 新 的 环境 或 者 新 的 电 
气 应 力 下 ,新 设计 或 者 更 改 的 电气 绝缘 系统 的 服役 寿命 ,这 
是 新 成 立 TC112 国际 标准 的 市 场 需求 。 

3. 技术 与 贸易 趋势 

世界 正面 临 着 电器 产品 的 需求 不 断 增 加 伴随 着 行业 合 
并 的 趋势 。 贸 易 更 加 全 球 化 ,对 TC112 覆盖 产品 范围 的 国 
际 标准 需求 也 日 益 增加 。 在 重要 场合 下 的 大 多 数 绝缘 作用 
在 全 世界 都 是 类 似 的 ,使 用 类 似 的 绝缘 材料 和 元 件 , 因 此 拉 
术 和 市 场 相 对 稳定 。 由 于 工程 知识 的 广泛 交流 ,由 TC112 
范围 内 标准 所 有 覆盖 的 电气 绝缘 产品 的 相关 国际 贸易 还 在 广 
泛 并 持续 着 。 然 而 ,在 一 些 国家 ,很 多 重要 原材料 的 专利 权 
被 一 个 或 几 个 大 型 跨国 公司 厂商 买 断 。 这 些 因 素 更 增强 了 
用 户 对 以 最 少 的 试验 和 评定 成 本 完成 产品 试验 的 标准 的 需 
求 。 控 制 设 备 中 使 用 的 电子 开关 可 能 会 导致 绝缘 加 速 老 


化 ,许多 产品 使 用 者 将 不 能 接受 这 种 使 用 寿命 的 降低 ,但 是 
其 他 产品 还 没有 足够 的 时 间 来 见证 过 多 的 失误 ,尽管 在 研 
究 老化 机 理 方 面 已 经 做 了 大 量 工作 。 为 了 测试 和 评估 在 复 
杂 环 境 影响 下 的 产品 ,TC112 已 经 着 手 解 决 此 类 问题 的 开 
发 和 应 用 。 过 去 ,大 部 分 设备 制造 商 通 过 EIS 来 评价 产品 
使 用 寿命 ,现在 材料 制造 商 和 实验 室 仍 在 承担 大 量 评估 工 
作 , 并 且 力 争 使 其 更 合乎 成 本 效益 和 普遍 测试 程序 ,这 是 
TC112 在 全 球 化 经 济 下 面临 的 技术 和 贸易 的 需求 机 遇 。 

4. 生 态 环境 

随 着 全 球 对 环境 保护 和 可 持续 发 展 的 重视 ,而 大 多 数 
绝缘 材料 使 用 石化 产品 、 聚 合 物 、 持 久 稳 固 的 .未 加 工 的 原 
料 和 介质 ,绝缘 材料 制造 商 被 迫 尽量 减少 废物 、 挥 发 性 洲 
剂 \ 有 毒化 学 品 、 泪 热 材 料 的 使 用 。TC112 制定 的 标准 应 该 
尽 可 能 的 考虑 到 这 些 问题 。 对 于 TC112 编写 测试 和 评估 程 
序 标准 ,IEC 导 则 109 是 TC112 最 有 力 的 文 持 。 

合并 IEC/SCISE 和 IEC/TC98 成 立 TC112 ,将 会 加 强 效 
率 和 族 聚 力 , 同 时 避免 重复 工作 ,使 专家 更 有 效 地 利用 时 间 
开展 他 们 的 工作 。 另 外 ,TC112 的 成 立 同时 也 符合 SMB 的 
“TEC 标准 化 的 系统 性 提案 ” ,对 于 应 付 技术 的 复杂 性 、 集 中 
性 和 相互 交叉 方面 变 得 越 来 越 重要 , 同时 在 基础 方法 类 技 
术 委 员 会 和 产品 类 技术 委员 会 的 工作 范围 和 职责 有 交叉 时 


他 们 能 尽 可 能 地 在 开展 有 效 的 合作 方面 起 到 作用 。 

四 国际 标准 及 我 国 转化 情况 

原 SCISE 和 原 TC98 的 标准 合并 构成 TC112 的 标准 ， 
FESS 项 标准 ,其 中 已 转化 为 我 国标 准 19 项 , 列 人 国家 标准 
计划 ,正在 转化 的 8 项 ,合计 转化 率 不 足 50% , 低 于 电工 行 
业 对 应 国际 标准 的 平均 转化 率 。 转 化 TC112 国际 标准 为 我 
国标 准 , 已 经 成 为 我 国 对 应 TC112 国内 技术 归口 的 重要 工 
作 之 一 。 | 

目前 TC112 正在 制定 或 修订 的 IEC 标准 共 11 项 ,其 中 
新 制定 3 项 ,修订 8 项 。 新 制定 的 有 高 电 应 力作 用 下 户外 
用 聚合 物 材料 、 祝 合 物 材料 再 循环 的 可 持续 发 展 以 及 绝缘 
材料 与 系统 / 短 时 快速 上 升 电 脉冲 的 测量 等 3 项 标准 。 

五 ,结束 语 

新 成 立 的 还 CATC112 的 作用 和 功能 已 经 从 原 15E 和 
TC98 两 个 产品 委员 会 转 为 具有 更 多 横向 功能 的 委员 会 ,为 
几乎 所 有 的 电机 电器 产品 委员 会 提供 绝缘 材料 和 系统 的 基 
础 性 试验 方法 、 老 化 评估 方法 的 国际 标准 。 因 此 其 标准 将 
被 越 来 越 多 的 技术 委员 会 在 制定 产品 标准 时 采用 。 

对 此 ,我 们 也 要 加 快 将 TC112 标准 转化 为 我 国标 准 的 
速度 ,以 便于 其 他 的 电气 产品 标 委 会 方便 采用 。 


燃料 电池 技术 国际 标准 化 进展 综述 
中 国电 器 工业 协会 标准 部 “” 卢 琛 狼 


2006 年 10 月 19 ~20 A ,IEC/TC105 燃料 电池 技术 年 
会 在 日 本 东京 日 立 公司 技术 研发 中 心 召开 ,中 国电 器 工业 
协会 户 琛 钰 主任 和 武汉 理工 大 学 李 赏 博士 代表 中 国 参 加 了 
会 议 。 燃 料 电池 技术 作为 新 能 源 领域 的 高 新 技术 ,受到 世 
午 发 达 国 家 的 广 证 关注 和 高 度 重 饮 ,中 国 、 加 拿 大、 德国 、 丹 
ZEB REL 意大利. 日 本 .韩国 欧盟 和 美国 等 62 位 代 
表 参 加 了 会 议 。 

快速 更 新 的 燃料 电池 技术 国际 标准 

TEC 62282 一 1《 燃 料 电 池 术语 》 第 1 版 于 2005 年 发 布 ， 
拟定 在 2008 年 以 前 发 布 第 二 版 ,作为 总 体 燃 料 电池 术语 
库 ;IEC 62282 一 六 燃料 电池 模块 ?第 1 版 于 2004 年 发 布 ， 
目前 第 2 版 修订 草案 已 经 通过 CDV 投票 ;还 C 62282—3¢ [ff 
定式 燃料 电池 发 电 系 统 》 三 个 系列 标准 中 的 “安全 ”分 标 
准 , 最 终 标 准 草 案 FDIS 正在 评议 中 ,“ 性 能 测试 方法 ”分 标 
HEF 2006 年 3 月 发 布 ,目前 日 本 和 美国 已 经 提出 修改 意 
见 , “安装 ”分 标准 进入 CDV 投票 ;IEC x x x x (OK a A 
助 动 力 用 燃料 电池 发 电 系统 》, 这 一 标准 需求 初衷 主要 针对 
电动 汽车 ,考虑 到 今后 可 能 发 展 移动 电源 燃料 电池 , 而 不 单 
是 汽车 行业 的 需求 ,TC105 暂停 该 标准 的 制定 ;IEC 62282 一 
5 便携 燃料 电池 力 系 统 安全 》 即 将 进入 最 终 投 票 ;IEC 
62282 一 6 微型 燃料 电池 发 电 系 统 》 三 个 系列 标准 中 的 “ 安 
全 "分 标准 , 因 各 附录 之 间 的 技术 问题 尚 需要 进一步 协调 ， 


加 之 该 标准 涉及 将 燃料 电池 箱 装 载 到 飞机 上 ,非常 重要 , 因 
此 提出 延长 项 目 进 度 ,“ 性 能 ”分 标准 的 将 于 2007 年 5 月 提 
交 FDIS 标准 草稿 ,“ 互 换 性 "分 标准 目前 在 委员 草案 CD 阶 
段 ,内容 包括 燃料 箱 和 系统 ,该 标准 因 涉 及 专利 ,需要 在 编 
写 中 做 出 声明 。 

目前 正在 酝酿 中 的 新 国际 标准 项 目 有 ,加 拿 大 提出 了 
《叉车 用 燃料 电池 发 电 系统 》; 日 本 提出 了 《质子 交换 膜 燃 
料 电 池 单 体 电池 测试 方法 3 ,该 标准 拟 规 定 质子 交换 膜 燃料 
电池 的 电池 组 合 \ 测 试 设备 、 测 量 工 具 、 测 量 方法 、 测 试 方法 
和 有 关 测 试 报告 ,用 于 评价 质子 交换 膜 燃 料 电 池 的 膜 电 极 
组 件 的 性 能 ,材料 和 构成 以 及 燃料 中 的 杂质 对 于 燃料 电池 
性 能 的 影响 。 我 国 代表 提出 ” 锐 空 燃料 电池 通用 技术 条 件 ” 
提案 ,经 会 议 征询 意见 ,认为 锌 空 燃料 电池 还 应 属于 传统 电 
池 的 范畴 ,因此 提案 未 获 通过 。 

IEC 燃料 电池 技术 范围 扩展 

TEC/TC1OS 原 定 工作 范围 是 ;制定 用 于 所 有 燃料 电池 
设备 的 燃料 电池 技术 相关 国际 标准 ,如 固定 式 燃 料 电 池 , 运 
输 用 燃料 电池 (包括 驱动 和 辅助 动力 燃料 电池 ) ,便携 式 燃 
料 电池 发 电 系统 。 此 次 会 议 中 , 主席 提议 工作 范围 增加 包 
括 微型 燃料 电池 ,这 一 变化 将 按照 有 关 程 序 提交 投票 。 

燃料 电池 技术 的 发 展 潮流 和 国际 环境 

此 次 会 议 , 丹 麦 AE AE KA RB AA 
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等 代表 介绍 了 本 国 燃料 电池 技术 研发 活动 和 业内 情况 。 
法 国 Pierre serre—combe 博士 介绍 了 法 国 燃 料 电 池 技 
术 研 究 机 构 的 分 布 以 及 PAN—H 等 机 构 的 研发 进展 、 所 占 
的 份额 和 各 功率 级 别 的 产品 情况 ; 欧 委 会 (EC ) 联合 研究 中 
心 (JRC) 能 源 研究 所 Tsotridis 博士 ,对 欧 委 会 的 框架 项 目 战 
略 、 最 终 阶 段 的 FCTESTNET( 燃 料 电 池 测 试 和 标准 化 网 络 ) 
以 及 FCTESQA( 燃 料 电 池 测 试 、 安 全 和 质量 认证 ) 项 目 做 了 
总 体 介绍 ,提出 TC105 与 该 机 构 应 开展 紧密 合作 ;德国 Ger- 
hard Imgrund 先生 简要 介绍 了 质子 交换 膜 燃 料 电 池 、 固 体 氧 
化 物 燃料 电池 和 熔融 碳酸 盐 燃 料 电 池 在 德国 的 发 展 情况 ， 
尤其 是 德国 强大 的 汽车 工业 和 电力 设备 工业 在 燃料 电池 研 
发 方面 的 介入 情况 ;美国 UTC 的 Kelvin Hecht 博士 ,按照 驱 
动用 燃料 电 弛 、 固 定式 燃料 电池 电站 、 微 型 燃料 电池 发 电 系 
统 三 种 类 型 ,介绍 了 美国 在 此 领域 的 市 场 情 况 和 政策 支持 
情况 ;日 本 Fumio Ueno 博士 介绍 了 日 本 燃料 电池 和 和 氢 能 的 


进展 情况 ,以 及 日 本 制定 的 燃料 电池 和 和 氢 能 利用 的 远景 规 ， 


划 。 日 本 目前 已 有 6 项 JIS 国家 标准 ,正在 制定 9 项 草案 ， 
同时 提出 对 还 CATC105 的 标准 体系 修改 建议 ,增加 燃料 电 
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池 类 别 ,包括 增加 质子 交换 膜 燃 料 电 池 、 炊 融 碳 酸 盐 燃料 电 
池 、 固 体 氧化 物 燃料 电池 等 类 别 燃料 电池 的 技术 条 件 和 测 
试 方法 标准 。TC105 秘书 Winkler 教授 向 作 了 EC 燃料 电 
池 标 准 化 发 展 的 总 体 报告 ,论述 了 标准 化 工作 如 何 和 燃料 
电池 这 一 目前 尚 不 成 熟 但 不 断 发 展 的 技术 相 结 合 ,描述 了 
目前 燃料 电池 技术 发 展 所 期 待 的 标准 的 内 容 ,并 对 现 有 国 
际 标 准 的 市 场 适应 性 作出 了 分 析 。 

燃料 电池 作为 21 世纪 全 新 的 高 效 、 节 能 、 环 保 的 发 电 
方式 之 一 ,已 经 处 在 产业 化 的 门 前 ,并 以 惊人 的 速度 在 发 
展 。 其 应 用 形式 有 :基于 电网 电站 、 基 于 用 户 的 热电 联 产 电 
站 发动机、 辅助 功率 单元 以 及 小 型 ,微型 的 便携 式 电 源 等 。 
我 国 燃料 电池 技术 标准 化 起 步 虽 晚 ,但 目前 紧 跟 国际 标准 
的 步伐 ,同步 跟踪 与 采用 IEC 标准 。 某 些 研 究 领 域 ,如 国际 
标准 新 项 目 “ 质 子 交 换 膜 燃料 电池 单 体 电池 测试 方法 ”, 我 
国 的 研究 和 发 展 较 好 ,可 以 推进 有 关 专 家 参与 该 工作 。 对 
于 IEC 燃料 电池 标准 化 发 展 的 思路 与 我 国 的 发 展 方向 和 思 
路 相 吻 合 ,对 此 需要 有 关 方 面 加 强 推进 前 上 脆性 的 标准 化 工 
作 进程 。 





用 数据 说 话 ， 客 观 反映 2006 年 电器 工业 各 分 行 
业主 要 企业 的 经 营 状况 


Speak with number, objectively reflecting the operating 
situation of main enterprises in all the industries of electrical 


equipment industry in 2006. 





2006 年 电器 工业 企业 主要 经 济 指标 

2006 年 电器 工业 各 分 行业 经 济 效益 综合 指数 排序 

2006 年 电器 工业 销售 收入 超 10 亿 元 企业 情况 

2006 年 中 国电 器 工业 协会 各 分 会 重点 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 
“十 五 ”期 间 电 器 工业 主要 经 济 指标 

“十 五 ”期 间 电力 建设 情 ， 








企业 名 称 





电工 电器 工业 行业 (753 个 ) 40 132 496 
锅炉 及 辅助 设备 制造 {47 个 ) 
大 型 企业 (12 4) 
北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 212 507 
太原 锅炉 集团 有 限 公 司 40 064 
哈 汽 轮机 三 有 限 责 任 公司 614 036 
哈尔滨 锅炉 三 有 限 责任 公司 1 107 162 
上 海 锅炉 三 有 限 公 司 955 205 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 254 013 
江西 锅炉 化 工 石 油 机 械 联合 有 限 责任 公司 62 697 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 207 694 
泰山 集团 股份 有 限 公司 126 540 
武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 241 000 
四 川 锅炉 厂 46 157 
东方 锅炉 (集团 ) 股 份 公司 1 093 358 
中 型 企业 (18 个 ) 530 098 
北京 锅炉 厂 13 050 
唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公司 30 085 
上 海 四 方 锅炉 三 22 985 
无锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 192 156 
南通 万 达 锅 炉 有 限 公 司 23 021 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 5710 
德尔 塔 动力 设备 (中 国 ) 有 限 公司 22 298 
湖州 炜 业 锅 炉 容 器 制造 有 限 公 司 12 841 
安徽 金 电 锅炉 股份 有 限 公司 
青岛 奎 原 环境 设备 有 限 公司 
戴 蒙 德 电力 机 械 ( 湖北 ) 有 限 公司 
长 沙锅 炉 厂 
湘潭 锅炉 有 限 责任 公司 
广州 市 锅炉 工业 公司 


自贡 东方 锅炉 工业 集团 有 限 公司 
兰州 锅炉 厂 

国营 四 七 一 厂 

新 疆 东 风 锅 炉 制造 安装 有 限 责 任 公 司 
小 型 企业 (17 个 ) 

三 河 巨 阳 节能 设备 有 限 公司 
山西 老 万 生态 炉 业 股份 有 限 公 司 
大 连 锅炉 厂 

上 海 殉 莱 德 贝尔 格 曼 机 械 有 限 公司 
盐城 丰 东 热处理 有 限 公 司 

杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 
温州 锅炉 三 有 限 责任 公司 
青岛 成 源 锅 炉 有 限 公 司 

重庆 海 太 锅炉 制造 有 限 公 司 

昆明 锅炉 有 限 责任 公司 


212 507 
42 437 
753 333 


1 077 503 


951 198 
250 367 

62 697 
207 684 
125 000 
241 000 

52 890 


1 093 358 


527 304 
13 050 
29 808 
20 786 

193 865 
22 219 

5 650 
22 648 
12 841 
16 072 
13 631 
25 424 
12 523 

9 750 

5 062 

110 337 

3 715 

7 239 

2 684 

165 396 
25 482 
17 000 

2 391 
47 280 
18 506 
22 439 

3 673 
14 066 

964 
1 138 


工业 工业 销售 工业 
总 产值 产值 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 


865 967 
26 203 
8 008 
138 158 
106 532 
150 101 
74 267 
21 179 
52 474 
29 611 
48 200 
14 432 
196 804 
127 653 
2 002 
14 784 
9 654 

3 833 

7 550 

1 539 

6 218 

3 660 

6 543 

5 044 
11 306 
4017 

5 105 
- 160 
40 607 
1 964 

3 450 
539 

44 503 
7 138 
5 936 
-518 
10 138 
7217 

3 397 
872 

5 700 
302 
277 


年 末 资 产 


总 计 
(万 元 ) 





52 362| 6 755 991 
5 788 974 


235 935 
94 273 
828 969 


1 411 872 


987 963 
217 022 
70 065 
305 084 
160 330 
513 039 
58 819 
905 603 
839 445 
18 143 
51 603 
31 957 
309 287 
30 966 
8 436 
30 554 
10 607 
35 467 
22 731 
27 347 
32 808 
17 721 
15 639 
150 272 
11 820 
23 064 
11 024 
127 572 
5 025 

7 443 
14 670 
26 725 
12 464 
20 101 
2 581 

2 955 

3 391 

5 090 


5 920 262 
5 202 515 


223 458 
70 440 
737 361 


1 336 329 


935 893 
135 829 
49 208 
287 191 
118 797 
426 739 
49 920 
831 349 
627 822 
13 714 
44 261 
21 943 
264 975 
21 339 
4 605 
17 854 
8 278 
17 443 
10 259 
25 075 
11 448 
3 820 
14 019 
125 029 
5 420 
11 677 
6 662 
89 926 
2 010 

4 805 
11 321 
26 029 
8 301 
17 822 
1 189 

2 390 

1 233 

1 848 





5 539 774 
4 846 141 


210 618 
79 149 
688 790 


1 281 210 


861 928 
116 886 
45 274 
273 796 
128 180 
414 768 
54 013 
691 529 
598 535 
17 098 
44 535 
27 137 
238 436 
18 772 
6 267 
18 724 
5 399 
19 229 
5 731 
12 814 
15 527 
6 523 
12 914 
124 963 
6 994 
12 329 
5 142 
95 098 
310 

3 117 
14 057 
16 361 
9 736 
16 042 
1 302 

2 617 

3 042 

2 632 


动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 


m 
合计 
(万 元 ) 


39 291 375 | 9 682 330 | 548 655| 38 524 114 | 27 692 421 | 25 971 379 | 24 386 164 
5 661 120) 5 762 674| 1 038 123 
4 960 433| 5 069 974 


合计 


(万 元 ) 


5 444 702 
4770 567 


210 618 
66 531 
675 584 


1 277 221 


860 115 
116 886 
38 476 
273 205 
121 063 
400 411 
53 254 
677 204 
585 190 
16 698 
44 474 
27 137 
238 436 
18 772 
6 267 
13 201 
5 399 
15 929 
5 731 
12 814 
15 527 
2 673 
12 759 
124 963 
6 994 
12 273 
5 142 
88 945 
153 

2 533 
12 970 
16 307 
8 713 
15 991 
1 289 

2 617 

3 042 

2 373 
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云南 省 保山 锅炉 厂 


兰州 兰 通 压 力 容 器 制造 有 限 责任 公司 
兰州 星海 工 贸 有 限 公司 

宁夏 三 新 技术 股份 有 限 公司 

宁夏 核 工业 二 一 七 锅炉 厂 

新 疆 西 电 昌 峰 锅 炉 有 限 责任 公司 
汽轮机 及 辅 机 制造 (13 个 ) 
大 型 企业 (5 个 ) 

上 海 汽轮机 有 限 公司 
南京 汽 花 电机 (集团 ) 有 限 责任 公 瑟 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 

东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公司 
东方 电气 集团 东 汽 投资 发 展 有 限 公 司 
中 型 企业 (5 个 ) 

上 海 动力 设备 有 限 公司 

无 锡 透 平 叶 片 有 限 公司 


德阳 东 汽 电站 机 械 制造 有 限 公司 
德阳 东 汽 铸造 有 限 公司 
小 型 企业 (3 个 ) 
上 海 益 达 机 械 厂 
青岛 捷 能 汽轮机 高 新 技术 有 限 责任 公司 
青岛 华 旗 电站 设备 有 限 公 司 
水 轮机 及 辅 机 制造 (6 个 ) 
中 型 企业 (4 个 ) 
上 海 福 伊 特 西 门 子 水 电 设备 有 限 公司 


浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公司 
重庆 水 轮机 三 有 限 责任 公司 
小 型 企业 (2 个 ) 

政和 七 星 水 轮机 有 限 公司 
邵阳 恒 远 资 江 水 电 设备 有 限 公司 
金属 切割 及 焊接 设备 制造 (8 个 ) 
中 型 企业 (2 个 ) 

唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 
南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 
小 型 企业 (6 个 ) 

北京 佛 克 斯 激光 设备 有 限 公 司 


上 海 梅 达 焊 接 设备 有 限 公司 
温州 电焊 设备 总 厂 

个 旧 市 电焊 机 三 

云南 巨 锋 电 焊 机 有 限 公司 
烘 炉 .熔炉 及 电炉 制造 (6 个) 
中 型 企业 (1 个 ) 

唐山 贷 东 石油 机 械 有 限 责任 公司 
小 型 企业 (5 个 ) 

天 津 市 高 频 设 备 三 

天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公 司 
上 海 实验 电炉 厂 

宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公司 
湘潭 湘 机 电炉 厂 


( 续 ) 




















































































































































































































































































































工业 | 工业 销售 | 工业 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 
总 产值 产值 增加 值 合 i 

(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 《万 元 ) 

558 562 362 1 533 845 1 426 1 426 

2 689 2 252 455 11 394 5 233 19 752 17 765 

1 734 2 012 176 906 594 762 762 

2 619 1 107 980 492 49 20 

3 269 1 601 8 705 3 224 1 794 905 

390 65 1 993 1 633 1 700 1 700 

1 353 278 1 615 957 400 380 

3 094 403| 3 086 490| 832 333 3 898 312| 3 257 729| 2 883 712| 2 844 430 

2 658 859) 2654153) 710 175 3 512 842| 2950 876| 2 632 238) 2 596 385 

823 589 823 589 122 316 1 044 402 921 827 867 685 865 808 

296 064 296 025 79 107 387 037 342 481 278 346 261 500 

352 493 347 826| 115 700 522 251 351 974 284 975 282 836 

1 007 520| 1 007 520| 321 761 1 272 457| 1112159} 1 087 857} 1077 107 

179 193 179 193 71 291 286 696 222 435 113 375 109 134 

379 470 376 263 95 817 358 953 288 459 238 574 235 144 

252 803 252 803 48 837 235 672 217 121 186 405 185 397 

58 123 25 961 65 804 31 154 16 929 14 507 

21 136 6 551 28 416 16 339 18 413 18 413 

17 846 6 475 11 189 9 676 6 726 6 726 

26 355 7 993 17 872 14 169 10 101 10 101 

56 074 26 341 26 517 18 394 12 901 12 901 

4 536 2 443 5 906 3 906 1 556 1 556 

35 687 17 446 17 361 11 848 8 835 8 835 

15 851 6 452 3 250 2 640 2 510 2 510 

92 101 15 519 191 119 132 307 163 860 153 578 

88 025 14 725 182 978 127 886 157 759 148 433 

42 041 887 78 968 57 152 80 598 80 598 

3 906 2 077 5 762 2 088 2 357 2 297 

15 798 3 876 39 096 25 673 27 359 27 280 

26 280 7 885 59 152 42 973 47 446 38 259 

4 076 794 8 142 4 421 6 101 5 145 

1 064 345 1 464 353 1 050 1 050 

3 012 449 6 678 4 068 5 051 4 095 

84 971 46 632 66 521 54 660 32 669 31 815 

78 811 45 115 57 400 48 757 21 621 21 621 

63 533 41 560 51 831 43 955 18 965 18 965 

15 278 3 555 5 569 4 802 2 656 2 656 

6 160 1517 9 120 5 903 11 048 10 194 

321 129 772 442 29 29 

845 192 3 193 1 400 9 431 8 637 

3 537 891 2 360 2 120 920 

114 1 372 1 111 148 

178 187 116 19 

1 165 1 236 714 440 

29 564 28 594 21 449 22 173 

22 285 14 651 11 958 10 596 

22 285 14 651 11 958 10 596 

7 279 13 943 9 491 11 577 

2 570 1 256 1 271 

1 558 1 960 1 665 1 378 

493 876 270 1 006 

2 837 4 473 4 096 4 066 

2 391 4 064 3 856 





中 国电 器 工业 年 鉴 


企业 名 称 


发 电机 及 发 电机 组 制造 (44 个 ) 
大 型 企业 (7 个 ) 
北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 
附 尔 滨 电 机 三 有 限 责 任 公司 
TP ARB A RAR 
BLAH ALT 
四 川 东风 电机 三 有 限 公司 
东方 电机 股份 有 限 公司 
兰州 电机 有 限 责任 公司 
中 型 企业 (20 个 ) 
天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 
大 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 
浙江 临海 电机 有 限 公 司 
通用 电器 亚洲 水 电 设备 有 限 公司 
浙江 富 春江 水 电 设备 有 限 公 司 
福建 南平 南 电 水 电 设备 制造 有 限 公司 
福建 图 东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 
国 东 大 地 电机 有 限 公 司 
福州 龙腾 伟业 机 电 有 限 公司 
BN Ac HL he EE EA RAH 
青岛 华 腾 电 力 设 备 有 限 公司 
胶州 市 欧 堡 工业 (青岛 ) 有 限 公 司 
青岛 四 洲 电 力 设 备 有 限 公司 
湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公 司 
湖南 金龙 电机 有 限 公司 
南宁 发 电 设备 总 厂 
东方 电机 厂 
昆明 电机 有 限 责 任 公司 
兰州 长 信 电 力 设 备 有 限 责任 公司 
小 型 企业 (17 个 ) 
天 津 发 电 设备 总 厂 
天 津 市 天 发 柴油 发 电 设 备 制造 有 限 公司 
天 津 天 发 永亮 水 电 设备 制造 有 限 公司 
天 津 天 发 美 联 水 电 设备 制造 有 限 公司 
上 海马 拉 松 ' 革新 电气 有 限 公司 
上 海 仇 华电 站 工程 有 限 公司 
浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公 司 
福州 港 发 机 电工 业 有 限 公 司 
青岛 松 灵 电 力 环保 设备 有 限 公 司 
湖北 同 发 机 电 有 限 公司 
湖南 汉 龙 水 电 设备 有 限 公 司 
四 川 东方 电气 自动 控制 工程 有 限 公 司 
云南 省 玉溪 水 力 发 电 设备 有 限 责 任 公司 
宁夏 银 光 钢 构 件 制造 有 限 公 司 
衬 夏 天 将 电力 设备 有 限 公司 
新 疆 金 风 科技 股份 有 限 公司 
新 疆 新 能 源 股份 有 限 公 司 
电动 机 制造 业 (73 个 ) 
大 型 企业 (8 个 ) 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 
上 海 电 气 集团 上 海 电机 厂 有 限 公司 









工业 | 工业 销售 | 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | FA 
总 产值 产值 增加 值 i i 
(万 元 ) | 《万 元 ) | (万 元 ) 






2 903 573| 2718 952 
1 582 942| 1 576 639 
162 527 
511 860 
107 203 
201 372 
75 234 
455 344 
63 099 
791 084 





777 554 
409 950 
34 888 
126 219 
34 699 
47 036 
24 165 
122 943 
20 000 
255 042 
34 432 
1 280 
82 361 
2 062 
9 269 
8 523 
8 638 
23 322 
2 418 
3 676 
3 418 
12 590 
15 096 
13 231 
3 504 
1 406 
3 248 
5 295 
14 158 
7 115 
112 563 


3 866 789 
2 457 656 
186 678 
660 849 
188 652 
266 915 
93 127 
962 982 
98 453 
1 091 203 
83 018 
57 283 
412 265 
32 598 
99 354 
41 239 
50 916 
18 508 
6 150 
12 183 
17 822 
5 422 
32 963 
44 449 
16 481 
4 538 
43 675 
57 297 
50 774 
4 269 
317 930 
22 033 
880 
796 
6 559 
16 810 
7 219 
8 912 
6 772 
6 090 
2 967 
5 203 
36 972 
7 910 
8 278 
1 462 
120 406 
58 661 
2 602 202 
1 452 239 
112 155 
80 263 
262 178 


3 118 982 
2 040 048 
141 424 
558 263 
102 702 
223 343 
69 032 
867 702 
77 583 
844 541 
53 384 
41 419 
376 951 
13 115 
55 394 
28 243 
43 331 
16 354 
4 423 
11 682 
9 049 
1165 
23 978 
38 330 
12 624 
2 305 
33 740 
40 088 
35 560 
3 406 
234 393 
17 092 
731 
432 
6 137 
15 044 
2 582 
3 499 
2 385 
822 
1 507 
2 661 
33 995 
6 038 
7 118 
665 
102 612 
31 075 
1 698 297 
932 272 
64 621 
65 577 
145 504 


2 879 631 
1 881 597 
138 392 
551 779 
98 518 
220 932 
- 66 988 
711 285 
93 703 
824 362 
73 769 
39 281 
321 113 
13 112 
69 011 
37 478 
47 263 
2 740 
3 902 
8 037 
14 767 
1 415 
10 036 
37 721 
11 779 
2 020 
46 123 
35 409 
40 322 
9 564 
173 172 
18 885 
589 
364 
6 076 
6 271 
589 
6 404 
3 588 
1 759 
762 
3 583 
19 127 
5 673 
6 626 
769 
55 373 
36 735 
1 670 180 
888 648 
89 690 
69 321 
133 189 


























































40 100 
327 998 
23 202 
35 306 
30 670 
34 817 
45 267 
10 138 
22 305 
12 222 
19 634 
36 275 
53 479 
6 623 
6 820 
14 351 
31 367 
35 403 
5 107 
351 229 































































































3 145 
1 043 
4 934 
28 010 
6 121 
3 968 
25 869 
25 653 
2 191 
3 850 
60 370 
4 891 
7 700 
1 006 
150 691 
21 787 
2 564 838 
1 308 514 
117 979 
94 589 
220 094 


710 















































































1 323 361 
113 023 
94 380 
221 966 

























( 续 ) 


合计 
(万 元 ) 


2 750 719 
1 803 391 
133 517 
504 878 
88 433 
220 832 
66 943 
702 984 
85 804 
807 567 
73 769 
39 182 
321 113 
13 112 
69 O11 
37 478 
47 187 
2 740 

3 802 

8 037 
11 403 


9 501 
36 314 
8 779 
2 020 
44 995 
33 985 
39 252 
5 888 
139 762 
18 109 
489 
364 

6 076 
6 144 
589 

6 404 
3 588 


585 

3 583 
19 062 
5 673 

6 626 
769 

46 156 
15 546 
1 527 377 
811 903 
64 729 
58 390 
133 072 


统计 资料 - 329 


( 续 ) 


工业 | 工业 销售 | 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 
企业 和 名称 总 产值 产值 增加 值 总 计 合计 A} 合计 
(万 元 ) (HIC) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 































































































































































































































































































浙江 防爆 电机 有 限 公 司 120 972 13 747 81 915 55 372 54 797 54 797 
卧龙 榨 股 集团 有 限 公司 284 104| 48 489 331 860 235 565 159 372| 150 321 
南阳 防爆 集 轩 有 限 公 司 107 784 35 833 91 696 S5 645 61 343 54 029 
湘潭 电机 和 集团 有 限 公 司 249 981 68 863 420 308 253 152 265 490| 244 327 
西安 西 玛 电机 (集团) 有 限 公司 113 011 30 102 71 864 56 837 55 448 52 238 
中 型 企业 (41 个 ) 1115 882| 316 263 966 595 652 104 622 173| 567 687 
北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公司 33 120 5 604 25 506 20 668 17 806 17 686 
天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公司 10 149 4 693 18 873 12 511 11 431 10 443 
天 津 市 起 重 电 机 厂 5 651 1 193 4916 3 565 3 519 3 218 
衡水 电机 股份 有 限 公 司 56 510 9 081 36 278 21 259 21 358 13 445 
河北 电机 股份 有 限 公司 58 406 7 836 44 486 31 800 31 790 29 322 
山西 电机 制造 有 限 公司 10 576 2 602 20 923 14 244 15 364 14 899 
山西 防爆 电机 ( 集团) 有限 公 司 19 127 4715 42 594 25 875 28 214 28 008 
永 济 电机 厂 工业 公司 6 683 2 434 4 775 2 540 2 769 2 769 
大 连 电 机 有 限 公司 5 641 1 282 32 602 24 202 26 284 21 284 
大 连 嘉 隆 电 机 有 限 公司 5 196 1 458 4 308 2 029 3 885 2 675 
大 连天 元 电机 有 限 公司 9 798 6 579 12 623 7 533 5 274 3 274 
=H ALA LAE RZ 82 535 33 595 66 461 42 910 12 097 11 579 
上 海 ABB 电机 有 限 公司 67 725 23 031 34 027 30 331 11 452 11 452 
上 海 林泉 先锋 电机 有 限 公司 5 194 1 670 14 447 4 809 3 669 3 669 
上 海南 洋 电 机 有 限 公司 39 119 8 943 40 219 20 520 19 977 19 977 
无 锡 华 达 电机 有 限 公司 59 151 14 461 39 115 34 005 24 438 24 438 
江苏 微 特 利 电 机 制造 有 限 公 司 42 692 11 003 20 085 14 676 8 320 
万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公 司 10 152 2 649 12 839 8 165 0 
浙江 特种 电机 有 限 公 司 25 827 1 682 21 252 12 375 16 687 
浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 40 943 8 260 34 824 25 265 21 609 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 39 964 4231 14 383 9 856 9 404 
安徽 恒 大 自控 集团 10 422 2 601 6 583 3 216 2 561 
六 安江 淮 电 机 股份 有 限 公司 49 298 11 940 16 193 12 710 8 013 
国 东 电机 (集团 ) 股份 有 限 公司 6 658 932 18 583 11 915 15 933 
福建 万 达 电 机 有 限 公司 14 829 2 177 13 074 6 852 6 198 
江西 东 元 电机 有 限 公 司 16 184 6 625 13 615 8 406 8 609 
江西 特种 电机 股份 有 限 公司 26 400 12 000 27 660 19 774 16 374 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公 司 5 308 766 5 058 2 145 5 519 
青岛 地 恩 地 机 电 科 技 股 份 有 限 公司 35 550 10 061 54 422 38 371 42 572 
青岛 成 信 马 达 有 限 公 司 33 042 8 762 15 588 13 495 10 239 
艾默生 (中 国 ) 电 机 有 限 公 司 82 092| 45 428 40 540 23 115 41 290 
青岛 天 一 集团 有 限 公 司 49 564 10 642 35 601 27 869 15 438 
钟祥 市 新 宇 机 电 制 造 有 限 公司 4 381 2 016 4119 2 662 2 589 
咸宁 市 三 六 电机 制造 有 限 公司 6 793 2 096 8 137 3 755 4 626 
长 沙 电机 三 有 限 责任 公司 27 112 9 648 37 463 15 702 37 214 
广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 19 335 2 038 16 364 13 113 7 207 
柳州 佳 力 电 工 有 限 责任 公司 9 569 2 679 22 314 11 924 16 908 
重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 54290| 15 739 38 981 33 107 21 704 
重庆 特种 电机 厂 4012 1 245 7 981 5 442 7 238 
昆明 电工 有 限 责 任 公司 8 607 1 737 8 809 5 796 6 122 
宁夏 西北 验 马 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公 司 18 277 10 128 29 974 23 600 17 175 
小 型 企业 (24 4) 140 442 36 308 183 369 113 922 159 358| 147788 
北京 中 电 电 机 制造 有 限 公司 8 741 928 4 877 4 035 5 485 5 485 
天 津 市 石化 通用 机 械 研究 所 904 462 1 000 559 477 379 
大 连 洪 成 电机 有 限 公司 4 391 1 159 2 540 2 187 2 960 2 960 
上 海 联合 电机 (集团 ) 有 限 公司 ( 本 部 ) 10 839 693 35 638 28 481 22 414 18 559 
上 海 具 易 电 动工 具有 限 公 司 3 972 561 11 035 9 126 25 437 25 437 


330 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


企业 和 名称 总 产值 产值 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
上 海 先 锋 电 机 厂 有 限 公 司 1 074 1 056 260 
姜 卉 市 亚 方 机 电 制 造 有 限 公 司 15 623 10 249 11 444 
连云港 电机 厂 有 限 公司 3 181 1 536 2 659 
南京 天 正 耐 特 机 电 集 团 有 限 公司 14 125 2 425 13 144 
江苏 远东 电机 制造 有 限 公 司 5 409 3 414 4 287 
温州 电机 制造 有 限 公司 5 184 3 698 3 651 
浙江 调 速 电机 有 限 公 司 4 743 2 257 1 851 
嘉兴 新 华 年 电机 有 限 公 司 4 965 2 493 2 234 
杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 15 711 13 381 11 109 
杭州 调 速 电机 厂 1 347 1 127 883 
福安 市 太平 洋 电 机 有 限 公 司 7 784 5 821 6 533 
青岛 裕 泽 机 电 有 限 公司 6 389 1 335 301 
河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 2 917 2 573 2 318 
湖北 省 云 梦 县 德 立 电机 制造 有 限 公司 1 709 1 108 1 391 
贵州 永安 电机 总 厂 7 642 4 281 9 136 
昆明 云 瑞 电机 制造 有 限 公司 2 412 472 2 149 
甘肃 省 监狱 企业 集团 酒泉 电机 有 限 责 任 公司 2 839 1 164 1 077 
宁夏 禾 瑞 特 电机 机 械 制 造 有 限 公司 3 387 1 539 535 
新 疆 电 机 电器 制造 公司 21 840 9 608 27 624 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 (14 个 ) 296 817 206 445 153 551 
大 型 企业 (1 个 ) 156 648 111 914 54 405 
日 本 电 产 (大 连 ) 有 限 公 司 328 067 156 648 111 914 54 405 
中 型 企业 (6 个) 156 026 111 067 74 360 75 930 
LES BX Ss PS BLA RZ a 20 010 8 983 7 618 4 001 
杭州 富生 电器 有 限 公 司 56 327 41 339 25 247 34 267 
丽水 华星 电机 有 限 公 司 10 238 5 993 3 569 3 687 
浙江 丽水 速 诚 电机 制造 有 限 公 司 5 809 4 468 2 795 3 695 
浙江 方正 电机 股份 有 限 公 司 40 226 37 631 26 154 24 347 
青岛 萎 达 机 械 有 限 公司 23 416 12 654 8 976 .5 933 
小 型 企业 (7 个 ) 33 255 29 102 20 171 23 215 
北京 敬业 电气 工程 有 限 公司 1 402 768 579 826 
天 津 安全 电机 有 限 公 司 1 376 1 119 1 048 476 
天 津 市 第 二 微 电 机 厂 1 435 876 1 729 
内 蒙 一 机 集团 宏 远 电器 有 限 公司 6 243 3 836 2 827 2 008 
杭州 微 电 机 有 限 公 司 1 069 823 765 678 
青岛 华 拓 科技 股份 有 限 公司 21 081 18 433 12 545 14 984 
湖北 三 环 微 特 电机 有 限 公司 2 084 2 689 1 532 2 514 
风 动 和 电动 工具 制造 (15 个 ) 403 595 570 479 213 167 236 875 
大 型 企业 (1 个) 74 750 255 178 13 337 17 505 
江苏 金 飞 达 电 动工 具有 限 公 司 74 750 255 178 13 337 17 505 
中 型 企业 (9 个 ) 196 299 193 005 122 476 137 540 
河北 五 洲 集团 有 限 公 司 10 631 18 524 9 623 20 013 
南京 工程 机 械 上 有限 公司 5 581 24 927 15 838 24 748 
南通 普 乐 工具 有 限 公 司 14 804 16 867 10 381 12 651 
浙江 金 一 电动 工具 有 限 公 司 10 500 11 272 6 365 6 586 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 31 880 28 931 20 275 22 605 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 46 500 39 535 28 176 29 603 
博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公 司 7 100 11 197 5 508 9 899 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 54 418 31 544 20 187 10 198 
英 格 索 兰 ( 桂 林 ) 工 具有 限 公司 14 885 10 209 6 122 1 237 
小 型 企业 (5 个 ) 132 546 122 296 77 354 81 830 
杭州 潇潇 五 金工 具有 限 公司 20 353 6 663 3 468 891 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 2 481 19 021 7 634 11 978 










工业 | 工业 销售 | 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | ERKA 




























































































































































































































































































































( Be) 


流动 负债 
合计 
(万 元 ) 


260 

11 177 
2 392 
12 945 
2 999 
3 651 
1 851 
2 234 
11 028 
883 

6 530 
301 

2 318 
1 221 
7 828 
2 149 
1 009 
400 

23 793 
147 903 
54 405 
54 405 
70 623 
4 001 
29 089 
3 557 
3 695 
24 347 
5 933 
22 875 
826 
476 

1 729 
2 008 
637 

14 984 
2 214 
223 038 
17 505 
17 505 
126 527 
15 087 
21 525 
12 151 
6 586 
22 588 
29 422 
7 732 
10 198 
1 237 
79 007 
891 

10 048 


统计 资料 - 331 


企业 名 称 


浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 
浙江 协和 薄 钢 科技 有 限 公司 
湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 
电工 机 械 专用 设备 制造 (4 个 ) 
中 型 企业 (1 个 ) 


河南 北方 星光 机 电 有 限 责 任 公司 


小 型 企业 (3 个) 
汕头 机 械 (集团 ) 公 司 
甘肃 省 第 二 建筑 机 械 制造 厂 


甘肃 同 兴 智 能 科技 发 展 有 限 责任 公司 
变压器 .整流 证 和 电感 器 制造 (83 个 ) 


大 型 企业 (3 个 ) 

保定 天 威 集团 有 限 公 司 
长 城 电器 集团 有 限 公司 
至 岛 变 压 器 集团 有 限 公司 
中 型 企业 (38 个 ) 

西门 子 电气 传动 有 限 公司 


特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 


大 连 第 一 互感 器 有 限 公司 
大 连 互感 器 有 限 公司 

i TKR A RAR 
辽宁 华 冶 集团 发 展 有 限 公 司 
哈尔滨 变压器 厂 

上 海 阿 海 丢 变压器 有 限 公司 
上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 
上 海 MWB 互感 器 有 限 公 司 


杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 


浙江 利 丰 电表 股份 有 限 公 司 
合肥 ABB 变压器 有 限 公司 
江西 省 电力 设备 总 厂 


江西 变压器 科技 股份 有 限 公司 


江西 变 电 设 备 有 限 公司 


金 曙 克 电 器 集团 股份 有 限 公司 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公司 


青岛 云 路 电器 有 限 公 司 
湖北 阳光 电气 有 限 公司 


特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 


KUIR EEA 


广州 市 盔 昌 明珠 电器 有 限 责任 会 司 


广东 海 鸿 变压器 有 限 公司 
湛江 通用 电气 集团 有 限 公司 
顺 特 电气 有 限 公司 


广东 省 电力 工业 局 广州 电力 设备 厂 


中 山 市 泰 峰 电气 有 限 公司 


广西 柳州 特种 变压器 有 限 责 任 会 司 


海南 金 盘 电 气 有 限 公司 

重庆 ABB 变压器 有 限 公司 
四 川 蜀 能 电器 有 限 责 任 公 司 
贵阳 新 星 变 压 器 有 限 公 司 


云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 


云南 通 变 电器 有 限 公 司 
陕西 铀 变 实业 股份 有 限 公司 
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工业 ”| 工业 销售 工业 
总 产值 产值 增加 值 
(万 元 ) (7770) (万 元 ) 


年 末 资 产 | 流动 资产 | FRA i 
i 总 计 
(万 元 ) 








7931 
101 707 


7 590 
101 428 


1 585 
10 729 
244 
7 266 
4 $91 
4 891 
2 375 
1 293 
1 022 
60 
789 268 
191 808 
70 781 
30 743 
90 284 
496 776 
30 621 
40 155 
15 908 
2 894 


15 148 
77 196 
4 269 
61 145 
34 235 
34 235 
26 910 
15 948 
6 395 
4 567 
3 688 603 
1 134 712 
660 255 
76 325 
398 132 
2 269 074 
99 349 
181 444 
50 776 
10 493 
45 425 
32 035 
25 033 
70 640 
48 387 
86 626 
111 115 
13 798 
87 850 
14 505 
62 053 
10 531 
43 088 
85 668 
11 500 
15 266 
134 353 
11 708 
23 736 
16 672 
23 197 
162 383 
14 578 
19 040 
27 476 
50 917 
134 480 
18 000 
10 948 
75 287 
33 501 
9 837 


— 35127 

58 846 
2 280 
32 655 
16 368 
16 368 
16 287 
7 574 
4 188 
4 525 
2 355 911 
644 844 
366 565 
39 072 
239 207 
1 521 999 
52 527 
112 182 
38 323 
7 819 
22 051 
12 763 
16 242 
50 939 
39 656 
72 054 
91 305 
11 406 
T3 134 
9 017 


8 210 
57 105 
3 645 
30 665 
10 866 
10 866 
19 799 
11 072 
5 590 
3 137 
2 288 819 
647 428 
392 502 
49 217 
205 709 
1 429 047 
33 950 
115 634 
20 373 
5 160 
22 437 
16 672 
25 416 
41 918 
37 650 
46 974 
67 041 
10 901 
60 644 
12 988 
48 839 
6 907 
14 562 
60 733 
3 890 
12 805 
89 553 
7 722 
19 434 
8 565 
14 651 
120 697 
7 681 
14 903 
19 943 
26 713 
106 996 
15 295 
9 177 
52 501 
24 837 
7 413 











































3 576 533 
1 025 505 
536 568 
113 918 
375 019 
2 167 358 


3 460 422 
973 477 
517 310 
110 526 
345 641 
2 119 502 
109 675 
200 002 
34 896 
6 037 
28 930 
33 720 
13 862 
59 407 
48 860 
85 223 
88 995 
10 146 
92 896 
6 851 
38 563 
19 236 
49 000 
105 354 
85 961 
10 878 
195 437 
14 165 
17 837 
34 607 
39 193 
113 831 
10 610 
19 259 
26 002 
67 606 
141 182 
29 763 
6 957 
62 764 
61 603 
4 575 
































































8 702 
2 059 
22 792 
19 522 
22 119 
12 431 
1 795 
21 972 | 
1 888 
10 356 
4 894 
6 650 
28 225 
26 108 
2 489 
61 239 
1 375 
3 346 
8 996 
3 568 
3 470 
3 695 
2 636 
3 798 
18 908 
22 846 
8 474 
1 917 
11 581 
14 979 
1 980 


































































































141 639 
8 229 
16 750 
23 635 
46 226 
104 908 
15 173 
8 550 
55 813 
21 274 
6 912 






















































( 续 ) 


流动 负债 
合计 
(万 元 ) 


8 210 
57 105 
2 752 
23 728 
8 106 

8 106 
15 622 
9 077 

3 408 

3 137 
2 035 971 
578 582 
348 361 
49 217 
181 004 
1 259 392 
33 515 
101 634 
19 395 
4 559 
21 211 
4 437 
18 588 
41 918 
37 650 
46 974 
65 541 
9 401 
60 644 
12 988 
47 999 
5 091 
14 562 
40 984 
3 890 
10 672 
80 078 
7 722 
19 269 
8 350 
11 446 
115 678 
421 

13 903 
19 943 
26 079 
106 996 
15 291 
9117 
49 913 
20 228 
6 995 


企业 和 名称 


甘肃 宏 宇 变压器 有 限 公司 

特 变 电 工 股份 有 限 公司 
小 型 企业 {42 T) 

天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公 司 
天 津 市 天 变 变 压 器 有 限 公司 
辽阳 易 发 式 电 气 设 备 有 限 公司 
EER He a 

苏州 杭 申 星 州 变压器 有 限 公司 
南通 友邦 变压器 有 限 公 司 
苏州 安泰 变压器 有 限 公司 
泰州 海 田 电气 制造 有 限 公 司 
江苏 扬 动 电气 有 限 公 司 

浙江 江山 变压器 有 限 公 司 

字 波 市 三 爱 互 感 器 有 限 公司 
宁波 明 升 变 压 吕 制造 有 限 公 司 
衢州 杭 甬 变压器 有 限 公司 

安庆 变压器 有 限 公 司 

江西 钱 江 电气 有 限 责任 公司 
江西 第 二 电力 设备 有 限 公司 
FULL Dias) 

沈阳 吴 诚 电气 设备 有 限 公司 江西 分 公司 
江西 亚 珀 变 电 设备 有 限 公司 
青岛 润 能 电气 有 限 公 司 

Wi EBERT A RZ al 

Fr BALA TERA PRE Bl 
ARAB TH Ft AAR Hs ae) 

38 Fe Sly AR ae a PR ZS 

佛山 市 佛 盛 电气 有 限 公 司 

佛山 市 南海 区 樱花 电气 有 限 公 司 
广东 惩 龙 电力 设备 有 限 公司 
北海 银河 科技 变压器 有 限 公 司 
KAR ae) 

SPH IR Ty BEAR RT 

Bt BA REA ER aS) 

昆明 变压器 厂 

云南 省 楚雄 变压器 有 限 责 任 公 司 
保山 变压器 有 限 责任 公司 

临 沦 变压器 有 限 责任 公司 
云南 大 理 宏 电 变 上 讨 器 有 限 公司 
ARTERE 

西安 西 互 互感 器 制造 有 限 公司 
银川 卧龙 变 压 硕 有 限 公司 

新 疆 新 特 顺 电力 设备 有 限 责任 公司 
新 疆 升 蝴 股 份 有 限 公 司 

新 疆 特 变 机 电 设 备 制造 有 限 公 司 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 (10 个 ) 
中 型 企业 (5 个 ) 

新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公司 
日 新 电机 ( 无锡) 有限 公司 
青岛 富 元 电子 有 限 公司 

青鸟 提 迪 凯 电 子 有 限 公司 

桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 


年 末 资 产 | 流动 资产 | ERRA 
总 计 合计 总 计 
(万 元 ) (万 元 ) (JIJ) 


9 231 7 815 5 951 
386 148| 171018] 211 521 
189 069| 212 344 
19 742 9 647 
1 586 525 
8 950 29 237 
3 497 8 214 
2 973 2 394 
24 426 
6 017 
6 519 
1 688 
10 436 
2 276 
469 
9 050 
4 871 
4 870 
457 
15 202 
487 
1 941 
4 906 
1 413 
2 410 
585 
3 058 
5 834 
3 901 
5 498 
9 131 
4 628 
5 774 
1 285 
8 067 
732 
366 
629 
1 252 
3 013 
3 288 
3 877 
1 073 
1 983 
916 
103 552 
81 043 
9 271 
34 713 
3 257 
5 753 
28 049 












0 200 
139 419 
367 443 
17 869 
1 751 
12 585 
1 452 
4 891 
23 606 
12 658 
1 860 
5 150 


41 947 
100 684 
4 752 
300 
3 751 
484 
664 
3 102 
2 881 
591 
1 369 
1 490 
613 
795 
2 149 
1 137 
4791 
2714 
2 436 
4 499 
3 744 
990 
16 324 
4 499 
9 439 
390 
1 231 
1 632 
2 315 
17 339 
712 
-5 587 







21 691 
2 228 
24 663 
6 851 















































13 316 
3 646 
2 211 
11 385 
2 863 
1 636 
10 834 
4 610 
3 215 
479 
14 481 
2 236 
3 125 
2 O11 
2 126 
489 
1 418 
3 326 
6 874 
5 402 
2 599 
8 992 
4 251 
7 433 
1 664 
4 525 
867 
494 
581 
1 138 
2 984 
2 426 
8 872 
3 450 
4 889 
1 473 
129 325 
108 338 
19 209 
37 898 
4 $99 
3 535 
43 097 
































































































































156 557 
16 812 
47 418 
16 443 
21 521 
54 363 



















( BE) 


流动 负债 
合计 
(万 元 ) 


5 467 
140 843 
197 997 
9 627 
525 
27 591 
8 214 
2 321 
24 426 
6 017 
5 049 
1 688 
10 436 
2 276 
469 

9 050 

4 871 


200 
12 217 
487 

1 937 
4 906 
1 413 
2 410 
385 

2 968 
5 834 
3 490 
5 498 
7 162 
4 628 
5 665 
1 254 
8 067 
732 
322 
577 
594 

2 825 
3 270 
3 826 
1 073 
1 983 
916 
102 785 
80 875 
9 221 
34 713 
3 257 
5 753 
27 931 


统计 资料 + 333 


企业 名称 


小 型 企业 (5 个 ) 


上 海 库 柏 电 力 电容 器 有 限 公 司 


上 于 电力 电容 各 有限 公司 


建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 


ANLA E REIRE RAR 
四 川中 力 电子 有 限 公司 


配 电 开关 控制 设备 制造 (110 个 ) 


大 型 企业 (8 个 ) 


新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 
宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 


德 力 西 集团 有 限 公司 
天 正 集 团 有 限 公司 
ARH S88 BA BR ZS 
泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 
平 高 集团 有 限 公司 
西安 电力 机 械 制 造 公司 
中 型 企业 (53 个 ) 


北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公司 


北京 北 开 电 气 股份 有 限 公司 
北京 敬业 电工 有 限 公司 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 
天 津 市 百 利 电气 有 限 公 司 
承德 新 新 电子 有 限 公司 
瓦 房 店 高 压 开关 有 限 公司 
阿 城 继 电器 集团 有 限 公 已 
上 海 华 通 开关 厂 有 限 公司 


上 海 电 侨 股 份 有 限 公司 上 海 人 民 电 器 厂 


上 海 西 门 子 开关 有 限 公 司 


上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公 司 


江苏 菲 达 宝 开 电 气 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 


江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 


浙江 开关 三 有 限 公司 
耐 吉 科技 股份 有 限 公司 


宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公 司 


温州 开元 集团 有 限 公司 
Miter ae Se A BR ZS a] 
新 华电 器 集团 有 限 公司 
常安 集团 有 限 公 司 


浙江 纪元 高 压 电 器 开关 有 限 公 司 


华 通 机 电 集团 有 限 公司 
浙江 电器 开关 有 限 公司 
森 泰 电器 有 限 公司 

合肥 高 压 开关 有 限 公司 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 


厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 


福州 天 宇 电 气 股份 有 限 公 司 
远东 电器 集团 有 限 公司 
河南 四 通电 力 设备 有 限 公司 
河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 
湖南 开关 厂 


湖南 省 长 高 高 压 开关 集团 股份 有 限 公司 


广东 省 顺德 开关 厂 有 限 公 司 
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年 末 资 产 
总 计 
(万 元 ) 


ER MAN 


工业 工业 销售 工业 
总 产值 产值 增加 值 
《万 元 ) 《万 元 ) 《万 元 


) 
37 585 38 238 209 
5 865 5 865 -3 382 
4 826 4 826 1 427 
3 364 4 047 - 66 
1 970 1 940 788 
21 560 21 560 1 442 
5 633 794| 5 459 484, 1 548 491 
2 649 539| 2555112) 599 933 
128 811 23 317 
100 286 23 401 
640 331 164 531 
222 968 64 534 
221 477 58 041 
166 101 4 453 
335 119 83 854 
740 019| 177 803 
2445 613, 798 354 
197 368 94 562 
25 011 3 304 
9 800 1 256 
31 725 13 799 
12 907 4 851 
14 990 7 639 
13 150 6517 
13 854 2 472 
14 236 8 895 
75 011 13 643 
103 743 29 706 
78 176 26 430 
15 019 24 888 
76 227 31 775 
138 596 38 982 
50 938 9 653 
29 596 6 013 
25 614 6 260 
18 887 4 605 
33 507 12 346 
40 322 11 572 
29 584 7 922 
8 236 1 167 
68 531 20 315 
41 759 4 319 
53 009 18 364 
5 500 1 113 
267 839| 111 698 
99 277 35 965 
56 997 8 707 
34 524 2 994 
31 228 11 372 
46 382 12 052 
21 170 6 111 
28 150 13 312 
22 618 6 110 


流动 资产 
合计 
(万 元 ) 


20 987 
12 619 
3 231 
1 647 
978 
2 512 
3 920 213 
1 991 178 
183 739 
104 006 
244 353 
70 278 
56 517 
117 661 
352 539 
862 086 
1 613 595 
139 036 
55 618 
6 924 
24 789 
11 931 
14 214 
13 281 
46 023 
11 988 
29 753 
63 034 
28 776 
10 080 
42 585 
43 931 
25 204 
21 056 
32 840 
9 888 
19 332 
23 831 
21 403 
6 822 
39 482 
10 328 
11 347 
7 441 
159 784 
65 747 
53 942 
5 889 
25 010 
22 225 
33 167 
12 684 
25 138 


33 797 
18 701 
3 936 
2 100 
1 671 
7 389 
5 448 312 
2 775 230 
204 702 
146 273 
415 959 
97 414 
85 139 
160 663 
454 S11 
1 210 570 
2 264 470 
143 869 
81 458 
8 952 
29 443 
21 880 
20 778 
15 526 
52 628 
15 116 
37 382 
82 426 
38 830 
18 197 
71 586 
93 119 
32 213 
31 722 
46 327 
28 671 
34 289 
33 155 
34 801 
12 980 
60 293 
16 185 
17 558 
37 428 
171 335 
67 559 
69 648 
13 884 
50 684 
27 638 
52 976 
23 166 
32 277 


22 509 
12 659 
2 562 
1517 
282 
5 490 
3 406 062 
1 854 994 
84 868 
92 054 
243 337 
38 111 
31 545 
123 955 
317 855 
923 269 
1 303 700 
58 513 
73 367 
7 900 
7 965 
12 215 
16 263 
4 741 
78 417 
11 205 
22 013 
38 851 
19 552 
12 864 
37 862 
32 481 
18 917 
20 759 
40 816 
15 398 
14 783 
13 805 
17 058 
7 011 
32 600 
7 060 
7 081 
226 
104 310 
36 954 
39 291 
5 035 
21 050 
13 272 
33 535 
11 158 
24 936 


















































































































2 511 619 
208 399 
28 971 
9 719 
32 122 
16 213 
13 823 
13 388 
13 733 
14 193 
76 021 
103 743 
78 114 
15 019 
79 922 
141 366 
54 573 




































































































































































































( 续 ) 


流动 负债 
合计 
(万 元 ) 


21 910 
12 659 
2 350 

1 133 
278 

5 490 

3 198 001 
1 750 420 
83 727 
86 054 
211 280 
37 958 
31 545 
122 801 
300 279 
876 777 
1 207 856 
58 513 
72 518 
7 900 

7 965 
12 215 
15 409 
3 741 
58 022 
11 205 
22 013 
37 893 
18 732 
9 783 
37 789 
27 288 
18 917 
18 374 
40 816 
15 398 
14 783 
13 805 
17 058 
7 O11 
30 304 
7 060 

7 081 
19 

104 310 
36 954 
39 274 
5 035 
10 300 
7 763 
31 829 
8 687 
24 538 


(2) 









工业 | 工业 销售 | 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 


























































































































































































企业 名 称 总 产值 产值 增加 值 合计 
(万 元 ) (H) 《万 元 ) (万 元 ) 
广东 珠江 开关 有 限 公司 26 958 11 410 7 437 
广州 白云 电器 设备 股份 有 限 公司 63 620 116 994 77 695 
中 山 市 明 阳 电器 有 限 公司 37 060 32 322 25 589 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 28 145 17 131 8 546 
海南 威 特 电 气 集 团 有 限 公 司 20 980 12 871 6 105 
重庆 博 森 电气 (集团 ) 有 限 公司 4 530 21 355 7 861 
四 川 汇源 电气 有 限 公 司 75 610 44 115 25 115 
四 川 川 开 实 业 发 展 有 限 公 司 150 220 102 132 61 221 
四 川 电器 有 限 责任 公司 35 860 29 753 8 783 
振 华 ( 集团) 公司 宇 光 分 公司 16 379 31 999 11 236 
贵州 长 征 电器 股份 有 限 公司 14 801 50 122 15 525 
云南 开关 厂 22 034 34 415 11 599 
西安 电器 开关 厂 4883 12 909 13 678 
天 水 长 城 开关 厂 69 659 61 933 27 315 
天 水 长 城 控制 电器 厂 8 888 17 711 24 788 
天 水 213 机 床 电 器 厂 21 029 22 484 11 955 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 11 476 18 836 3 105 
小 型 企业 (49 个 】 458 759 408 612 239 725 
北京 宏 达 日 新 电机 有 限 公 司 28 045 28 418 17 714 
天 津 市 百 利 天 开 电 器 有 限 公 司 4 917 9 642 3 016 
太原 南 瑞 继 保 电 力 有 限 公司 5 840 7 418 2 462 
TCL 国际 电工 (呼和浩特 ) 有 限 公 司 10 620 3 323 272 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 712 1 035 262 
EFRR 5 723 7 162 4 692 
上 海 电 器 陶瓷 厂 有 限 公司 6 322 5 064 3 788 
上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 15 391 8 908 2 194 
上 海 施 耐 德 配 电 电 器 有 限 公 司 120 324 48 923 28 201 
上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公司 11 371 9 078 1 902 
上 海 斯 易 普 电器 厂 552 354 6 
上 海 电气 自动 化 有 限 公司 1 683 2 947 446 
苏州 机 床 电 器 三 有 限 公司 6 422 6 045 2 938 
苏州 电气 控制 设备 厂 2 723 2 562 1 555 
靖江 市 靖 开 电力 电器 有 限 公 司 1 677 1 171 316 
Top BAB AA wl 30 000 13 326 12 070 
苏州 低压 电器 厂 580 1 845 634 
BIN ee tall Hae 408 618 540 
金华 电力 开关 有 限 公 司 13 364 12 055 6 697 
万 家 电器 集团 有 限 公 司 2 296 30 479 18 455 
浙江 桥架 母线 有 限 公 司 1 342 1 808 1 076 
衢州 电力 发 展 有 限 公司 2 710 5 571 2 571 
衢州 市 申 光电 器 有 限 公 司 1 240 2 211 697 
厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公司 27 896 32 989 11 451 
厦门 ABB 华电 高 压 开 关 有 限 公司 32 925 31 424 18 419 
南昌 芭 达 电力 发 展 有 限 公 司 7 359 15 071 12 429 
LAR BRT IFAS 3772 7 762 7 884 
叶 县 甲 一 工 贸 公司 21 745 3 415 1 236 
湘潭 湘 机 开关 厂 1 945 4 009 3 639 
广州 南方 电力 集团 电器 有 限 公 司 16 009 16 742 13 301 
重庆 泰 高 博 森 电气 有 限 公司 6 194 13 522 10 512 
重庆 新 汇源 高 压 开关 有 限 公 司 2 139 9 548 9 546 
重庆 泰 豪 高 压 电 器 有 限 公 司 859 2 368 1 377 
成 都 市 西南 电器 厂 24 898 3 268 2 102 
贵阳 海滨 供电 设备 有 限 公司 3 515 3 636 2 959 
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企业 名 称 


昆明 开关 三 


昆明 思维 奇 电 器 工 贸 有 限 公司 
酒 钢 (集团 ) 宏 联 自控 有 限 责任 公司 


银川 华 升 电器 开关 有 限 公 司 


宁夏 天 净 元 光电 力 设备 制造 有 限 公 司 


TEIRA RRA RAT 
新 疆 高 压 开关 厂 

新 疆 双 新 电 控 设备 有 限 公司 
FEIT RAAB A 
新 疆 电 控 设 备 有 限 责任 公司 


昌吉 市 昌 开 电器 有 限 责 任 会 司 


新 疆 新 华能 开关 有 限 公 司 


新 疆 新 能 泰 开 电 气 设备 有 限 公 司 


新 疆 电子 设备 厂 

电力 电子 元 器 件 制造 (25 个 ) 
大 型 企业 (1 个 ) 

许 继 集团 有 限 公司 

中 型 企业 (12 个 ) 


天 津 市 百 利 纽 泰克 电气 科技 有 限 公 司 


DIN ICE RB FA RZ 
浙江 杭 申 控股 集团 有 限 公司 


西门 子 (杭州 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 
哈尔滨 九 洲 电 气 股 份 有 限 公司 


吉安 市 木林 霖 电子 有 限 公司 


英 维 思 (青岛 ) 控 制 器 有 限 公司 


佛山 通宝 股份 有 限 公司 
桂林 机 床 电器 有 限 公 司 
成 都 银河 磁体 股份 有 限 公司 
天 水 电气 传动 研究 所 


甘肃 长 虹 光 电子 有 限 责 任 公司 


小 型 企业 (12 个 ) 


北京 京 仪 棒 树 整流 器 有 限 责任 公司 


天 津 市 整流 器 厂 
天 津 神 钢 电 机 有 限 公 司 
上 海 第 三 开关 厂 


上 海 美 高 森 美 半导体 有 限 公 司 


EME TT RAE HE a) 
TORRE ah PR EZ 


泰州 市 前 进 机 电 制 造 有 限 公 司 


宁波 开关 电器 制造 有 限 公 司 
杭州 杭 开 电气 有 限 公司 


浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 
昆明 立 瑞 达 电器 成 套 有 限 公 司 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (26 个 ) 


大 型 企业 (1 个 ) 
正泰 集团 股份 有 限 公 司 
中 型 企业 (6 个) 


北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公司 


上 海 继 电化 有 限 公 司 
无 锡 市 明达 电器 有 限 公司 


江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公司 


益 和 电气 集团 股份 有 限 公 司 
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工业 销售 工业 
产值 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) 


年 末 资 产 | 流动 资产 | FRM 





7 155 
3 949 
8 309 
3 242 
2 147 
1 546 
1 680 
2 739 
9 022 
1 278 
4772 
4 393 
3 193 
1 472 
1 797 548 
1 212 109 
1 212 109 
506 818 
8 181 
6 727 
146 786 
159 300 
13 525 
28 969 
5 136 
25 981 
76 680 
7 870 
29 460 
19 476 
7 697 
78 621 
13 458 
1 745 
4 807 
3 939 
8 287 
137 
5 126 
7 330 
3 230 
17 660 
11 817 
1 085 
689 664 
310 685 
310 685 
233 154 

97 055 
9 716 
12 075 
48 320 
55 035 


5 529 
2 631 
7 340 
1 936 
1715 
850 
1 627 
1 674 
6 936 
918 
4 093 
2 438 
3 079 
521 
1 077 873 
694 233 
694 233 
337 796 
4 321 
3 347 
78 43i 
138 621 
9 673 
21 084 
3 008 
19 678 
39 603 


2 994 
2 553 
6 933 
2 244 
1 815 
527 
1 833 
1 949 
3 212 
918 
3 965 
2417 
2 086 
464 
1 046 883 
693 306 
693 306 
307 129 
5 789 
3 113 
88 650 
97 021 
8 751 
16 339 
2 654 
19 699 
47 503 
5 345 
10 273 
15 237 
3 095 
46 447 
7 413 
2 786 
1 417 

































































557 226 
529 290 


549 438 
488 870 
8 907 
3 550 
98 571 
178 272 
23 859 
20 218 
18 109 
18 569 
61 408 
13 403 
47 940 
12 136 
4 146 
38 252 
3 007 
286 
4 671 
1 570 
4 616 
223 
1 642 
365 
2 602 
8 006 
10 788 
476 
1 154 831 
714 742 
714 742 
298 916 
167 404 
10 218 
7 242 
38 990 
64 183 






























































































































3 349 
216 
5 348 
5 718 
2 533 
8 272 
5 690 
625 
380 187 
133 962 
135 962 
147 141 
55 141 
6 011 
9 559 
31 687 
34 291 


















































-17 
393 575 
252 574 
252 574 
104 408 
55 113 
2 837 
2 522 
11 540 
27 696 








175 228 
197 698 
88 637 
9 000 
6 584 
40 844 
42 182 
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(2) 
流动 负债 


合计 
(万 元 ) 


2 994 

2 447 

6 933 

2 244 

1 815 
527 

1 833 

1 949 

3 212 
918 

3 784 

1 430 

2 086 
196 
996 128 
670 897 
670 897 
289 212 
4 546 

3 113 
88 650 
97 021 
5 896 
13 538 
2 654 
19 699 
37 371 
5 240 
10 273 
12 925 
1 824 
36 020 
7 318 
1114 

1 417 

2 876 

3 349 
216 

5 548 

2 001 

1 613 

4 254 

5 690 
625 
372 837 
135 962 
135 962 
144 091 
55 141 
6 O11 

8 287 
31 687 
33 013 


企业 名 称 总 计 
(万 元 ) 
天 水 市 铁塔 厂 10 879 4 699 10 952 10 452 10 452 
小 型 企业 (19 个 ) 141 173| 36594 145 825 100 544 97 084 
北京 敬业 电工 集团 1 302 20 21 828 5 581 15 714 
北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公 司 1 601 233 1 035 921 291 
北京 北 低 敬业 电工 自动 化 成 套 配 食 有 限 公 司 1 374 11 297 297 119 
北京 星 原 直 泰 电子 技术 有 限 公 司 1 759 750 1 704 1 626 928 
北京 北 低 基 业 达 电气 有 限 公 司 435 55 351 347 327 
早 新 封闭 母线 有 限 责 任 公司 12 078 2 038 11 774 7 352 8 760 
大 连 亿 德 电 资 金具 有 限 责 任 公司 2 745 479 2 292 915 1 033 
上 海 阿 海 丢 电力 自动 化 有 限 公司 16 797 7 979 14 766 12 720 6 983 
上 海 西门 子 高 压 开 关 有 限 公 司 55 398 10 451 55 348 45 881 39 760 
南京 华 洋 电气 有 限 公 司 4 128 401 4 950 2 551 2 005 
南京 开关 厂 有 限 公 司 1 423 162 2 563 1 606 2 371 
苏州 粽 原 电器 制造 有 限 公司 1 284 358 1 287 1 141 897 
仪征 市 电瓷 电器 有 限 责任 公司 6 322 951 3 971 3 182 3 748 
浙江 黄岩 电器 开关 厂 1 312 383 1 283 1 059 680 
浙江 三 辰 电 器 有 限 公司 5 055 3 393 7 848 4 830 4 254 
瑞安 市 万 松 电 子 电器 有 限 责任 公司 2 648 1 007 2 241 1 575 1 357 
鱼 台 华 福 电 器 机 械 制造 有 限 公司 520 181 1 655 841 1 245 
青岛 共 汪 电器 有 限 公 司 18 975 6 344 1 466 994 1 323 
东方 日 立 ( 成 都 ) 电 控 设备 有 限 公司 6 017 1 398 9 166 7 127 5 290 
电线 电缆 制造 (144 个 ) 8 723 687 | 1 835 204 4 808 617| 3065 501| 3 134 064 
大 型 企业 (3 个) 1 989 034| 341 904 1 061 937 673 386 700 179 
宝 胜 集团 有 限 公 司 677 255| 138 122 356 448 197 523 198 832 
远东 控股 集团 有 限 公 司 1 001 657| 126 320 341 489 263 335 280 521 
浙江 万 马 集 园 有限 公司 310 122| 77 462 364 000 212 528 220 826 
中 型 企业 (68 4S) 5 211 541| 1 140 422 2 928 325| 1890917| 1 838 581 
北京 市 电线 电缆 总 厂 8 715 2 157 8 496 5 797 11 674 
天 津 金山 电线 电缆 股份 有 限 公司 38 072 2 290 23 049 19 472 13 303 
唐山 市 华 通 线 缆 制造 有 限 公 司 31 464 11 141 26 200 21 379 15 211 
邢台 市 电缆 有 限 责 任 公司 34 569 8 203 19 589 14 439 12 402 
河北 金 世 纪 电 缆 有 限 公 司 36 515 10 752 12 142 7 354 5 199 
河北 华 盛 电 线 有 限 公 司 40 445 11 849 20 988 11 533 6 403 
宁 晋 县 永 进 电缆 集团 有 限 公司 32 258 10 444 18 464 7 879 7 735 
河北 宝 丰 线 缆 有 限 公司 129 677 36 964 144 126 14 161 75 369 
BR EER ia RAR 279 100| 104 663 132 543 106 253 54 637 
PES BE AS BS 27 056 10 203 23 940 13 470 9 090 
山西 离 石 电缆 有 限 公司 7 934 1 633 12 159 5 079 10 261 
沈阳 电缆 有 限 责任 公司 92 276 2 416 63 655 44 893 54 615 
沈阳 九星 企业 集团 365 982 68 964 56 413 34 427 42 152 
哈尔滨 电缆 厂 9 149 935 51 270 41 544 106 668 
上 海南 洋 电 线 有 限 公司 34 520 11 088 14 514 13 685 7 942 
EFES ARAR 45 866 11 006 46 976 32 831 33 679 
无 锡 电 缆 厂 有 限 公 司 157 235 6 332 51 310 35 183 40 313 
苏州 特 雷 卡 电缆 有 限 公司 17 429| -3949 21 531 12 579 15 517 
常熟 市 电缆 厂 25 462 6 855 11 468 9 124 5 088 
江苏 上 上 电缆 集团 515 932 52 672 128 628 104 680 78 424 
江苏 东 强 股份 有 限 公司 32 430 8 316 16 153 10 966 10 120 
江苏 新 汇源 电气 有 限 公 司 14 042 2 801 4 885 2 815 2 393 
杭州 电缆 有 限 公司 121 126 16 234 98 755 67 477 64 918 
浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公司 134 055 28 347 30 591 20 194 15 283 
杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公 司 83 738 11 589 81 434 60 513 56 365 


杭州 早 川 电线 有 限 公司 








年 林 资 产 


流动 资产 | 年 末 负 债 
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22 971 2 897 14 365 10 805 6 051 


( 续 ) 


流动 负债 
合计 
(万 元 ) 


9 952 
92 785 
13 777 

291 
119 
928 
327 

8 760 

1 032 

6 983 
39 760 

998 

1 944 

897 
3 748 
680 

3 336 

1 357 

1 245 

1 323 

5 280 

2 794 928 
625 028 
196 954 
270 565 
157 509 

1 627 417 

9 462 
13 303 
15 211 
11 743 

3 199 

6 403 

7 640 

7 624 
48 137 

9 090 
10 261 
54 615 
41 672 

101 878 

7 942 
33 501 
40 313 
12 973 

4 393 
78 424 

8 520 

2 393 
52 760 
13 333 
56 365 

6 051 
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企业 名 称 


浙江 万 能 集团 

露 笑 集团 有 限 公 司 
安徽 欣 意 电缆 有 限 公 司 
安徽 天 康 集团 

安徽 电缆 股份 有 限 公司 

安徽 蓝 德 集团 股份 有 限 公司 
安徽 华 菱 电费 集团 有 限 公 司 
安徽 江淮 电缆 集团 有 限 公 司 
安徽 华海 特种 电线 集团 有 限 公 司 
安徽 华星 电缆 集团 有 限 公 司 
冠 城 大 通 股份 有 限 公 司 

福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 
南平 南 线 电缆 有 限 公 司 

南昌 电缆 有 限 责 任 公司 
江西 沙 神 集团 公司 

江西 电缆 有限 责 任 公司 

江西 省 闵 粤 恒 兴 机 电 材 料 有 限 公司 
特 变 电 工 山东 鲁能 泰山 电缆 有 限 公 司 
ROAR A Be al 

a PRES AA Bl 

青岛 华东 电线 电器 有 限 公 司 
青岛 华 光 电缆 有 限 公司 
河南 金 滔 电 线 有 限 公司 

武汉 电缆 集团 有 限 公司 

黄石 安 瑞 辐 照 电缆 有 限 公司 
湖北 永 鼎 红旗 电气 有 限 公 司 
长 沙 电费 附件 有 限 公司 

湖南 湘 能 金杯 电缆 有 限 公司 
衡阳 恒 飞 电缆 有 限 责 任 公司 
广东 电缆 厂 有 限 公 司 

南宁 银 杉 电线 电缆 有 限 责任 公司 
桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 
桂林 飞龙 国际 电线 电缆 有 限 公 司 
重庆 渝 能 泰山 电线 电缆 有 限 责 任 公司 
重庆 鸽 牌 电线 电缆 有 限 公 司 
成 都 普天 电缆 股份 有 限 公司 

特 变 电工 (德阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公司 
四 川 明星 电缆 有 限 公 司 

贵阳 电线 厂 

昆明 电缆 股份 有 限 公司 

兰州 众 邦 电线 电线 集团 有 限 公司 
天 水 铁路 电缆 工厂 
小 型 企业 (73 个 ) 

天 津 市 盛 华 软 线 电缆 有 限 公司 
天 津 昭和 电 材 有 限 公 司 

比 瑞 利 天 津 电 力 电缆 有 限 公 司 
APRN Fe RATA BRA 
乐 星 电缆 ( 天津) 有 限 公 司 
EMTEA 

Fat LL RARER AA RA n] 

保定 市 华北 电力 线材 制造 有 限 公司 
河北 电力 中 兴 线 绕 有 限 责任 公司 
河北 瑞 源 电费 有 限 公 司 
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年 末 资 产 | 流动 资产 | FRA 
总 计 合计 i 
(万 元 ) (万 元 ) 


34 381 20 239 
59 023 33 919 
51 687 35 565 
77 993 43 862 
17 990 9 189 
29 811 10 842 
73 137 56 535 
49 209 19 548 
52 400 12 635 
43 372 18 110 
180 000 123 000 
62 563 40 021 
12 829 9 196 
19 150 10 059 
4 821 1 492 
12 767 6 248 
15 278 3 826 
89 689 50 623 
99 690 44 474 
35 721 12 308 
6 161 4 798 
25 713 7 891 
4 548 3 218 
33 929 22 127 
11 210 6 827 
63 125 60 865 
15 461 2 903 
25 340 13 836 
21 072 15 243 
22 360 17 033 
6 948 3 405 
50 942 27 805 
7 967 2 474 
104 262 90 718 
51 346 42 972 
109 282 67 491 
43 241 22 617 
40 538 16 290 
8 366 4 412 
81:709 58 598 
12 274 7 383 
27 376 17 173 
818 356 595 303 
3 696 3 151 
8 082 8 951 
29 550 27 950 
18 310 10 653 
22 312) 15 206 
5 800 3 760 
20 428 11 470 
8 797 5 278 
17 209 12 346 
14 270 1 643 





44 993 
103 256 


40 149 
103 255 
19 885 
130 767 
23 866 
49 098 
120 078 
131 286 
88 161 
63 080 
160 535 
129 620 
16 754 
28 611 
90 638 
18 405 
23 892 
61 779 
305 358 
49 525 
22 400 
61 300 
34 556 
52 351 
18 902 
54 579 
12 502 
52 090 
28 535 
109 225 
7 T24 
108 016 
59 091 
157 755 
101 369 
27 400 
43 427 
60 750 
12 829 
125 652 
26 668 
4i 660 
1 523 112 
4 269 
7 687 
27 715 
32 579 
42 350 
20 780 
23 415 
21 163 
30 753 
45 408 















































































































































































































































































































( 续 ) 


流动 负债 
合计 
(万 元 ) 


20 239 
33 919 
31 444 
39 699 
8 289 
6 948 
52 160 
19 548 
12 635 
18 110 
115 000 
39 957 
7 009 
9 284 
1 492 
3 798 
3 826 
46 838 
44 410 
9 268 
4 798 
7 404 
3 207 
22 127 
5 497 
60 559 
2 703 
11 936 
12 995 
17 033 
3 400 
25 612 
2 474 
71 951 
34 429 
35 367 
22 617 
16 190 
4 162 
58 598 
T 383 
13 897 
542 483 
2 849 
5 284 
27 950 
10 653 
15 206 
3 660 
8 152 
5 278 
10 346 
1 643 

































































































































































工业 工业 销售 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | Mah ti 
企业 名 称 总 产值 产值 增加 值 i 合计 áj 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 

沧州 会 友 线 缆 集团 有 限 公 司 3 837 
河北 北方 电缆 集团 有 限 公司 48 186 10 466 19 374 
包头 市 满 都 拉 电 缆 厂 5 232 1 545 5 623 
沈阳 电缆 厂 19 875 6 314 136 294 
辽宁 宝林 集团 大 连 金 州 电缆 有 限 公 司 24 789 2 764 7 917 
上 海南 洋 苹 仓 电 绕 有 限 公 司 27 811 3 316 14 690 
Pit | SRG oe BA RA 18 580 4750 21 850 
LR 2 AA PR a) 13 090 1 740 7451 
上 海 阿 尔 卡 特 光 绕 有 限 公司 4 224 -49 11 018 
温州 网 牌 电线 电缆 有 限 公 司 3 532 827 2 293 
建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责 任 公司 19 097 2 925 6 406 
江山 三 星 铜 材 线 缆 有 限 公司 1 450 11 808 
温州 威 尔 认 集 团 有 限 公司 14 802 3 577 13 251 
合肥 星辰 电线 电缆 有 限 公 司 11 062 4 851 3 300 
铜陵 电工 材料 厂 3 338 468 1 675 
绿 宝 电缆 (集团 ) 有 限 公司 48 033 10 038 24 035 
江西 华夏 金属 线 制品 有 限 公司 78 963 15 728 11 332 
江西 闵 电 兴 乐 电缆 有 限 公司 9 147 2 742 2711 
协 讯 电子 有 限 公司 12 800 5 060 3 186 
江西 省 丰硕 电磁 线 有 限 公司 24 617 6 005 9 874 
上 高 县 畅通 线 织 厂 52 299 18 534 7 029 
江西 东方 电缆 有 限 公司 22 014 2 744 9 335 
青岛 悠 进 电 装 有 限 公 司 12 023 3 287 10 211 
青岛 电缆 科技 有 限 责任 公司 35 061 ~691 16 260 
青岛 胶州 电缆 有 限 公 司 23 778 9 370 4 820 
青岛 市 泰 星 电线 有 限 公司 16 260 6 588 3 350 
青岛 金 州 电 缆 有 限 公司 26 376 9 871 

即墨 市 电力 实业 总 公司 21 204 5 948 

郑州 市 第 二 电缆 厂 23 795 541 

郑州 裕 华 电线 电缆 有 限 公司 22 682 7 424 

河南 嵩 声 电缆 有 限 公 司 24 967 7 066 

河南 通达 电缆 有 有 痕 公司 26 043 7 372 

丹江口 市 汉 丹 电线 电缆 有 限 公 司 316 75 

湘潭 市 电线 电缆 有 限 公司 10 136 570 

佛山 市 中 宝 电 缆 厂 15 904 390 

广州 岭南 电缆 有 限 公司 11 228 1 765 

桂林 祥 龙 电线 电缆 有 限 责 任 公司 48 402 14 976 

海南 威 竺 电气 集团 有 限 公司 海口 电缆 分 公司 8 508 6 811 


重庆 市 涪陵 宇 达 工 业 有 限 责 任 公司 
重庆 市 党 陵 长 江 博 华电 缆 有 限 公司 
DABS + RATA RAR 

成 都 市 成 塑 线 线 有 限 公 司 

成 都 多 成 鹏 实业 有 限 公 司 

四 川 成 塑 电缆 有 限 公 司 

四 川 省 新 都 美 河 线 缆 厂 

四 川 旋 东 电缆 有 限 公司 

四 川 川 东 电 绕 有 限 责任 公司 

成 都 西南 电工 有 限 公司 
贵州 电力 线路 器 材 厂 

贵阳 汉 河 电线 有 限 公 司 
贵州 塑 力 线 缆 有 限 公 司 

贵州 新 曙光 电费 有 限 公 司 

云南 红河 瑞 捷 电工 有 限 公司 






840 
330 
33 756 
25 677 
25 743 
31 655 
34 905 
78 750 
33 234 
25 404 
39 372 
15 268 
29 122 
4 148 
3 476 


184 
-375 
8 296 
5 526 
11 270 
10 549 
13 524 
29 426 
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企业 名 称 


昆明 电线 三 一 分 厂 

甘肃 诚信 电线 电缆 有 限 责 任 公司 
天 水 市 万 维 电缆 材料 有 限 公 司 
兰州 电线 总 厂 

TK Fe He AGA PR BE ZS H] 
宁夏 隆 达 电缆 有 限 公司 

宁夏 硕 邦 电线 电缆 有 限 公司 
宁夏 东风 电缆 厂 

新 吐 百 商 电 线 电缆 有 限 公 司 

新 疆 五 元 实业 发 展 中 心 
光纤 光缆 制造 (7 个 ) 

中 型 企业 (2 个 ) 

河南 许昌 阳光 光电 线 缆 有 限 公司 
四 川 汇源 光 通 信 股 份 有 限 公司 
小 型 企业 (5 个 ) 

RABAR RICA RA wl 

上 海 申 贝 光 通 信 器 材 有 限 公 司 
扶 沟 县 云 都 铜 业 有 限 公 司 
三 星 ( 海 南 ) 光 通信 技术 有 限 公 司 
四 川 汇 源 电力 光线 有 限 公 司 
特种 陶瓷 制品 制造 (9 个 ) 

中 型 企业 (5 个 ) 

NGK 唐山 电瓷 有 限 公 司 
AEH A PR 

抚顺 华泰 电瓷 电气 制造 有 限 公 司 
河南 省 长 新 工 贸 有 限 公司 
湖南 醴陵 火炬 电 次 电器 有 限 公司 
小 型 企业 (4 个 ) 

萍乡 市 电 沉 制造 有 限 公 司 

萍乡 市 第 二 高 压 电瓷 厂 


个 旧 市 高 压 电 次 电器 有 限 责任 公司 


铜川 电瓷 有 限 责 任 公司 
石 显 及 风 素 制品 制造 (35 个 ) 
大 型 企业 (4 个 ) 

河南 省 西 峡 县 保护 材料 集团 
西 峡 县 龙 成 集团 

西 峡 县 通 字 保护 材料 有 限 公司 
兰州 炭素 集团 有 限 责 任 会 司 
中 型 企业 (15 个 ) 

费 州 市 全 通 火 素 有 限 公 司 
山西 晋 达 碳 素 股份 有 限 公 司 
山西 丹 源 碳 素 股份 有 限 公司 
山西 关 铝 炭素 有 限 责任 公司 
内 蒙古 霍 宁 碳 素 有 限 责任 公司 
MARR A RAR 
哈尔滨 电 碳 厂 

浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公 司 
青岛 高 而 富 石 墨 有 限 公司 
TAS TH RRR 

博爱 县 永 裕 碳 素 制 品 有 限 公司 
沁 阳 市 炭素 有 限 公司 

沁 阳 市 黄河 碳 素 有 限 责任 公司 
河南 飞 孟 金刚 石 工业 有 限 公司 
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2 504 
12 436 
2 066 

2 591 

4 539 

4 233 
799 

1 323 
13 528 
8 659 
342 684 
215 746 
66 715 
149 031 
126 938 
10 764 
919 

45 216 
25 739 
44 300 
132 130 
111 225 
28 815 
29 378 
16 757 
24 338 
11 937 
20 905 
8 085 

9 096 

1 375 

2 349 

1 218 238 
589 971 
201 121 
309 063 
44 114 
35 673 
410 193 
22 000 
25 386 
13 337 
21 307 
22 190 
14 526 
5 675 
37 021 
15 595 
38 388 
22 805 
57 605 
38 315 
58 632 


工业 ”| 工业 销售 工业 
总 产值 产值 增加 值 
(万 元 ) | 《万 元 ) (7730) 


227 
-1112 
339 
399 
364 
182 
289 

18 

4 275 
1 457 
102 997 
58 493 
6 194 
52 299 
44 504 
1 827 
263 

17 718 
2 247 
22 449 
41 889 
34 976 
6 774 
9 144 
5 293 
11 238 
2 527 
6 913 
2 546 
2 910 
146 
1311 


. 419 497 


203 546 
70 867 
105 555 
14 608 
12 516 
142 614 
6 084 

7 118 

3 633 

3 170 
15 056 
4951 

1 157 
11 467 
3 741 

9 529 

8 238 
23 301 
12 743 
25 791 





1 441 
7 726 
1 783 
3 448 
4 697 

5 509 
1 560 
1 356 
13 104 
4141 
206 563 
139 112 
63 266 
75 846 
67 451 
10 112 
518 

5 988 
34 468 
16 365 
169 897 
162 671 
32 452 
61 642 
40 210 
8 000 
20 367 
7 226 

2 912 
1 360 
876 

2 078 

1 006 877 
576 979 
170 713 
211 314 
43 637 
151 315 
329 788 
5 907 
39 672 
14 842 
32 265 
37 898 
21 737 
32 828 
59 369 
6 450 

6 186 
5 985 
21 924 
9 369 

9 300 


年 末 资 产 | 流动 资产 
总 计 合计 
《万 元 ) (万 元 ) 


1 366 

6 863 

1 $79 

1 123 

2 400 

4 231 
800 
937 

8 568 

3 256 
134 305 
97 429 
39 547 
57 882 
36 876 
7 299 
429 

4 815 
11 883 
12 450 
98 600 
94 510 
18 742 
27 477 
30 331 
3 610 
14 350 
4091 

1 243 

1 038 
812 
998 
489 437 
298 508 
112 913 
105 522 
23 592 
56 481 
144 988 
3 470 
24 633 
8 333 

7 468 
10 950 
7 570 
16 578 
25 231 
1 295 

3 966 

4 462 

8 432 

6 200 

4 375 


( 续 ) 


FRA | 流动 负债 


总 计 
(万 元 ) 


801 


5 536 
921 

1 396 

4 458 

3 577 
427 
799 

9 270 

2 152 
91 011 
73 015 
31 341 
41 674 
17 996 
4 634 
219 

3 501 

3 349 

6 293 
111 275 
107 796 
12 172 
56 524 
22 163 
1 400 
15 537 
3 479 

1 144 
576 
607 

1 152 
563 746 
309 889 
80 792 
109 845 
24 561 
94 691 
216 269 
5 645 
23 722 
9 686 
22 065 
25 821 
20 232 
29 818 
35 713 
1 860 
3019 

2 569 
17 034 
2 082 

3 988 





合计 
(万 元 ) 


799 

5 536 
893 
772 

4 458 

3 577 
427 
799 

9 270 

2 152 
90 796 
72 800 
31 341 
41 459 
17 996 
4 634 
219 

3 501 

3 349 
6 293 
109 811 
106 332 
12 172 
55 477 
21 995 
1 150 
15 537 
3 479 

1 144 
576 
607 

1 152 
508 075 
304 739 
79 147 
109 845 
24 561 
91 186 
170 965 
5 645 
22 322 
8 686 
19 845 
23 753 
9 364 
23 315 
21 476 
1 860 

2 682 

2 569 
17 034 
2 082 

3 988 


企业 名 称 


平 果 县 强 强 碳 素 制品 有 限 责任 公司 
小 型 企业 (16 个 ) 

SEK TT ARK Hill ah PR 
山西 介 休 巨 源 谈 素 有 限 公司 
润 鸣 新 素材 ( 通辽) 有限 公司 

兴 和 县 碳 素 集团 公司 

兴 和 县 天 和 碳化 有 限 责 任 公 司 
上 海 摩根 碳 制 卓 有 限 公 司 

上 海 摩根 耐 特 电 碳 有 限 公司 

平 度 市 华东 石墨 加 工厂 

荣 阳 市 方圆 炭素 有 限 公 司 
平顶山 市 申 楼 碳 素 厂 

河南 省 博爱 县 恒 裕 碳 素 制 品 有 限 公司 
平 果 新 达 实 业 有 限 公司 

贵阳 白云 荣华 实业 开发 公司 
贵州 遵义 金山 刚玉 有 限 公 司 
兰州 阳光 炭素 厂 

甘肃 永 靖 连 海 炭 素 有 限 责任 公司 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 (24 个 ) 
大 型 企业 (1 个) 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 

中 型 企业 (11 个 ) 

中 国 兵 器 工业 第 五 二 研究 所 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公 司 

上 海 焊 接 器 材 有 限 公司 

上 海 斯 米 克 和 焊 材 有 限 公司 
泰州 宇宙 焊接 材料 有 限 公 司 
江苏 金秋 人 竹 门 业 有 限 公司 

浙江 天 喜 实 业 集 团 有 限 公司 
青岛 金华 加 工厂 
青岛 征 和 工业 有 限 公司 

四 川 太 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公司 


酒 钢 集 团 兰州 长 虹 焊 接 材 料 有 限 责任 公司 


小 型 企业 (了 2 个) 

天 津 金 燕 焊接 材料 有 限 公司 

天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公司 

Pe TBM EAT 

上 海中 钢 焊 材 有 限 公 司 

姜 堰 市 船舶 策 装 件 有 限 公司 

江苏 扬 远 船舶 设备 铸造 有 限 公司 
杭州 电焊 条 有 限 公司 
厦门 鉴 光 实业 总 公司 

青岛 伟 隆 五 金 机 械 有 限 公司 

天 津 大 桥 银川 电焊 条 有 限 公司 

新 疆 天 山 焊接 材料 有 限 责 任 公司 
新 疆 南 湖 实业 (和 集团) 有 限 责 任 公司 
绝缘 制品 制造 (14 个 ) 

中 型 企业 (8 个 ) 

哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公司 
苏州 电 次 三 有 限 公司 
泰州 浩 普 投资 有 限 公 司 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 
山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 


年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 
总 计 合计 总 计 
(万 元 ) (HI) 〈 万 元 ) 


26 056 
100 111 
2 520 
6 147 
5 999 
5 657 
2 645 
9 921 
6 736 
7 960 
3 998 
23 377 
3 732 
5 386 
537 
3 530 
2 343 
9 623 
419 343 
58 064 
58 064 
282 706 
43 329 












18 066 
215 758 


17 411 
218 074 
22 396 
7 336 
9 560 
8 479 
9 173 
8 654 
6 810 
14 790 
27 270 
42 208 
41 981 
3 698 
3 327 
6 176 
1 586 
4 630 
500 715 
115 636 
115 636 
275 634 
6 091 
64 550 
17 845 
27 126 
21 808 
7 217 
22 945 
28 992 
15 247 
56 748 
7 065 
109 445 
14 228 
20 326 
27 084 
1 456 
5 307 
3 142 
5 740 
2 782 
12 230 
10 012 
6 671 
467 
277 496 
264 214 
5 386 
13 801 
39 973 
31 534 
23 728 












































































































318 776 
302 021 
7 575 
18 481 
69 701 
81 496 
24 990 



























(2) 
流动 负债 


合计 
(万 元 ) 


6 344 
32 371 
330 

3 398 
2 248 
2 700 


2 610 
1 248 
2 900 

657 
3 041 
623 
4 349 
382 
525 
1 896 
5 464 
219 814 
47 541 
47 541 
138 682 
24 817 
34 440 
13 430 
6 352 
7 687 
4 799 
8 674 
6 069 
2 203 
22 256 
7 955 
33 591 
1 638 
6 754 
280 
1 924 
1051 
2 265 
3 482 
523 
605 
4 155 
735 
10 180 

164 250 

151 958 
6 202 
12 507 

25 104 
33 464 
13 546 
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企业 名 称 


青岛 海 润 电子 有 限 公司 

桂林 电器 科学 研究 所 

四 川 东 材 企业 集团 有 限 公司 
小 型 企业 (6 个) 

北京 北 益 电工 绝缘 制品 有 限 公司 
上 海 绝 缘 材 料 厂 

上 海 电 机 玻璃 纤维 三 

上 海 电机 玻璃 厂 关 港 分 厂 
东海 绝缘 材料 有 限 公 司 

新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 
电池 制造 {29 个) 
大 型 企业 (3 个 ) 

风帆 股份 有 限 公司 
哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公 司 
河南 环宇 集团 有 限 公司 

中 型 企业 (16 个 ) 

保定 天 威 英利 新 能 源 有 限 公司 
风 帆 股份 有 限 公 司 清 苑 分 公司 
山西 光宇 电源 有 限 公 司 

内 蒙古 洛克 高 科技 股份 有 限 公司 
沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公 司 
沈阳 松下 著 电 池 有 限 公司 

上 海 西 因 迪 蓄电池 有 限 公司 
浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公 司 
浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 
安徽 迅 启 蓄电池 有 限 公 司 
江西 赛 维 LDK 太阳 能 高 科技 有 限 公 司 . 
河南 屹 峰 电源 有 限 公 司 

广西 梧州 新 华电 池 股 份 有 限 公 司 
广西 天 执 蓄 电池 有 限 责任 公司 
重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公 司 
成 都 川西 鞭 电 池 集 团 有 限 公 司 
小 型 企业 (10 个) 

北京 世 华 创新 科技 有 限 公 司 
REBAR SB ABR a] 
AGRE HARE SS PE BER BR ZS 
风帆 股份 有 限 公司 有 色 金 属 分 公司 
阳光 硅谷 电子 科 有 限 公 司 

南昌 东 劲 实业 有 限 公 司 

江西 省 华 辉 电源 科技 有 限 公司 
江西 真 龙 电源 科技 有 限 公 司 
抚州 市 恒 力 电池 科技 有 限 公司 
万 年 县 振 龙 电源 有 限 公 司 
其 他 电工 器 材 制造 (7 个 ) 
中 型 企业 (4 4) 
TRE BAA RZ a] 

杭州 河 合 电 器 股份 有 限 公 司 

中 日 电热 (厦门 ) 有 限 公 司 

天 水 长 城 电工 器 材 厂 
小 型 企业 (3 个 ) 

北京 远东 瑞 特 防 雷 科技 有 限 公司 
青岛 韩 明星 电子 有 限 公 司 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 
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27 894 
30 113 
91 785 
13 282 
2 401 
4 958 
2 735 
372 
995 

1 821 


1 266 548 


391 916 
175 918 
111 500 
104 498 
682 495 
207 338 
52 257 
5 522 

9 854 
25 575 
57 832 
16 862 
21 412 
51 601 
17 611 
95 417 
54 281 
25 357 
10 477 
10 696 
20 403 
192 137 
309 

13 352 
30 238 
52 137 
32 727 
12 719 
13 742 
9 452 
12 421 
15 040 
190 630 
156 551 
79 942 
41 099 
30 627 
4 883 
34 079 
33 

10 212 
23 834 


工业 工业 销售 工业 
总 产值 产值 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 


10 055 
5 446 
35 846 
2 675 
292 
598 
540 
433 
269 
343 
351 048 
120 857 
39 564 
45 588 
35 705 
192 086 
42 759 
10 196 
3 031 
3 101 
6 558 
17 136 
872 

5 866 
11 729 
5 305 
47 144 
20 531 
4 150 
10 147 
812 

2 749 
38 104 
-290 
5 210 
963 

11 627 
2 922 
4 472 
3 803 
1 649 
3111 
4 637 
39 035 
31 188 
4 224 
17 949 
7 388 
1 627 
7 847 
3 

3 506 
4 337 





年 末 资 产 | M3 
总 计 合计 
(万 元 ) (万 元 ) 


13 362 
20 263 
66 154 
16 755 
3 051 

4 341 

3 576 
494 

1 360 

3 934 

1 322 578 
496 317 
175 300 
148 744 
172 273 
721 588 
222 787 
16 913 
5 308 
19 031 
19 113 
35 501 
34 124 
25 039 
53 268 
11 340 
225 551 
11 735 
15 173 
5 804 
11 852 
9 050 
104 674 
25 087 
11 114 
3 486 
10 49] 
32 983 





( 续 ) 


动 资 产 | 年 未 负债 | 流动 负债 


11 608 
13 531 
32 483 
12 493 
2 608 

3 094 

1 997 
345 

1 077 

3 372 
808 908 
312 206 
99 469 
111 709 
101 028 
439 024 
160 025 
4 699 

3 447 

6 007 
14 531 
14 787 
10 885 
17 191 
37 748 
4 213 
132 057 
7 169 
7 379 

5 564 

6 757 

6 566 
57 678 
475 

7 372 
752 

9 065 
26 731 
2 183 

1 652 

3 003 

5 226 

1 219 
72 096 





10 434 
15 499 
48 414 
13 383 
1 255 
7 130 
1 940 
229 

1 104 
1 724 
717 897 
282 207 
96 640 
86 627 
98 940 
380 980 
117 863 
2 900 
3 705 
12 143 
11 066 
14 911 
14 986 
8 645 
42 144 
5 268 
114 276 
3 811 
12 038 
3 461 
8 420 
5 342 
54 711 
21 843 
2 036 
1 300 
8 098 
8 416 
2 062 
1 085 
2517 
6 339 
1 O15 
73 443 
56 572 
12 701 
20 219 
10 610 
13 042 
16 871 
36 

208 

16 627 





合计 
(万 元 ) 


9 217 
15 014 
36 904 
12 292 

1 255 

6 243 

1 839 

127 

1 104 

1 724 

567 387 
238 883 
90 816 
76 627 
71 440 
274 995 
56 577 

2 900 

2 705 
12 143 
11 050 
14 911 

1 616 

8 645 
41 806 

3 393 
86 754 

3 811 
12 038 

2 944 

8 420 

5 282 
53 509 
21 843 

2 036 

1 285 

8 098 

8 416 

1 762 

1 085 

2517 

6 339 

128 
55 920 
51 704 
10 351 
20 209 

10 610 
10 535 

4 216 

36 
208 
3 972 
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电工 电器 工业 行业 (753 个 ) 
锅炉 及 辅助 设备 制造 {47 个 ) 
大 型 企业 {12 个 ) 

北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 
上 海 锅炉 三 有 限 公 司 

东方 锅炉 ( 集团) 股份 公司 

江苏 太 寡 锅炉 股份 有 限 公司 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 

哈 汽 轮机 三 有 限 责任 公司 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 

泰山 集团 股份 有 限 公司 

武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 

江西 锅炉 化 工 石油 机 械 联 合 有 限 责 任 公司 
四 川 锅炉 厂 

太原 锅炉 集团 有 限 公 司 
中 型 企业 (18 个 ) 

戴 蒙 德 电力 机 械 ( 湖 北 ) 有 限 公 司 
自贡 东方 锅炉 工业 集团 有 限 公司 
湖州 炜 业 锅炉 容器 制造 有 限 公 司 
安徽 金 易 锅炉 股份 有 限 公司 

唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公司 

湘潭 锅炉 有 限 责 任 公 司 

青岛 硅 原 环境 设备 有 限 公 司 

南通 万 达 锅 炉 有 限 公司 

上 海 四 方 锅炉 厂 

盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 

德尔 塔 动力 设备 (中 国 ) 有 限 公 司 
国营 四 七 一 厂 

长 沙锅 炉 厂 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 

兰州 锅炉 厂 

北京 锅炉 厂 

新 疆 东 风 锅 炉 制造 安装 有 限 责 任 公司 
广州 市 锅炉 工业 公司 
小 型 企业 (17 个 ) 

上 海 克 莱 德 贝尔 格 曼 机 械 有 限 公司 
三 河 巨 阳 节 能 设备 有 限 公 司 
青岛 茂 源 锅炉 有 限 公司 

盐城 丰 东 热处理 有 限 公司 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 
山西 老 万 生态 炉 业 股份 有 限 公司 
兰州 星海 工 贸 有 限 公 司 

温州 锅炉 三 有 限 责 任 公司 
宁夏 三 新 技术 股份 有 限 公司 
兰州 兰 通 压 力 容器 制造 有 限 责 任 公司 
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176 474 
198 259 
233 012 
99 403 
558 827 
543 657 
178 611 
262 240 
249 608 
243 558 
123 480 
148 949 
91 446 
70 056 
37 351 
108 697 
185 951 
325 377 
121 185 
85 529 
165 369 
130 550 
146 203 
106 791 
118 739 
39 974 
76 576 
62 842 
57 885 
24 461 
52 513 
33 473 
16 087 
一 4 493 
128 $44 
745 441 
475 867 
271 429 
481 133 
158 720 
208 281 
184 500 
92 798 
96 434 
7 012 
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114.59 
105.92 
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12 
13 
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企业 名 称 







昆明 锅炉 有 限 责任 公司 
新 疆 西 电 昌 峰 锅炉 有 限 责 任 公 司 
宁夏 核 工业 二 一 七 锅炉 厂 
大 连 锅炉 厂 

重庆 海 太 锅炉 制造 有 限 公司 
云南 省 保山 锅炉 厂 

西安 锅炉 总 厂 
汽轮机 及 辅 机 制造 (13 个 ) 
大 型 企业 (5 个 ) 

东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公司 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公 司 

上 海 汽轮机 有 限 公 司 

东方 电气 集团 东 汽 投资 发 展 有 限 公 司 
中 型 企业 (5 个 】 

无 锡 透 平 叶 片 有 限 公 司 

上 海 动力 设备 有 限 公 司 

德阳 东 汽 电站 机 械 制造 有 限 公司 
德阳 东 汽 铸造 有 限 公 司 

中 州 汽轮机 厂 
小 型 企业 (3 个) 

青岛 捷 能 汽轮机 高 新 技术 有 限 责 任 公司 
青岛 华 旗 电站 设备 有 限 公 司 

上 海 益 达 机 械 厂 
水 轮机 及 辅 机 制造 (6 个 ) 

中 型 企业 (4 个 ) 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 

浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公司 
乐清 机 械 厂 

上 海 福 伊 特 西门 子 水 电 设备 有 限 公 司 
小 型 企业 (2 个 ) 

政和 七 星 水 轮机 有 限 公 司 

邵阳 恒 远 资 江水 电 设备 有 限 公司 
金属 切割 及 焊接 设备 制造 (8 个) 
中 型 企业 (2 个) 

唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 

南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 
小 型 企业 (6 个 ) 

上 海 梅 达 焊 接 设备 有 限 公司 

北京 佛 克 斯 激光 设备 有 限 公司 

个 旧 市 电焊 机 三 

云南 巨 锋 电焊 机 有 限 公 司 

温州 电焊 设备 总 三 

上 海 电焊 机 厂 
烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 (6 个 ) 

中 型 企业 (1 个) 

唐山 费 东 石油 机 械 有 限 责任 公司 
小 型 企业 (5 个 ) 
宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 
天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公 司 
上 海 实验 电炉 厂 
湘潭 湘 机 电炉 厂 
天 津 市 高 频 设备 厂 
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( 续 ) 


工业 y L 
ama | 总 资产 | 资本 保值 | e e | 流动 资产 hee, |e a 
"| 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 i 
指数 生产 率 | 销售 率 
ay | OR) | (%) | (%) | OD by 






























































































































0. 87 15 309| 87.00 
1.30 38 123 | 104.32 
0.27 9 559| 88.64 
0. 54 -22 607| 86.32 
1.04 34 713 | 92.16 
0.10 29 169 100.72 
0, 34 4 659| 83.75 
0.81 346 618 99.74 
0.74 364 622| 99.82 
0.61 466 185| 100. 00 
0.78 385 510; 99.99 
1.12 313 297 | 98.68 
0. 63 367 316 | 100. 00 
1.40 203 689 | 100. 00 
1.55 248 940 | 99.15 
2.02 418 053 | 96.83 
1.41 407 318 | 100.00 
2.16 112 805 | 100. 00 
2.32 117 717 | 100. 00 
1.26 84 414| 94.18 
3.04 383 425 | 100.00 
2. 88 720 909 | 100.00 
5.00 248 154; 100.00 
1.49 132 070 | 100.00 
0.73 45 351| 98.69 
0.72 47 546| 98.62 
0. 63 39 248 | 99.98 
0.61 86 330| 94.76 
1.45 63 709; 91.71 
0. 80 28 335| 100. 00 
0.75 24 437 | 100. 32 
3.29 35 958 | 107.47 
0.55 19 607| 98.01 
1.66 337 181 | 93.01 
1.85 466 067 | 91.94 
1.69 772 491| 87.01 
3.25 82 681 | 120. 33 
0.71 36 549 | 109.26 
1.67 108 598 | 98.94 
0.69 107 500 | 90.93 
1.95 14 800} 89.00 
1.75 19 941 | 128.30 
0.10 10 229| 97.44 
0.21 13 777 
1.70 63 167 | 99.07 
2.51 101 835 | 100. 00 
2.51 101 835 | 100. 00 
0.83 24 257 | 96.31 
0.88 65 598| 89,92 
0. 88 26 670 | 103.52 
1.77 -9 091 | 124.81 
1. 16 085 | 95.53 
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企业 名 称 


















发 电机 及 发 电机 组 制造 (44 个 ) 
大 型 企业 (7 个 ) 

东方 电机 股份 有 限 公司 

哈 尔 洲 电机 厂 有 限 责任 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

江西 泰 豪 科 技 股份 有 限 公司 
四 川 东风 电机 三 有 限 公司 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 
兰州 电机 有 限 责任 公司 

中 型 企业 (20 个 ) 

上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 

青岛 华 腾 电力 设备 有 限 公 司 

福建 闽 东 本 田 发 电机 组 有 限 公 司 
兰州 长 信 电 力 设备 有 限 责任 公司 

天 津 阿 尔 斯 通 水 电 设 备 有 限 公司 
胶州 市 欧 堡 工业 (青岛 ) 有 限 公司 

浙江 富 春 江水 电 设 备 有 限 公司 

青岛 四 洲 电 力 设备 有 限 公司 

福州 龙腾 伟业 机 电 有 限 公司 
BEIA PR BETES 

[i As AH HLA PRS a] 

BN Ac A EA PR ZS 
福建 南平 南 电 水 电 设 备 制造 有 限 公 司 
东方 电机 厂 

湖南 金龙 电机 有 限 公司 

天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公 司 

通用 电器 亚洲 水 电 设备 有 限 公 司 

浙江 临海 电机 有 限 公 司 
南宁 发 电 设备 总 厂 
小 型 企业 (17 个 ) 

新 疆 金 风 科 技 股份 有 限 公 司 

四 川 东方 电气 自动 控制 工程 有 限 公司 
青岛 松 灵 电 力 环保 设备 有 限 公 司 

上 海马 拉 松 ' 革新 电气 有 限 公 司 
云南 省 玉溪 水 力 发 电 设备 有 限 责 任 公 司 
福州 港 发 机 电工 业 有 限 公 司 

宁夏 天 净 电 力 设备 有 限 公司 

新 疆 新 能 源 股份 有 限 公司 

上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公 司 

天 津 市 天 发 柴油 发 电 设备 制造 有 限 公 司 
浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公 司 

宁夏 银 光 钢 构 件 制造 有 限 公 司 

天 津 天 发 永亮 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
天 津 天 发 美 联 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
湖北 同 发 机 电 有 限 公司 

湖南 汉 龙 水 电 设备 有 限 公司 

天 津 发 电 设备 总 厂 
电动 机 制造 业 (73 个 ) 
大 型 企业 (8 个) 

上 海 电 气 集 团 上 海 电 机 三 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
南阳 防爆 集团 有 限 公 司 










总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(%) | (%) (% ) (次 ) 


176 701 
149 940 
194 315 
197 773 
160 752 
129 281 
93 845 
132 907 
52 329 
188 696 
825 256 
403 526 
514 832 
223 041 
329 809 
274 473 
154 964 
169 628 
72 078 
121 424 
65 717 
52 585 
70 000 
64 262 
46 550 
14 677 
81 857 
156 574 
58 923 
26 753 
357 682 
355 034 
051 364 
731 984 
420 186 
153 592 
146 453 
77 209 
159 682 
127 902 
51 449 
54 886 
139 098 
36 596 
111 689 
46 669 
56 190 
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140 137 
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企业 名 称 


西安 西 玛 电 机 (集团 ) 有 限 公 司 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 

浙江 防爆 电机 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 
沈阳 电机 上 股份 有 限 公司 


中 型 企业 (41 个) 


上 海 ABB 电机 有 限 公司 
艾默生 (中 国 ) 电 机 有 限 公司 
三 蒜 电 机 大 连 机 器 有 限 公 司 
大 连天 元 电机 有 限 公司 

江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 
六 安江 淮 电机 股份 有 限 公司 
无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 

江苏 微 特 利 电机 制造 有 限 公 司 
宁夏 西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公司 
重庆 赛 力 嚼 电机 有 限 责任 公司 
青岛 天 一 集团 有 限 公 司 
青岛 成 信 马 达 有 限 公司 

衡水 电机 股份 有 限 公司 

上 海南 洋 电机 有 限 公 司 

浆 东 电机 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
永 济 电 机 厂 工 业 公司 

江西 东 元 电机 有 限 公 司 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 
福建 万 达 电 机 有 限 公司 
浙江 金龙 电机 股份 有 限 公 司 
安徽 恒 大 自控 集团 

长 沙 电机 三 有 限 责 任 公 司 
钟祥 市 新 宇 机 电 制 造 有 限 公 司 
广东 省 东莞 电机 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 

上 海 林泉 先锋 电机 有 限 公 司 
大 连 嘉隆 电机 有 限 公 司 

青岛 地 因 地 机 电 科 技 股份 有 限 公司 
天 津 市 起 重 电机 厂 

昆明 电工 有 限 责任 公司 

浙江 特种 电机 有 限 公司 

北京 毕 捷 电机 上 股份 有 限 公司 
天 津 大 明 电机 股份 有 限 公司 
柳州 佳 力 电 工 有 限 责 任 公司 
咸宁 市 三 六 电机 制造 有 限 公司 
大 连 电机 有 限 公司 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 
出 西 电机 制造 有 限 公 司 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 
重庆 特种 电机 厂 

万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公 司 


小 型 企业 (24 4) 


青岛 裕 渗 机 电 有 限 公 司 
上 海 联合 电机 (和 集团) 有限 公司 (本 部 ) 
杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 

姜 震 市 亚 方 机 电 制 造 有 限 公司 

上 海 先 锋 电机 厂 有 限 公 司 


中 国电 器 工业 年 鉴 










总 资产 | 资本 保值 | BE Po | 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(%) | (%) (% ) (次 ) 


140 994 
59 808 
50 225 
76 681 
96 350 
95 565 
435 363 
642 546 
426 332 
171 333 
131 148 
123 093 
185 157 
104 790 
93 346 
106 129 
74 524 
141 095 
64 544 
101 051 
14 036 
42 184 
95 737 
35 947 
41 865 
68 038 
50 900 
74 329 
55 233 
29 162 
52 982 
48 275 
44 451 
51 995 
33 796 
51 236 
46 733 
42 265 
56 747 
42 796 
37 427 
37 376 
37 904 
22 354 
18 731 
35 662 
74 416 
72 486 
212 471 
1 154 833 
374 000 
136 678 
173 646 
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6 温州 电机 制造 有 限 公司 2. 103 408 | 106. 34 
7 大 连 洪 成 电机 有 限 公 司 .20 2.38 86 493 | 110. 02 
8 连云港 电机 三 有 限 公司 .14 1.11 16 382| 92.38 
9 江苏 远东 电机 制造 有 限 公 司 .34 1.26 67 430| 92.80 
10 湖北 省 云 梦 县 德 立 电机 制造 有 限 公司 .43 1.07 64 857 | 108.48 
11 AE RR ST RL PR ae EZ) . 84 1.54 27 953 | 105.36 
12 THBP PRA A RAF .21 1.08 23 712| 88.78 
13 天 津 市 石化 通用 机 械 研 究 所 .78 1.59 84 000 | 103.20 
14 福安 市 太平 洋 电 机 有 限 公 司 .63 0.90 ` 62 923 | 90.92 
15 南京 天 正 耐 特 机 电 集 团 有 限 公司 .42 2.75 154 146| 129.19 
16 嘉兴 新 华 年 电机 有 限 公司 1.95 18 367 | 104.99 
17 杭州 调 速 电机 厂 1.01 19 981 | 104. 10 
18 浙江 调 速 电机 有 限 公 司 0. 87 32 280 | 95.51 
19 北京 中 电 电 机 制造 有 限 公 司 1.50 33 627| 117.55 
20 河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 1. 19 32 449 | 98.39 
21 贵州 永安 电机 总 厂 0.68 17 468 | 113.12 
22 昆明 云 瑞 电 机 制造 有 限 公司 1.35 7 833 | 144. 64 
23 新 疆 电 机 电器 制造 公司 0.17 -1 726 | 136.29 
24 上 海 具 易 电 动工 具有 限 公司 0. 25 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 (14 个 ) 2.16 74 337| 95.47 
大 型 企业 {1 个) 2.46 60 038 | 95.54 
l 日 本 电 产 (大 连 ) 有 限 公 司 2. 46 60 038 | 95.54 
中 型 企业 (6 个 ) 1.89 89 196 | 94.84 
J BS SARA RAT] 3.30 142 543 | 100.00 
2 浙江 方正 电机 股份 有 限 公司 1.42 85 891] 86.83 
3 杭州 富生 电器 有 限 公 司 1.60 130 515| 96.98 
4 丽水 华星 电机 有 限 公司 2.76 49 430 | 94.13 
5 浙江 丽水 速 诚 电 机 制造 的 限 公 司 1.98 33 993 | 98.04 
6 LS RE Sos AP LA EA al 2.69 61 961 | 100.59 
小 型 企业 (7 个) 1.51 157 495| 97.86 
1 青岛 华 拓 科技 股份 有 限 公司 1.41 1 221 579| 99.33 
2 内 蒙 一 机 集团 宏 远 电器 有 限 公 司 2.39 89 061 | 90.10 
3 杭州 微 电 机 有 限 公司 1.45 41 897 | 101.81 
4 天 津 安全 电机 有 限 公 司 1.37 28 961 | 102. 53 
5 湖北 三 环 微 特 电 机 有 限 公司 1.40 47 417 | 99.14 
6 北京 敬业 电气 工程 有 限 公 司 2. 11 829 | 104.94 
7 | 天 津 市 第 二 微 电 机 厂 
风 动 和 电动 工具 制造 (15 个 ) 1.89 60 735| 98.58 
大 型 企业 (1 个 ) 4.22 6351} 98.35 
1 江苏 金 飞 达 电 动工 具有 限 公 司 4.22 6 351 | 98.35 
中 型 企业 (9 个) 1.69 56 001| 98.32 
1 福建 日 立 工 机 有 限 公 司 2.71 143 865 | 102. 02 
2 英 格 索 兰 (桂林 ) 工具 有 限 公司 2.65 74 737| 97.06 
3 浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 2.00 75 361 | 98.94 
4 浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 1.75 42 810| 97.23 
5 浙江 华 丰 电 动工 具有 限 公 司 1.62 46 648 | 100.00 
6 南通 普 乐 工具 有 限 公 司 1.36 34 479 | 89.56 
7 博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公 司 1.73 26 667 | 90.46 
8 南京 工程 机 械 上 有 限 公司 0.39 37 060 | 90.60 
9 河北 五 洲 集团 有 限 公司 1.14 10 666 | 97.50 
小 型 企业 (5 4S) 1.77 245 038 | 99.10 
1 杭州 潇潇 五 金工 具有 限 公司 6.20 713 804 | 99.52 
2 浙江 协和 薄 钢 科技 有 限 公司 1. 739 931 | 99.73 
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企业 名 称 


浙江 摩 兴 电 伐 有 限 公司 
湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公 司 


电工 机 械 专用 设备 制造 (4 个 ) 
中 型 企业 (1 个 ) 


河南 北方 星光 机 电 有 限 责任 公司 


小 型 企业 (1 个 ) 
甘肃 同 兴 智能 科技 发 展 有 限 责 任 公司 


甘肃 省 第 二 建筑 机 械 制 造 厂 
汕头 机 械 ( 和 集团) 公司 


变压器 .整流 器 和 电感 器 制造 (83 个 ) 
大 型 企业 (3 个 ) 


青岛 变 压 带 集 团 有 限 公司 
长 城 电器 集团 有 限 公司 
保定 天 威 集团 有 限 公司 


中 型 企业 (38 个 ) 


上 海 ABB 变压器 有 限 公司 
上 海 阿 海 球 变 压 器 有 限 公司 
海南 金 盘 电气 有 限 公 司 

上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
西门 子 电气 传动 有 限 公司 

合肥 ABB 48: 38-47 BR a] 

山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公司 
青岛 云 路 电器 有 限 公 司 

辽宁 华 冶 集团 发 展 有 限 公司 

大 连 第 一 互感 怖 有 限 公司 

特 变 电 工 股份 有 限 公 司 

T RREFERA RA 

云南 通 变 电器 有 限 公 司 

特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 
重庆 ABB 变压器 有 限 公 司 

四 川 蜀 能 电器 有 限 责任 公司 
云南 变压器 电气 股份 有 限 公 司 

顺 特 电气 有 限 公 司 

杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 
江西 变 电 设备 有 限 公 司 

大 连 互感 器 有 限 公司 

广西 柳州 特种 变压器 有 上限 责任 公司 
江西 变压器 科技 股份 有 限 公 司 

中 山 市 秦 峰 电气 有 限 公司 

金 曼 克 电 器 集团 股份 有 限 公司 
贵阳 新 星 变 压 器 有 限 公司 

广州 市 番 电 明珠 电器 有 限 责 征 公 司 
辽宁 欣 泰 股份 有 限 公 司 

湛江 通用 电气 集团 有 限 公 司 

广东 省 电力 工业 局 广州 电力 设备 厂 
长 沙 顺 特 变 压 器 厂 

甘肃 宏 宇 变压器 有 限 公司 
湖北 阳光 电气 有 限 公 司 
哈尔滨 变压器 厂 

浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 
陕西 钢 变 实业 股份 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


















工业 经 济 
效益 综合 


资产 | 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 


‘E (%) (次 ) 


(%) 





总 资产 | 资本 保值 
贡献 率 | 增值 率 
(%) | (%) 





136 638 
22 991 
35 334 
21 447 
20 261 
20 261 
24 386 
28 571 
36 370 
19 244 
179 681 
167 401 
189 672 
148 230 
153 073 
195 059 
537 782 
651 186 
556 118 
478 762 
554 202 
470 369 
438 563 
383 492 
362 611 
290 067 
211 543 
252 998 
201 246 
228 332 
253 181 
276 586 
249 235 
153 189 
24 166 
151 409 
131 505 
71 457 
90 214 
123 876 
66 732 
76 174 
49 922 
53 196 
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64 997 
43 337 
25 496 
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小 型 企业 (S 个 ) 


企业 名 称 










工业 经 济 
效益 综合 
指 数 
(% ) 





























































总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(%) | (%) (% ) (次 ) 













2 662 


































































1 四 川中 力 电 子 有 限 公司 . 171 667 | 100. 00 
2 | 上 于 电力 电容 器 有 限 公 司 1.34 68 278 | 100.00 
3 浙江 古 鹿 锻压 机 床 有 限 公司 2.04 37 708| 98.48 
4 建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公 司 2.52 -5 000 | 120.30 
5 上 海 库 柏 电力 电容 器 有 限 公司 1.06 -225 493 | 100.00 

配 电 开关 控制 设备 制造 (110 个 ) 1.54 173 167 | 96.91 

大 型 企业 (8 个 ) 1.50 153 892| 96.44 
1 人 民 电 器 集团 有 限 公司 4.81 216 812 | 98.98 
2 天 正 集团 有 限 公司 3.67 233 396| 99.04 
3 德 力 西 集团 有 限 公司 2.89 214 429 | 97.57 
4 平 高 集团 有 限 公 司 0. 92 169 882 | 86.84 
5 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 1.22 116 $26 | 101.49 
6 西安 电力 机 械 制 造 公 司 1.07 131 696| 99.28 
7 宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公司 1.05 97 058 | 89.92 
8 泰 开 电 气 集团 有 限 公司 1.40 14 746| 95.11 

中 型 企业 (53 个 ) 1.59 183 092| 97.37 
1 北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公 司 1.66 2 430 900 | 94.71 
2 厦门 ABB 开关 有 限 公司 1.85 2 103 540 | 102.40 
3 厦门 ABB 低压 电 髓 设备 有 限 公 司 1.70 703 810| 97.97 
4 上 海 西 门 子 开关 有 限 公 司 1.85 746 382 | 100.00 
5 上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公 司 2.53 554 084| 100.08 
6 北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 1.48 304 611| 98.76 
7 常熟 开关 制造 有 限 公 司 2.00 226 479 | 95.38 
8 江苏 菲 达 宝 开 电气 有 限 公 司 1.67 516 349 | 100.00 
9 瓦 房 店 高 压 开关 有 限 公 司 1.02 198 085 | 98.22 
10 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 4.09 346 507| 98.04 
11 RREA PR 4.86 296 194| 98.68 
12 湖南 省 长 高 高 压 开 关 集 团 股 份 有 限 公 司 1.68 324 683| 92.63 
13 四 川 川 开 实业 发 展 有 限 公 司 2.43 369 155| 95.00 
14 广东 珠江 开关 有 限 公 司 2.96 307 218 | 101. 59 
15 四 川 汇源 电气 有 限 公司 2.73 215 119| 93.81 
16 广州 白云 电器 设备 股份 有 限 公司 0.75 178 379 | 92.21 
17 油 头 正 超 电气 有 限 公 司 2,22 175 381 | 100.24 
18 上 海 华 通 开 关 厂 有 限 公司 1.35 275 387 100.30 
19 温州 开元 集团 有 限 公 司 1.97 118 069| 99.26 
20 河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 1. 82 155 510| 96.56 
21 四 川 电 器 有 限 责 任 公司 1.53 219 577 | 100.00 
22 耀 华电 器 集团 有 限 公 司 1.76 145 079| 94.97 
23 华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 1.80 128 495 | 95.99 
24 上 海 电 器 股份 有 限 公司 上 海 人 民 电 器 厂 2.25 102 733 | 98.67 
25 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 1.30 110 297 | 100.00 
26 浙江 开关 厂 有 限 公 司 1.97 163 886 | 93.34 
27 天 津 市 百 利 电气 有 限 公 司 1.44 96 433| 79.61 
28 承德 新 新 电子 有 限 公司 2.16 104 216 | 108.44 
29 浙江 电器 开关 有 限 公 司 4.09 57 668| 99.69 
30 河南 四 通电 力 设备 有 限 公司 1.17 23 692 | 100. 64 
31 新 华电 器 集团 有 限 公 司 1.71 112 563| 97.60 
32 远东 电器 集团 有 限 公司 5.86 62 375| 99.40 
33 常安 集团 有 限 公司 1.47 122 819| 98.23 
34 耐 吉 科技 股份 有 限 公 司 1.51 87 269| 98.54 
35 天 水 213 PLR 1.51 102 191] 85.11 
36 云南 开关 厂 1. 75 739 | 94.01 
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企业 名 称 


广东 省 顺德 开关 三 有 限 公 司 
合肥 高 压 开关 有 限 公司 
贵州 长 征 电器 股份 有 限 公 司 
福州 天 宇 电 气 股份 有 限 公司 
中 山 市 明 阳 电器 有 限 公司 
天 水 长 城 开关 厂 

宁波 华 通 电器 集团 股份 有 限 公 司 
海南 威 特 电 气 集团 有 限 公司 
浙江 纪元 高 压 电 器 开关 有 限 公司 
北京 敬业 电工 有 限 公 司 

重庆 博 森 电气 (集团 ) 有 限 公 司 
振 华 ( 集 团 ) 公 司 宇 光 分 公司 
湖南 开关 厂 

北京 北 开 电气 股份 有 限 公 司 
西安 电器 开关 厂 

天 水 长 城 控制 电器 厂 

阿 城 继 电 带 集团 有 限 公司 


小 型 企业 (49 个 ) 


厦门 ABB 华电 高 压 开 关 有 限 公 司 
上 海 施耐德 配 电 电 器 有 限 公 司 

上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公司 
THRALRA AEA RZ wl 

厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公 司 
太原 南 瑞 继 保 电力 有 限 公 司 

TCL 国际 电工 (呼和浩特 ) 有 限 公 司 
北京 宏 达 日 新 电机 有 限 公司 

叶 县 甲 一 工 贸 公司 

成 都 市 西南 电器 三 

苏州 低压 电器 厂 
江苏 意 富 达 集 团 公司 

瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 

新 疆 新 华能 开关 有 限 公 司 

酒 钢 ( 集 团 ) 宏 联 自控 有 限 责任 公司 
南昌 圣 达 电力 发 展 有 限 公 司 

靖江 市 靖 开 电力 电器 有 限 公司 

上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 
广州 南方 电力 集团 电器 有 限 公 司 
上 海 斯 易 普 电器 厂 

金华 电力 开关 有 限 公 司 

Bia Ft ACA RAR 

贵阳 海滨 供电 设备 有 限 公司 
苏州 机 床 电器 厂 有 限 公司 

上 海 电 器 陶瓷 三 有 限 公司 
上 海 电瓷 厂 

新 疆 新 能 泰 开 电气 设备 有 限 公 司 
新 疆 电 子 设备 厂 
苏州 电气 控制 设备 厂 

新 疆 双 新 电 控 设备 有 限 公 司 
银川 华 升 电器 开关 有 限 公 司 

天 津 市 百 利 天 开 电 器 有 限 公司 
昌吉 市 昌 开 电器 有 限 责 任 公 司 
衢州 电力 发 展 有 限 公司 
新 疆 电 控 设 备 有 限 责任 公司 
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102 686 | 105. 

13 26 188 | 100. 
43 57 110 | 96. 
06 73 355 | 103 
59 101 100| 91 
55 60 540| 98 
80 75 884| 91 
82 30 749 | 113 
23 30 630| 99. 
19 37 946 100. 
56 37 861| 95 
74 31 710| 98. 

64 69 522| 84. 

64 36 543| 86. 

34 43 355| 90. 
50 8 960| 94 
35 16 094 | 100. 

56 219 789 | 97. 
47 1 933 733| 84. 

72 1 512 729 | 100. 

23 1 181 655| 88. 

38 27 200| 94. 

95 364 191 | 97. 

82 790 952] 57. 

16 647 500| 94. 

489 235| 117. 

377 303 | 100. 

396 991 | 99. 

103. 

392 670| 99. 

112 973| 91. 

310 833| 72. 

244 487 | 100. 

186 000 | 119. 

80 843 | 100. 

164 964 | 97. 

186 442 | 101. 

129 762 | 100. 

147 763 | 100. 

67 919 | 100. 

78 555 | 100. 

74 196| 99. 

78 020| 91. 

74 921 | 88. 

20 472| 95. 

35 605 | 100. 

37 756| 99. 

50 612 | 104. 

72 288| 56. 

22 223] 97. 

36 336| 90. 

95 

14 359 | 102. 
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序号 企业 名称 
36 湘潭 湘 机 开关 厂 
37 万 家 电器 集团 有 限 公司 
38 宁夏 天 净 元 光电 力 设备 制造 有 限 公 司 
39 昆明 开关 厂 
40 山东 济 守 开关 厂 
41 浙江 桥架 母线 有 限 公 司 
42 衢州 市 申 光 电器 有 限 公司 
43 重庆 泰 高 博 森 电气 有 限 公司 
44 上 海 电 气 自动 化 有 限 公司 
45 昆明 思维 奇 电 器 工 贸 有 限 公司 
46 杭州 控制 电器 厂 
47 新 性 高 压 开关 厂 
48 重庆 泰 豪 高 压 电 器 有 限 公司 
49 重庆 新 汇源 高 压 开关 有 限 公 司 
电力 电子 元 器 件 制造 (25 个 ) 
大 型 企业 (1 个 ) 
1 许 继 集团 有 限 公司 
中 型 企业 (12 个 ) 
1 西门 子 ( 杭 州 ) 高 压 开 关 有 限 公司 
2 哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 
3 杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 
4 成 都 银河 磁体 股份 有 限 公 司 
5 天 津 市 百 利 纽 泰克 电气 科技 有 限 公 司 
6 浙江 杭 申 控股 集团 有 限 公司 
7 吉安 市 木林 森 电 子 有 限 公司 
8 苏州 光 宝 惊 电 子 有 限 公司 
9 天 水 电气 传动 研究 所 
10 佛山 通宝 股份 有 限 公 司 
11 桂林 机 床 电 器 有 限 公司 
12 英 维 思 ( 青 岛 ) 控 制 器 有 限 公 司 
13 甘肃 长 虹 光 电子 有 限 责 任 公司 
小 型 企业 (12 个 ) 
1 上 海 美 高 森 美 半导体 有 限 公司 
2 天 津 神 钢 电 机 有 限 公 司 
3 宁波 开关 电器 制造 有 限 公 司 
4 浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公 司 
5 上 海 万 荣 继 电器 厂 
6 杭州 杭 开 电气 有 限 公司 
7 泰州 市 前 进 机 电 制 造 有 限 公司 
8 北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责 任 公司 
9 昆明 立 瑞 达 电器 成 套 有 限 公司 
10 上 海 第 三 开关 厂 
11 江苏 获 进 电器 有 限 责 任 公司 
12 天 津 市 整流 器 厂 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (26 个 ) 
大 型 企业 (1 个 ) 
1 正泰 集团 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (6 个) 
i 北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公司 
2 益 和 电气 集团 股份 有 限 公 司 
3 江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 
4 天 水 市 铁塔 厂 
5 上 海 继 电器 有 限 公司 
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34 537 
33 066 
5 473 
27 611 
37 323 
46 184 
9 765 
70 578 
60 582 
9 487 
-7 672 
7 800 
20 417 
3 192 
239 643 
568 879 
568 879 
137 199 
905 943 
417 891 
202 981 
129 400 
82 000 
145 903 
34 600 
49 393 
125 507 
79 997 
60 484 
94 400 
11 124 
28 427 
48 333 
95 153 
72 018 
42 552 
42 323 
16 867 
1 021 
-11 790 
-3 226 
20 805 
14 357 
-259 
289 415 
326 745 
326 745 
345 720 
1 701 019 
445 990 
203 527 
123 658 
45 471 
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无 锡 市 明达 电器 有 限 公司 


小 型 企业 (19 个 ) 


上 海 阿 海珠 电力 自动 化 有 限 公 司 
青岛 共 旺 电器 有 限 公司 

上 海 西 门 子 高 压 开 关 有 限 公 司 
瑞安 市 万 松 电子 电器 有 限 责任 公司 
北京 星 原 丰 泰 电子 技术 有 限 公司 
浙江 三 辰 电器 有 限 公司 

时 新 封闭 母线 有 限 责 任 公司 

大 连 亿 德 电瓷 金具 有 限 责任 公司 
北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 
东方 日 立 (成 都 ) 电 控 设 备 有 限 公司 
南京 华 洋 电 气 有 限 公司 

北京 北 低 敬 业 电工 目 动 化 成 套 配套 有 限 公司 
仪征 市 电瓷 电器 有 限 责任 公司 
苏州 粽 原 电器 制造 有 限 公司 

北京 北 低 基 业 达 电气 有 限 公司 
浙江 黄岩 电器 开关 厂 
北京 敬业 电工 集团 

鱼 台 华 福 电器 机 械 制 造 有 限 公司 
南京 开关 厂 有 限 公 司 


电线 电缆 制造 (144 T) 
大 型 企业 (3 个 ) 


远东 控股 集团 有 限 公司 
宝 胜 集团 有 限 公 司 
浙江 万 马 集团 有 限 公司 


中 型 企业 (68 个 ) 


廊坊 华 洋 线 缆 有 限 公司 

安徽 江淮 电缆 集团 有 限 公司 
青岛 华 光电 缆 有 限 公司 

浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公 司 
安徽 华海 特种 电缆 集团 有 限 公 司 
沈阳 九星 企业 集团 

安徽 蓝 德 集团 股份 有 限 公司 
青岛 华东 电缆 电器 有 限 公司 
冠 城 大 通 股份 有 限 公司 

桂林 飞龙 国际 电线 电缆 有 限 公司 
安徽 华星 电缆 集团 有 限 公司 
江西 沙 神 集团 公司 

四 州 明星 电缆 有 限 公司 

桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 
青岛 汉 线 集团 有 限 公司 

安徽 华 莹 电缆 集团 有 限 公 司 
江苏 上 上 电线 集团 

长 沙 电 缆 附件 有 限 公司 

河北 宝 丰 线 缆 有 限 公司 

hit ZR ESR A RAA 
河南 金 滔 电 线 有 限 公司 

河北 金 世纪 电缆 有 限 公司 

宁 晋 县 永 进 电缆 集团 有 限 公 司 
青岛 中 能 集团 有 限 公司 

杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公 司 
江苏 东 强 股份 有 限 公 司 
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50 042 
128 444 
687 853 
192 242 
577 387 

83 900 

58 625 
152 851 

90 982 

24 192 

86 370 

96 414 

16 301 

22 000 

31 170 

40 625 

50 000 

28 370 

1 418 

11 753 

22 192 
251 998 
243 $51 
291 328 
250 130 
186 073 
241 170 


2 093 260 


998 821 


1 005 233 


885 844 
812 895 
761 188 
774 354 
768 656 
744 289 
455 789 
586 372 
690 485 
539 496 
474 443 
526 804 
495 079 
346 754 
172 430 
388 686 
312 975 
187 249 
138 201 
246 903 
331 771 
309 032 
234 254 
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企业 各 称 


上 海南 洋 电 缆 有 限 公司 
常熟 市 电缆 厂 

福建 南平 太阳 电线 股份 有 限 公 司 
河北 华 盛 电 缆 有 限 公司 

成 都 普天 电缆 股份 有 限 公司 
重庆 鸽 牌 电线 电缆 有 限 公司 


江西 省 部 粤 恒 兴 机 电 材料 有 限 公司 
重庆 渝 能 泰山 电线 电缆 有 限 责任 公司 


露 笑 集团 有 限 公司 
安徽 天 康 集团 

唐山 市 华 通 线 缆 制造 有 限 公 忌 
杭州 电缆 有 限 公司 
EFEK ARAR 
浙江 万 能 集团 

江苏 新 汇源 电气 有 限 公司 


特 变 电 工 ( 德 阳 ) 电缆 股份 有 限 公 司 


衡阳 恒 飞 电缆 有 限 责 任 公司 
湖南 湘 能 金杯 电缆 有 限 公 司 
安徽 电缆 股份 有 限 公司 

广东 电缆 三 有 限 公司 

黄石 安 瑞 辐 照 电 绕 有 限 公 司 
ERER ERAR 

天 水 铁路 电缆 工厂 

昆明 电缆 股份 有 限 公司 

南昌 电缆 有 限 责 任 公司 

天 津 金山 电线 电缆 股份 有 限 公 司 


特 变 电 工 山东 和 鲁能 泰山 电缆 有 限 公司 


兰州 众 邦 电线 电线 集团 有 限 公司 
邢台 市 电费 有 限 责 任 公 司 

贵阳 电线 厂 

江西 电缆 有 限 责任 公司 
杭州 旱 川 电线 有 限 公司 
南平 南 线 电缆 有 限 公 司 
安徽 欣 意 电缆 有 限 公司 

武汉 电线 集团 有 限 公司 

南宁 银 杉 电线 电缆 有 限 责任 公司 
山西 离 石 电缆 有 限 公司 

沈阳 电缆 有 限 责任 公司 
北京 市 电线 电缆 总 厂 

湖北 永 易 红 旗 电 气 有 限 公司 
哈尔滨 电缆 三 

苏州 特 雷 卡 电缆 有 限 公司 
小 型 企业 (73 个 ) 

四 川 旋 东 电缆 有 限 公司 

上 高 县 畅通 线 缆 厂 

沈阳 电线 厂 

即墨 市 电力 实业 总 公司 

河北 电力 中 兴 线 绕 有 限 责任 公司 
郑州 裕 华 电线 电缆 有 限 公 司 
青岛 金 州 电缆 有 限 公司 

四 川 成 塑 电 缆 有 限 公司 

桂林 祥 龙 电线 电缆 有 限 责 任 公 司 
成 都 多 成 胶 实 业 有 限 公 司 
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205 720 
220 244 
160 375 
164 798 
43 465 
195 282 
115 263 
255 616 
142 340 
214 984 
222 820 
174 554 
221 447 
159 253 
91 836 
183 970 
188 232 
115 583 
93 657 
28 349 
99 892 
77 882 
139 221 
88 552 
72 937 
38 820 
99 957 
28 196 
87 081 
32 361 
68 701 
27 990 
68 679 
53 491 
44 026 
17 022 
18 749 
13 886 
47 924 
19 469 
16 201 
-117 530 
306 371 
4 264 638 
3 943 404 
2 338 407 
1 607 568 
1 485 449 
989 867 
977 327 
1 004 667 
998 400 
1 073 333 
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成 都 市 成 塑 线 缆 有 限 公司 
河北 瑞 源 电缆 有 限 公司 
eH Ths es 

R ORLA A PR 
青岛 胶州 电缆 有 限 公 司 


海南 威 特 电 气 集团 有 限 公司 海口 电缆 分 公司 


绿 宝 电缆 (集团 ) 有 限 公 司 
四 川 省 新 都 美 河 线 线 厂 
成 都 意 牛 线 缆 有 限 公司 

青 昌 市 素 星 电缆 有 限 公司 
江西 华夏 金属 线 制品 有 限 公 司 
河南 高 声 电 比 有 限 公 司 
江西 省 丰硕 电磁 线 有 限 公司 
四 川 川 东 电缆 有 限 责任 公司 
河南 通达 电缆 有 限 公司 
河北 北方 电缆 集团 有 限 公 司 
合肥 星辰 电线 电缆 有 限 公 司 
沧州 会 友 线 缆 集 园 有 限 公司 
上 海上 缆 茧 仓 电费 有 限 公司 
上 海南 洋 芯 仓 电缆 有 限 公 司 
MARRE RHA RAE 
青岛 您 进 电 装 有 限 公司 
贵州 新 曙光 电缆 有 限 公 司 
新 疆 百 敲 电线 电缆 有 限 公 司 
郑州 市 第 二 电缆 厂 

协 讯 电 子 有 限 公司 


建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责 任 公司 


Ft LU RAR AAA PR 


辽宁 宝林 集团 大 连 金 州 电缆 有 限 公 司 


贵阳 汉 河 电缆 有 限 公司 

新 疆 五 元 实业 发 展 中 心 

成 都 西南 电工 有 限 公司 

江西 东方 电缆 有 限 公司 
温州 网 牌 电 线 电 缆 有 限 公 司 
江山 三 星 钢材 线 绕 有 限 公司 
宁夏 硕 邦 电线 电缆 有 限 公 司 
天 津 耐 克 森 电磁 线 缆 有 限 公司 
广州 岭南 电缆 有 限 公司 


重庆 市 涪陵 宇 达 工 业 有 限 责 任 公 司 


ER SA RS 
包头 市 满 都 拉 电 缆 厂 

湘 漂 市 电线 电缆 有 限 公司 

佛山 市 中 宝 电缆 厂 

青岛 电缆 科技 有 限 责任 公司 
贵州 电力 线路 器 材 三 


保定 市 华北 电力 线材 制造 有 限 公司 


铜 胺 电工 材料 三 
天 水 市 万 维 电缆 材料 有 限 公司 
兰州 电线 总 厂 

宁夏 隆 达 电缆 有 限 公 司 
EREA Ah 

天 津 市 盛 华 软 线 电缆 有 跟 公 司 
云南 红河 瑞 捷 电工 有 限 公司 





资产 | 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 
(% ) (次 ) 


1 023 333 
718 200 
742 857 
623 182 
768 033 
851 375 
340 278 
659 707 
669 032 
376 457 
561 714 
341 353 
444 815 
373 099 
300 898 
387 630 
533 055 
264 857 
409 440 
381 195 
319 330 
338 866 
206 267 
314 338 
18 785 
33 554 
226 705 
140 669 
147 807 
221 275 
179 877 
150 410 
163 327 
103 413 
120 850 
144 500 
125 018 
141 200 
28 338 
114 487 
125 610 
45 238 
20 207 
-27 205 
92 862 
20 118 
116 925 
51 364 
37 642 
18 571 
22 255 
27 886 
5 831 
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101.91 


100. 91 


103.70 


106. 10 


118. 16 


105.49 


117.22 
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宁夏 东风 电缆 三 


宁夏 天 嘉 电 线 电 缆 有 限 责 任 公司 
丹江口 市 汉 丹 电线 电缆 有 限 公 司 


贵州 塑 力 线 缆 有 限 公司 


甘肃 诚信 电线 电费 有 限 责 任 公 司 


天 津 昭和 电 材 有 限 公司 
比 瑞 利 天 津 电力 电缆 有 限 公司 


重庆 市 涪陵 长 江 博 华电 缆 有限 公司 


乐 星 电线 (天 津 ) 有 限 公 司 

上 海 阿尔 卡特 光缆 有 限 公司 
光纤 、 光 绕 制 造 (7 个 ) 

中 型 企业 (2 个 ) 

四 川 汇源 光 通 信和 股份 有 限 公 司 


河南 许昌 阳光 光电 线 缆 有 限 公司 


小 型 企业 (5 个 ) 
扶 沟 县 云 都 铜 业 有 限 公司 
四 川 汇源 电力 光缆 有 限 公司 


三 星 ( 海 南 ) 光 通信 技术 有 限 公司 


上 海 申 内 光 通 信和 器 材 有 限 公 司 
REAR BOCA RAK 
特种 陶 资 制品 制造 (9 个 ) 

中 型 企业 (5 个 ) 

河南 省 长 新 工 贸 有 限 公 司 
NGK 唐山 电 次 有 限 公 司 
AEE HLA RZ 


湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 公司 
抚顺 华泰 电瓷 电气 制造 有 限 公司 


小 型 企业 (4 个 ) 
萍乡 市 第 二 高 压 电 瓷 厂 
萍乡 市 电瓷 制造 有 限 公司 
铜川 电瓷 有 限 责任 公司 


AS TEL TH fe is BEL BE A aie A BR BE AE ZS 


石墨 及 炭素 制品 制造 (35 个 ) 
大 型 企业 (4 个 ) 

西 峡 县 龙 成 集团 

河南 省 西 峡 县 保护 材料 集团 
西 峡 其 通 宇 保护 材料 有 限 公司 
兰州 炭素 集团 有 限 责任 公司 
中 型 企业 (15 个 ) 

河南 飞 孟 人 金刚石 工业 有 限 公司 
Hb BAT eK A RAE 

沁 阳 市 黄河 碳 素 有 限 责 任 公司 
MTR) 

博爱 县 水 裕 碳 素 制 品 有 限 公 司 
青岛 高 而 富 石墨 有 限 公司 
SON TH RRA IRE 


平 果 县 强 强 碳 素 制 吕 有限 责任 公司 
浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公 司 


内 蒙古 霍 宁 碳 素 有 限 责任 公司 
山西 丹 源 碳 素 股份 有 限 公司 

POR REA RAR] 

LL PG CB RRA BR IE we] 

山西 晋 达 碳 素 股 份 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


资产 | 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 
(次 ) 


(% ) 


@ Nn NN OW OPPS Se epee 


uw 


NNeE NH Oh OD Se De ee YN DY 


Ne NK O N w 
on O=- & WwW y 


( 续 ) 
从 业 人 | 工 业 
员 劳 动 | 产 品 
生产 率 | 销售 率 


5 625 
19 174 
13 375 


-57 917 
-21 008 
~ 12 200 
-72 115 


— 186 786 


-6 295 
472 464 
384 317 
435 825 
192 360 
676 356 


4 321 463 
1 496 600 


82 610 
87 733 
110 727 
62 344 
59 041 
96 879 
68 286 
60 476 
19 409 
55 251 
86 953 
306 316 
98 682 
48 022 
8 627 
173 676 
181 349 
350 448 
247 700 
67 630 
39 223 
145 154 
285 615 
706 091 
318 575 
209 429 
85 813 
99 760 
169 000 
196 884 
180 583 
240 128 
90 825 
95 212 
63 655 
33 895 





(%) 

96.01 
97.19 
99. 37 
99.35 
112.56 
101.86 
110.12 
99.70 
101.35 
100. 00 
96.02 
94.73 
92.63 
99. 80 
98.29 
100. 00 
98.10 
101.28 
100. 00 
86. 56 
97.08 
96.74 
92.79 
98.95 
97.49 
100. 80 
94.97 
98.91 
100. 41 
100. 00 
86. 62 
107.42 
99.02 
97.79 
98. 02 
97.28 
98.16 
98.14 
99.75 
98. 60 
100. 00 
99.35 
99.92 
98.42 
97.87 
99.85 
96.37 
100. 00 
79.34 
122. 80 
100. 08 
134.44 
97.40 
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企业 名 称 






































哈尔滨 电 碳 厂 

小 型 企业 (16 个 ) 
平顶山 市 申 楼 碳 素 厂 
ae BA Ti Fy A aR RA PR Ze 
葛城 市 磋 素 制品 有 限 公 司 
润 鸣 新 素材 (通辽 ) 有限 公司 
河南 省 博爱 县 恒 裕 碳 素 制品 有 限 公司 
兴 和 县 天 和 碳化 有 限 责任 公司 
平 度 市 华东 石墨 加 工厂 
上 海 摩根 碳 制品 有 限 公 司 
上 海 摩根 耐 特 电 碳 有 限 公司 
贵州 遵义 金山 刚玉 有 限 公司 
贵阳 日 云 荣 华 实 业 开发 公司 
平 果 新 达 实 业 有 限 公 司 
兴 和 县 碳 素 集团 公司 
兰州 阳光 炭素 厂 
甘肃 永 靖 连 海 炭 素 有 限 责任 公司 
山西 介 休 巨 源 炭素 有 限 公 司 

其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 (24 个 ) 

大 型 企业 (1 个 ) 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公 司 

中 型 企业 (11 个 ) 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 
青岛 征 和 工业 有 限 公司 
青岛 金华 加 工厂 
四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公司 
上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公司 
江苏 金秋 人 竹 门 业 有 限 公 司 
浙江 天 讶 实业 集团 有 限 公司 
酒 钢 集团 兰州 长 虹 焊 接 材 料 有 限 责任 公司 
上 海 焊接 器 材 有 限 公司 
泰州 宇宙 焊接 材料 有 限 公司 
中 国 兵器 工业 第 五 二 研究 所 

小 型 企业 (12 个 ) 

PRE TT BE RR 
REAR EE BA IR Bl 
青岛 伟 隆 五 金 机 械 有 限 公 司 
RES PRG BVA IR a] 

天 津 大 桥 银川 电焊 条 有 限 公司 
姜 堰 市 船舶 般 装 件 有 限 公司 

新 疆 天 山 焊 接 材料 有 限 责 任 公 司 
上 海中 钢 焊 材 有 限 公 司 

江苏 扬 远 船舶 设备 铸造 有 限 公司 
杭州 电焊 条 有 限 公司 
厦门 鉴 光 实 业 总 公司 

新 疆 南湖 实业 (集团 ) 有 限 责任 公司 

绝缘 制品 制造 (14 个) 

中 型 企业 {8 个) 
泰州 浩 普 投资 有 限 公 司 
四 川 东 材 企业 集团 有 限 公司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 
桂林 电器 科学 研究 所 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公 已 








(% ) 





总 资产 | 资本 保值 
贡献 率 | 增值 率 
(%) | (%) 


43.39 
344.52 
1 177.72 
829.24 
802.95 
730. 16 
705. 
408. 
377. 
359. 
279. 
233. 
200. 
161. 
136. 
123. 
106. 
73. 
149. 
149. 
149. 
141. 
228. 
215. 
205. 
165. 
151. 
147. 
146. 
114. 
107. 
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BP | 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 
(次 ) 


可 


















12 508 
236 191 
1 601 481 
923 857 
278 038 
296 700 
239 515 
395 875 
214 545 
179 448 
153 729 
109 000 
106 184 
73 297 
99 759 
33 371 
53 476 
41 269 
92 075 
58 633 
58 633 
88 702 
225 922 
91 209 
130 039 
101 670 
76 502 
91 026 
98 424 
14 400 
39 835 
25 823 
20 655 
158 082 
2 407 000 











































































75 835 719 
15 426 259 
59 211 216 
28 111 170 
53 101 294 
90 42 369 
91 90 390 
76 25 453 
56 24 982 
96 26 820 
23 7 091 
79 113 116 
83 123 901 
75 174 401 
22 236 920 
52 51 128 
25 89 279 

77 688 
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Wo MN = 


企业 名 称 


山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公 司 
青岛 海 润 电 子 有 限 公 司 
哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 


小 型 企业 (6 个 ) 


新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 
北京 北 益 电工 绝缘 制品 有 限 公司 

上 海 电机 玻璃 厂 关 港 分 三 

上 海 电机 玻璃 纤维 厂 

上 海 绝缘 材料 三 
东海 绝缘 材料 有 限 公司 


电池 制造 (29 个 ) 
大 型 企业 {3 个) 


哈尔滨 光宇 著 电 池 有 限 公司 
风帆 股份 有 限 公司 
河南 环宇 集团 有 限 公 司 


中 型 企业 (16 个 ) 


江西 赛 维 LDK 太阳 能 高 科技 有 限 公司 
河南 屹 峰 电 源 有 限 公司 

保定 天 威 英利 新 能 源 有 限 公司 
安徽 迅 启 萤 电 池 有 限 公司 
风帆 股份 有 限 公司 清 苑 分 公司 
T ARRE Hh A PREZ A] 
沈阳 松下 车 电池 有 限 公司 

浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 
山西 光宇 电源 有 限 公司 

浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公司 
沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公 司 
成 都 川西 蓄电池 集团 有 限 公司 
内 蒙古 洛克 高 科技 股份 有 限 公 司 
重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公司 
广西 梧州 新 华电 池上 股份 有 限 公司 
上 海 西 恩 迪 蓄电池 有 限 公司 


小 型 企业 (10 个 ) 


石家庄 市 并 际 第 四 化 工 能 源 有 限 公司 
阳光 硅谷 电子 科 有 限 公司 

风帆 股份 有 限 公司 有 色 金 属 分 公司 
万 年 县 振 龙 电源 有 限 公司 

江西 省 华 辉 电源 科技 有 限 公司 
南昌 东 劲 实业 有 限 公司 

天 津 汤 浅 蓄电池 有 限 公司 

江西 真 龙 电源 科技 有 限 公司 
抚州 市 恒 力 电池 科技 有 限 公司 
北京 世 华 创新 科技 有 限 公司 

其 他 电工 器 材 制 造 (7 个 ) 


中 型 企业 (4 个 ) 


杭州 河 合 电 器 股份 有 限 公 司 
辽宁 东港 电磁 线 有 限 公司 
中 日 电热 (厦门 ) 有 限 公司 
天 水 长 城 电 工 秀 材 厂 


小 型 企业 (3 个 ) 


青岛 韩 明星 电子 有 限 公司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 
北京 远东 瑞 特 防备 科技 有 限 公司 


注 :1. 资料 来 源 于 中 国 机 械 工业 联合 会 。 
2. 从 业 人 员 劳 动 生产 率 = 工业 增加 值 /全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 。 
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中 国电 器 工业 年 鉴 







总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(%) | (%) | (%) | (次 ) 







































































135.76 2. 60 964 | 100. 26 
128.55 2.10 116 919 | 100.00 
67.02 1.43 23 987 | 86.84 
91.41 1.19 28 582 | 105. 28 
189. 50 0.58 42 772 | 87.13 
114.99 1.02 28 911 | 133.54 
88.70 1.16 17 324 | 100.00 
86. 24 1.54 31 372 | 103.44 
78.72 2.14 31 314 | 104. 16 
77.76 0.77 28 347 | 104.52 
219.78 2.00 143 996 96.03 
169.15 1.48 121 367 | 96.59 
241.94 1.17 207 218 | 97.84 
155.06 1. 80 103 571 | 96.28 
139. 80 1.45 90 668 | 95.78 
257.40 2.11 157 953 | 97.27 
695.35 1.24 772 852 | 100.00 
480. 30 6.44 270 145 | 100.00 
353.81 2.05 338 016| 94.04 
261. 88 4,84 169 489 | 97.62 
235. 86 12.56 86 115 | 98.04 
225.63 2.27 237 635 | 97.36 
210.13 4.29 104 424| 95.26 
201. 84 1.46 216 410 | 101. 18 
184.77 1.76 83 961 | 112.37 
171.69 1.15 119 712 | 97.04 
144. 28 2.27 81 263| 92.78 
118.27 3.73 32 494 | 100.05 
105. 63 1.16 96 906 | 100. 00 
99.55 1.68 9975 | 99.29 
97.96 3.65 29 601 | 95.21 
22.69 0.97 23 O11) 109.17 
290. 09 4. 168 603| 90.384 
925.34 51 497 | 100.00 
762.79 146 100| 76.04 
603. 36 775 133 | 90.93 
383.87 128 806| 97.30 
381.05 211 278 | 100.42 
339. 06 212 952| 99.98 
249.01 188 087 | 100.00 
225. 11 71 696| 80.79 
150. 89 121 051 | 90.68 
— 333. 46 -13 866! 106.19 
159. 47 83 874! 97.48 
165.77 87 264| 98.17 
325.54 267 896| 94.44 
149.92 47 461| 98.71 
140. 13 62 084 | 99.56 
2.00 19 749 | 116.37 
135.09 72 653) 94.42 
202.97 42 497 | 99.87 
192. 41 175 591 | 92.25 
— 80. 56 4 250} 100. 00 



















































































































































































































































































SOAK Acid J Be eggs Aa Yo mm 

ae 

1 | 上 海 电 气 (集团 ) 总 公司 * 7 800 615 江苏 金鼎 电 动工 具 集 团 有 限 公 司 208 580 
2 | 哈尔滨 电站 设备 集团 公司 * 2 900 273 浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公 司 204 147 
3 | 中 国 东方 电气 集团 公司 “ 2 611 525 泰 开 电气 集团 有 限 公司 203 241 
4 | 西安 电力 机 械 制造 公司 797 697 广东 南洋 电缆 集团 股份 有 限 公司 201 782 
5 | 宝 胜 集团 756 102 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 200 710 
6 | 正 秦 集团 股份 有 限 公司 714 742 河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 193 147 
7 | 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 668 916 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 191 536 
8 | 无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公 司 650 379 广东 新 亚 光 电缆 实业 有 限 公 司 185 322 
德 力 西 集 团 有 限 公司 640 331 风帆 集团 公司 182 204 

10 | 兴 乐 集团 有 限 公 司 572 327 浙江 超 威 电源 公司 178 681 
11 | 永 易 集团 有 限 公 司 565 268 华 仪 电 器 集团 有 限 公司 178 429 
12 | 许 继 集团 有 限 公司 564 915 青岛 变压器 集团 有 限 公司 177 883 
13 | 江苏 上 上 电缆 集团 529 353 无 锡 电缆 厂 有 限 公司 170 983 
14 | 天 津 塑 力 线 纺 集 团 有 限 公司 478 667 扬州 曙光 电缆 有 限 公司 168 080 
15 | 浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公司 458 466 上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 166 940 
16 | 保定 天 威 集团 有 限 公 司 396 048 济南 锅炉 集团 有 限 公司 166 293 
17 | 东 辰 控股 集团 有 限 公司 389 562 江苏 金牛 线 缆 集 团 公 书 163 084 
18 | 大 全 集团 有 限 公司 380 945 冠 城 大 通 股份 有 限 公司 160 527 
19 | 襄 通 集团 有 限 公司 363 802 浙江 万 马 集团 电缆 有 限 公司 160 482 
20 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有限 责任 公司 358 247 炊 华 电器 集团 有 限 公 司 157 126 
21 | 通 光 集团 有 限 公司 358 102 重庆 渝 能 泰山 电线 电缆 有 限 公司 155 948 
22 | 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 349 759 牧 田 (中 国 ) 有 限 公 司 155 863 
23 | 人 民 电 器 集团 有 限 公 司 340 180 中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 153 939 
24 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 308 603 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 153 843 
25 | 山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公 司 307 821 天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公 司 150 485 
26 | 杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 305 797 山东 达 驰 电气 股份 有 限 公司 150 241 
27 | 青岛 汉 缆 集团 有 限 公 司 305 087 华山 集团 公司 148 738 
28 | AARAA RAR 304 989 杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公 司 148 599 
29 | 平 高 集团 有 限 公司 300 107 西安 西 玛 电 机 (集团 ) 有 限 公司 147 756 
30 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 298 597 哈尔滨 光宇 集团 公司 142 681 
31 | 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 283 136 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 142 196 
32 | 百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 274 570 上 海南 大 集团 有 限 公司 141 569 
33 | 天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 272 377 浙江 华 尔 达 线 缆 有 限 公 司 139 806 
34 | 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 269 054 兰州 长 城 电 工 股份 有 限 公司 133 627 
35 | 中 国 北 车 集团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公 司 267 877 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 132 401 
36 | 湘 省 电机 集团 有 限 公司 261 317 天 津 友 惠 电线 电缆 有 限 公司 131 642 
37 | 武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 260 403 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 130 972 
38 | 天 能 能 国际 蓄电池 公司 254 863 福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 129 983 
39 | 字 波 东方 集团 有 限 公 司 252 728 昆明 电缆 股份 有 限 公 司 129 135 
40 | 铜陵 精 达 特种 电磁 线 股份 有 限 公 司 238 588 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 127 852 
41 | 江苏 圣 安 电 缆 有 限 公司 236 806 江苏 双 登 集团 公司 125 912 
42 | 广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 233 642 山东 万 达 电 缆 有 限 公 司 125 188 
43 | REA ARAK 233 517 WH eg ER A a BA 120 422 
44 | 上 海 三 爱 富 新 材料 股份 有 限 公司 232 801 南阳 防爆 集团 有 限 公司 115 586 
45 | Wo; SERRE ae RAR 232 417 招 远 金宝 电子 有 限 公 司 114 240 
46 | 辽宁 万 兴 达 集团 225 769 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 113 190 
47 | 天 正 集团 有 限 公司 222 967 天 津 市 百 利 电气 有 限 公 司 111 241 
48 | 浙江 长 城 电 子 科技 集团 有 限 公 司 218 871 长 城 电 器 集团 有 限 公司 110 526 
49 | 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 218 612 环宇 集团 有 限 公司 109 110 
50 | 北京 巴 威 公司 212 607 武汉 汽 轮 发 电机 厂 107 492 





注 : 上 述 企业 均 是 中 国电 器 工业 协会 会 员 单 位 , 带 “* ”的 企业 含 汽 轮机 、 电 机 ,锅炉 等 产品 。 
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2006 年 大 电机 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
主 营业 务 收入 

(%) 
1 哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 * 475 868 356 270 33.57 
2 东方 电机 股份 有 限 公司 * 467 816 308 495 51.64 
3 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 358 247 226 261 58. 33 
4 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 333 485 221 175 50.78 
5 上 海 电 机 厂 有 限 公司 220 927 187 963 17.54 
6 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责 任 公司 153 843 141 553 8.68 
7 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 127 852 100 118 27.70 
8 武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 107 492 128 000 -16.02 
9 沈阳 电机 股份 有 限 公司 100 140 71 678 39.71 
10 四 川 东风 电机 厂 有 限 公司 * 73 289 74 362 -1.44 
11 兰州 电机 有 限 责任 公司 65 706 53 414 23.01 
12 昆明 电机 有 限 责任 公司 * 35 591 26 896 32.33 
13 福建 九州 南平 电机 厂 35 135 23 577 49.02 
14 洛阳 发 电 设备 厂 * 28 202 29 826 -5.45 
15 keH 24 884 27 053 -8.02 
16 淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 ” 20 908 21 301 -1.85 
17 江西 东 元 电机 有 限 公 司 20 486 
18 南宁 发 电 设备 厂 * 17 365 15 869 9.43 
19 广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 * 15 475 16 171 -4.30 
20 杭州 杭 发 集 轩 公司 13 322 12 834 3.80 





注 :”*“ 售 其 他 产品 。 


2006 年 大 电机 分 会 重点 企业 全 员 劳 动 生 产 率 排序 


SE 全 员 劳 动 
ty 
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1 | 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 825 256 四 川 东风 电机 厂 有 限 公司 * 101 612 
2 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 ” 355 822 沈阳 电机 股份 有 限 公司 96 350 
3 | 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 292 186 广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 * 82 942 
4 | 上 海 电 机 三 有 限 公 司 233 719 长 沙 电 机 厂 74 330 
5 | 哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 * 197 773 兰州 电机 有 限 责 任 公司 52 329 
6 | 东方 电机 股份 有 限 公司 * 194 315 杭州 杭 发 集团 公司 41 545 
7 | 武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 160 752 南宁 发 电 设备 厂 > 26 753 
8 | 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 * 132 907 福建 九州 南平 电机 厂 25 729 
9 1 昆明 电机 有 限 责 任 公司 * 121 424 广东 兴 宁 电机 厂 有 限 公 司 25 300 








— 
© 


洛阳 发 电 设备 厂 * 
注 :“ *” 会 其 他 产品 。 
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2006 年 汽轮机 分 会 重点 企业 主 育 业务 收入 完成 情况 





(单位 :万 元 ) 
序号 2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
] 哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责任 公司 400 380 98. 00 
2 东方 汽轮机 厂 659 323 494 667 33.00 
3 上 海 汽轮机 有 限 公司 591 126 427 373 38. 00 
4 南京 汽 轮 电机 集团 有 限 责 任 公司 * 358 247 226 261 58. 00 
5 杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 305 797 244 046 25.00 
6 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 218 612 130 231 68. 00 
7 TEAL YA LA PR EZ wl * 153 843 141 553 9.00 
8 武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 107 492 128 000 -16.00 
9 无 锡 透 平 叶 片 有 限 公司 58 010 50 359 15.00 
10 广州 广 重 企业 集团 有 限 公司 31 737 33 358 -5.00 
il 洛阳 发 电 设备 厂 28 202 29 826 -5.00 
12 中 州 汽轮机 厂 21 314 18 945 13. 00 
13 青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 1 751 1 520 15. 00 
注 :" *” 含 其 他 产品 。 


2006 年 汽轮机 分 会 重点 企业 完成 经 济 效 益 绽 合 指数 排序 


一 


全 员 劳 动 生产 率 
(万 元 /人 ) 























1 | 无 锡 透 平 叶片 有 限 公 司 武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 1.98 
2 | 杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 洛阳 发 电 设备 厂 1.76 
3 | 东方 汽轮机 厂 中 州 汽轮机 厂 1.57 
4 | 南京 汽 轮 电 机 集团 有 限 责任 公司 * 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 1.57 
5 | 上 海 汽 轮机 有 限 公司 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 * 1.40 | 
6 | 青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 广州 广 重 企业 集团 有 限 公 司 1.28 
7 “| 哈 尔 演 汽轮机 三 有 限 责 任 会 司 


注 :“ *” 含 其 他 产品 。 


2006 年 电站 锅炉 分 会 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 





(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 

号 企业 

1 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 1 107 162 926 150 19. 50 
2 东方 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 1 093 358 800 634 36. 60 
3 LARAP ARAK 955 205 753 892 26.70 
4 武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 241 000 286 186 -15.80 
5 北京 巴 威 公司 212 507 198 051 7.30 
6 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 171 977 195 767 -12.20 
7 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 * 192 157 186 477 3.00 

统计 资料 - 361 


( 续 ) 


全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 
4y oy 
序号 企业 名 称 2005 2006 aia 
8 济南 锅炉 集团 有 限 公司 178 071 16. 60 
9 四 川 锅炉 厂 70 512 -4.80 
10 江西 江 联 能 源 环保 有 限 公 司 ” 60 063 21.00 
11 太原 锅炉 集团 有 限 公 司 ” 36 911 8.50 
i2 唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 32 864 -8.50 
13 武汉 天 元 锅炉 有 限 责任 公司 19 617 6.70 
14 郑州 锅炉 三 16 115 21.50 
15 湖州 炜 业 锅 炉 容 器 制造 有 限 公司 12 060 6.50 


16 广州 市 锅炉 工业 公司 9 930 -51.10 
17 “| 南通 万 达 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
注 :”* " 含 其 他 产品 。 





2006 年 电站 锅炉 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
主 营 业务 收入 
An 
序号 企业 和 名称 2006 2005 2006 P THK 

1 险 尔 滨 锅 炉 厂 有 限 责任 公司 1 229 133 754 817 62. 80 
2 东方 锅炉 集团 股份 有 限 公司 1 115 421 829 668 34. 40 
3 上 海 锅炉 厂 有 限 公司 851 378 759 726 12. 10 
4 武汉 锅炉 集团 有 限 公司 260 403 314 442 ~17.20 
5 北京 巴 威 公 司 212 607 198 051 7.30 
6 | 无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公 司 * 200 710 186 126 7.80 
7 杭州 锅 坊 集团 有 限 公司 191 536 188 093 1.80 
8 济南 锅炉 集团 有 限 公司 166 293 129 159 28. 80 
9 江西 江 联 能 源 环保 有 限 公 司 * 50 017 47 343 5. 60 
10 四 川 锅 炉 厂 46 155 59 798 — 22.80 
11 太原 锅炉 集团 有 限 公司 * 35 144 30 572 15.00 
12 唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公司 23 435 18 958 23.60 
13 武汉 天 元 锅炉 有 限 责任 公司 20 445 18 418 11.00 
14 南通 万 达 锅 炉 股份 有 限 公 司 20 342 

15 郑州 锅炉 厂 12 552 12 310 2.00 
16 湖州 炜 业 锅炉 容器 制造 有 限 公 司 10 100 10 120 0. 40 
17 广州 市 锅炉 工业 公司 4 967 9 032 -45.00 


注 :“*” 含 其 他 产品 。 





2006 年 水 电 设 备 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
an 总 产值 ( 当年 价 ) 
(% ) 
1 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 * 929 361 753 41.00 
2 | 东方 电机 股份 有 限 公司 * 455 344 345 186 32. 00 
3 四 川 东 风电 机 厂 有 限 公 司 * 72 262 78 232 ` -8.00 
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重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 

昆明 电机 有 限 责任 公司 

通用 电气 亚洲 水 电 设备 有 限 公 司 
东芝 水 电 设 备 (杭州 ) 有 限 公 司 
福建 九州 南平 电机 厂 

天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公司 
浙江 富 春 江水 电 设备 有 限 公 司 
南宁 发 电 设备 总 厂 * 

河南 省 西 峡 水 电 设备 有 限 责任 公司 
广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 ” 
鞠 州 发 电 设 备 成 套 制 造 有 限 公司 
浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公 司 
杭州 杭 发 集团 公司 * 

重庆 云 河 实业 有 限 公司 忠 州 水 轮机 厂 
杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公司 

浙江 临海 机 械 有 限 公司 

重庆 发 电 设备 制造 有 限 公司 


TEs“ * ”会 其 他 产品 。 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 





( 续 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
3.00 
33. 00 
43.00 
8. 00 
38. 00 
48.00 


39.00 
23.00 
30. 00 
-6.00 

8.00 

4.00 
50. 00 


10. 00 
149.00 


2006 年 水 电 设备 分 会 重点 企业 完 主 营业 务 收 入 完成 情况 


Tt 
中 


Oo co ~F GO tA BR WH WL m 


企业 名 称 


哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 * 

东方 电机 股份 有 限 公司 * 

四 川 东风 电机 厂 有 限 公司 * 

重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 

东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 
昆明 电机 有 限 责任 公司 

通用 电气 亚洲 水 电 设备 有 限 公司 

天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公司 
福建 九州 南平 电机 厂 

浙江 富 春江 水 电 设备 有 限 公司 
南宁 发 电 设备 总 厂 * 

浙江 爹 轮机 电 实 业 有 限 公司 

河南 省 西 峡 水 电 设备 有 限 责任 公司 
重庆 云 河 实业 有 限 公司 患 州 水 轮机 厂 
总 州 发 电 设备 成 套 制 造 有 限 公司 
广东 省 毅 关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 
杭州 杭 发 集团 公司 

重庆 发 电 设备 制造 有 限 公司 

杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公司 


注 :”*“ 含 其 他 产品 。 


475 868 
467 816 
73 900 
57 492 
54 447 
35 591 
35 307 
35 141 
35 135 
30 670 
17 365 
{7 331 
17 128 
17 077 
17 000 
15 475 
13 865 
13 322 
12 781 
11 365 





主 营业 务 收 入 (万 元 ) 
2005 


356 270 
308 495 
74 362 
50 113 
30 889 
26 896 
24 108 
26 043 
23 577 


15 869 
15 384 
15 648 
12 195 
17 352 
16 171 - 
12 371 
12 834 
5 160 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
34. 00 
52.00 
-1.00 
15.00 
76. 00 
32. 00 
46.00 
35.00 
49. 00 


9.00 
13. 00 
9.00 
40. 00 
- 2.00 
- 4.00 
12.00 
4.00 
148. 00 


统计 资料 - 


363 


2006 年 内 燃 发 电 设 备 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 

序号 2006 年 比 上 年 增长 

(% ) 
1 中 国 北 车 集团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公司 203 316 20. 87 
2 无 锡 开 普 动 力 有 限 公 司 89 159 9.56 
3 济南 柴油 机 股份 有 限 公司 76 185 4.54 
4 江苏 常 发 集团 46 083 40.23 
5 福建 图 东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 65 014 -2.44 
6 杭州 幸福 机 电 集 团 有 限 公 司 15 675 41.08 
7 江西 清华 泰 豪 三 波 电机 有 限 公司 18 502 16.67 
8 7B 78 Ec FR PS LA RAR 12 836 60. 41 
9 科 泰 电源 设备 (上 海 ) 有 限 公 司 14 617 28. 62 
10 常州 顺风 发 电 设备 有 限 公 司 15 690 7. 05 
11 潍坊 柴油 机 厂 动 力 成 套 设备 厂 22 686 ~ 36. 33 
12 郑州 佛光 发 电 设备 有 限 公司 
13 天 津 联 迅 机 电 设 备 有 限 公 司 11 088 12. 33 
14 无 锡 华 友 发 电 设备 有 限 公 司 6 423 81.73 
15 郑州 金 阳 电气 有 限 公司 7 507 37. 86 
16 扬州 市 飞鸿 电 材 厂 9 800 -15.31 
17 瑞 昌 歌 尔 德 发 电 设备 ( 无锡) 制造 有 限 公 司 7 350 2.04 
18 无 锡 汾 锡 电 机 有 限 公 司 6 413 14. 60 
19 福州 福 发 发 电 设备 有 限 公 司 7 281 -5.92 
20 上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公 司 8 847 ~ 28.57 





2006 年 内 燃 发 电 设 备 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 
























(单位 :万 元 ) 
序号 企业 名 称 2006 年 比 上 年 增长 
(%) 
1 中 国 北 车 集团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公 司 17.73 
2 TSE AAA RRA Bl 17.44 
3 济南 柴油 机 股份 有 限 公 司 4.38 
4 江苏 常 发 集团 40.23 
5 福建 闽 东 本 田 发 电机 组 有 限 公 司 6.57 
6 杭州 幸福 机 电 集 团 有 限 公 司 41.08 
7 福建 福安 闽 东 亚 南 电 机 有 限 公司 60.41 
8 江西 清华 泰 豪 三 波 电机 有 限 公 司 15.45 
9 科 泰 电源 设备 ( 上海) 有限 公司 28. 62 
10 常州 顺风 发 电 设备 有 限 公司 7.97 
11 潍坊 柴油 机 厂 动力 成 套 设备 厂 -40.30 
12 | 郑州 佛光 发 电 设备 有 限 公 司 
13 无 锡 华 友 发 电 设备 有 限 公司 110. 37 
14 天 津 联 迅 机 电 设备 有 限 公司 14.72 
15 扬州 市 飞鸿 电 材 厂 -10.42 
16 无 锡 汾 锡 电 机 有 限 公司 27.76 
17 福州 福 发 发 电 设备 有 限 公 司 -5.27 


364 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


序号 


18 
19 
20 


Ht 
中 


O o uy O v A GU Ne 


企业 和 名称 


上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公司 
山东 吉美 乐 有 限 公 司 
郑州 金 阳 电 气 有 限 公司 


2006 


6 530 
5 440 
5 318 


产品 销售 收入 


2005 


10 066 
3 806 
2 413 


( 续 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


2006 年 高 压 开 关 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


企业 名 称 


西安 西 开 高 压 电气 股份 有 限 公司 
平 高 集团 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 ” 

江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
华 通 机 电 集 团 有 限 公司 

厦门 ABB 开关 有 限 公司 

正泰 电气 股份 有 限 公司 

河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 

泰 开 电气 集团 有 限 公司 

华 仪 电器 集团 有 限 公司 

上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 
华 鹏 集团 公司 “” 

杭 申 控股 集团 有 限 公司 * 

长 城 电 器 集团 有 限 公 司 

TRA (BA) RAR a” 
LF RA 有 限 公司 

上 海 西门 子 开关 有 限 公 司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 * 
常熟 开关 制造 有 限 公司 


注 : *“ 含 其 他 产品 。 


tt 
中 


oN Ah fF WN 


企业 名 称 


大 全 集团 有 限 公司 
西安 西 开 高 压 电 气 股 份 有 限 公 司 
平 高 集团 有 限 公司 


江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 

正泰 电气 股份 有 限 公司 * 

泰 开 电气 集团 有 限 公 司 

河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 


403 685 
385 916 
381 014 
315 732 
270 000 
261 571 
236 824 
204 776 
204 638 
179 580 
166 940 
151 200 
150 855 
129 739 
113 918 
111 528 
110 018 

92 762 

83 202 

79 922 


360 126 
316 119 
300 107 
298 597 
269 054 
242 709 
203 241 
193 147 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


2005 


255 159 
248 912 
268 860 
233 521 
216 000 
249 503 
215 280 
145 845 
151 551 
155 269 


130 314 
122 242 
70 311 


101 298 
88 816 
65 507 
86 201 
67 715 





产品 销售 收入 


260 205 
201 500 
187 077 
226 515 
254 400 
211 060 
142 079 
138 048 





(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
58.21 
55.04 
41.71 
35. 20 
25.00 
4. 84 
10.01 
40.41 
35.03 
15.66 


16. 03 
23.41 
84. 52 


10. 10 
23.87 
41.61 
-3.48 
18.03 


2006 年 高 压 开关 分 会 重点 企业 产品 销售 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 


200 年 比 上 年 增长 


* 365 


( 续 ) 


产品 销售 收入 
序号 企业 名 称 2006 年 比 上 年 增长 

(% ) 
9 华 仪 电器 集团 有 限 公司 178 429 17. 35 
10 “| 上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 166 940 
11 | 华 鹏 集团 公司 * 138 787 118 600 17.02 
12 | 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 132 401 111 828 18.40 
13 | 长 城 电器 集团 有 限 公 司 110 526 
14 | 杭 申 控股 集团 有 限 公司 * 107 128 68 231 57.01 
15 | 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公 司 105 132 78 498 33.93 
16 | 宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 101 789 92 536 10. 00 
17 | 上 海 西 门 子 开关 有 限 公司 92 762 65 507 41.61 
18 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 * 80 706 79 305 1.77 
19 | 常熟 开关 制造 有 限 公司 * 76 182 66 295 14.91 
20 天 水 长 城 开 关 厂 74 376 
E: * " 含 其 他 产品 。 
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Ht 
wa 
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企业 名 称 


保定 天 威 集团 有 限 公司 
TOSS GE FE AEA BRS 
西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 
青岛 变压器 集团 有 限 公司 


特 变 电 工 沈阳 变 压 右 集团 有 限 公司 


特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公 司 
山东 达 驰 电气 股份 有 限 公 司 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 
顺 特 电气 有 限 公 司 

三 变 科 技 股份 有 限 公司 

常州 凸 电 变 压 器 有 限 责 任 公司 
山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 
山东 电力 设备 厂 

南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 
云南 变 压 髓 电气 股份 有 限 公司 
海南 金 盘 电气 有 限 公司 

广东 海 鸿 变压器 有 限 公 司 

吴江 市 变压器 厂 有 限 公司 

沈阳 吴 诚 电气 有 限 公 司 

江西 变 电 设 备 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


2006 


396 048 
232 417 
192 328 
177 883 
154 341 
150 325 
150 241 
148 599 
141 359 
102 371 
80 220 
73 251 
70 171 
68 729 
68 060 
64 496 
58 149 
39 527 
38 958 
36 046 


主 营业 务 收 入 


2005 


269 171 
175 370 
164 037 
131 552 
131 292 
100 131 
125 391 
90 092 
81 874 
91 608 
65 876 
52 746 
40 003 
42 197 
31 422 
43 593 
35 433 
27 867 
34 500 
25 747 





(单位 :万 元 ) 


(%) 
47.14 
32.53 
17. 25 
35. 22 
17.56 
50. 13 
19. 82 
64.94 
72.65 
11.75 
21.77 
38. 87 
75.41 
62. 88 
116. 60 
47.95 
64.11 
41.84 
12.92 
40. 00 


2006 年 比 上 年 增长 


2006 年 变 压 颖 分 会 重点 企业 完成 全 员 劳 动 生产 率 排序 


(单位 :元 /人 ) 

























































2006 年 绝缘 子 避 雷 器 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 





1 | 青岛 变压器 集团 有 限 公 司 549 709 山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公 司 158 106 
2 | 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 540 035 无 锡 市 电力 变压器 有 限 公 司 150 938 
3 | 山东 达 驰 电气 股份 有 限 公 司 495 471 上 海南 桥 变 压 器 有 限 责任 公司 112 216 
4 | 杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 466 589 西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 143 351 
5 | 江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 422 726 保定 天 威 集团 有 限 公 司 97 141 
6 | 江西 变 电 设 备 有 限 公司 414 675 AP SARS 151 490 
7 | 南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 278 481 BS BBS RA A RAE] 131 294 
8 | 云南 通海 变压器 厂 258 797 江西 变压器 科技 股份 有 限 公司 112 346 
9 | 沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 208 185 广州 广 高 高 压 电 器 有 限 公司 114 815 
10 | 云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 153 188 常州 华 迪 特 种 变压器 有 限 公司 12 477 


(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 
企 ， 
序号 企业 名 称 2005 2006 aie 
1 自贡 塞 迪 维 尔 钢 化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 36.70 
2 南京 电气 (和 集团) 有限 责任 公司 25. 07 
3 西安 西 电 高 压 电 次 有限 责 任 公司 18. 86 
4 大 连 电 次 有 限 公司 35.91 
5 NGK 唐山 电瓷 有 限 公 司 31.30 
6 抚顺 传奇 套 管 有 限 公司 81.12 
7 抚顺 电瓷 制造 公司 1.62 
8 湖南 电力 电瓷 电器 厂 41.75 
9 广州 迈克 林 电 力 有 限 公司 28.00 
10 | 唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 53.59 
11 东 芜 市 高 能 实业 公司 42.94 
12 | 淄博 柳 泉 电瓷 有 限 责任 公司 6.87 
13 | 西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公司 11.18 
14 | 苏州 电 次 有 限 公司 25. 84 
15 | 河南 省 葛 天 集团 有 限 责 任 公 司 13.70 
16 | 河南 省 红星 电瓷 厂 29. 07 
17 | 湖南 醴陵 火炬 电 次 电器 有 限 公 司 -1.02 
18 | 河南 金冠 王 码 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 28. 56 
19 | 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 119.76 
20 | 礼 陵 市 华 读 电瓷 电器 有 限 公司 50. 48 





统计 资料 - 


367 


2006 年 绝缘 子 避 雷 器 分 会 重点 企业 主 营业 务 收 入 完成 情况 





(单位 :万 元 ) 
主 营 业务 收入 
序号 2006 年 比 上 年 增长 
(%) 
1 自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 54. 19 
2 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 17.48 
3 西安 西 电 高 压 电 疙 有 限 责任 公司 29. 88 
4 KER A RAR 48.92 
5 NGK 唐山 电 次 有 限 公司 30.23 
6 抚顺 传奇 套 管 有 限 公 司 38.87 
7 抚顺 电瓷 制造 公司 2.17 
8 湖南 电力 电 次 电器 厂 52.31 
9 广州 迈克 林 电力 有 限 公 司 39.91 
10 唐山 高 奈 电 次 有 限 公司 35.9] 
il 东莞 市 高 能 实业 公司 134.71 
12 淄博 祁 泉 电 次 有限 责任 公司 7.54 
13 西安 双 佳 高 压 电 次 电器 有 限 公司 15.10 
14 Op MN HE BS a BR ZS i) 27.57 
15 河南 省 葛 天 集团 有 限 责 任 公司 4. 15 
16 河南 省 红星 电瓷 厂 46. 16 
17 湖南 醴陵 火炬 电 次 电器 有 限 公 司 -10.74 
18 | 河南 金冠 王 码 信息 产业 股份 有 限 公司 27.16 
19 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 113.70 
20 礼 陵 市 华 磷 电瓷 电器 有 限 公司 184. 11 
mic 
2006 年 电力 电容 器 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 
(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 
序号 2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
1 西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 28. 00 
2 桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 20. 00 
3 日 新 电机 {( 无锡) 有 限 公 司 24. 00 
4 锦州 电力 电容 器 有 限 责任 公司 -15.00 
5 苏州 电力 电容 器 有 限 公 司 -13.00 
6 陕西 合 容 电气 集团 有 限 公 司 1.00 
.7 | 正泰 集团 电容 器 分 公司 9.00 
8 青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 
9 上 上 钻 电 力 电容 器 有 限 公 司 -15.00 
10 中 原 电 力 电 容器 有 限 公司 1.00 
11 上 海上 电 电 容器 有 限 公 司 42.00 
12 | 新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 4.00 
13 上 虞 电力 电容 器 有 限 公 司 27. 00 
14 | 丹东 欣 泰 电容 器 有 限 公司 -7.00 
15 牡丹 江 电力 电容 器 厂 40. 00 
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2006 年 电 控 配 电 设备 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


Ht 
di 


Oo o qA OG tA A WH Ne 


企业 和 名称 


西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公 司 
桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 

锦州 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
陕西 合 容 电气 集团 有 限 公 司 
苏州 电力 电容 器 有 限 公司 

青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 


正泰 集团 电容 器 分 公司 

中 原 电力 电容 器 有 限 公 司 
上 上 广电 力 电容 器 有 限 公司 
新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 
上 海上 电 电 容器 有 限 公 司 
丹东 欣 泰 电 容器 有 限 公司 
南昌 电力 电容 器 厂 
牡丹 江 电 力 电容 器 厂 


企业 名 称 


东 搬 控股 集团 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 

江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
PRERA” 

杭 申 控股 集团 有 限 公司 * 

宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 ， 

环 字 集 团 有 限 公司 

上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 * 

天 津 市 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 ， 
上 海德 力 西 集团 有 限 公司 * 

上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 ， 

常州 太平 洋 电力 设备 (集团 ) 有 限 公司 
川 开 电 气 有 限 公司 ， 

正泰 电气 股份 有 限 公司 ” 

上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 * 

上 海 一 开 电气 集团 有 限 公司 

沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 * 
锦州 锦 开 电 器 集团 有 限 责任 公司 * 
山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 “ 


注 :“ *" 含 其 他 产品 。 


389 849 
381 014 
315 732 
150 855 
129 739 
111 528 
110 212 
110 018 
100 906 
99 056 
89 424 
70 650 
62 000 
59 180 
55 877 
51 798 
51 300 
49 800 
49 716 
48 437 


主 营 业务 收入 





全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
2006 年 比 上 年 增长 


2005 


209 021 
268 860 
224 191 
122 242 
70 311 
101 298 
96 780 
88 816 
92 560 
98 587 
87 872 
64 646 
58 000 
54 709 
89 849 
55 016 
53 886 
53 130 
46 399 
25 736 





(单位 :万 元 ) 


(% ) 
26. 00 
11.00 
28. 00 
-16.00 


9.00 


1.00 

— 33.00 
4.00 
13.00 
-5.00 
17.00 
36. 00 


(单位 :万 元 ) 


(% ) 
86.51 
41.71 
40. 83 
23.41 
84.52 
10. 10 
13. 88 
23.87 
9.02 
0.48 
1.77 
9.29 
6.90 
8.17 
-37.81 
-5.85 
-4.80 
-6.27 
7.15 
88.21 


统计 资料 


2006 年 比 上 年 增长 


” 369 


2006 年 电 控 配 电 设备 分 会 重点 企业 完成 主 膏 业 务 收入 排序 
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中 
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an 
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企业 名 称 


东 搬 控股 集团 有 限 公司 
大 全 集团 有 限 公 司 * 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 ” 

华 鹏 集团 公司 ” 

环宇 集团 有 限 公司 

上 海 配 中 (集团 ) 有 限 公司 ” 
TRAE (RA) 股份 有 限 公司 

杭 申 控股 集团 有 限 公司 ” 

天 津 市 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公 司 ” 
上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 * 

上 海中 发 电器 (集团 ) 有 限 公司 ” 

正泰 电气 股份 有 限 公司 ” 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 ” 

常州 太平 洋 电力 设备 (集团 ) 有 限 公 司 * 
川 开 电 气 有 限 公司 ” 

上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 ” 

上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 

山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公 司 ” 
沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 ” 
锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 ” 
*” 含 其 他 产品 。 


























2006 


389 562 
380 945 
298 597 
148 738 
109 110 
105 132 
100 286 
98 571 
97 081 
93 288 
84 953 
70 844 
70 439 
61 680 
58 785 
52 956 
50 844 
48 437 
47 970 
46 166 











































主 营业 务 收 人 
2005 


208 939 
268 846 
217 185 
119 798 
96 223 
78 498 
91 169 
71 411 
83 798 
89 676 
83 478 
94 489 
64 646 
57 503 
51 974 
49 897 
53 228 
25 736 
51 200 
38 588 


























































(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
86. 45 
41.70 
37.49 
24. 16 
13.39 
33.93 
10. 00 
38. 03 
15. 85 
4.03 

1.77 
-25.02 
8.96 
7.26 
13.11 
6. 13 
-4.48 
88. 21 
-6.31 
19. 64 


2006 年 通用 低压 电器 分 会 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 


企业 名 称 





正泰 集团 股份 有 限 公司 * 

德 力 西 集团 有 限 公司 

人 民 电 融 集 团 有 限 公司 

华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 

天 正 集 团 有 限 公司 

小 华 电器 集团 有 限 公司 

天 津 市 百 利 电气 有 限 公 司 

长 城 电 器 集团 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 

厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 


常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) * 


上 海 电 器 股份 有 限 公司 人 民 电 琉 厂 
苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 

三 信和 国际 电器 上 海 有 限 公司 

ABB 新 会 低压 开关 有 限 公司 
浙江 森 泰 电器 厂 


中 国电 器 工业 年 鉴 


714 742 
640 331 
340 180 
283 136 
222 967 
157 126 
111 241 
110 526 
108 234 
101 889 
76 182 
75 108 
68 516 
58 158 
53 533 
52 958 


主音 业务 收入 
2005 


670 297 
533 608 
267 858 
216 354 
178 512 
156 338 
41 005 
100 844 
100 575 
87 349 
66 295 
63 649 
50 385 
55 388 
47 805 
41 005 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(%) 
6.63 

20. 00 
27.00 
30. 87 
24.90 
0.50 
171.29 
9.60 
7.62 
16.65 
14.91 
18.00 
35.98 
5.00 
11.98 
29. 15 





( 续 ) 


主 营 业务 收入 
序号 企业 和 名称 
17 | 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 0.57 
18 川 开 电 气 有 限 公 司 3.56 
19 | 江苏 现代 南 自 电 气 有 限 公司 272.27 


20 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 * 2.17 
注 : * ” 含 其 他 产品 。 





2006 年 通用 低压 电 兹 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 






























厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 612 539 AH ae RE) ARAR 242 785 






































1 

2 | 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 393 563 宁波 奇 乐 电器 实业 总 公司 240 453 
3 | 川 开 电气 有 限 公司 329 721 无 锡 新 宏泰 电器 有 限 责 任 公 局 237 014 
4 “| 正泰 集团 股份 有 限 公司 326 745 天 正 集 团 有 限 公司 233 396 
5 | 广东 珠江 开关 有 限 公司 307 218 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 226 479 
6 | 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 304 614 ABB 新 会 低压 开关 有 限 公司 223 144 
7 | 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 301 261 浙江 箭 环 电器 机 械 有 限 公司 221 915 
8 | 浙江 森 素 电器 厂 296 194 德 力 西 集团 有 限 公 司 214 429 
9 | 法 泰 电器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 252 308 苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 201 477 
10 | 人 民 电 器 集团 有 限 公司 247 942 江苏 现代 南 自 电 气 有 限 公司 196 330 
注 ;”*” 合 其 他 产品 。 


2006 年 电力 电子 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 
序号 2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
1 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 50.3 
2 天 津 市 环 欧 半导体 材料 技术 有 限 公 司 149.4 
3 北 车 集团 永 济 电 机 厂 西安 永 电 电气 有 限 责 任 公司 54.6 
4 西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责任 公司 40.0 
5 扬州 唱 来 半导体 (集团 ) 有 限 责 任 公司 -5.4 
6 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 24.2 
7 Reet GE SA RAN] 8.7 
8 珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公 司 7.6 
9 西安 电力 电子 技术 研究 所 20.4 
10 | 首钢 自动 化 信息 技术 有 限 公司 传动 事业 部 6.4 
11 九江 整流 器 厂 27.3 
12 | 早 新 嘉隆 电子 有 限 公司 21.3 
13 安徽 省 祁 门 县 黄山 电器 有 限 责任 公司 77.2 
14 | 丹阳 可 控 硅 元 件 厂 
15 江阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 55.8 
16 江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 7.8 
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序号 
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序号 


一 


372 ° 


(2) 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
企业 名 称 2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
北京 京 仪 棒 树 整 流 器 有 限 责 任 公司 -33.60 
无 锡 市 陶 都 电力 器 件 厂 26.90 
江阴 九 华 集团 有 限 公 司 电子 陶瓷 元 件 厂 35.40 
常州 市 武进 可 控 硅 附件 有 限 公司 43.20 





2006 年 电力 电子 分 会 重点 企业 主 营业 务 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
产品 销售 收入 
ay y 
企业 名称 ,00s 2006 Wi 
北 车 集团 永 济 电机 厂 西安 永 电 电 气 有 限 责任 公司 54.79 
天 津 市 环 欧 半 导体 材料 技术 有 限 公司 148.72 
北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公 司 15.27 
西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责任 公司 81.16 
扬州 晶 来 半导体 (集团 ) 有 限 责任 会 司 -4.83 
株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 17. 14 
西安 电力 电子 技术 研究 所 89.77 
襄樊 台 基 半导体 有 限 公 司 37.93 
珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公 司 32. 42 
FLL a 42.53 
阜新 嘉隆 电子 有 限 公司 6.77 
安徽 省 部门 县 黄山 电 器 有 限 责 任 公司 82. 45 
江阴 市 赛 英 电 子 有 限 公 司 55.85 
丹阳 可 控 硅 元 件 厂 46.70 
北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责任 公司 -34. 69 
江阴 九 华 集团 有 限 公司 电子 陶瓷 元 件 厂 44.57 
无 锡 市 陶 都 电力 器 件 厂 26.03 
常州 市 武进 可 控 硅 附 件 有 限 公 司 43.56 
大 连 宏光 电气 有 限 公 司 30. 68 
扬州 四 萎 电 子 有 限 公司 16.15 





2006 年 防爆 电器 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 

2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
华 荣 集团 有 限 公司 53.00 
ERER ARAR 226. 00 
电光 防爆 电气 有 限 公司 | 25.00 
江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 23.00 
徐州 煤矿 机 械 厂 12. 00 
济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 35.00 
八 达 电气 有 限 公司 29.00 
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dig 
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浙江 佳 洲 防 爆 电器 有 限 公 司 
飞 策 防 爆 电器 有 限 公司 
山东 晨 鸿 电工 有 限 责 任 公司 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 


天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 
安徽 宝 龙 电器 有 限 公司 

沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 
温州 江南 矿业 有 限 公司 

浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公司 


长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 


华 荣 集团 有 限 公 司 

EERI ARAR 

电光 防爆 电气 有 限 公司 
徐州 煤矿 机 械 厂 

江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 
八 达 电 气 有 限 公司 

浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 
山东 晨 鸿 电工 有 限 责任 公司 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公 司 

沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 
天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公 司 
浙江 华夏 防爆 电器 有 限 公司 
合肥 开关 厂 有 限 公 司 

沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 
温州 江南 矿业 有 限 公 司 
安徽 宝 龙 电 器 有 限 公 司 

浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 
德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 





产品 销售 收入 





( 续 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
26 
27 


2006 年 防爆 电器 分 会 重点 企业 产品 销售 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
55 


统计 资料 - 


373 


Ft 
wu 


O eo A BD WH Ne 


O Oo SY A UH h Ww w= ot 
a 


[| 
w u e 5O 


Sa Wee 


2006 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 
重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


许 继 集团 有 限 公司 

烟台 东方 电子 信息 产业 股份 有 限 公司 
贵州 天 义 电器 有 限 责 任 公 司 

汕头 正 超 电气 有 限 公司 

厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公 司 
广东 珠江 开关 有 限 公司 

珠海 优 特 电力 科技 股份 有 限 公 司 
重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 

北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公司 
北海 银河 继 保 电气 有 限 公司 

南京 中 德 保 护 控制 系统 有 限 公司 
北京 紫光 测控 有 限 公司 

河北 费 能 科技 电力 自动 化 设备 有 限 公 司 
阿 城 继 电器 股份 有 限 公司 

江苏 金 智 科技 股份 有 限 公 司 

南京 力 导 科技 股份 有 限 公司 

淄博 科 汇 电气 有 限 公司 

上 海 继电器 有 限 公 司 

许 继 电 源 有 限 公司 

上 海 新 华电 子 设备 有 限 公司 





全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


465 575 
TT 545 
22 900 
25 880 
18 998 
26 206 
17 175 
23 015 
17 005 
17 200 
17 390 
15 934 


11 918 
11 913 
12 840 
9 106 
7 938 
7 944 
12 754 


2006 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 
重点 企业 产品 销售 收入 完成 情况 


许 继 集团 有 限 公 司 

烟台 东方 电子 信息 产业 股份 有 限 公司 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 

贵州 天 义 电器 有 限 责 任 公 司 

厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公司 
北京 德 威 特 电 力 系统 自动 化 有 限 公司 
广东 珠江 开关 有 限 公 司 

重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 

北海 银河 继 保 电气 有 限 公 司 

珠海 优 特 电力 科技 股份 有 限 公司 
南京 中 德 保护 控制 系统 有 限 公司 
北京 紫光 测控 有 限 公司 

阿 城 继 电器 股份 有 限 公司 


产品 销售 收入 





(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
19.69 
1.27 
31.03 
8.49 
41.60 
1.26 
28. 86 
-4.95 
23.96 
22.09 
4.37 
9.27 


15.23 
14. 57 
0. 98 
20. 03 
30. 23 
16. 10 
— 33. 04 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
10. 14 
11.25 
9. 20 
33.29 
48.23 
30. 06 
3.11 
— 0. 06 
15.00 
28. 86 
4.49 
9.27 
47.29 


2006 年 工业 日 用 电器 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


Tt 
中 


eo © ~w A A Ah WH Ne 


江苏 金 智 科技 股份 有 限 公司 
河北 费 能 科技 电力 自动 化 设备 有 限 公司 


南京 力 导 科技 股份 有 限 公司 
淄博 科 汇 电气 有 限 公 司 
上 海 继电器 有 限 公 司 
深圳 市 奇 辉 电气 有 限 公司 
上 海 新 华电 子 设 备 有 限 公 司 


企业 和 名称 


广东 美的 集团 股份 有 限 公 司 
广东 志高 空调 股份 有 限 公 司 
广东 新 宝 电器 股份 有 限 公司 
TCL 空调 器 (中山 ) 有限 公司 
广东 格兰仕 集团 有 限 公 司 

加 西 贝 拉 压缩 机 有 限 公司 

枇 溪 三 西 实业 有 限 公 司 

佛山 三 水 日 彩电 器 有 限 公司 
佛山 顺德 容桂 万 喜 电 器 燃 器 具 公 司 
江苏 海狮 机 械 集 团 有 限 公司 
广州 市 威 成 坤 电器 制造 有 限 公 司 
佛山 顺德 雄 淳 实业 有 限 公 司 

佛 出 南海 盐 步 华 盛 家 用 电器 厂 
顺德 村 田 电 器 有 限 公司 

顺德 兆 坚 电器 制造 有 限 公司 
佛山 南海 松 岗 华兴 电器 有 限 公 司 
佛山 顺德 汇 成 实业 有 限 公司 

中 山 金 利 华电 器 有 限 公 司 

中 山 市 邦 太 电器 有 限 公司 


5156315 
461 843 
309 909 
257420 
179800 
96 731 
61996 
39 841 
39780 
21825 
20863 
17 860 
16 782 
16522 
14 459 
12033 
11 200 
8970 

8 538 


产品 销售 收入 





全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 
2006 年 比 上 年 增长 


4 015 234 


350 952 
303 776 
270 084 


69 374 
28 649 
25 343 
34 300 
20 474 
15 345 

7 000 


15 400 
14 003 
10 266 
10 000 
6 700 
10 336 





( 续 ) 


(% ) 
14.55 
80. 50 
-4.08 
21.33 
37.76 
22. 62 
-33.04 


(单位 :万 元 ) 


(% ) 
28.42 
31.60 
2.02 
-4.69 


-10.63 
39.07 
56.97 

~ 36. 37 

6. 60 
35. 96 
155. 14 


7.29 
3.26 
9.10 

- 10.30 
27.43 

- 100. 00 


2006 年 比 上 年 增长 


2006 年 工业 日 用 电器 分 会 重点 企业 产品 销售 收入 完成 情况 


序号 


nh 


企业 名 称 


广东 美的 集团 股 份 有 限 公司 
海尔 集团 
广东 志高 空调 股份 有 限 公司 


广东 新 宝 电器 股份 有 限 公 司 
TCL 空调 器 (中 山 ) 有 限 公司 
加 西 贝 拉 压 缩 机 有 限 公 司 


5 182 281 
1 962 283 
340 207 
311 452 
189 347 
96 581 


产品 销售 收入 


4 210 387 
1 650 940 


245 658 
310 233 





70 041 


(单位 :万 元 ) 


(% ) 
23.08 
18. 86 
38. 49 
0. 39 


37.89 


统计 资料 ， 


2006 年 比 上 年 增长 
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慈溪 三 西 实业 有 限 公 司 

佛山 顺德 容桂 万 育 电 髓 燃 器 具 公司 
成 都 彩虹 电器 集团 有 限 公司 
南海 骏 龙 电器 有 限 公 司 

佛山 南海 松 岗 华兴 电器 有 限 公 司 
广州 市 威 成 坤 电器 制造 有 限 公司 


江苏 海狮 机 械 集团 有 限 公司 
佛山 南海 盐 步 华 盛 家 用 电器 厂 
鹤山 欢乐 电机 有 限 公司 
顺德 村 田 电 右 有限 公司 
顺德 兆 坚 电器 制造 有 限 公司 
江苏 白雪 电器 股份 有 限 公司 
佛山 顺德 雄 淳 实业 有 限 公司 


产品 销售 收入 





2006 年 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 
企业 完成 工业 总 产值 完成 情况 


企业 名 称 


三 花 控股 集团 有 限 公司 
杭州 鸿雁 电 紫 有 限 公 司 


TCL 一 罗 格 朗 国 际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 


浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 
佛山 通宝 股份 有 限 公司 
杭州 鸿 世 电器 有 限 公 司 
广东 朗 能 电器 有 限 公司 
ay AE Tb RA ) ARAR 
上 海 益 忠 电 器 有 限 公司 


佛山 市 顺德 区 松本 电工 实业 有 限 公司 


佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 
慈溪 市 公牛 电器 有 限 公 司 

江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 
常州 西 码 特 电器 有 限 公司 

上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 
温州 飞 雕 电器 有 限 公司 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 
南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公 司 

万 宝 冷 机 集团 广州 电器 有 限 公司 
上 海松 山 电 子 有 限 公司 

AMET Bb wae RZ al 


FP LL Tis 1a RP ARAR 


汕头 市 东亚 电器 厂 
广东 省 东莞 电器 厂 
乐清 市 荣 盛 引 进 电 器 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


385 686 
86 190 
68 000 
37 629 
34 323 
31 728 
30 858 
30 599 
28 710 
28 605 
25 835 
20 298 
20 000 
19 664 
16 000 
12 545 
10 150 

7 050 
6 899 
3 268 
2 769 
1 582 

950 

573 





全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
2005 


346 398 
65 127 
61 261 
22 050 
27 907 
20 253 
25 773 
13 187 
26 152 
24 892 
19 451 
17 410 
15 312 
15 523 
11 000 
11 084 

7 700 
6 409 
5175 
2 850 
2 519 
1 042 
860 
647 
403 


( 续 ) 


2006 年 比 上 年 增长 

(% ) 

118. 82 

14.33 

22. 10 

10. 59 

85.91 

38.07 

9.73 


31.35 
8.48 
3.17 

-86.01 

25.00 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 

(% ) 
11.34 
32.34 
11.00 
70. 65 
22.99 
36. 66 
19.73 
132. 04 
9.78 
14. 92 
32. 82 
16.59 
30. 62 
26. 68 
45.45 
13. 18 
31.82 
10. 00 
33.31 
14. 67 
9.92 
51. 82 
10. 47 
11.44 
19.85 
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2006 年 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 
重点 企业 主 营业 务 收入 完成 情况 


企业 名 称 





















三 花 控股 集团 有 限 公 司 
泰 力 实业 有 限 公 司 
杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 
TCL — 罗 格 朗 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公司 
浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 

佛山 通宝 股份 有 限 公 司 

T A BARE HE 48 a PR ZS 

BUSH PS HEE AFA BR Ze 

奇 胜 工业 (惠州 ) 有 限 公司 

上 海 益 忠 电器 有 限 公司 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 

佛山 市 顺德 区 松本 电工 实业 有 限 公司 
常州 西 码 特 电 器 有 限 公司 
MAMA ae RZ Fl 

江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公 司 

上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 
宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 

广东 锦 力 电器 有 限 公司 
温州 飞 雕 电器 有 限 公司 
南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公司 





386 518 
76 126 
70 360 
56 054 
35 499 
35 282 
32 000 
31 499 
30 276 
26 829 
23 758 
23 554 
19 403 
18 641 
17 482 
15 300 
10 098 
9 829 
8 924 
7 025 













































































主 营 业务 收入 


2005 









342 563 
72 016 
65 784 
50 048 
20 800 
30 003 
28 023 
20 512 
12 879 
24 830 
18 736 
22 153 
13 568 
15 545 
13 167 
10 900 
7 682 
8 174 
8 305 
6 409 



























































(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
12. 83 
5.71 
6.96 
12.00 
70.70 
17.59 
14.19 
53. 56 
135.08 
8.05 
26. 80 
6. 32 
24. 63 
19.92 
32.77 
40. 37 
31.45 
20. 25 
7.45 
9. 60 


2006 年 牵引 电气 设备 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


tt 
wt 
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企业 名 称 





湘潭 电机 集团 有 限 公司 
贵州 天 义 电器 有 限 责任 公司 
淄博 牵引 电机 集团 有 限 公司 
江苏 常 牵 电机 有 限 公 司 

大 连天 元 电机 有 限 公 司 
贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 厂 

大 连日 牵 电 机 有 限 公司 

山东 济宁 山 矿 电机 车 有 限 公 司 


湘潭 市 电机 车 三 

湘潭 牵引 机 车 三 

常州 基 腾 电气 有 限 公司 

四 川 乐山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公司 
山西 平 怕 工 矿 电 机 车 广 

常州 长 江 客车 集团 工矿 车 辆 有 限 公 司 
上 海 立新 电器 厂 


257 359 
20 005 
18 975 
14 000 
13 018 
10 246 
10 022 

8 529 
8 200 
7 551 
6 282 
4 650 
4 474 
3 778 
3 561 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


2005 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
22.00 
-13.00 
- 17.00 
39. 00 
2.00 
-15.00 
54. 00 
20. 00 
67.00 
112.00 
28. 00 
37.00 
38. 00 
- 14.00 
46.00 


统计 资料 - 
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( 续 ) 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
序号 企业 名 称 
16 湘潭 市 牵引 电机 厂 18.00 
17 衡阳 力 尔 美 电 瓶 车 有 限 责 任 公司 15.00 
18 福建 省 煤矿 机 械 厂 -23.00 
19 常州 市 丽华 机 械 电 器 有 限 公 司 3.00 
20 湘潭 如 意 电 机 电器 有 限 公 司 -33.00 





2006 年 率 引 电气 设备 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
主 营 业务 收入 
A» 

1 湘江 电机 和 集团 有 限 公 司 261 317 215 202 21.00 
2 贵州 天 义 电器 有 限 责任 公司 28 038 21 035 33.00 
3 淄博 牵引 电机 集团 有 限 公 司 20 909 21 301 -2.00 
4 Yoh SE LA RAR] 13 880 7 865 76.00 
5 BINED PLR 10 141 8 729 16. 00 
6 K HEH BLA RAN] 10 015.9 6 467 55.00 
7 大 连天 元 电机 有 限 公司 8 410 8 338 1.00 
8 山东 济宁 山 矿 电机 车 有 限 公 司 6 918 6 621 4.00 
9 常州 基 腾 电气 有 限 公 司 6 518 5 097 28. 00 
10 湘潭 市 电机 车 厂 5 753 5 161 11. 00 
11 WHE 5 | PLAT 5 669.5 3 512 61.00 
12 四 川 乐山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公 司 4 508 3 400 33.00 
13 常州 长 江 客车 集团 工矿 车 辆 有 限 公 司 3 582 4 513 -21.00 
14 山西 平遥 工矿 电机 车 广 3 318.9 2 634 26. 00 
15 了 衡阳 力 尔 美 电瓶 车 有 限 责 任 公司 2 307 2 168. 6.00 
16 湘潭 市 牵引 电机 厂 2 297.2 2 214 4.00 
17 上 海 立 新 电器 厂 2 277 2 539 -10.00 
18 福建 省 煤矿 机 械 厂 1 903.5 2 284 -17.00 
19 常州 市 丽华 机 械 电 器 有 限 公司 1 500 1 500 

20 常州 市 华 盛 电 机 厂 1 403 844 66. 00 





2006 年 电炉 及 工业 炉 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 













(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 
序号 企业 和 名称 2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
1 上 海 自动 化 仪表 股份 有 限 公 司 26.01 
2 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 -15.94 
3 天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 535. 64 
4 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 25.00 
5 Pa ot deel ( SA) BPA 40. 88 
6 无 锡 电炉 有 限 责 任 公 司 


378 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


杭州 四 达 电 炉 成 套 设备 有 限 公 司 
汉中 安 中 机 械 有 限 公司 

保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 
TRA MAR SA RZ al 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 

株洲 电炉 厂 


湘潭 湘 机 电炉 厂 
山东 荣 素 电 炉 制造 有 限 公司 
奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 
西安 电炉 研究 所 

天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 
宣 兴 市 双喜 炉 业 材料 有 限 公司 
ENGR 

天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 





( BE) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
118.82 


— 10.80 
7.42 


1.07 


20. 00 


660. 10 


-28.68 
40.03 


2006 年 电炉 及 工业 炉 分 会 重点 企业 产品 销售 收入 完成 情况 
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企业 名 称 


上 海 自动 化 仪表 股份 有 限 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 

天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 
南京 摄 炉 (集团 ) 有限 公司 

无 锡 电 炉 有 限 实 任 公司 

哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 
杭州 四 达 电炉 成 套 设备 有 限 公司 
保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 
汉中 安 中 机 械 有 限 公司 
宁波 东方 加 热 设备 有 限 公司 
湘潭 湘 机 电炉 厂 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 

株洲 电炉 厂 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 
山东 荣 素 电 炉 制造 有 限 公司 

天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 
上 海牙 进 恒温 设备 厂 

宜兴 市 双喜 炉 业 材料 有 限 公司 
天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 
佛山 市 兆 科 工 业 炉 有 限 公司 





产品 销售 收入 


2005 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
24. 35 
27.84 


39. 84 
i1.11 
10. 44 


-0.28 
34.48 


9.03 
61.39 
-7.79 


-10.48 
15.79 
49.27 
14.41 
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2006 年 电焊 机 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
2006 年 比 上 年 增长 

(%) 
唐山 松下 产业 机 器 有 限 公 司 20. 68 
欧 地 希 机 电 ( 上海 ) 有 限 公 司 105.45 
上 海 林 肯 电 气 有 限 公司 46. 48 
成 都 焊 研 威 达 自动 焊接 设备 有 限 公 司 16. 38 
凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公 司 2.94 
上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 28. 02 
上 上海 东 升 焊接 集团 有 限 公司 10. 00 
PRY TH Free He BEA BR ZS 39.13 
小 原 ( 南京) 机 电 有 限 公司 9.66 
山东 山大 奥 太 电气 有 限 公司 19. 00 
无 锡 市 锡山 南方 焊接 设备 公司 7.20 
南通 三 九 焊 接 机 器 制造 有 限 公 司 25.74 
浙江 肯 得 焊接 设备 有 限 公司 0. 00 
上 海通 用 电焊 机 股份 有 限 公 司 20. 00 
南通 振 康 机 械 有 限 公司 7.33 
天 津 七 所 高 科技 有 限 公 司 36.69 
无 锡 汉 神 电气 有 限 公 司 9. 68 
成 都 华 远 电器 设备 有 限 公司 41.55 
浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 刀 开 关公 司 9,18 
苏州 横 河 电表 有 限 公司 19.87 


2006 年 电焊 机 分 会 重点 企业 主 营业 务 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
主 营业 务 收 入 
2006 年 比 上 年 增长 

(% ) 
唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 26. 89 
上 上海 林肯 电气 有 限 公司 46. 48 
欧 地 和 希 机 电 ( 上海) 有 限 公司 112. 54 
成 都 焊 研 威 达 自动 焊接 设备 有 限 公 司 11.31 
凯 尔 达 电 焊 机 有 限 公司 | | 3. 36 
上 海 东 升 焊 接 集 团 有 限 公 司 18. 92 
上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公 司 35.42 
深圳 市 瑞 玻 电器 有 限 公 司 49.69 
南通 三 九 焊 接 机 器 制造 有 限 公司 16. 20 
小 原 ( 南 京 ) 机 电 有 限 公 司 10. 00 
浙江 肯 得 焊接 设备 有 限 公 司 0. 00 
无 锡 市 锡山 南方 焊接 设备 公司 8.79 
山东 山大 奥 太 电气 有 限 公司 23.91 
南通 振 康 机 械 有 限 公司 20. 69 
无锡 汉 神 电气 有 限 公司 24.99 
上 海通 用 电焊 机 股份 有 限 公司 10. 32 
成 都 华 远 电器 设备 有 限 公 司 62. 50 


中 国电 器 工业 年 鉴 
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序号 


SI A ra e WH N = 


天 津 七 所 高 科技 有 限 公司 





浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 刀 开 关公 司 


"| 


苏州 模 河 电表 有 限 公司 


7 147 


主 营 业务 收入 


( 续 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
18. 33 
-5.99 
12. 36 


2006 年 焊接 材料 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 

锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 

四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公司 
株洲 湘江 电焊 条 有 限 公司 

上 海 焊接 器 材 有 限 公司 

常州 华 通 焊 丝 有 限 公司 

山东 索 力 得 焊 材 有 限 公司 

上 海 大 西洋 焊接 材料 有 限 责任 公司 
泰州 字 宙 焊接 材料 有 限 公司 

上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公司 

武汉 铁 错 焊接 材料 股份 有 限 公司 
株洲 市 特种 电焊 条 厂 

自贡 大 西洋 焊丝 制品 有 限 公司 
宜昌 猴 王 焊丝 有 限 公司 

德州 聚 力 焊 接 材料 有 限 公司 

天 津 永久 焊接 材料 有 限 公司 
常州 市 运河 焊 材 有 限 公司 
石家庄 市 特种 电焊 条 厂 
张家港 市 享 昌 锁 饰 焊 材 广 


企业 名 称 


天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 

上 海 焊 接 器 材 有 限 公司 

锦州 锦 素 金属 工业 有 限 公 司 

四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公 司 
常州 华 通 焊丝 有 限 公司 

株洲 湘江 电焊 条 有 限 公司 


272 377 
150 485 
65 190 


57 154 
56 455 
41 500 
39 100 





全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 





主 营 业务 收入 
2005 


232 941 
136 661 
53 601 
52 127 
51 004 
32 156 
34 956 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
20. 00 
19. 00 
28. 00 
7.00 
40. 00 
12. 00 
30. 00 
63. 00 
46. 00 
-3.00 
24.00 
24.00 
12. 00 
9.00 
46. 00 
8.00 
43.00 
49.00 
235.00 
40. 00 


20066 年 焊接 材料 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


(% ) 
17.00 
10. 00 
22. 00 
10. 00 
11.00 
29. 00 
12.00 


统计 资料 - 
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山东 索 力 得 焊 材 有 限 公司 

上 海 斯 米 死 焊 材 有 限 公司 

上 海 大 西洋 焊接 材料 有 限 责任 公司 
泰州 宇宙 焊接 材料 有 限 公司 

自贡 大 西洋 焊丝 制品 有 限 公司 
株洲 市 特种 电焊 条 三 


武汉 铁 锚 焊 接 材料 股份 有 限 公司 
宜昌 猴 王 焊丝 有 限 公司 

德州 聚 力 焊接 材料 有 限 公司 

天 津 永久 焊接 材料 有 限 公司 
常州 市 运河 焊 材 有 限 公司 
深圳 大 西洋 焊接 材料 有 限 公司 
张家港 市 享 昌 镀 饰 焊 材 三 


主 营 业务 收入 





( 续 ) 


2006 年 比 上 年 增长 


2006 年 防爆 电机 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


企业 名 称 


南阳 防爆 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 

抚顺 煤矿 电机 三 

淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 
江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公司 
宁夏 西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 公司 
山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 
广东 东莞 电机 有 限 公司 

天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公司 
德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 
浙江 浦东 电机 有 限 公司 

江苏 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 
浙江 防爆 电机 有 限 公司 

山东 出 防 防爆 电机 有 限 公司 

重庆 特种 电机 三 

分 宜 煤矿 电机 厂 


中 国电 器 工业 年 鉴 


110 981 
94 380 
67 678 
64 185 
57 646 
40 505 
29 515 
26 071 
25 645 
19 264 
18 400 
14 611 
11 O11 
10 631 
10 242 

9 894 
7 850 
5 516 
5 202 
4 549 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 





(单位 :万 元 ) 


比 上 年 增长 

(% ) 
14.00 
4.70 
22. 80 
43.00 
36. 10 
38.90 
9.30 
4.20 
20. 40 
4.40 
25.40 
0. 30 
21.10 
6. 50 
31.10 
4.70 
11.10 
5.90 
5.40 
-17.90 


H 
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2006 年 防爆 电机 分 会 重点 企业 主 育 业务 收入 完成 情况 


Oo oO «qa A va A ù N 一 


(单位 :万 元 ) 
主 营业 务 收入 
Ay 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 113 190 37.00 
南阳 防爆 集团 有 限 公 司 106 596 9.00 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 72 134 34. 00 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 61 426 46.00 
衡水 电机 股份 有 限 公司 55 010 34.00 
抚顺 煤矿 电机 厂 32 608 16. 00 
淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 27 140 — 23.00 
江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公司 26 389 6.00 
广东 东莞 电 宙 有 限 公 司 19 314 29.00 
山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 18 731 1.00 
宁夏 西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 公司 17 718 -2.00 
天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公司 12 294 1.00 
德州 恒 力 电机 有 限 责 任 公司 11 040 26. 00 
无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 10 848 -3.00 
浙江 浦东 电机 有 限 公 司 10 142 31.00 
江苏 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公 司 8 678 -1.00 
浙江 防爆 电机 有 限 公司 7 226 9.00 
分 宜 煤 矿 电机 厂 4 685 -8.00 
重庆 特种 电机 厂 4 006 -14.00 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公 司 3 765 3.00 
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2006 年 中 小 电机 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 
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(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
企 * 
ERRERA RAH” 320 927 212 098 51.00 
南京 汽 轮 电 机 (和 集团) 有限 责任 公司 * 296 064 225 958 31. 00 
湘潭 电机 集团 有 限 公 司 255 843 210 092 22. 00 
上 上海 电气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 221 966 186 370 19. 00 
中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 178 573 132 277 35.00 
山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 131 232 103 482 27.00 
西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公 司 116 382 96 816 20. 00 
沈阳 电机 股份 有 限 公 司 113 023 96 020 18. 00 
南阳 防爆 集团 有 限 公司 * 110 981 97 340 14. 00 
章 丘 海尔 电机 有 限 公司 95 651 76 481 25.00 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 * 94 380 90 170 5.00 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 * 67 678 55 090 23.00 
兰州 电机 有 限 责任 公司 66 959 68 412 -2.00 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 64 185 44 880 43. 00 
无 锡 华 达 电机 有 限 公司 59 826 38 321 56.00 
河北 电机 上 股份 有 限 公司 58 000 48 078 21.00 
衡水 电机 股份 有 限 公司 * 57 646 42 350 36. 00 





统计 资料 


” 383 


( 续 ) 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
企业 名 称 oo mws o s 2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
18 重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 54 296 51 329 6.00 
19 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 49 200 31 089 58.00 
20 昆明 电机 有 限 责 任 公司 44 353 33 422 33.00 


注 :“*" 含 其 他 产品 。 


2006 年 中 小 电机 分 会 重点 企业 产品 主 营业 务 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
产品 销售 收入 
人 
序号 企业 和 名称 2004 2006 vay 
1 卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 308 603 204 618 51.00 
2 南京 汽 轮 电机 (和 集团) 有 限 责 任 公 司 * 296 212 226 261 31. 00 
3 湘潭 电机 集团 有 限 公 司 260 000 215 202 21.00 
4 王 海 电 气 集 团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 220 927 185 952 19. 00 
5 中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 153 939 141 668 9.00 
6 西安 西 玛 电机 (集团 ) 有 限 公司 147 756 126 040 17.00 
7 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 130 972 107 617 22. 00 
8 南阳 防爆 集团 有 限 公司 * 115 586 98 094 18. 00 
9 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 * 113 190 82 400 37. 00 
10 章 丘 海尔 电机 有 限 公 司 101 080 80 705 25.00 
11 沈阳 电机 股份 有 限 公司 100 140 71 678 40. 00 
12 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 * 72 134 53 895 34. 00 
13 兰州 电机 有 限 责任 公司 67 135 58 725 14.00 
14 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 * 61 426 42 106 46.00 
15 无 锡 华 达 电 机 有 限 公司 58 031 39 342 48. 00 
16 重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 责 任 公 司 57 492 50 113 15.00 
17 河北 电机 股份 有 限 公 司 56 195 51 792 9.00 
18 衡水 电机 股份 有 限 公司 * 55 010 41 149 34. 00 
19 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 49 526 29 905 66. 00 
20 上 海南 洋 电机 有 限 公司 40 117 17. 00 





34 332 


W: ” 含 其 他 产品 。 


2006 年 分 马力 电机 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
业 
7s cram a ene 
1 杭州 富生 电器 有 限 公司 44 723 1198. 64 
2 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 391 397 322 811 21.25 
3 卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 320 927 212 098 51.31 
4 威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 147 510 122 930 20. 00 
5 浙江 京 马 电机 有 限 公司 64 686 61 965 4.39 
6 浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公 司 55 000 41 000 34.15 
7 江苏 微 特 利 电机 制造 有 限 公 司 44 012 31 192 41.10 
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中 国电 器 工业 年 鉴 





上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 ” 
广东 宝 力 电器 有 限 公司 

福安 市 图 东安 波 电 器 有 限 公 司 
常州 市 永安 电机 有 限 公司 

宝应 电器 厂 

湖南 牙 进 机 电 有 限 责 任 会 司 


海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公 司 

河北 五 洲 集团 有 限 公司 
北京 敬业 电工 集团 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 
中 山 市 电机 电器 有 限 公司 

王 东 电机 集团 股份 有 限 公司 

佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公 司 


注 :”*“" 含 其 他 产品 。 





( 续 ) 
全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


(% ) 
51. 52 
4.11 
8.81 


12.77 
41.41 
-18.21 
2.85 
18.81 
-18.88 
11.25 


2006 年 分 马力 电机 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 
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广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 

威海 恒 大 电机 (集团 ) 有 限 公司 
浙江 京 马 电机 有 限 公 司 

浙江 奥 力 电机 股份 有 限 公司 

杭州 富生 电器 有 限 公司 

江苏 微 特 利 电机 制造 有 限 公司 

上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 * 
广东 宝 力 电器 有 限 公司 

常州 市 永安 电机 有 限 公司 

福安 市 闽 东 安 波 电器 有 限 公司 
北京 敬业 电工 集团 

闽 东 电机 集团 股份 有 限 公 司 

湖南 跃进 机 电 有 限 责 任 公司 

海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公司 

河北 五 洲 集团 有 限 公司 

中 山 市 电机 电器 有 限 公司 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 
佛山 市 南海 九 洲 普 惠 风机 有 限 公 司 
无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公司 | 


注 : * "会 其 他 产品 。 


349 759 
308 603 
142 196 
65 030 
55 373 
40 123 
36 128 
35 000 
33 879 
25 000 
23 014 
15 085 
11 422 
11 394 
11 066 
10 736 
9 392 

8 519 

7 361 

7 312 





(单位 :万 元 ) 
主 营 业务 收入 


(% ) 
265 894 31.54 
204 618 50. 82 
119 349 19.14 

62 120 4. 68 


7.56 
20. 39 
34. 62 

5. 89 


21.70 
— 6.98 
33. 56 

3.44 


统计 资料 - 


2006 年 比 上 年 增长 


2006 年 比 上 年 增长 
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2006 年 微 电 机 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


企业 名 称 
2006 


卧龙 控股 集团 有 限 公 司 * 320 927 
河北 电机 股份 有 限 公司 58 000 
横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 31 507 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 25 500 
贵州 华 烽 电 器 有 限 公 司 21 103 
上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公司 19 893 
山东 山 博 集团 17 577 


浙江 尤 奈 特 电机 有 限 公 司 15 017 
梅州 嘉和 电器 有 限 公 司 11 815 
北 微微 电机 厂 | 9719 
天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 9 607 
浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 9 600 
大 连 大 显 精密 轴 有 限 公司 6 512 
深圳 龙 德 科 技 有 限 公司 6 200 
浙江 琦 星 电子 有 限 公司 6 100 


“*” 合 其 他 产品 。 


工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
2005 


212 098 
48 078 
26 518 
21 000 
18 940 
16 919 
15 371 

9 003 
10 603 
9 450 
8 086 
7 800 
7 256 
5 155 
3 200 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(%) 
53.00 
21.00 
19.00 
21.00 
11.00 
18. 00 
14.00 
67.00 
11.00 
3.00 
19.00 
23.00 

-— 10.00 
20. 00 
91.00 


2006 年 微 电 机 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 


由 龙 控股 集团 有 限 公司 * 308 603 
河北 电机 股份 有 限 公司 56 195 
横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 30 464 
湖南 科 力 电机 股份 有 限 公司 22 396 
贵州 华 烽 电器 有 限 公司 20 272 
LASS BR Ss FAS OLA RA A 20 010 
山东 山 博 集 团 15 536 
北 微微 电机 厂 15 085 
浙江 尤 奈 特 电机 有 限 公 司 14 982 
梅州 嘉和 电器 有 限 公 司 10 986 
浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 9 778 
大 连 大 显 精 密 轴 有 限 公司 9 010 
天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 8 519 
深圳 龙 德 科技 有 限 公 司 6 200 


主 营 业务 收入 





浙江 琦 星 电 子 有 限 公司 6 000 


注 :“ * " 含 其 他 产品 。 


386 。 


中 国电 器 工业 年 监 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(%) 
51.00 

9. 00 
20. 00 
22. 00 
16. 00 
10. 00 

6. 00 
-7.00 
67. 00 

-0. 80 
22. 00 
20. 00 
13. 00 
20. 00 
100. 00 
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2006 年 电动 工具 分 会 重点 企业 完成 工业 总 产值 排序 


企业 名 称 


百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 
江苏 金 易 电 动工 具 集团 有 限 公司 
牧 田 (中 国 ) 有 限 公司 

博世 电动 工具 ( 中国 ) 有 限 公司 
南京 德 六 实业 有 限 公司 

上 海 正 峰 工业 有 限 公司 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 

永康 市 正大 实业 有 限 公司 

铁 鲫 电动 工具 有 限 公司 

浙江 博大 电器 有 限 公司 

浙江 华 丰 电 动工 具有 限 公司 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 

浙江 三 锋 工 具 制 造 有 限 公 

宁波 中 强 电动 工具 有 限 公司 

上 海 锐 奇 工具 有 限 公司 

宁波 协 城 电动 工具 有 限 公司 
永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 
弘 大 集团 有 限 公司 

浙江 意 达 电器 有 限 公司 

扬州 金 力 电动 工具 有 限 公司 


279 687 
208 580 
155 863 
120 343 
102 197 
80 000 
53 343 
52 465 
47 213 
46 788 
46 493 
42 800 
41 700 
40 000 
34 500 
33 558 
33 189 
23 170 
21 469 
18 003 





全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


.263 758 
” 205 680 
100 086 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
6.04 
1.41 
55.73 


-11.57 
59.77 
14.27 

399.23 

~ 21.20 

91.86 
167.31 


-5.70 
18.13 
14.79 
57.86 

5.71 


2006 年 电动 工具 分 会 重点 企业 产品 销售 收入 完成 情况 


企业 名称 


百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 

江苏 金 易 电 动工 具 集团 有 限 公司 
HACE ARAS 

浙江 省 永康 电动 工具 厂 

上 海 正 峰 工业 有 限 公 司 

永康 市 正大 实业 有 限 公司 

浙江 博大 电器 有 限 公司 

铁 鲫 电动 工具 有 限 公司 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 
浙江 三 锋 工具 制造 有 限 公 

宁波 中 强 电动 工具 有 限 公司 
宁波 协 城 电动 工具 有 限 公 司 
永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公 司 
上 海 锐 奇 工具 有 限 公 司 

浙江 意 达 电器 有 限 公司 

博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公 司 


274 570 
208 580 
155 863 
102 187 
80 000 
68 214 
46 765 
45 982 
45 603 
41 900 
41 700 
40 000 
33 558 
32 797 
26 013 
21 469 
20 518 





产品 销售 收入 


263 758 
203 560 
100 485 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
4.10 
2.47 
55.11 


107.74 
398.99 
12.21 
-22.71 
87.82 
203.74 


-2.41 
16.74 


57. 86 


统计 资料 ， 387 
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企业 名 称 


弘 大 集团 有 限 公司 
浙江 立 邦 电器 有 限 公司 
扬州 金 力 电动 工具 有 限 公 司 


19 365 
18 230 
18 003 


产品 销售 收入 


2005 


16 865 
7 772 
17 031 


( 续 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
14. 82 
134. 56 
5.71 


2006 电线 电缆 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


企业 名称 


宝 胜 集团 

无 锡 市 沪 安 电 线 电 缆 有 限 公司 
永 盘 集团 有 限 公 司 

兴 乐 集团 有 限 公司 
ABH RAR A RAR 
江苏 上 上 电缆 集团 

浙江 富 春江 通信 集团 有 限 公司 
富 通 集团 有 限 公司 

通 光 集团 有 限 公司 

山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 
青岛 汉 缆 集团 有 限 公司 

Te ESRD A PR ZS 

宁波 东方 集团 有 限 公司 
辽宁 万 兴 达 集团 

冠 城 大 通 股份 有 限 公 司 

江苏 圣 安 电缆 有 限 公司 

浙江 长 城 电 子 科技 集团 有 限 公 司 
广东 南洋 电缆 集团 股份 有 限 公 司 
浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公 司 
TREA ARAH 


2006 


690 608 
652 217 
597 633 
584 165 
526 534 
521 851 
463 754 
367 628 
358 900 
315 162 
305 861 
305 686 
299 998 
260 657 
256 012 
239 880 
215 628 
209 833 
209 581 
207 438 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


2005 


490 947 
390 310 
539 289 
320 117 
453 962 
290 100 
320 409 
320 615 
350 996 
206 821 
225 281 
163 194 
157 984 
188 453 
127 389 

90 356 
140 229 
139 011 
105 408 
110 514 





(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 

(% ) 
40. 67 
67. 10 
10. 82 
82. 48 
15.99 
79. 89 
44.74 
14. 66 
2.25 
52.38 
35.77 
87.31 
89. 89 
38.31 
100. 97 
165. 48 
53.77 
50.95 
98. 83 
87.70 


2006 年 电线 电缆 分 会 重点 企业 产品 销售 收入 完成 情况 


企业 和 名称 


宝 胜 集团 
无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公司 
兴 乐 集团 有 限 公司 
永 几 集团 有 限 公司 


江苏 上 上 电费 集团 

天 津 塑 力 线 缆 集 团 有 限 公 司 
浙江 富 春江 通信 集团 有 限 公 司 
富 通 集团 有 限 公司 


中 国电 器 工业 年 鉴 


756 102 
650 379 
572 327 
565 268 
529 353 
478 667 
458 466 
363 802 





产品 销售 收入 


2005 


506 239 
389 230 
312 010 
510 287 


290 300 
412 693 
350 913 
311 365 





(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(%) 
49.36 
67.09 
83. 43 
10.77 
82. 35 
15.99 
30.65 
16. 84 


(2) 


产品 销售 收入 
企业 和 名称 2005 2006 年 比 上 年 增长 

(% ) 
通 光 集团 有 限 公司 358 102 350 812 2.08 
山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公 司 307 821 200 335 53.65 
青岛 汉 缆 集团 有 限 公 司 305 087 226 247 34. 85 
TESA PRS 304 989 161 582 88.75 
宁波 东方 集团 有 限 公司 252 728 156 815 61.16 
铜陵 精 达 特种 电磁 线 股份 有 限 公司 238 588 15 600 1429.41 
江苏 圣 安 电 缆 有 限 公 司 236 806 88 628 167. 19 
广东 电缆 三 有 限 公司 233 517 123 150 89.62 
上 海 三 爱 富 新 材料 股份 有 限 公司 232 801 205 199 13. 45 
辽宁 万 兴 达 集团 225 769 155 702 45.00 
浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公司 218 871 140 209 56. 10 
浙江 先 登 电工 器 材 股份 有 限 公司 204 147 104 105 96. 10 
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2006 年 绝缘 材料 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 
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(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
企业 名称 3005 2006 ay 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 223 144 161 251 38. 38 
招 远 金宝 电子 有 限 公司 113 973 73 120 55. 87 
四 川 东 材 企业 集团 有 限 公司 103 137 67 517 52.76 
深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 55 436 42 457 30. 57 
山东 中 达 工 贸 股份 有 限 公 司 23 668 17 876 32. 40 
株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责 任 会 司 21 496 12 777 68.24 
浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 20 036 17 042 17. 57 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 16 862 14 198 18.76 
宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公司 12 541 10 705 17.15 
江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公司 12 379 11 808 4.84 
江阴 市 沪 澄 绝缘 材料 厂 11 292 10 227 10.41 
西安 西 电 电工 材料 有 限 责任 公司 11 278 10 584 6. 56 
山东 省 呈 祥 电工 电气 有 限 公司 11 250 8 653 30.01 
珠海 市 海港 积 层 板 有 限 公司 9 425 7 735 21. 85 
龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公 司 9 110 8 120 12. 19 
南通 鸿 安 三 木 绝 缘 材料 有 限 公司 8 750 6 258 39. 82 
上 海 欧 亚 合成 材料 有 限 公 司 8 691 10 538 ~17.53 
河南 许 绝 电工 绝缘 材料 有 限 公司 7 800 6 900 13.04 
上 海 电 机 ( 集团) 公司 绝缘 材料 三 7 464 5 190 43. 82 
浙江 省 乐清 树脂 厂 6 965 6 390 9.00 


统计 资料 
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2006 年 绝缘 材料 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 


2006 


广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 233 642 
招 远 金宝 电子 有 限 公 司 114 240 
四 川 东 材 企业 集团 有 限 公司 53 061 
深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 47 382 
山东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公 司 23 767 
浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 19 924 
株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 19 016 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公 司 16 862 
西安 西 电 电工 材料 有 限 责 任 公 司 13 028 
宁波 市 鄞州 高 桥 工 贸 公 司 11 946 
江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公司 11 805 
江阴 市 沪 澄 绝缘 材料 三 11 003 
山东 省 呈 祥 电工 电气 有 限 公司 10 605 
珠海 市 海港 积 层 板 有 限 公司 9 253 
上 海 欧 亚 合 成 材料 有 限 公司 9 014 
南通 鸿 安 三 木 绝缘 材料 有 限 公 司 8 760 
龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公 司 8 150 
河南 许 绝 电工 绝缘 材料 有 限 公 司 6 782 
上 海 电 机 (集团 ) 公 司 绝缘 材料 厂 6 379 
浙江 省 乐清 树脂 厂 5 887 


主 营业 务 收 人 





(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
40.78 
54.14 

-31.19 
30.57 
27. 87 
17.74 
43.52 
18.76 
10.78 
15.98 
4.28 
7.59 
24.76 
16. 30 

-21.42 


4.96 
1.22 
29.79 
7.97 


2006 年 铅 酸 荔 电池 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 
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2006 


天 能 能 国际 著 电 池 公 司 254 863 
风帆 集团 公司 182 204 
浙江 超 威 电源 公司 178 681 
哈尔滨 光宇 集团 公司 142 681 
江苏 双 登 集团 公司 125 912 
天 津 统一 工业 有 限 公 司 87 966 
扬州 华 富 实 业 有 限 公 司 79 750 
SRN EF Be HL 61 795 





REEE ZS 61 615 
RINKS yh 60 152 
成 都 川西 蓄电池 集团 公司 58 600 
湖北 骆驼 蓄电池 公司 55 756 
浙江 南都 电源 动力 公司 50 890 
美美 公司 50 186 
广东 志 成 冠军 集团 公司 48 262 


中 国电 器 工业 年 鉴 


主 营 业务 收入 
2005 


121 422 
136 741 
102 166 
103 799 
80 829 
74 998 
29 869 
48 015 
47 385 
51 681 
24 835 
39 251 
37 220 
36 892 
33 080 


(单位 :万 元 ) 


2006 年 比 上 年 增长 
(% ) 
109. 90 
33.25 
74. 89 
37.46 
55.78 
17.29 
167.00 
28.70 
30. 03 
16.39 
135.96 
42.05 
36.73 
36.03 
45.89 


2006 年 铅 酸 蓄电池 分 会 重点 企业 全 员 劳 动 生 产 率 排 序 































江苏 双 登 集团 公司 248 710 长 沙 丰 日 156 768 


















天 能 能 国际 车 电池 公司 218 054 扬州 阿波 罗 电 池 公 司 151 159 
TAS BBA al 212 196 扬州 华 富 实业 有 限 公司 140 445 
浙江 南都 电源 动力 公司 207 226 卧龙 灯塔 电源 公司 130 204 





201 108 
195 434 
169 489 
161 246 


128 571 
121 471 
106 426 


山东 龙口 蓄电池 公司 
湖北 骆驼 蓄电池 公司 
安徽 迅 启 公司 

哈尔滨 光宇 集团 公司 


绍兴 汇 同 蓄电池 公司 
山东 圣 阳 电源 实业 公司 
天 津 汤 浅 公司 









Oo ~ 中 





2006 年 电工 合金 分 会 重点 企业 产品 销售 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
产品 销售 收入 

序号 企业 名 称 2006 年 比 上 年 增长 

(%) 
1 浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 66. 89 
2 安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公司 50.67 
3 杭州 永 磁 集 团 有 限 公 司 34. 11 
4 桂林 人 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 54.04 
5 佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 26. 80 
6 重庆 川 仪 总 广 有 限 公 司 重 庆 川 仪 一 厂 25.27 
7 中 希 合金 有 限 公司 60. 56 
8 北京 机 床 电 器 有 限 责 任 公 司 52.03 
9 乐清 市 天 银 合金 技术 有 限 公 司 7. 58 
10 | 瑞安 市 贵 金 电工 合金 材料 有 限 公 司 24. 99 
11 宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公 司 39.51 
12 苏州 市 三 立 电 工 合金 有 限 公 司 19. 26 
13 绍兴 县 宏 峰 化 学 金属 制品 厂 10. 13 
14 | 天 水 长 城 电工 器 材 厂 -40.35 
15 | 瑞安 市 中 银 电工 合金 有 限 公司 
16 湖北 田野 股份 有 限 公 司 长 江 合 金 厂 8. 33 
17 “| ERR RA PR ZS -4.51 
18 东莞 市 中 一 合金 科技 有 限 公司 91.11 





2006 年 电工 专用 设备 分 会 重点 企业 主 营业 务 收 入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 


主 营 业务 收入 
序 企业 名称 
1 无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公 司 53 540 48 100 11.31 
2 安徽 省 湖滨 机 械 厂 27 995 32 235 -13.15 


统计 资料 。 391 


( 续 ) 


主 营 业务 收入 
企业 
西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 20.78 
白城 通 业 有 限 责 任 公司 21.08 
合肥 神 马 电费 机 械 股 份 有 限 公司 9. 62 
上 海 鸿 得 利 机 械 制 造 有 限 公 司 28. 60 
龙口 中 际 电 工 机 械 有 限 公司 -7.34 
上 海南 洋 电工 器 材 厂 10.19 
牛山 凯旋 真空 技术 工程 有 限 公司 33. 46 


宜兴 市 电工 机 械 有 限 公司 

咸阳 电工 机 械 厂 

德阳 市 德 东 电工 机 械 制造 有 限 公 司 
马鞍 山 市 天 力 机 械 股 份 有 限 公司 
常州 市 鼎 天 电工 机 械 厂 


52. 87 
6.73 
1.01 

12. 52 





2006 年 电工 专用 设备 分 会 重点 企业 经 济 效 益 综 合 指数 排序 


















上 海 鸿 得 利 机 械 制 造 有 限 公 司 
西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 
无 锡 市 梅 达 电 工 机 械 有 限 公司 

上 海南 洋 电工 器 材 厂 
安徽 省 湖滨 机 械 厂 

德阳 市 德 东 电工 机 械 制造 有 限 公司 
宜兴 市 电工 机 械 有 限 公司 


龙口 中 际 电工 机 械 有 限 公 司 
咸阳 电工 机 械 厂 

马鞍 山 市 天 力 机 械 股份 有 限 公司 
中 出 凯旋 真空 技术 工程 有 限 公 司 
合肥 神 马 电缆 机 械 股份 有 限 公司 
白城 通 业 有 限 责任 公司 













“< 人 上 


2006 年 电 硫 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


AS 


LM ARTER RA RZ By 59.23 
上 海 摩根 碳 制品 有 限 公 司 6.91 
险 尔 滨 电 碳 厂 5.04 
苏州 东南 碳 制品 有 限 公 司 21. 82 
东 新 电 碳 股份 有 限 公司 3.94 
MrT AC TE HEA RAE] 21.35 
神奇 电 碳 集团 有 限 公 司 16. 36 
-17.97 
78.57 
21.84 
31.87 
23.41 
120.74 
48. 84 


tt 
q 





河北 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 

宝 丰 其 洁 石 碳 素 材料 有 限 公司 
南通 电 碳 厂 

自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 

卡 朋 罗兰 碳 制品 ( 上海) 有 限 公司 
南通 杰 利 达 碳 素 有 限 公司 
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全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


(E) 


企业 名 称 
= re 


青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 0.00 
株洲 新 方圆 电 碳 有 限 公司 6.04 
成 都 龙泉 电 碳 制品 厂 16.92 
东台 市 双 萎 电 碳 制品 有 限 公司 21.47 
哈尔滨 电 碳 研究 所 -6.25 





上 海 申 达 电 碳 有 限 公 司 


2006 年 电 硫 分 会 重点 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
主 营业 务 收入 
2006 年 比 上 年 增长 

(%) 
LIAR A RZ Bl 22.44 
上 海 摩根 碳 制 品 有 限 公 司 9.41 
DE AR Be 7.96 
苏州 东南 碳 制 品 有 限 公司 17. 92 
浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公 司 17. 69 
神奇 电 碳 集 团 有 限 公司 20. 45 
东 新 电 碳 股份 有 限 公司 1 012.04 
宝 丰 县 洁 石 碳 素材 料 有 限 公 司 38.09 
河北 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 37.21 
南通 电 碳 厂 34. 29 
卡 朋 罗兰 碳 制 品 ( 上 海 ) 有 限 公司 126. 89 
南通 杰 利 达 碳 素 有 限 公 司 -26.86 
自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 23.23 
青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 -2.14 
株洲 新 方圆 电 磋 有 限 公司 2.72 
成 都 龙泉 电 碳 制品 厂 14.48 
东台 市 双 萎 电 碳 制 品 有 限 公 司 5,77 
LYE RIA RA PR ZS a] 0. 40 
内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 -10.72 
哈 尔 洲 电 碳 研究 所 -6.91 


2006 年 热 缩 材料 分 会 重点 企业 工业 总 产值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 


全 年 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 


企业 名 称 


深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 31.00 
永 固 集团 股份 有 限 公 司 44.00 
次 圳 长 园 电 子 材 料 有 限 公 司 30. 00 
河北 中 联 化 工 有 限 公司 38.00 
土 海 至 正 企业 发 展 有 限 公 司 21.00 





统计 资料 


” 393 


(2) 


全 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 

序号 企业 名 称 2006 年 比 上 年 增长 

(%) 
6 广州 凯 恒 科 塑 有 限 公 司 9.00 
7 成 都 贝 科普 天 通讯 器 材 厂 6.00 
8 成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公 司 -11.00 
9 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公司 35. 00 
10 | 上 海 先锋 辐 照 制 品 广 有 限 公司 6.00 
11 安徽 国 华新 材料 有 限 公司 21.00 
12 | 北京 市 顺义 牙 洋 绝缘 材料 厂 50. 00 
13 | 扬州 辐 照 中 心 7.00 
14 | 上 海 长 沪 辐 射 化 工 材料 厂 1.30 
15 | 苏州 新 区 意 业 特种 电缆 材料 厂 6.00 
16 | 浙江 华 仪 热 缩 材料 有 限 公司 8.00 





17 | 哈尔滨 光 雅 辐射 新 技术 有 限 公 司 13. 10 


2006 年 热 缩 材料 分 会 重点 企业 完 主 营业 务 收入 完成 情况 


(单位 ;万 元 ) 
主 营 业务 收入 
序号 企业 名 称 2006 3005 re Ea 
1 深圳 市 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 31. 00 
2 永 固 集团 股份 有 限 公司 44.00 
3 深圳 长 园 电 子 材料 有 限 公 司 30. 00 
4 河北 中 联 化 工 有 限 公 司 29.00 
5 上 海 至 正 企业 发 展 有 限 公司 21. 00 
6 广州 凯 恒 科 塑 有 限 公司 21.00 
7 上 海 先锋 辆 照 制品 三 有 限 公 司 6.00 
8 成 都 贝 科普 天 通讯 器 材 厂 7.00 
9 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责任 公司 25. 00 
10 | 成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公司 -9.00 
11 | 安徽 国 华新 材料 有 限 公司 40.00 
12 | 北京 市 顺义 牙 洋 绝缘 材料 厂 49.00 
13 | 上 海 长 沪 辐射 化 工 材料 厂 5. 00 
14 | 扬州 辐 照 中 心 5.00 
15 苏州 新 区 狗 业 特种 电缆 材料 三 8.00 
16 | 浙江 华 仪 热 缩 材料 有 限 公司 25.00 
17 | 哈尔滨 光 雅 辐射 新 技术 有 限 公司 13.00 
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2001 年 全 国电 器 工业 企业 
主要 经 济 指标 汇总 表 





(单位 : 百 万 元 ) 
流动 资产 
平均 余额 
1 | 工业 用 陶瓷 制造 业 4 532 6 686 3 416 
2 | 电工 用 碳 素 制 品 业 1 564 794 
3 | 焊条 制造 业 5 901 5 882 3 305 
4 | 锅炉 制造 业 16 345 29 556 17 833 
5 | 汽轮机 制造 业 4 320 12 118 7 376 
6 | 水 轮机 制造 业 465 959 510 
7 | 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 1 379 1 806 1 026 
8 | 电焊 机 制造 业 2 752 2 337 1 329 
9 | 工业 用 电炉 制造 业 1 158 2 475 1 499 
10 | 电动 工具 制造 业 10 768 9 157 5 626 
11 | 电工 专用 设备 制造 业 1 259 2 193 1 286 
12 | 发 电机 制造 业 7 928 20 592 12 956 
13 | 电动 机 制造 业 17 504 26 535 15 150 
14 | 微 电 机 制造 业 15 544 13 429 8 314 
15 | 变压器 和 整流 器 制造 业 27 754 36 128 20 974 
16 | 电容 器 制造 业 4 223 5 267 2 744 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 业 48 631 60 692 36 676 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 19 085 27 115 16 805 
19 | 电线 电缆 制造 业 120 030 110 710 62 209 
20 | 绝缘 制品 制造 业 5 415 5 198 2 964 
21 | 蓄电池 制造 业 12 811 16 401 8 390 
22 | 其 他 电工 器 材 制造 业 8 954 7 903 4 745 


oe tf 7 124 337 752 52 021 88 356 404 703 235 927 
机 械 工业 总 计 39 712 2 039 135 310 694 527 044 2 577 866 1 407 841 
利 亏损 企 ao 


固定 资产 净值 Fi 
年 平均 余额 







































1 | 工业 用 陶瓷 制造 业 28 209.0 

2 | 电工 用 碳 素 制 品 业 31 018.8 

3 45 763.4 28 407 
4 31 903.5 139 640 
5 39 100.6 37 314 
6 26 794. 1 5 337 
7 | 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 46 535.9 10 551 
8 | 电焊 机 制造 业 65 683.3 13 626 
9 | 工业 用 电炉 制造 业 25 481.7 12 872 
10 | 电动 工具 制造 业 55 044.6 49 142 





p= 
ped 


电工 专用 设备 制造 业 47 185.7 





统计 资料 ， 395 





















固定 资产 净值 | 产品 销售 

































































































( 续 ) 


全 员 劳 动 生产 率 | 全 部 从 业 人 员 


序号 企业 名 称 (工业 增加 值 ) 平均 人 数 
(元 /人 ) (人 ) 
12 | 发 电机 制造 业 26 734.2 74 848 
13 | 电动 机 制造 业 29 043.7 167 747 
14 | 微 电 机 制造 业 37 519.4 98 829 
15 | 变压器 和 整流 器 制造 业 48 104.6 151 129 
16 | 电容 器 制造 业 42 036.4 25 359 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 业 51 210.8 275 860 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 66 655.5 89 565 
19 | 电线 电缆 制造 业 81 542.3 345 281 
20 | 绝缘 制品 制造 业 52 862.3 23 722 
21 | Bae 51 258.6 73 295 
22 | 其 他 电工 器 材 制 造 业 2 048 8 609 474 39 57 51 657.9 45 782 
A 计 104244 | 313 540| 15394 1 450 4171 50 935.7 1 734 659 
注 :未 包括 家 电 行 业 和 琉璃 绝缘 子 企业 数据 。 
2001 年 全 国电 器 工业 国有 及 国有 控股 企业 
主要 经 济 指标 汇总 表 
(单位 : 百 万 元 ) 
工业 
_ 企业 数 出 口 工业 资产 
序号 行业 名 称 Ja 总 产值 、 
wT 
1 工业 用 陶瓷 制造 业 46 378 3 706 
2 电工 用 碳 素 制品 业 5 18 333 
3 焊条 制造 业 1 286 
4 锅炉 制造 业 14 397 
5 | 汽轮机 制造 业 8 074 
6 水 轮机 制造 业 300 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 1 073 
8 电焊 机 制造 业 659 
9 工业 用 电炉 制造 业 1 936 
10 电动 工具 制造 业 1 087 
11 电工 专用 设备 制造 业 473 
12 | 发 电机 制造 业 10 623 
13 电动 机 制造 业 11 476 
14 | 微 电 机 制造 业 1 130 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 11 928 
16 电容 器 制造 业 878 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 业 21 603 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 10 841 
19 电线 电缆 制造 业 19 131 
20 | 绝缘 制品 制造 业 29 1 257 
21 蓄电池 制造 业 31 14 2 159 
22 | 其 他 电工 器 材 制造 业 22 525 9 146 675 
合 计 1 107 54 283 3 005 14 536 125 025 
396 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


(2) 





全 部 从 业 人 员 

序号 平均 人 数 
(A) 

1 工业 用 陶瓷 制造 业 19 197 
2 电工 用 碳 素 制 品 业 2 861 
3 焊条 制造 业 5 391 
4 锅炉 制造 业 53 612 
5 汽轮机 制造 业 25 523 
6 水 轮机 制造 业 3 089 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 | 4 335 
8 电焊 机 制造 业 4 209 
9 工业 用 电炉 制造 业 9 561 
10 电动 工具 制造 业 7 020 
11 电工 专用 设备 制造 业 2 440 
12 发 电机 制造 业 41 064 
13 电动 机 制造 业 71 133 
14 | 微 电 机 制造 业 8 843 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 41 111 
16 电容 器 制造 业 3 720 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 80 497 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 22 329 
19 电线 电缆 制造 业 67 105 
20 | 绝缘 制品 制造 业 5 297 
21 蓄电池 制造 业 530 -84 9 673 


22 | 其 他 电工 器 材 制 造 业 4 496 


415 163 480 
A 计 71 157 30 584 50 809 — 130 492 506 
机 械 工 业 总 计 546 768 293 463 463 601 226 4 505 262 


注 :未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2001 年 全 国电 器 工业 民营 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 





























(单位 :日 万 元 ) 
O naam | o | oem | smm | wt 

(个 ) ( 当年 价 ) 交 货 值 增加 值 

t 工业 用 陶瓷 制造 业 101 812 
2 电工 用 碳 素 制品 业 94 213 877 
3 焊条 制造 业 109 760 3 460 
4 锅炉 制造 业 12 604 
5 汽轮机 制造 业 624 
6 水 轮机 制造 业 226 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 541 
8 电焊 机 制造 业 1 408 
9 工业 用 电炉 制造 业 421 
10 电动 工具 制造 业 3 565 
11 电工 专用 设备 制造 业 1 669 


发 电机 制造 业 
电动 机 制造 业 
微 电 机 制造 业 
变压器 和 整流 器 制造 业 
电容 器 制造 业 

配 电 开 关 控 制 设备 制造 业 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
电线 电缆 制造 业 


统计 资料 ， 397 






D we 工业 总 产值 出 口 
行业 名称 
( 当年 价 ) unt 


绝缘 制品 制造 业 hi 2 964 730 
Be Hb ll 170 6 238 1 103 1 767 
其 他 电工 器 材 制 造 业 3 960 1 095 


4792 190 965 11 772 48 710 
24 848 954 744 84 130 245 461 






21 

































182 808 
899 611 








全 部 从 业 人 员 

序号 行业 和 名称 平均 人 数 
(A) 

1 工业 用 陶瓷 制造 业 24 796 
2 电工 用 碳 素 制 品 业 5 643 
3 焊条 制造 业 19 908 
4 锅炉 制造 业 77 129 
5 汽轮机 制造 业 5 295 
6 水 轮机 制造 业 1 905 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 二 5 574 
8 电焊 机 制造 业 8 846 
9 工业 用 电炉 制造 业 2 756 
10 电动 工具 制造 业 28 093 
1] 电工 专用 设备 制造 业 4 614 
12 发 电机 制造 业 27 616 
13 电动 机 制造 业 76 804 
14 微 电 机 制造 业 44 887 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 67 138 
16 电容 器 制造 业 8 753 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 149 147 
18 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 57 419 
19 电线 电缆 制造 业 207 754 
20 | 绝缘 制品 制造 业 13 949 
21 蓄电池 制造 业 40 832 
22 其 他 电工 器 材 制造 业 21 847 


& 计 108 865 44 226 174 406 9 137 900 705 
机 械 工 业 总 计 319 107 222 411 867 967 40 835 5 055 329 


注 ; 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2001 年 全 国电 器 工业 三 资 企 业主 要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 



















1 工业 用 陶瓷 制造 业 

2 电工 用 碳 素 制品 业 355 
3 焊条 制造 业 1 135 
4 锅炉 制造 业 2 555 
5 汽轮机 制造 业 3 419 
6 水 轮机 制造 业 433 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 192 
8 电焊 机 制造 业 270 
9 工业 用 电炉 制造 业 119 
10 电动 工具 制造 业 4 505 
11 电工 专用 设备 制造 业 51 





| 
bo 


发 电机 制造 业 


398 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


(2) 


_ 企业 数 工业 总 产值 出 口 资产 
称 ( 当年 价 ) 交 货 值 ume 总 计 





13 电动 机 制造 业 4 106 
14 微 电 机 制造 业 7 323 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 8 924 
16 电容 器 制造 业 3 027 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 12 961 
18 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 2 748 
19 电线 电线 制造 业 28 026 
20 “| 绝缘 制品 制造 业 1 720 
21 蓄电池 制造 业 6 92] 
22 “| 其 他 电工 器 材 制造 业 4 386 


& it 1 225 92 504 37 242 25 105 96 868 
机 械 工业 总 计 6 112 602 879 191 770 156 731 637 211 


| p 固定 资产 产品 全 部 从 业 人 员 
序号 行业 名 称 ne 净值 年 平均 销售 om 平均 人 数 
余额 收入 ~ (A) 





1 工业 用 陶瓷 制造 业 541 463 850 22 5 353 
2 电工 用 碳 素 制品 业 181 142 253 26 1 361 
3 焊条 制造 业 3 108 
4 锅炉 制造 业 8 899 
5 汽轮机 制造 业 6 496 
6 水 轮机 制造 业 343 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 642 
8 电焊 机 制造 业 571 
9 工业 用 电炉 制造 业 555 
10 电动 工具 制造 业 14 029 
11 电工 专用 设备 制造 业 88 
12 发 电机 制造 业 6 168 
13 电动 机 制造 业 19 810 
14 | 微 电 机 制造 业 45 099 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 42 880 
16 电容 器 制造 业 12 886 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 46 216 
18 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 9 817 
19 电线 电线 制造 业 70 422 
20 绝缘 制品 制造 业 | 4 476 
21 Ble, 22 790 
22 FC fe Bs TArt al ty, 19 439 


合 it 55 907 29 435 88 326 6 387 341 448 
机 械 工 业 总 计 341 965 211 347 580 891 42 484 1 620 329 


注 :未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2001 年 全 国电 器 工业 大 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 ;万 元 ) 




































1 工业 陶瓷 制造 业 83 677 22 266 25 433 
2 电工 用 碳 素 制 品 业 18 212 502 3 849 
3 焊条 制造 业 208 450 6 796 39 360 
4 锅炉 制造 业 658 114 218 907 153 345 
5 汽轮机 制造 业 397 477 208 231 107 924 


统计 资料 。 399 


5 Pi 工业 总 产值 aie rein a 


27 818 





水 轮机 制造 业 . 
其 他 原 动 机 制造 
电焊 机 制造 业 
工业 用 电炉 制造 业 
10 | 电动 工具 制造 业 
11 电工 专用 设备 制造 业 
12 | 发 电机 制造 业 
13 | 电动 机 制造 业 
14 | 微 电 机 制造 业 
15 | 变 压 髓 、 整 流 器 制造 业 
16 | 电容 器 制造 业 
17 “| 开关 控制 设备 制造 业 
18 | 电器 设备 元 件 制造 业 
19 “| 电线 电缆 制造 业 
20 “| 绝缘 制品 业 
21 | SH Ah 
22 | 其 他 电气 机 械 及 器 材 制 造 业 
合 it 
机 械 工业 总 计 
序号 行业 和 名称 
1 工业 陶瓷 制造 业 
2 电工 用 碳 素 制品 业 
3 焊条 制造 业 
4 锅炉 制造 业 
5 汽轮机 制造 业 
6 水 轮机 制造 业 
7 其 他 原 动 机 制造 
8 电焊 机 制造 业 
9 工业 用 电炉 制造 业 
10 “| 电动 工具 制造 业 
11 电工 专用 设备 制造 业 
12 “| 发 电机 制造 业 
13 “| 电动 机 制造 业 
14 | 微 电 机 制造 业 
15 | 变压器 .整流 器 制造 业 
16 电容 器 制造 业 
17 “| 开关 控制 设备 制造 业 
18 | 电器 设备 元 件 制造 业 
19 | 电线 电缆 制造 业 
20 | 绝缘 制品 业 
21 | 蓄电池 制造 业 
22 | 其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 
合 计 
机 械 工 业 总 计 


注 : 未 包括 家 电 行 业 数 据 。 


400 


中 国电 器 工业 年 鉴 


8 175 

3 359 

48 195 

3 618 
381 335 
869 869 
27 854 
986 994 
50 852 

1 685 245 
186 429 

1 800 039 
77 807 
153 342 
478 961 


OD 875 


1 652 


7 613 
290 

108 403 
185 386 
10 974 
366 024 
24 465 
523 315 
37 763 
374 101 
14 327 
29 869 
177 441 


-a 172 


9 683 

2 997 

49 064 

2 994 
357 364 
763 999 
26 526 
956 325 
51 845 

1 638 391 
162 060 

1 744 655 
75 417 
144 056 
482 416 





iia 
总 计 
279 309 
67 875 
320 570 
1 629 271 
1 112 859 
93 446 


27 458 

21 217 
112 414 
27 629 

1 420 150 
1 576 982 
66 501 

1 776 039 
66 030 

3 306 658 
290 715 
2 173 405 
160 383 
249 426 

1 063 264 


2 306 
2 614 
16 029 
-2 299 
22 231 
-5 512 


194 
~ 408 
-5 461 


-1716 


-10 499 
39 437 
2 782 
79 730 
4 861 
177 886 
26 655 
121 362 
12 409 
18 197 
51 636 


72 337 
16 442 
214 754 
612 663 
379 324 
21 452 


9 213 

1 886 

51 244 

2 818 
312 158 

1 016 010 
26 383 
952 856 
52 550 

1 607 788 
161 585 

1 753 181 
85 531 
138 600 
500 982 


E 


1 500 
205 

25 904 
140 

52 024 
102 505 
337 

61 738 
106 

114 647 
8 252 
74 496 
4 944 
26 728 
59 108 





8 155 822 2 339 200 7 839 007 681 815 
2 281 59 577 965 22 382 687 58 148 306 4 002 621 


年 末 和 研究 与 
发 展 人 员 





507 854 15 841 601 552 434 7 989 757 19 709 
2 914 151 96 469 249 6 178 545 59 118 674 89 825 


= 


ar 二 


2 614 
354 

4 432 

- 122 

92 586 
217 029 
8 638 
247 535 
13 058 
453 889 
70 587 
421 615 
24 284 
53 401 
166 134 
2 112 381 
14 639 454 


年 末 研 究 与 
发 展 经 费 支 出 


705 
180 
513 


812 

72 

2 724 
13 548 
851 

10 529 
707 

40 723 
1 466 
15 773 
2 594 

1 820 
17 606 
123 241 
820 054 


2001 年 全 国电 器 工业 大 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 


—a 


中 | eae | | oem | ra [enorm] sg 
ns (当年 价 ) 产值 ( 当年 价 ) set 














































































































21 329 
594 

18 317 
117 952 
107 923 
3 188 
2 335 
80 390 
134 654 
2 051 
161 958 
9 566 
314 473 
45 970 
270 682 
19 564 
49 527 
141 867 


年 末 研 究 与 
发 展 经 费 支 出 


781 

2 174 
6 950 
15 

5 256 
702 
29 622 
1 073 
13 604 
2574 
1 648 


1 工业 陶瓷 制造 业 69 927 21 250 63 180 

2 电工 用 碳 素 制品 业 11 039 502 10 671 

3 焊条 制造 业 114 158 84 112 633 

4 锅炉 制造 业 507 829 194 226 500 822 

5 汽轮机 制造 业 395 435 208 231 400 771 

6 水 轮机 制造 业 20 693 20 328 20 693 

7 电动 工具 制造 业 29 672 6 629 31 111 

8 发 电机 制造 业 339 301 95 288 319 048 

9 电动 机 制造 业 504 348 129 879 410 668 

10 | 微 电 机 制造 业 6 124 830 5 807 

11 变压器 .整流 器 制造 业 670 271 227 431 654 766 

12 电容 器 制造 业 38 423 14 418 41 294 

13 | 开关 控制 设备 制造 业 1 178 700 371 699 1 158 197 

14 | 电器 设备 元 件 制 造 业 109 743 29 598 94 177 

15 电线 电缆 制造 1 165 184 279 900 1 142 579 

16 “| 绝缘 制品 业 4 55 251 12 141 53 265 

17 7h Hab 139 210 26 033 130 470 

18 | 其 他 电气 机 械 及 器 材 制 造 383 629 150 139 391 023 

合 i 5 738 937 1 788 606 5 541 175 516 650 1 50° 340 
全 部 从 业 人 员 | FR ae 年 末 研 究 与 
序号 行业 和 名称 ia 发 展 人 员 
合计 (A) 

1 工业 陶瓷 制造 业 238 690 153 541 59 892 555 
2 电工 用 碳 素 制品 业 51 550 35 845 9 284 

3 焊条 制造 业 172 585 116 235 122 313 

4 锅炉 制造 业 1 234 598 987 561 490 721 

5 汽轮机 制造 业 1 110 265 696 129 377 212 

6 水 轮机 制造 业 76 596 72 036 15 793 

7 电动 工具 制造 业 76 444 52 737 34 437 

8 发 电机 制造 业 1 198 670 766 272 270 772 

9 电动 机 制造 业 1 045 188 744 314 475 681 

10 | 微 电 机 制造 业 35 693 23 345 5 293 

11 | 变压器 整流 器 制造 业 1 216 985 808 609 663 057 

12 电容 器 制造 业 51 242 35 672 41 773 

13 开关 控制 设备 制造 业 2 807 618| 1545994 1 132 601 

14 | 电器 设备 元 件 制造 业 156 343 88 879 92 597 

15 电线 电缆 制造 t 606 530| 1017 618 1 184 744 

16 | 绝缘 制品 业 130 788 95 806 63 565 

17 | 蓄电池 制造 业 218 680 118 187 125 267 

18 | 其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 936 312 564 370 407 391 


R 





i 344 804 | 12 364 777| 7923 150 393 982 5 572 393 15 106 
机 械 工 业 总 计 2 084 069 8 070 104 | 47 975 218 5 407 354 | 49 269 951 68 059 


注 : 未 包括 家 电 行 业 数据 。 


15 440 
91 761 
689 528 


统计 资料 


序号 行业 名称 
1 工业 陶瓷 制造 业 

2 电工 用 碳 素 制品 业 

3 焊条 制造 业 

4 锅炉 制造 业 

5 汽轮机 制造 业 

6 水 轮机 制造 业 

7 电焊 机 制造 业 

8 工业 用 电炉 制造 业 

9 电动 工具 制造 业 

10 电工 机 械 专用 设备 制造 
11 发 电机 制造 业 

12 | 电动 机 制造 业 

13 “| 微 电 视 制 造 业 

14 | 变压器 整流 器 制造 业 
15 电容 器 制造 业 

16 | 开关 控制 设备 制造 业 
17 电器 设备 元 件 制造 业 
18 电线 电缆 制造 

19 | 绝缘 制品 业 

20 | 车 电池 制造 业 

21 其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 
合 计 
机 械 工业 总 计 

序号 行业 名 称 
1 工业 陶瓷 制造 业 

2 电工 用 碳 素 制品 业 

3 焊条 制造 业 

4 锅炉 制造 业 

5 汽轮机 制造 业 

6 水 轮机 制造 业 

7 电焊 机 制造 业 

8 工业 用 电炉 制造 业 

9 电动 工具 制造 业 

10 电工 机 械 专用 设备 制造 
11 发 电机 制造 业 

12 电动 机 制造 业 

13 | 微 电 机 制造 业 

14 | 变压器 .整流 器 制造 业 
15 电容 器 制造 业 

16 开关 控制 设备 制造 业 
17 电器 设备 元 件 制造 业 
18 电线 电缆 制造 

19 “| 绝缘 制品 业 

20 | 蓄电池 制造 业 

21 其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 
合 it 

机 械 工 业 总 计 
402 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


2001 年 全 国电 器 工业 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 


人 


0 | em | re | "ae | ea 
[当年 从 产值 交 货 值 st 








13 750 1 016 12 037 4 104 
7 173 7 143 3 255 
94 292 6 712 93 067 21 043 
150 285 24 681 141 677 35 393 
2 042 2 042 
7 125 547 6 479 3 248 
8 175 1 652 9 683 2 614 
3 359 2 997 354 
18 523 984 17 953 2 097 
3 618 290 2 994 -122 
42 034 13 115 38 316 12 196 
365 521 55 507 353 331 82 375 
21 730 10 144 20 719 6 587 
316 723 138 593 301 559 85 577 
12 429 10 047 10 551 3 492 
506 545 151 616 480 194 139 416 
76 686 8 165 67 883 24 617 
634 855 94 201 602 076 150 933 
22 556 2 186 22 152 4 720 
14 132 3 836 13 586 3 874 
95 332 27 302 91 393 24 267 
2 416 885 550 594 2 297 832 165 165 610 040 
er ij E | REAR FAMAS 
、 、 发 展 经 费 支 出 
合 (A) 
40 619 44 225 12 445 14 
16 325 2 062 7 158 120 
147 985 66 543 92 441 405 
394 673 322 168 121 942 1 470 
2 594 1 662 2112 
16 850 11 751 5 749 25 
27 458 22 003 9 213 60 
21 217 20 146 1 886 
35 970 21 289 16 807 31 
27 629 21 801 2 818 72 
221 480 169 830 41 386 550 
531 794 398 656 540 329 6 598 
30 808 13 824 21 090 836 
559 054 330 368 289 799 5 273 
14 788 11 075 10 477 5 
499 040 306 639 475 187 11 101 
134 372 91 949 68 988 393 
566 875 419 667 568 437 2 169 
29 595 18 271 21 966 20 
30 746 25 902 13 333 172 
126 952 85 767 93 591 2 166 
163 050 3 476 824 2 405 598 158 452 2 417 154 4 603 31 480 

























序号 企业 名称 
1 | 工业 用 陶瓷 制造 业 

2 | 电工 用 碳 率 制品 业 

3 | 焊条 制造 业 

4 | 锅炉 制造 业 

5 | 汽轮机 制造 业 

6 | 水 轮机 制造 业 

7 | 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
8 | 电焊 机 制造 业 

9 | 工业 用 电炉 制造 业 

10 | 电动 工具 制造 业 

11 | 电工 专用 设备 制造 业 
12 | 发 电机 制造 业 

13 | 电动 机 制造 业 

14 | 微 电 机 制造 业 

15 | 变压器 和 整流 器 制造 业 
16 | 电容 器 制造 业 

17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 业 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
19 | 电线 电缆 制造 业 

20 | 绝缘 制品 制造 业 

21 | 车 电池 制造 业 

22 | 其 他 电工 器 材 制造 业 
合 计 

机 械 工业 总 计 

序号 企业 名 称 
1 | 工业 用 陶瓷 制造 业 

2 | 电工 用 碳 素 制品 业 

3 | 焊条 制造 业 

4 | 锅炉 制造 业 

5 | 汽轮机 制造 业 

6 | 水 轮机 制造 业 

7 | 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
8 | 电焊 机 制造 业 

9 | 工业 用 电炉 制造 业 

10 | 电动 工具 制造 业 

U | 电工 专用 设备 制造 业 

12 | 发 电机 制造 业 

13 | 电动 机 制造 业 

14 | 微 电 机 制造 业 

15 | 变压器 和 整流 器 制造 业 
16 | 电容 器 制造 业 

17 | 配 电 开 关 控 制 设 备 制造 业 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 






2002 年 全 国电 器 工业 企业 


主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 


企业 数 set 
个 
(+) pire stint 


5 503 8 569 
1 317 1 975 
6 540 5 828 
20 787 33 329 
5 450 13 454 
469 978 
1 261 1 608 
2731 2718 
1 226 2 653 
14 788 11 412 
1 938 2 728 
9 958 22 387 
19 571 27 913 
18 154 13 904 
33 831 41 536 
5 823 6 169 
59 329 71 378 
21 100 28 765 
127 520 119 670 
6 073 6 352 
16 307 19 566 
11 116 9 429 













































































































《工业 增加 值 ) 
(元 /人 ) 
35 154.7 
45 427.5 
55 654.6 
40 979.1 
42 126.7 
20 864.5 
49 906.7 
57 457.2 
27 251.6 
57 869.7 
65 508.3 
36 410.6 
34 590.3 
41 742.4 
58 076.5 
56 975.5 
56 485.3 
70 862. 1 





























































流动 资产 
平均 余额 


3 960 
1 005 
3 282 
20 853 
8 342 
499 
939 

1 479 
1 739 
7 245 
1 685 
13 640 
16 248 
7 748 
24 023 
2 811 
40 752 
17 456 
68 677 
3 582 
9 697 
5 348 
260 980 
90 013 | 2139118 | 1 167 432 


平均 人 数 
(AD 

52 077 
10 037 
27 091 
139 685 
36 004 

5 299 

7 869 

14 940 
12 481 
58 855 

9 757 

71 461 
15 619 
113 024 
154 727 
27 181 
296 183 
88 812 


统计 资料 - 403 


( 续 ) 


全 员 劳 动 生产 率 | 全 部 从 业 人 员 
品 AS 
固定 资产 净值 | 产品 销售 | ”利润 也 损 企 业 | 〈 工 业 增 加 值 ) | 平均 人 数 


年 平均 人 总 5 
余额 收 额 亏损 额 (元 /人 OA) 


电线 电缆 制造 业 118 242 80 891.0 377 495 
绝缘 制品 制造 业 5 454 55 828.2 28 849 
车 电池 制造 业 14 203 55 593.7 75 109 

其 他 电工 器 材 制造 业 10 843 58 925.2 48 651 
合 it 


110 067 366 031 18 779 1 436 5 785 61 190.5 1 671 206 
机 械 工 业 总 计 575 974 | 1 775 134| 100 392 6 495 20 960 57 422.6 - 


8 533 442 
注 :未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 










































2002 年 全 国电 谢 工 业 国 有 及 国有 控股 企业 
主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 
企业 数 工业 总 产值 Ho 资产 
1 工业 用 陶瓷 制造 业 4 215 
2 电工 用 碳 素 制品 业 443 
3 焊条 制造 业 1 034 
4 锅炉 制造 业 14 750 
5 汽轮机 制造 业 9 274 
6 水 轮机 制造 业 330 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 924 
8 电焊 机 制造 业 589 
9 工业 用 电炉 制造 业 2 044 
10 电动 工具 制造 业 1 628 
11 电工 专用 设备 制造 业 739 
12 发 电机 制造 业 9 824 
13 电动 机 制造 业 13 069 
14 微 电 机 制造 业 1 167 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 11 908 
16 电容 器 制造 业 925 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 23 173 
18 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 12 717 
19 电线 电线 制造 业 17 587 
20 绝缘 制品 制造 业 643 
21 Bey E th id ee 32 14 1 911 
22 其 他 电工 器 材 制造 业 23 625 5 186 797 
合 计 129 691 
机 机 工业 总 计 797 717 
全 部 从 业 人 员 
序号 平均 人 数 
(人 ) 
1 工业 用 陶瓷 制造 业 994 -33 .17127 
2 电工 用 碳 素 制品 业 131 2> 2 347 
3 焊条 制造 业 4 822 
4 锅炉 制造 业 47 386 
5 汽轮机 制造 业 24 389 
6 水 轮机 制造 业 3 123 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 


404 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 


























, 全 部 从 业 人 员 

序号 行业 名 称 tsa 平均 人 数 
平均 余额 A) 

8 电焊 机 制造 业 3 410 
9 工业 用 电炉 制造 业 8 978 
10 电动 工具 制造 业 8 081 
11 电工 专用 设备 制造 业 3 587 
12 发 电机 制造 业 33 582 
13 电动 机 制造 业 66 747 
14 | 微 电 机 制造 业 7 990 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 36 204 
16 FB A as fill sb 3 296 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 业 78 100 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 21 558 
19 电线 电缆 制造 业 57 559 
20 | 绝缘 制品 制造 业 2 928 
21 蓄电池 制造 业 8 084 


其 他 电工 器 材 制造 业 521 190 562 4 3 652 
合 计 71 722 28 377 55 419 488 445 864 
机 械 工 业 总 计 413 723 213 558 423 761 6 572 3 018 240 


注 : 未 包括 家 电 行 业 和 玻 现 绝缘 子 企业 数据 。 


2002 年 全 国电 谢 工 业 民 稼 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 





























































(单位 : 百 万 元 ) 
工业 

B 企业 数 出 口 工业 资产 

序号 行业 名 称 . 人 总 产值 、 

al 
1 工业 用 陶瓷 制造 业 1 2 949 132 927 2 433 
2 电工 用 碳 素 制品 业 735 39 232 979 
3 焊条 制造 业 4 271 245 895 3 551 
4 锅炉 制造 业 12 198 337 3 485 15 295 
5 汽轮机 制造 业 536 564 
6 水 轮机 制造 业 137 248 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 494 508 
8 电焊 机 制造 业 1 566 
9 工业 用 电炉 制造 业 385 525 
10 电动 工具 制造 业 4 523 
11 电工 专用 设备 制造 业 1 818 
12 发 电机 制造 业 9 471 
13 电动 机 制造 业 11 370 
14 | 微 电 机 制造 业 5 901 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 18 592 
16 电容 器 制造 业 1 536 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 32 831 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 12 846 
19 | 电线 电缆 制造 业 75 214 
20 | 绝缘 制品 制造 业 3 188 
21 鞭 电 池 制 造 业 183 1 539 9 898 





其 他 电工 器 材 制 造 业 180 349 3 641 
& tf 5 339 225 336 14 851 58 869 216 498 
机 械 工 业 总 计 21 205 847 845 63 415 218 653 795 521 


统计 资料 - 405 


( 续 ) 































全 部 从 业 人 员 

序号 平均 人 数 
(A) 

1 工业 用 陶瓷 制造 业 28 010 
2 电工 用 碳 素 制 品 业 5 663 
3 焊条 制造 业 19 146 
4 锅炉 制造 业 82 665 
5 汽轮机 制造 业 5 364 
6 水 轮机 制造 业 1 836 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 4 305 
8 电焊 机 制造 业 9 802 
9 工业 用 电炉 制造 业 3 153 
10 电动 工具 制造 业 34 532 
11 电工 专用 设备 制造 业 5 658 
12 发 电机 制造 业 31 502 
13 电动 机 制造 业 73 118 
14 | 微 电 机 制造 业 53 558 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 69 265 
16 电容 器 制造 业 8 946 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 163 606 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 52 868 
19 电线 电缆 制造 业 234 671 
20 | 绝缘 制品 制造 业 17 082 
21 蓄电池 制造 业 41 532 
22 | 其 他 电工 器 材 制造 业 22 077 


合 计 128 191 49 924 208 266 12 010 968 359 
机 械 工 业 总 计 449 398 194 096 783 847 42 913 4 172 964 


注 : 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企 业 数 据 。 


2002 年 全 国电 器 工业 三 资 企 业主 要 经 济 指 标 汇 总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 


i 
es (当年 价 ) 交 货 值 增加 值 


























1 工业 用 陶瓷 制造 业 

2 电工 用 碳 素 制品 业 554 
3 焊条 制造 业 1 243 
4 锅炉 制造 业 3 285 
5 汽轮机 制造 业 3 617 
6 水 轮机 制造 业 400 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 176 
8 电焊 机 制造 业 563 
9 工业 用 电炉 制造 业 83 
10 电动 工具 制造 业 5 261 
11 电工 专用 设备 制造 业 171 
12 发 电机 制造 业 3 093 
13 电动 机 制造 业 3 474 
14 微 电 机 制造 业 6 836 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 11 036 
16 电容 器 制造 业 3 708 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 15 373 
18 “| 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 3 201 


电线 电缆 制造 业 


406 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 


工业 总 产值 出 口 资产 
" tp ai 


20 | 绝缘 制品 制造 业 2 191 2 521 
21 著 电 池 制 造 业 72 8 093 3 183 1 967 7757 
22 其 他 电工 器 材 制造 业 5 460 3 094 1 370 4991 


& tt 1 383 107 073 45 523 27 732 106 132 
机 械 工 业 总 计 5 011 579 816 158 444 155 023 545 879 


固定 资产 全 部 从 业 人 员 
序号 行业 和 名称 seat 净值 年 平均 平均 人 数 
余额 (A) 
802 701 






1 | 工业 用 陶瓷 制造 业 6 940 
2 | 电工 用 碳 素 制 品 业 2 027 
3 | 焊条 制造 业 619 3 123 
4 | 锅炉 制造 业 1 793 9 634 
5 | 汽轮机 制造 业 2 379 6 251 
6 | 水 轮机 制造 业 320 340 
7 | 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 59 650 
8 | 电焊 机 制造 业 294 1 728 
9 | 工业 用 电炉 制造 业 52 350 
10 | 电动 工具 制造 业 2 344 16 242 
11 | 电工 专用 设备 制造 业 118 512 
12 | 发 电机 制造 业 1 898 6 377 
13 | 电动 机 制造 业 1 624 16 554 
14 | 微 电 机 制造 业 3 070 51 476 
15 | 变压器 和 整流 器 制造 业 6 585 49 258 
16 | 电容 器 制造 业 1 889 14 939 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 业 7 633 54 477 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 1 853 14 386 
19 | 电线 电缆 制造 业 13 650 85 265 
20 | 绝缘 制品 制造 业 1 348 8 839 
21 | 蓄电池 制造 业 4 274 25 493 


2 | 其 他 电工 器 材 制 造 业 2 61 22 922 


0 
& tt 61 066 31 769 55 646 102 347 6 283 397 783 
机 械 工 业 总 计 304 311 168 320 269 041 567 527 50 907 1 342 238 


注 :未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2002 年 全 国电 器 工业 大 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 















































































1 工业 用 陶瓷 制造 业 80 773 21 497 74 226 
2 电工 用 碳 素 制品 业 14 469 1 538 14 313 5 208 
3 焊条 制造 业 203 488 6 661 204 576 38 750 
4 锅炉 制造 业 825 828 394 103 797 358 200 269 
5 汽轮机 制造 业 436 658 254 507 423 457 117 070 
6 水 轮机 制造 业 26 993 3 788 26 492 -1 461 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
8 电焊 机 制造 业 7 032 1 893 8 945 3 079 
9 工业 用 电炉 制造 业 1 738 1 565 89 
10 电动 工具 制造 业 53 355 4 800 50 715 9 436 
il 电工 专用 设备 制造 业 5 243 5 035 1 757 
发 电机 制造 业 502 868 165 439 472 920 136 684 






























p 工业 总 产值 新 产品 工业 销售 出 口 
13 电动 机 制造 业 897 581 207 090 867 943 96 855 254 448 
14 微 电 机 制造 业 44 557 15 883 43 193 3 077 13 720 
15 70S Fis hh PARSE Pit i tel EY 1 102 940 423 573 1 079 366 65 689 294 123 
16 电容 器 制造 业 59 778 25 816 60 670 673 15 857 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 2 466 123 763 912 2 383 300 154 569 754 123 
18 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
19 电线 电缆 制造 业 1 646 633 215 987 1 599 983 57 626 409 607 
20 | 绝缘 制品 制造 业 55 406 13 167 54 999 2 458 18 327 
21 蓄电池 制造 业 154 704 33 762 145 012 25 067 48 908 
22 | 其 他 电工 器 材 制 造 业 564 107 186 814 554 463 61 386 192 731 
合 计 9 150 274 2 740 230 643 215 | 2 538 759 
全 部 从 业 人 员 年 末 研 究 与 
年 末 研 究 与 
1 工业 用 陶瓷 制造 业 273 741 4 543 75 152 1 331 
2 电工 用 碳 素 制品 业 43 106 3 325 14 067 190 
3 焊条 制造 业 281 346 7 961 212 381 427 
4 a le 1 757 957 40 511 829 093 11 869 
5 汽轮机 制造 业 1 253 959 24 439 484 272 13 296 
6 水 轮机 制造 业 88 747 -4 192 26 282 50 
7 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
8 电焊 机 制造 业 23 482 -16 8 545 96 
9 工业 用 电炉 制造 业 15 884 -559 1 188 
10 电动 工具 制造 业 100 698 -3 953 50 040 1 129 
11 电工 专用 设备 制造 业 13 305 387 5 243 102 
12 发 电机 制造 业 1 525 112 27 833 460 120 3 593 
13 电动 机 制造 业 1 667 924 56 970 871 522 17 859 
14 微 电 机 制造 业 81 490 4715 34 767 1 311 
15 变压器 和 整流 器 制造 业 1 847 148 101 258 1 107 863 25 001 
16 电容 器 制造 业 71 388 6 301 60 789 684 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 业 3 170 866 323 295 2 362 732 76 806 
18 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
19 电线 电缆 制造 业 2 100 061 106 740 1 703 124 10 651 
20 绝缘 制品 制造 业 99 948 9 230 55 873 2 189 
21 蓄电池 制造 业 249 570 20 736 142 595 1 605 
22 其 他 电工 器 材 制造 业 1 205 982 58 138 585 628 176 296 
合 计 436 092 15 871 714 787 662 344 485 
机 械 工业 总 计 105 776 081 77 835 995 94 514 1 217 887 
注 : 数 据 摘 自 中 国 机 械 工业 联合 会 “2002 年 机 械 工业 大 中 型 企业 概况 ”, 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 
2002 年 全 国电 希 工 业 大 型 企业 主要 经 济 指 标 汇 总 表 
(单位 :万 元 ) 


aA Ah WU V me 


408 ° 







o Seem | U | aem | re | re | ma 
(个 ) ( 当年 价 ) 产值 产值 交 货 值 


71 066 





工业 用 陶 次 制造 业 


汽轮机 制造 业 


中 国电 器 工业 年 鉴 


电工 用 碳 素 制品 业 4 312 
焊条 制造 业 104 053 
锅炉 制造 业 660 169 


436 658 


20 548 
1 538 








342 605 
254 507 


64 217 
4312 
105 856 
641 898 
423 457 























23 089 
927 

14 896 
147 058 
117 070 


„— 企业 数 工业 总 产值 新 产品 工业 销售 出 口 





6 水 轮机 制造 业 14 921 3 315 14 921 6 763 -5 852 
7 电动 工具 制造 业 47 753 3 819 45 562 21 806 7 679 
8 发 电机 制造 业 444 036 154 925 420 938 46 947 126 813 
9 电动 机 制造 业 697 902 171 997 678 395 70 093 201 381 
10 | 微 电 机 制造 业 6 306 839 5 996 91 2 221 
11 变压器 和 整流 器 制造 业 827 201 306 669 808 462 62 419 220 749 
12 电容 器 制造 业 46 939 15 239 48 329 196 12 374 
13 配 电 开关 控制 设备 制造 业 1 758 383 547 505 1 718 507 127 357 533 390 
14 电线 电缆 制造 业 998 094 165 505 978 870 35 980 229 080 
15 | 绝缘 制品 制造 业 3 30 585 11 378 30 467 1 834 12 230 
16 | 车 电 池 制 造 业 104 121 30 543 97 736 8 092 30 647 
17 其 他 电工 器 材 制造 业 497 047 167 731 492 162 53 496 166 454 


合 tt 6 749 546 2 198 663 6 580 085 514 005 1 840 206 
机 械 工业 总 计 03 441 288 8 012 461 64 474 740 2 903 132 16 477 736 


ae 年 末 研 究 与 
行业 名称 a ija REAR Pia 由 
总 计 合计 (A) i 





序号 

1 工业 用 陶 次 制造 业 242 956 145 865 4 822 n 952 528 1 316 
2 电工 用 碳 素 制 品 业 27 916 21 408 774 25 60 
3 焊条 制造 业 136 970 104 005 266 125 894 50 
4 | 锅炉 制造 业 1409 800 | 1 128 635 32 985 693 072 5 206 
5 汽轮机 制造 业 1 253 959 821 760 24 439 484 272 13 296 
6 | 水 轮机 制造 业 73 180 69 823 -5 707 15 591 

7 电动 工具 制造 业 87 393 60 303 -4 340 44 797 1 027 
8 发 电机 制造 业 1 255 953 828 314 32 338 407 827 2722 
9 电动 机 制造 业 1 295 112 836 763 46 459 653 381 16 021 
10 | 微 电 机 制造 业 35 705 9 921 501 5 928 69 
11 变压器 和 整流 器 制造 业 1 425 530 937 272 73 825 828 293 20 342 
12 电容 器 制造 业 54 860 36 841 4 785 48 467 676 
13 配 电 开关 控制 设备 制造 业 2 526 703 | 1 639 693 221 742 | 1 692 288 61 514 
14 电线 电缆 制造 业 1 573 003 | 1 067 944 76317 | 1 105 893 9 112 
15 “| 绝缘 制品 制造 业 70 689 48 808 5 889 31 008 2 002 
16 蓄电池 制造 业 185 336 112 215 11 290 95 765 1 277 
17 其 他 电工 器 材 制造 业 1 074 970 671 536 50 180 522 890 175 403 


合 H 314 067 | 12 730 035 8 541 106 576 565 6 821 727 17 253 310 093 
机 械 工业 总 计 2 005 513 | 90 492 375 | 53 663 952 1 905 031 | 66 299 451 52 050 579 998 


2002 年 全 国电 器 工业 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 


CRM: 万 元 ) 



































































1 工业 用 陶瓷 制造 业 9 707 10 009 
2 电工 用 碳 素 制 品 业 10 157 10 001 
3 焊条 制造 业 99 435 98 720 23 854 
4 锅炉 制造 业 165 659 155 460 53 211 
5 水 轮机 制造 业 12 072 11 571 4 391 
6 电焊 机 制造 业 7 032 8 945 3 079 
7 工业 用 电炉 制造 业 1 738 1 565 89 
8 电动 工具 制造 业 5 602 5 153 1 757 
9 电工 专用 设备 制造 业 5 243 5 035 


统计 资料 。 409 


(个 ) ( 当年 价 ) 产值 产值 交 货 值 ant 

发 电机 制造 业 58 832 51 982 

电动 机 制造 业 199 679 189 548 53 067 

微 电 机 制造 业 36 923 37 197 11 498 

变压器 和 整流 器 制造 业 275 739 270 904 73 374 

电容 器 制造 业 12 839 12 341 3 483 
707 740 664 793 220 733 
648 539 621 113 180 528 

24 821 24 532 6 097 
车 电池 制造 业 50 583 47 276 18 262 
其 他 电工 器 材 制 造 业 67 060 62 301 26 278 


j 2 399 400 541 567 2 288 446 129 210 689 999 
机 械 工 业 总 计 1 153 11 925 493 2 385 434 11 968 316 1 178 425 | 3 086 232 


配 电 开关 控制 设备 制造 业 
电线 电缆 制造 业 


绝缘 制品 制造 业 
































































































































an 年 末 研 究 与 
总 计 人 (A) f 

1 工业 用 陶瓷 制造 业 30 786 33 350 9 200 18 15 
2 电工 用 碳 素 制品 业 15 190 2 699 9 977 130 
3 焊条 制造 业 144 376 62 902 86 488 377 
4 锅炉 制造 业 348 157 279 686 136 022 6 663 
5 水 轮机 制造 业 15 567 9 696 10 690 50 
6 电焊 机 制造 业 23 482 18 964 8 545 96 
7 工业 用 电炉 制造 业 15 884 16 607 1 188 

8 电动 工具 制造 业 13 305 13 522 5 243 102 
9 电工 专用 设备 制造 业 13 305 13 522 5 243 102 
10 发 电机 制造 业 269 160 206 781 -4 505 52 293 871 
11 电动 机 制造 业 372 813 291 283 10 512 218 141 1 838 
12 微 电 机 制造 业 45 785 22 738 4 250 29 170 1 242 
13 变压器 和 整流 器 制造 业 421 618 274 750 27 433 279 570 4 659 
14 电容 器 制造 业 16 528 12 354 1517 12 321 8 
15 配 电 开关 控制 设备 制造 业 644 163 384 466 101 553 670 444 15 292 
16 电线 电缆 制造 业 527 058 344 827 30 424 597 231 1 539 
17 绝缘 制品 制造 业 29 259 21 339 3 340 24 865 187 
18 蓄电池 制造 业 64 234 22 431 9 446 46 830 328 
19 其 他 电工 器 材 制造 业 131 012 83 435 7 958 62 739 893 


& H 119556 | 3 141 682| 2115 352 211 135 | 2 266 200 5 158 34 392 
机 械 工 业 总 计 673 927 | 15 283 706 | 1 015 983 608 242 | 11 536 544 16 363 108 030 


注 :数据 摘自 中 国 机 械 工业 联合 会 ”2002 年 机 械 工业 大 中 型 企业 概况 ”, 未 包括 家 电 行业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2003 =F = GB] Fa ae wh ab ll 
主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 


特种 陶瓷 制 品 制造 

石墨 及 碳 素 制品 制造 

其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 





410 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 








汽轮机 及 辅 机 制造 

水 轮机 及 辅 机 制造 

其 他 原 动 机 制造 

金属 切割 及 焊接 设备 制造 
烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 

风 动 及 电动 工具 制造 

电工 机 械 专 用 设备 制造 

发 电机 及 发 电机 组 制造 
电动 机 制造 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 
变压器 整流 人 右 和 电感 器 制造 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 
配 电 开 关 控制 设备 制造 
电力 电子 元 器 件 制造 

其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
电线 电缆 制造 

光纤 光缆 制造 

绝缘 制品 制造 

其 他 电工 器 材 制造 

电池 制造 


会 iH 9 581 573 038 557 251 103 927 151 996 622 079 
机 械 工业 总 计 36 984 | 2562 479 | 2 502 050 351 088 680 026 | 2 645 216 


wee 国定 资产 净值 rake ó sneu 
年 平均 余额 om a 


特种 陶瓷 制品 制造 

AS BR il dn HIE 

其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 畏 机 制造 

水 轮机 及 辅 机 制造 

其 他 原 动 机 制造 

金属 切割 及 焊接 设备 制造 
烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 

10 | 风 动 及 电动 工具 制造 

11 | 电工 机 械 专 用 设备 制造 

12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 

13 | 电动 机 制造 

14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 

15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 

18 | 电力 电子 元 器 件 制造 

19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 


Oo co uy GH wr A Ww N= 


注 : 未 包括 家 电 行业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


927 

3 888 
1 355 
20 697 
1 188 
13 710 
25 782 
24 318 
42 729 
7 889 
62 184 
30 334 
17 423 


136 563 


22 766 

7 919 
11 145 
40 242 





41 183 
50 520 
59 575 
57 284 
80 742 
26 629 
75 120 
80 323 
48 544 
64 052 
46 632 
53 189 
45 533 
47 699 
64 120 
72 215 





81 342 . 


75 407 
76 726 
94 054 
219 773 
62 615 
67 933 
60 640 


& H 137 841 | 542 083 29 772 1 617 4 942 69 465 
机 械 工业 总 计 646 799 | 2 470 407| 156 460 6 300 19 503 72 978 


574 

2 405 

1 010 
11 052 
1 010 
17 764 
17 888 
9 799 
29 870 
4 634 
45 114 
18 637 
13 554 
70 885 
14 969 
4 380 

4 796 
23 322 
359 605 
1 462 525 


全 员 劳 动 生产 率 | 全 部 从 业 人 员 
(工业 增加 值 ) 
《元 /人 ) 


平均 人 数 


(A) 
33 875 
84 505 
116 406 
131 443 
32 676 
6 643 
4 362 
16 431 
7 894 
76 488 
7 882 
69 115 
154 323 
128 722 
181 220 
34 113 
229 860 
115 237 
66 994 
356 932 
28 321 
35 222 
48 241 
201 182 
2 188 087 
9 318 230 


统计 资料 + 411 


2003 年 全 国电 器 工业 国有 及 国有 控股 企业 
主要 经 济 指标 汇总 表 





(单位 : 百 万 元 ) 
企 
(HEH) 
1 | Fh Bag ee l i E 2745 
2 | 石墨 及 碳 素 制品 制造 9 984 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 . 3 169 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 24 880 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 15 373 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 243 
7 | 其 他 原 动 机 制造 643 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 312 
9 | 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 387 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 2 584 
11 | 电工 机 械 专用 设备 制造 802 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 13 749 
13 | 电动 机 制造 11 851 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 1 153 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 11 748 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 1 533 
17 | 配 电 开 关 控 制 设 备 制 造 22 821 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 11 208 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 4 750 
20 | 电线 电缆 制造 13 906 
21 | 光纤 光缆 制造 6 069 
22 | 绝缘 制品 制造 1713 
23 | 其 他 电工 器 材 制造 300 





24 | 电池 制造 5 699 


3 183 
合 计 78 051 76 020 6 304 20 476 167 622 
机 械 工 业 总 计 | 5036 | | 480798 | 473612 | 18990 | 122531 | 844865 





p o | mgar | 产品 | | 全 部 从 业 人 员 

r| onean | E | puea ae 

余额 收入 (人 ) 

1 特种 陶瓷 制品 制造 929 20 12 080 
2 石墨 及 碳 素 制品 制造 28 689 
3 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 13 904 
4 锅炉 及 辅 机 设备 制造 44 674 
5 汽轮机 及 辅 机 制造 23 886 
6 水 轮机 及 辅 宙 制 造 2 073 
7 其 他 原 动 机 制造 1 442 
8 金属 切割 及 焊接 设备 制造 2 331 
9 人 烘 炉 熔 炉 及 电炉 制造 2 419 
10 风 动 及 电动 工具 制造 6 825 
11 电工 机 械 专 用 设备 制造 2 900 
12 发 电机 及 发 电机 组 制造 37 083 
13 电动 机 制造 52 479 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 6 494 
15 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 32 597 
16 电容 器 及 其 配套 设备 制造 4 809 


412 > 中 国电 器 工业 年 鉴 





( 续 ) 


_ 固定 资产 产品 全 部 从 业 人 员 
序号 行业 名 称 i 净值 年 平均 销售 平均 人 数 
余额 收入 (人 ) 


17 配 电 开 关 控制 设备 制造 58 995 
18 电力 电子 元 器 件 制造 15 301 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 12 246 
20 电线 电缆 制造 41 441 
21 光纤 光线 制造 6 003 
22 “| 绝缘 制品 制造 5 746 
23 其 他 电工 器 材 制造 1 535 





24 电池 制造 24 596 


& it 95 635 32 621 75 651 440 548 
机 械 工 业 总 计 448 344 200 308 484 805 8 171 2 615 072 


注 : 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企 业 数 据 。 


2003 年 全 国电 器 工业 民营 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 
出 口 
业 名称 A 
EEEE 

1 | 特种 陶 资 制品 制造 4018 
2 | 石墨 及 碳 素 制 品 制造 9 031 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 9 770 
4 | 锅炉 及 办 机 设备 制造 18 200 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 681 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 501 
7 | 其 他 原 动 机 制造 284 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 3 108 
9 | 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 775 
10 | 反动 及 电动 工具 制造 7 733 
11 | 电工 机 械 专用 设备 制造 944 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 10 160 
13 | 电动 机 制造 15 253 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 6 811 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 24 346 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 2 441 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 36 162 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 11 251 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 13 023 
20 | 电线 电缆 制造 77 485 
21 | 光纤 光缆 制造 13 467 
22 | 绝缘 制品 制造 l 3 883 
23 | 其 他 电工 器 材 制造 4 666 





24 | 电池 制造 14 546 
合 计 309 742 22 933 85 008 288 539 
流动 资产 固定 资产 产品 全 部 从 业 人 员 

行业 名 称 平均 作客 净值 年 平均 销售 joj 平均 人 数 

余额 收入 

特种 陶瓷 制品 制造 1 857 1 508 4 393 245 
石墨 及 碳 素 制 品 制造 4 529 2 932 8 814 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 5 610 2 458 14 630 518 


(A) 
统计 资料 + 413 











36 850 
51 874 








A 


锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 

水 轮机 及 辅 机 制造 

其 他 原 动 机 制造 

金属 切割 及 焊接 设备 制造 
烘 炉 炊 炉 及 电炉 制造 

风 动 及 电动 工具 制造 
电工 机 械 专 用 设备 制造 
发 电机 及 发 电机 组 制造 
电动 机 制造 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 
配 电 开关 控制 设备 制造 
电力 电子 元 器 件 制造 

其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
电线 电缆 制造 

光纤 光缆 制造 

绝缘 制品 制造 

其 他 电工 器 材 制 造 

电池 制造 





计 167 837 61 768 295 896 17 301 
机 械 工 业 总 计 575 236 238 048 1 074 260 61 733 


注 : 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


we oe A HH hk WY NY 


414 * 


(2) 


全 部 从 业 人 员 
平均 人 数 

(A) 

76 780 

3 443 

3 108 

2 566 

11 949 

4 553 

47 484 

4 182 

26 436 

84 034 

60 693 

82 665 

12 144 

136 205 

48 396 

43 767 

223 426 

16 249 

19 217 

27 912 

84 074 

1 171 761 

4 904 064 


2003 年 全 国电 器 工业 三 资 企 业主 要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 






















石墨 及 碳 素 制 品 制造 

其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 

水 轮机 及 辅 机 制造 

其 他 原 动 机 制造 

金属 切割 及 焊接 设备 制造 
烘 炉 熔 炉 及 电炉 制造 

风 动 及 电动 工具 制造 

电工 机 械 专 用 设备 制造 

发 电机 及 发 电机 组 制造 
电动 机 制造 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 
配 电 开关 控制 设备 制造 
电力 电子 元 右 件 制造 


中 国电 器 工业 年 鉴 


工业 
个 EI 
oe ne wie ste sm 
( 当年 价 ) 
特种 陶瓷 制品 制造 





















9 419 
3 573 
6 966 
869 
139 
505 
431 

7 806 
112 

5 057 
4 862 
10 069 
13 946 
4 560 
13 803 


企业 用 D Ai stint 
ce 


19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 3 490 
20 | 电线 电费 制造 30 434 
21 | 光纤 光缆 制造 5 441 
22 | 绝缘 制品 制造 2 633 


23 | 其 他 电工 器 材 制造 4 266 
24 | 电池 制造 24 953 


合 tt 1 796 175 310 171 487 74 689 46 510 165 919 
机 械 工业 总 计 6 135 928 114 910 556 238 560 258 135 771 391 


固定 资产 全 部 从 业 人 员 
序号 行业 名称 HST ee 平均 人 数 
平均 余额 CA) 


特种 陶瓷 制品 制造 4 945 
石墨 及 碳 素 制品 制造 3 942 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 38 748 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 9 989 
汽轮机 及 辅 机 制造 5 347 
水 轮机 及 畏 机 制造 1 462 
其 他 原 动 机 制造 354 
金属 切割 及 焊接 设备 制造 2 151 
烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 922 
风 动 及 电动 工具 制造 22 179 
电工 机 械 专 用 设备 制造 800 
发 电机 及 发 电机 组 制造 5 596 
电动 机 制造 17 810 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 61 535 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 65 958 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 17 160 
配 电 开关 控制 设备 制造 34 660 
电力 电子 元 器 件 制造 51 540 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 10 981 
电线 电缆 制造 92 065 
光纤 光缆 制造 6 069 
绝缘 制品 制造 10 259 
其 他 电工 器 材 制 造 18 794 
电池 制造 92 512 


A tt 96 132 43 453 170 540 11 970 575 778 
机 械 工 业 总 计 438 944 208 442 911 342 86 556 1 799 094 


注 : 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝 缘 子 企业 数据 。 








2003 年 全 国电 兹 工业 大 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 :万 元 ) 








1 
2 
3 
4 
5 





特种 陶瓷 制品 制造 
石墨 及 碳 素 制品 制造 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 








63 510 
26 680 
143 599 
1 319 541 
786 842 













16 117 
10 073 
9 567 
780 931 
486 982 














1 287 386 


51 879 
26 009 
144 688 









733 766 










287 679 
2A2 495 


统计 资料 。 415 


6 水 轮机 及 辅 机 制造 
7 风 动 及 电动 工具 制造 
8 电工 机 械 专 用 设备 制造 
9 发 电机 及 发 电机 组 制造 
10 | 电动 机 制造 
11 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 
12 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
13 “| 电容 器 及 其 配套 设备 制造 
14 | 配 电 开关 控制 设备 制造 
15 | 电力 电子 元 器 件 制造 
16 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
17 | 电线 电缆 制造 
18 | 光纤 光缆 制造 
19 “| 绝缘 制品 制造 
20 | 其 他 电工 兹 材 制造 
21 电池 制造 
合 
机 械 工业 总 计 
序号 行业 名 称 
1 特种 陶瓷 制品 制造 
2 石墨 及 碳 素 制品 制造 
3 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
4 锅炉 及 辅 机 设备 制造 
5 汽轮机 及 辅 机 制造 
6 水 轮机 及 辅 机 制造 
7 网 动 及 电动 工具 制造 
8 电工 机 械 专用 设备 制造 
9 发 电机 及 发 电机 组 制造 
10 | 电动 机 制造 
11 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 
12 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
13 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 
14 | 配 电 开关 控制 设备 制造 
15 | 电力 电子 元 器 件 制 造 
16 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
17 | 电线 电缆 制造 
18 | 光纤 光缆 制造 
19 | 绝缘 制品 制造 
20 | 其 他 电工 髓 材 制 造 
21 | 电池 制造 
a 


A 


机 械 工 业 总 计 


416 ` 


中 国电 器 工业 年 鉴 


全 部 从 业 人 员 
平均 人 数 


54 393 
229 204 
37 653 
708 813 
950 195 
103 737 

1 456 222 
67 849 

3 010 220 
265 838 
187 992 

1 948 606 
185 000 
128 218 
232 912 
184 092 








(A) 
184 967 
34 125 
122 226 

2 846 146 
2 324 931 
115 817 
196 895 
68 184 

2 025 185 
1 390 109 
108 649 

1 971 723 
74 999 

3 418 761 
248 965 
431 518 

1 938 872 
98 141 
230 670 
505 221 
288 342 


7 ET? 
49 770 
7 440 
302 576 
243 006 
31 110 
622 879 
25 125 
1 282 725 
38 113 
93 037 
381 607 
21 320 
30 296 
79 951 
36 050 


5 285 
2 112 
5 052 
33 373 
29 414 
1 510 
8 998 
1 777 
32 497 
48 884 
4 167 
65 967 
3 762 
163 189 
12 553 
10 869 
61 826 
277 

8 421 
2 302 
6 280 


a 746 
220 826 
36 847 
691 746 
942 093 
100 841 
1 394 107 
67 497 
2 959 819 
259 797 
188 503 
1 915 932 
185 000 
123 302 
236 548 
165 190 


50 407 
26 247 
171 578 


1 277 511 


715 009 
40 401 
203 848 
26 576 
624 463 
945 002 
97 560 


1 420 994 


67 131 


2 980 050 


254 920 
187 633 


1 893 842 


185 000 
146 466 
218 172 
155 651 





151 515 

1 937 
69 885 
149 350 
30 168 
96 150 


165 914 
24 668 
6 011 
80 919 
3 160 
9 121 
25 855 
46 312 





12 O91 116 4 556 277 11 785 522 1 00i 287 
1 537 106 983 084 50 453 307 105 194 295 71 


行 工业 总 产值 en watt 


5 267 
57 103 
17 637 

204 220 
257 773 
50 672 
409 706 
20 231 
947 341 
83 194 
54 322 
534 530 
185 000 
38 287 
51 251 
70 166 
3 562 615 


58 642 | 27 736 273 


年 末 研 究 与 


402 211 18 624 446 508 513 11 688 457 22 834 
2 493 573 120 944 827 5 549 306 107 480 540 111 458 


注 :未 包括 家 电 行业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


年 末 研 究 与 
发 展 经 费 文 出 


737 
713 

75 

12 174 
15 754 
200 

2 000 
312 

4 688 
15 285 
1 354 
31 722 
289 
66 065 
3 020 
4 100 
8 918 
1 800 
1 592 
4 659 
1361 
176 818 
2 500 631 


2003 年 全 国电 器 工业 大 型 企业 主要 经 济 指 标 汇 总 表 


(单位 ;万 元 ) 
企业 数 工业 总 产值 新 产品 工业 销售 出 口 工业 
1 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 | 1| 642| | 678 | 5266 | 4959 
2 锅炉 及 辅 机 设备 制造 7 988 903 649 053 970 127 43 934 191 116 
3 汽轮机 及 辅 机 制造 6 689 603 445 020 636 174 28 550 216 472 
4 发 电机 及 发 电机 组 制造 5 454 660 170 487 431 839 49 452 137 451 
5 电动 机 制造 6 389 626 86 300 390 483 30 550 106 013 
6 变压器 整 流 器 和 电感 器 制造 2 325 363 133 236 319 342 31 520 88 158 
7 配 电 开关 控制 设备 制造 7 1 960 417 895 060 1 931 295 133 081 618 484 
8 电力 电子 元 器 件 制造 1 103 455 11 210 101 463 9 639 32 691 
9 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 2 118 860 76 141 119 857 3 127 32 238 
10 电线 电缆 制造 4 650 619 138 699 637 717 8 639 276 028 
11 其 他 电工 器 材 制造 2 186 580 73 921 189 502 13 978 34 887 





合 j 43 3 930 548 2 679 127 5 791 547 357 736 1 738 498 
机 械 工 业 总 计 229 74 781 294 40 575 363. 73 785 348 3 379 810 19 412 338 




































































年 末 年 来 税金 产品 年 未 研究 与 | 年 未 研究 与 
序号 行业 名 称 资产 负债 uA 销售 REAR | REAR 

总 计 合计 收入 (人 ) 支出 
1 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 44 727 35 774 2 277 83 748 25 50 
2 “| 锅炉 及 辅 机 设备 制造 2 156 362 | 1 885 389 22 613 958 844 1 882 7 645 
3 “| 汽轮机 及 辅 机 制造 2 147 126 | 1745 469 24 974 616 419 2 566 12 719 
4 ”| 发 电机 及 发 电机 组 制造 1 311 977 | 1 001 728 22 552 395 708 1 942 
5 电动 机 制造 694 480 432 913 27 545 404 176 8 389 
6 “| 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 476 961 298 501 9 828 338 483 403 7 279 
7 “| 配 电 开关 控制 设备 制造 2 366 261 | 1 482 723 97 246 | 1951 522 43 032 
8 电力 电子 元 器 件 制造 43 557 19 562 4 783 101 463 67 845 
9 “| 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 285 969 232 785 6 427 117 238 480 2 805 
10 “| 电线 电线 制造 694 745 443 984 23 011 623 146 117 2 255 


其 他 电工 器 材 制造 423 261 243 168 - 172 078 14 3 645 


51 7 
& 计 176 985 | 10645425 | 7 821 996 241 205 | 5 762 824 11 540 90 606 
机 械 工 业 总 计 1 302 928 | 81 269375 | 47 987 978 | 4186997 | 75 908 285 62 004 914 074 


TE :未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企 业 数 据 。 


2003 年 全 国电 器 工业 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 
















特种 陶瓷 制品 制造 63 510 16 117 51 879 
石墨 及 碳 素 制 品 制造 26 680 10 073 26 009 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 81 137 9 567 80 940 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 330 638 131 878 317 259 
汽轮机 及 辅 机 制造 97 239 41 962 97 592 
水 轮机 及 辅 机 制造 54 393 7 602 53 746 
风 动 及 电动 工具 制造 229 204 49 770 220 826 151 515 
电工 机 械 专 用 设备 制造 37 653 7 440 36 847 1 937 
发 电机 及 发 电机 组 制造 254 153 132 089 259 907 20 433 





Oo Oo AA Oh & WwW YP — 


统计 资料 + 417 





当年 价 ) 产值 产值 交 货 值 stint 
10 电动 机 制造 560 569 156 706 551 610 118 800 151 759 
11 微 电 机 及 其 他 电机 制造 103 737 31 110 100 841 30 168 50 672 
12 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 1 130 859 489 643 1 074 765 64 630 321 547 
13 电容 器 及 其 配套 设备 制造 67 849 25 125 67 497 20 231 
14 配 电 开 关 控 制 设 备 制 造 1 049 803 387 665 1 028 524 32 833 328 857 
15 电力 电子 元 器 件 制 造 162 383 26 903 158 334 15 029 50 503 
16 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 69 132 16 896 68 646 2 884 22 084 
17 电线 电缆 制造 1 297 987 242 908 1 278 215 72 280 258 503 
18 光纤 光缆 制造 185 000 21 320 185 000 3 160 185 000 
19 绝缘 制品 制造 128 218 30 296 123 302 9 121 38 287 
20 其 他 电工 器 材 制 造 46 332 6 030 47 046 11 877 16 364 
21 电池 制造 184 092 36 050 165 190 46 312 70 166 
合计 | 1 877 150 5 993 975 1 824 117 
机 械 工 业 总 计 1 308 32 201 790 9 877 944 31 408 947 3 778 832 | 8 323 935 


让 年末 税 全 年 末 研 究 与 | 年 末 研 究 与 
序号 行业 和 名称 资产 j ai on REAR | 发 展 经 费 
总 计 合计 收入 (人 ) 支出 





1 特种 陶瓷 制品 制造 184 967 120 391 50 407 737 
2 石墨 及 碳 素 制 品 制造 34 125 14 268 26 247 713 
3 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 77 499 44 047 87 830 25 
4 锅炉 及 辅 机 设备 制造 689 784 529 861 318 667 4 529 
5 汽轮机 及 辅 机 制造 117 805 115 008 98 590 3 035 
6 水 轮机 及 辅 机 制造 175 817 108 798 40 401 200 
7 风 动 及 电动 工具 制造 196 895 147 787 203 848 2 000 
8 电工 机 械 专 用 设备 制造 68 184 38 408 26 576 312 
9 发 电机 及 发 电机 组 制造 713 208 554 588 228 755 2 746 
10 电动 机 制造 695 629 509 150 540 827 6 896 
11 微 电 机 及 其 他 电机 制造 108 649 54 217 97 560 1 354 
12 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 1 494 762 979 118 1 082 511 24 443 
13 电容 器 及 其 配套 设备 制造 74 999 47 739 67 131 289 
14 配 电 开关 控制 设备 制造 1 052 500 654 127 1 028 528 23 033 
15 电力 电子 元 器 件 制 造 205 408 116 889 153 457 2 175 
16 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 145 549 115 390 70 394 1 295 
17 电线 电缆 制造 1 244 127 820 916 1 270 695 6 663 
18 光纤 光缆 制造 98 141 31 738 185 000 1 800 
19 绝缘 制品 制造 230 670 146 694 146 466 1 592 
20 其 他 电工 器 材 制 造 81 961 34 167 46 094 1 014 
21 电池 制造 288 342 171 065 155 651 1 361 
& it 225 226 | 7979021 | 5354 365 267 308 | 5925 633 11 294 86 212 
机 械 工业 总 计 1 190 645 | 39 675 452 | 25 144 341 | 1362309 | 31 572 255 49 454 350 552 


TE :未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2004 年 全 国电 斋 工 业 企 业 
主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 












工业 
增加 值 
3 258 


6 642 
8 786 


出 口 
总 产值 销售 
AN 
(个 ) T (当年 价 ，| 产值 XRM 


企业 名称 






特种 陶瓷 制品 制造 
石墨 及 碳 素 制品 制造 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 






418 > 中 国电 器 工业 年 鉴 


序号 企业 名 称 


锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 
水 轮机 及 辅 机 制造 
其 他 原 动 机 制造 
金属 切割 及 焊接 设备 制造 
烘 炉 熔 炉 及 电炉 制造 
风 动 及 电动 工具 制造 
电工 机 械 专 用 设备 制造 
发 电机 及 发 电机 组 制造 
电动 机 制造 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 
配 电 开关 控制 设备 制造 
电力 电子 元 器 件 制造 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
电线 电费 制造 
光纤 光缆 制造 
绝缘 制品 制造 
其 他 电工 器 材 制造 
电池 制造 

合 计 


机 械 工 业 总 计 


固定 资产 净值 yu 


特种 陶瓷 制品 制造 
石墨 及 碳 素 制 品 制 造 

其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 

水 轮机 及 辅 机 制造 

其 他 原 动 机 制造 

金属 切割 及 焊接 设备 制造 
烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 

10 | 风 动 及 电动 工具 制造 

11 | 电工 机 械 专 用 设备 制造 

12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 

13 | 电动 机 制造 

14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 

15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 
17 | 配 电 开 关 控 制 设 备 制 造 

18 | 电力 电子 元 器 件 制 造 

19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
20 | 电线 电缆 制造 

21 | 光纤 光缆 制造 

22 | 绝缘 制品 制造 

23 | 其 他 电工 器 材 制造 

24 | 电池 制造 

合 i 

机 械 工 业 总 计 


DD 


注 : 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 








( Be) 





人 TON, + 
(个 ) (当年 价 ， 产值 交 货 值 增加 值 总 计 平均 余额 
41 184 40 203 69 945 43 623 
17 654 15 976 48 513 27 680 
1 635 1 505 3 038 1 777 
287 288 589 325 
6 555 6 201 5 222 2 783 
6 445 6 243 4 689 3 013 
31 032 30 576 21 031 13 152 
5 636 5 416 5 199 3117 
33 812 31 846 43 156 27 810 
39 935 39 055 38 129 21 380 
38 143 37 515 27 167 16 017 
71 589 69 267 76 759 45 696 
10 267 9 888 10 061 5 612 
98 183 94 456 100 516 61 745 
40 191 39 466 32 475 18 575 
24 113 23 667 33 930 21 152 
214 930 209 949 157 603 93 941 
15 186 15 078 18 155 10 767 
13 627 13 264 11 666 6 641 
8 700 8 507 7 740 3 987 
80 434 77 903 71 176 37 314 
15 181 871 098 847 104 187 022 221 926 856 747 502 887 
亏损 |L 全 员 劳 动 生产 率 | 全 部 从 业 人 员 
亏损 企业 
(工业 增加 值 ) 平均 人 数 
(元 /人 ) (人 ) 
9 517 54 390.7 59 852 
21 908 70 137.3 94 680 
39 542 53 704.2 163 566 
36 599 74 447.1 127 483 
14 837 149 099. 1 33 348 
1 398 29 090.9 9 903 
290 7 674.4 4 278 
6 125 79 695.7 23 O11 
6 173 71 643.2 21 255 
30 157 71 580.0 100 019 
5 418 44 662.8 34 130 
31 290 99 532.1 91 879 
38 192 60 520.7 169 036 
37 391 54 412.1 178 612 
68 461 63 832.3 288 647 
9 786 60 753.1 47 845 
93 900 91 309.4 317 668 
38 558 62 503.0 167 019 
24 407 92 315.3 81 163 
206 553 108 510.4 447 149 
14 621 173 818.2 22 020 
13 686 69 767.0 47 239 
8 437 60 243.9 32 842 
76 872 73 740.1 290 870 
781 430 10757 | 28716 81 062.0 11 210 461 


统计 资料 。 419 


2004 年 全 国电 器 工业 国有 及 国有 控股 企业 
主要 经 济 指标 汇总 表 





(单位 ; 百 万 元 ) 
企业 数 出 口 资产 
EE ad 
1 | 特种 陶 次 制品 制造 2 985 
2 | 石墨 及 碳 素 制品 制造 9 745 
3 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 6 476 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 4 50 654 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 l 43 295 
6 | KPA E 1 472 
7 | 其 他 原 动 机 制造 403 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 432 
9 | 典 炉 熔炉 及 电炉 制造 596 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 1 417 
11 | 电工 机 械 专用 设备 制造 1 493 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 29 221 
13 | 电动 机 制造 14 819 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 2 336 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 21 283 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 1 261 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 18 257 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 5 607 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 15 790 
20 | 电线 电缆 制造 、 21 669 
21 | 光纤 光缆 制造 5 304 
22 | 绝缘 制品 制造 2 621 
23 | 其 他 电工 器 材 制造 475 
24 | 电池 制造 11 608 


& tt 1 430 135 464 131 387 9 314 33 360 269 219 
机 械 工 业 总 计 7 073 1 083 793 1 060 358 47 642 274 957 1 433 856 


固定 资产 全 部 从 业 人 员 
流动 资产 


F 
qi 

i 
=E 





1 | 特种 陶瓷 制品 制造 9 226 
2 | GSR tilan thE 22 368 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 17 696 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 45 385 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 24 269 
6 | 水 轮机 及 辖 机 制造 4018 
7 | 其 他 原 动 机 制造 2 358 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 | 2 161 
9 | RED IP Be ea Hd es 1 816 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 3 744 
11 | 电工 机 械 专用 设备 制造 4 985 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 44 772 
13 | 电动 机 制造 52 962 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 10 296 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 41 921 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 4 521 
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国定 资产 全 部 从 业 人 员 
到 流动 资产 fh fii 





17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 47 811 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 14 041 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 14 777 
20 | 电线 电缆 制造 47 602 
21 | 光纤 光缆 制造 4 605 
22 | 绝缘 制品 制造 7 412 
23 | 其 他 电工 器 材 制造 2 165 
24 | 电池 制造 35 714 


合 计 158 426 39 266 195 586 128 984 6 391 466 625 
机 械 工 业 总 计 798 216 303 241 900 537 1 060 005 60 901 2 973 628 


注 : 末 包 括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2004 年 全 国电 器 工业 民营 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 





(单位 : 百 万 元 ) 
人 工业 工业 | 
(当年 价 ) 产值 
i | 特种 陶瓷 制品 制造 5 078 
2 | 石墨 及 碳 素 制品 制造 15 251 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 13 358 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 16 512 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 1 703 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 1 009 
7 | 其 他 原 动 机 制造 170 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 3 380 
9 | 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 2 231 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 10 756 
11 | 电工 机 械 专 用 设备 制造 2 524 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 8 081 
13 | 电动 机 制造 14 847 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 9 675 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 36 907 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 3 937 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 62 439 
18 | 电力 电子 元 峰 件 制造 11 522 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 14 281 
20 | 电线 电缆 制造 94 826 
21 | 光纤 光缆 制造 6 735 
22 | 绝缘 制品 制造 4 572 
23 | 其 他 电工 器 材 制 造 3 884 
24 | 电池 制造 21 861 











固定 资产 全 部 从 业 人 员 
pu 流动 资产 
40 247 


平均 人 数 
特种 陶瓷 制品 制造 2 451 1711 n 955 
石墨 及 碳 素 制品 制造 7 742 5 199 16 256 1 020 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 7 996 3 218 23 013 


合 it 10 700 453 652 440 760 37 236 118 413 365 539 
机 械 工 业 总 计 40 717 1 461 866 1 420 432 129 154 385 879 1 184 715 
(人 ) 
65 610 
统计 资料 - 421 





( BE) 





固定 资产 主 营 全 部 从 业 人 员 

序号 平均 人 数 
(人 ) 

4 锅炉 及 辅 机 设备 制造 13 928 75 249 
5 汽轮机 及 辅 机 制造 1 590 6 039 
6 水 轮机 及 辅 机 制造 568 4 549 
7 其 他 原 动 机 制造 178 1 457 
8 金属 切割 及 焊接 设备 制造 4 323 15 586 
9 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 2 953 13 360 
10 风 动 及 电动 工具 制造 15 353 63 693 
11 电工 机 械 专用 设备 制造 2 881 22 293 
12 发 电机 及 发 电机 组 制造 12 045 35 878 
13 电动 机 制造 19 141 83 338 
14 微 电 机 及 其 他 电机 制造 13 438 78 754 
15 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 32 414 124 914 
16 电容 器 及 其 配套 设备 制造 3 916 18 623 
17 配 电 开关 控制 设备 制造 59 669 213 907 
18 电力 电子 元 器 件 制 造 11 079 53 730 
19 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 12 294 44 983 
20 电线 电线 制造 136 710 251 493 
21 光纤 光缆 制造 8 281 9 127 
22 绝缘 制品 制造 6 471 21 497 
23 其 他 电工 器 材 制造 4 961 18 032 
24 电池 制造 23 143 120 398 


& jt 215 806 74 754 430 560 23 998 1 469 632 
机 械 工 业 总 计 678 618 270 704 1 381 748 73 384 5 762 809 


注 :未 包括 家 电 行业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2004 年 全 国电 器 工业 三 资 企 业主 要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 


企业 数 工业 an 
(个 ) 总 产值 am 
(当年 价 ) 




































1 | 特种 陶瓷 制品 制造 

2 | 石墨 及 碳 素 制品 制造 

3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 10 638 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 2 779 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 3 515 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 557 
7 | 其 他 原 动 机 制造 17 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 1411 
9 | 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 1 861 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 8 858 
11 | 电工 机 械 专 用 设备 制造 1 181 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 5 854 
13 | 电动 机 制造 8 463 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 15 156 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 18 569 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 4 863 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 19 820 


Fa Hy Fe Poca AF hl 
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( 续 ) 










其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
电线 电缆 制造 


21 | 光纤 光缆 制造 6 116 
22 | 绝缘 制品 制造 4 472 
23 | 其 他 电工 器 材 制 造 3 381 


电池 制造 









221 990 
802 465 




























全 部 从 业 人 员 
平均 人 数 
(人 ) 

l 特种 陶瓷 制品 制造 10 379 
2 石墨 及 碳 素 制品 制造 6 702 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 58 995 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 6 849 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 3 040 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 1 336 
7 | 其 他 原 动 机 制造 463 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 5 264 
9 | 拱 炉 熔炉 及 电炉 制造 6 079 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 32 582 
11 | 电工 机 械 专用 设备 制造 6 852 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 11 229 
13 | 电动 机 制造 32 736 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 89 562 
15 | 变 压 髓 整流 右 和 电感 器 制造 121 812 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 24 701 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 55 950 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 99 248 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 21 403 
20 | 电线 电缆 制造 148 054 
21 | 光纤 光缆 制造 8 288 
22 | 绝缘 制品 制造 18 330 
23 | 其 他 电工 器 材 制 造 12 645 
24 | 电池 制造 134 758 


合 tt 128 661 57 310 123 794 274 571 17 132 917 257 
机 械 工 业 总 计 460 577 207 486 436 299 941 506 63 839 2 474 024 


注 :未 包括 家 电 行业 和 玻璃 绝缘 子 企 业 数 据 。 


2004 年 全 国电 器 工 业 大 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 








(单位 :万 元 ) 
( 当年 从 产值 产值 交 货 值 





















































1 锅炉 及 辅 机 设备 制造 2 788 250 1 876 245 2 638 597 85 406 514 483 
2 汽轮机 及 辅 机 制造 1 219 351 493 044 1 192 182 58 146 318 562 
3 水 轮机 及 辅 机 制造 50 970 15 085 48 426 1 180 15 573 
4 发 电机 及 发 电机 组 制造 1 426 211 606 093 137 690 130 748 376 169 
5 电动 机 制造 1 632 198 342 160 1 497 539 203 328 384 590 
6 微 电 机 及 其 他 电机 制造 683 429 45 496 675 868 480 029 145 923 





统计 资料 + 423 











pi 企业 数 工业 总 产值 新 产品 工业 销售 出 口 
7 风 动 及 电动 工具 制造 191 300 42 188 186 559 143 886 42 669 
8 电工 机 械 专用 设备 制造 47 846 3 225 45 400 18 962 
9 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 2 067 510 837 203 1 983 163 123 m 514 426 
10 电容 器 及 其 配套 设备 制造 99 341 43 208 99 847 483 39 612 
11 配 电 开关 控制 设备 制造 4 118 235 1 527 797 3 997 567 181 680 | 1 304 322 
12 电力 电子 元 器 件 制 造 471 354 25 098 465 462 26 009 147 150 
13 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 47 263 6 316 46 273 1 138 18 514 
14 电线 电缆 制造 3 423 297 562 108 3 371 340 97 498 684 413 
15 光纤 光缆 制造 145 615 143 587 42 500 
16 特种 陶瓷 制品 制造 165 841 9 537 162 155 4 088 47 488 
17 石墨 及 碳 素 制品 制造 235 340 60 774 232 971 18 101 74 504 
18 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 309 478 29 853 305 135 46 189 44 913 
19 绝缘 制品 制造 138 333 48 632 135 804 8 344 41 827 
20 电池 制造 404 839 105 586 390 401 72 521 121 927 
21 其 他 电工 器 材 制造 238 839 40 372 227 486 43 640 57 584 
& 计 19 904 840 6 720 020 17 983 452 1 725 989 | 4956 11i 
机 械 工 业 总 计 1 670 | 138 448 287 56 830 505 135 410 428 11 992 613 | 33 049 784 
全 部 从 业 人 员 年 末 研 究 与 
Be | 产品 销售 年 末 研 究 与 

序号 行业 名 称 平均 人 数 os REAR 、 
CA) CA) | 
1 锅炉 及 辅 机 设备 制造 5 479 355 29 771 2 428 712 25 159 
2 汽轮机 及 畏 机 制造 3 291 499 43 360 1 196 006 18 995 
3 水 轮机 及 辅 机 制造 90 945 2 473 47 586 354 
4 发 电机 及 发 电机 组 制造 2 885 239 51 452 1 269 719 15 008 
5 电动 机 制造 1 864 943 59 183 1 493 309 28 952 
6 微 电 机 及 其 他 电机 制造 476 057 9 753 667 985 2 833 
7 风 动 及 电动 工具 制造 202 145 5 934 183 507 1 564 
8 电工 机 械 专用 设备 制造 92 921 1 966 33 535 165 
9 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 2 601 609 75 303 2 012 052 57 038 
10 电容 器 及 其 配套 设备 制造 118 082 6 396 100 265 917 
11 配 电 开 关 控 制 设备 制造 5 165 128 207 501 4 225 306 159 119 
12 电力 电子 元 器 件 制 造 483 957 20 438 471 612 2 472 
13 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 38 393 3 328 47 457 1 220 
14 电线 电缆 制造 2 673 799 88 175 3 342 772 23 943 
15 光纤 光缆 制造 109 880 2 242 143 256 200 
16 特种 陶瓷 制品 制造 201 586 6 824 162 365 1 039 
17 石墨 及 碳 素 制品 制造 24 531 9 339 221 167 337 
18 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 259 691 7 439 347 513 2 770 
19 绝缘 制品 制造 244 170 8 088 170 330 8 747 
20 电池 制造 507 646 14 606 423 330 963 
21 其 他 电工 器 材 制造 158 987 5 838 235 147 2 358 
机 械 工 业 总 计 2 734 223 | 149 808 973 5 857 043 | 140 977 373 119 915 2 212 283 

注 : 未 包括 金属 切割 及 焊接 设备 行业 、 烘 炉 熔 炉 及 电炉 行业 、 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企 业 的 数据 。 
2004 年 全 国电 器 工业 大 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 
(单位 :万 元 ) 


锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 
发 电机 及 发 电机 组 制造 


中 国电 器 工业 年 鉴 


2 397 933 
1 004 821 
856 443 


1 693 404 
406 907 
347 754 


2 252 656 
986 455 
842 029 













414 507 
281 791 
243 046 






( 续 ) 


(个 ) ( 当年 价 ) 产值 产值 交 货 值 增加 值 


4 电动 机 制造 752 025 151 207 729 711 39 941 198 703 
5 微 电 机 及 其 他 电机 制造 328 867 3 696 327 579 320 546 59 741 
6 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 478 945 143 253 470 659 46 466 120 796 
7 配 电 开关 控制 设备 制造 2 512 159 1 099 494 2 457 903 127 904 732 721 
8 电力 电子 元 器 件 制造 204 506 17 136 200 328 21 158 66 687 
9 电线 电缆 制造 1 269 358 173 902 1 245 007 26 200 282 473 


10 “| 特种 陶瓷 制品 制造 
11 Fy BRR Hel oh tl 
12 | 其 他 未 列 明 的 金属 制 前 制造 


124 018 120 684 40 366 
130 868 45 123 128 250 736 43 527 
91 470 5 234 86 558 7 159 5 949 





fe 





13 | 绝缘 制品 制造 65 632 29 519 61 887 3 131 15 519 
14 | 电池 制造 24 837 44 083 238 224 30 337 73 832 
合 计 10 241 882 4 160 712 10 147 930 842 443 | 2 579 658 
序号 行业 名 称 资产 we 总额 销售 发 展 人 员 | 发 展 经 费 
总 计 合计 收入 








1 锅炉 及 辅 机 设备 制造 4 724 260 
2 汽轮机 及 辅 机 制造 2 984 892 
3 发 电机 及 发 电机 组 制造 1 901 343 
4 电动 机 制造 1 112 720 
5 微 电 机 及 其 他 电机 制造 239 173 
6 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 589 791 
7 配 电 开 关 控 制 设 备 制 造 3 466 624 
8 电力 电子 元 器 件 制 造 147 391 
9 电线 电缆 制造 1 057 002 
10 “| 特种 陶瓷 制品 制造 78 410 
11 石墨 及 碳 素 制品 制造 61 640 
12 “| 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 40 382 
13 绝缘 制品 制造 96 369 
14 电池 制造 308 346 

合计 

机 械 工 业 总 计 


4304 416 
2 549 596 
1 562 591 
725 292 
69 444 
385 017 
2 129 473 
58 157 
659 531 
19 842 

30 062 

36 656 

73 705 
177 007 


20 504 
34 042 
34 901 
34 563 
227 

10 063 
118 720 
7 345 
37 406 
3 470 
4 619 
2 230 
2 541 
10 797 


222 388 | 16 808 343| 12 780 789 321 428 
1 496 295 | 103 083 442| 58 701 778 4 287 913 


注 :未 包括 金属 切割 及 焊接 设备 行业 . 烘 炉 熔炉 及 电炉 行业 、 家 电 行业 和 玻璃 绝缘 子 企业 的 数据 。 
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2 058 884 
993 685 
738 724 
740 968 
327 579 
489 773 

2 602 042 
199 135 

1 235 675 
120 297 
105 802 
123 475 

88 576 
277 179 


(A) 


10 101 794 11 022 
96 897 460 74 200 


2004 年 全 国电 兹 工业 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 















锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 
水 轮机 及 辅 机 制造 
发 电机 及 发 电机 组 制造 
电动 机 制造 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 

风 动 及 电动 工具 制造 

电工 机 械 专用 设备 制造 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 
配 电 开 关 控 制 设备 制造 
电力 电子 元 器 件 制造 



































182 841 
86 137 
13 085 
258 339 
190 953 
41 800 
42 188 
3 225 
693 950 
43 208 
428 303 
7 962 



































o neam | ee | owa | ra ee | mee 
(个 ) (当年 价 ) 产值 六 人 交 货 值 

390 317 
214 530 
50 970 
569 768 
780 173 
354 562 
191 300 
47 846 
1 588 565 
99 341 
1 606 076 
266 848 


385 941 
205 727 

48 426 
534 661 
767 828 
348 289 
186 559 
45 400 
1 512 504 
99 847 
1 539 664 
265 134 






































支出 

15 134 
9 229 

6 613 
12 845 
4 

6 309 
48 381 
1 342 

8 279 


48 


8 195 


116 379 
1 530 343 


(单位 :万 元 ) 


5 362 
6 027 
1 180 
44 046 
163 387 
159 483 
143 886 
503 
76 606 
483 
53 776 
4851 













































统计 资料 ， 





99 976 
36 771 
15 573 
133 124 
185 887 
86 182 
42 669 
18 962 
393 630 
39 612 
571 602 
80 463 
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其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 


14 | 电线 电缆 制造 

15 “| 光纤 光缆 制造 

16 | 特种 陶瓷 制品 制造 

17 “| 石墨 及 碳 素 制品 制造 

18 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
19 “| 绝缘 制品 制造 

20 | 电池 制造 


其 他 电工 器 材 制 造 


合计 

机 械 工业 总 计 

序号 行业 和 名称 
1 “| 锅炉 及 辅 机 设备 制造 
2 “| 汽轮机 及 辅 机 制造 

3 “| 水 轮机 及 辅 机 制造 

4 “| 发 电机 及 发 电机 组 制造 
5 电动 机 制造 

6 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 
7 “| 风 动 及 电动 工具 制造 
8 “| 电工 机 械 专用 设备 制造 
9 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 


10 ”| 电容 器 及 其 配套 设备 制造 
11 “| 配 电 开关 控制 设备 制造 

12 “| 电力 电子 元 器 件 制造 

13 “| 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
14 “| 电线 电线 制造 

15 “| 光纤 光缆 制造 

16 “| 特种 陶瓷 制品 制造 

17 “| 石墨 及 碳 素 制品 制造 

18 “| 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
19 “| 绝缘 制品 制造 

20 “| 电池 制造 

21 “| 其 他 电工 器 材 制造 

合 i 















at 

总 计 
755 096 
306 607 
90 945 
983 897 
752 223 
236 885 
202 145 
92 921 
2 011 818 
118 082 
1 698 504 
336 566 
38 393 
1 616 797 
109 880 
123 176 
184 091 
219 309 
147 801 
199 299 
158 987 































AE 


586 862 
229 557 

84 464 
780 842 
501 194 
110 668 
150 598 

54 057 


1 252 589 


70 113 


1 041 404 


144 991 
21 246 


1 105 717 


65 165 
89 451 
111 864 
103 829 
90 181 
118 435 
70 001 


一 全 | Aa ate 
(个 ) (当年 价 ) 产值 交 货 值 

47 263 
2 153 939 
145 615 
41 823 
104 472 
218 008 
72 701 
156 402 
238 839 


46 273 
2 126 333 
143 587 
41 471 
104 721 
218 577 
73 917 
152 176 
227 486 


























311 9 339 358 2 559 308 9 074 521 883 546 
1 396 42 271 315 12 188 731 41 284 983 5 416 245 


4 
产品 


369 828 
202 321 

47 586 
530 995 
752 341 
340 406 
183 507 

33 535 


1 522 279 


100 265 


1 623 264 


272 477 
47 457 


2 107 097 


143 256 

42 068 
115 365 
224 037 

81 754 
146 151 
235 147 





( 续 ) 






401 940 
42 500 
7 122 
30 977 
38 964 
26 308 
48 095 





2 376 455 
10 271 648 
年 末 研 究 与 
发 展 经 费 
支出 


10 025 
9 766 
354 

8 395 
16 107 
2 829 
1 564 
165 
50 729 
917 
110 738 
1 130 
1 220 
15 664 
200 

1 039 
337 

2 722 
552 
963 

2 358 


247 899 | 10 383 422 6 783 228 337 981 9 121 136 11 342 237 774 
机 械 工业 总 计 1 237 928 | 46 725 531 | 28 896 917 1 569 130 | 44079 913 45 715 681 940 


注 : 未 包括 金属 切割 及 焊接 设备 行业 、 烘 炉 熔 炉 及 电炉 行业 、 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 的 数据 。 


2005 年 全 国电 器 工业 企业 
主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 











特种 陶 次 制品 制造 
石墨 及 碳 素 制品 制造 

其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 


21 367 


426 + 中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 


序号 企业 名 称 


工业 工业 
总 产 信 销售 出 口 工业 资产 流动 资产 
(当年 价 ) ff 交 货 值 增加 值 总 计 平均 余额 





汽轮机 及 辅 机 制造 31 110 27 729 S0 468 39 970 
水 轮机 及 辅 机 制造 2 307 2 144 3 855 2 375 
其 他 原 动 机 制造 559 555 389 178 
金属 切割 及 焊接 设备 制造 6 976 6 670 5 294 3 306 
烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 6 227 6 123 4 768 3 265 
风 动 及 电动 工具 制造 34 650 34 102 23 031 14 640 
电工 机 械 专用 设备 制造 5 817 5 567 5 603 3 304 
发 电机 及 发 电机 组 制造 39 153 37 661 47 726 33 244 
电动 机 制造 51 041 50 004 46 020 27 295 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 45 934 45 143 29 907 17 715 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 94 835 91 747 85 637 52 725 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 11 039 10 908 10 909 6 455 
配 电 开 关 控 制 设 备 制 造 122 788 119 291 124 512 79 309 
电力 电子 元 器 件 制造 54 398 52 704 47 109 28 318 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 25 449 24 619 28 949 19 032 
电线 电缆 制造 271 276 267 254 191 067 115 514 
光纤 光缆 制造 16 062 15 703 18 971 11.117 
绝缘 制品 制造 16 713 16 117 12 397 7 060 
其 他 电工 器 材 制 造 i0 897 10 666 8 961 4 846 
电池 制造 90 370 87 578 78 101 44 175 


& tt 14 381 1 085 319 1 059 079 214 084 290 250 980 303 614 350 
机 械 工 业 总 计 55 782 4 178 674 4 095 579 697 371 1 101 190 3 812 620 2 223 581 


固定 资产 净值 
年 平均 余额 





全 员 劳 动 生产 率 | 全 部 从 业 人 员 


序号 (工业 增加 值 ) 平均 人 数 
(元 /人 ) CA) 
1 | 特种 陶瓷 制品 制造 71 672.7 67 824 
2 | 石墨 及 碳 素 制 品 制造 86 579.7 101 592 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 64 007.8 177 955 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 113 578.8 129 068 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 204 843.2 44 279 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 74 869.4 8 996 
7 | 其 他 原 动 机 制造 85 785.3 2 915 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 98 613.4 21 831 
9 | 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 74 686.9 21 645 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 75 790.4 101 335 
11 | 电工 机 械 专用 设备 制造 62 745.0 26 788 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 130 140.6 83 628 
13 | 电动 机 制造 76 578.2 172 429 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 66 198.2 183 083 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 79 654.5 321 582 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 65 797.7 46 216 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 113 169.0 326 561 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 90 814.1 183 010 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 107 709.8 78 307 
20 | 电线 电缆 制造 137 922.8 462 076 
21 | 光纤 光缆 制造 176 594.0 22 023 
22 | 绝缘 制品 制造 97 350.7 46 322 
23 | 其 他 电工 器 材 制 造 76 795.7 38 675 
24 | 电池 制造 83 215.1 305 771 


& it 194 334 | 1 045 606 61 846 2 338 3 932 97 598.8 2 973 911 
机 械 工业 总 计 883 572 | 4 077 955| 219 629 8 586 27 062 95 179.2 11 569 649 


注 :未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企 业 数据 。 
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2005 年 全 国电 器 工业 国有 及 国有 控股 企业 


特种 陶瓷 制品 制造 
石墨 及 碳 素 制品 制造 

其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 

水 轮机 及 辅 机 制造 

其 他 原 动 机 制造 

金属 切割 及 焊接 设备 制造 
烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 

风 动 及 电动 工具 制造 

电工 机 械 专 用 设备 制造 

发 电机 及 发 电机 组 制造 
电动 机 制造 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 
配 电 开关 控制 设备 制造 
电力 电子 元 器 件 制造 

其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
电线 电缆 制造 

光纤 光线 制造 

绝缘 制品 制造 

其 他 电工 器 材 制 造 


机 械 工业 总 计 


二 OOM DD 


| ce nell ool = = e ae 
O wo mwAT NH wr ff WwW DI 
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特种 陶瓷 制品 制造 
石墨 及 碳 素 制 品 制造 

其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
锅炉 及 辅 机 设备 制造 
汽轮机 及 辅 机 制造 

水 轮机 及 辅 机 制造 

其 他 原 动 机 制造 

金属 切割 及 焊接 设备 制造 
烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 

风 动 及 电动 工具 制造 

电工 机 械 专 用 设备 制造 

发 电机 及 发 电机 组 制造 
电动 机 制造 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 
配 电 开关 控制 设备 制造 
电力 电子 元 器 件 制 造 

其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
电线 电缆 制造 


中 国电 器 工业 年 鉴 


主要 经 济 指标 汇总 表 


00 





(单位 : 百 万 元 ) 


企 ， H 
ELAH G as sett sn 
ty 产值 


3 430 
11 511 
8 609 
55 847 
44 013 
1 650 
48 

374 
789 

1 027 
2 226 
32 055 
18 009 
2 043 
19 874 
1 178 
37 074 
15 368 
6 827 
31 873 
5 183 
2 109 
1111 
12 499 
314 727 
1 551 584 





( 续 ) 


全 部 从 业 人 员 
平均 人 数 
(人 ) 
光纤 光缆 制造 4 053 
绝缘 制品 制造 6 205 
其 他 电工 器 材 制 造 5 254 
电池 制造 
























& tH 211 556 47 407 228 090 220 627 14 503 573 689 
机 械 工 业 总 计 897 552 331 037 992 356 1 295 448 58 761 3 262 747 


注 :未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2005 年 全 国电 器 工业 民营 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 


(单位 : 百 万 元 ) 
vt eens | Lat | om | a | 
( 当年 价 ) 
1 | 特种 陶瓷 制品 制造 7 960 6 196 
2 | 石墨 及 碳 素 制 品 制造 18 438 15 766 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 25 110 14 372 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 15 889 17 518 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 1 991 1 246 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 904 827 1 552 
7 | 其 他 原 动 机 制造 353 351 267 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 4 544 4 333 3 145 
9 | 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 3 077 2 953 2 304 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 17 764 17 310 12 157 
11 | 电工 机 械 专 用 设备 制造 3 033 2 958 2 363 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 13 619 13 183 8 658 
13 | 电动 机 制造 26 467 25 778 19 657 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 17 830 17 337 12 186 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 43 466 41 483 40 237 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 3 716 3 545 4 008 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 67 388 65 336 65 590 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 16 128 15 545 12 782 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 14 584 14 201 16 414 
20 | 电线 电缆 制造 166 950 163 851 114 288 
21 | 光纤 光 费 制造 9 033 8 984 7 732 
22 | 绝缘 制品 制造 7 919 7 719 5 633 
23 | 其 他 电工 器 材 制 造 6 823 6 655 5 563 
24 | 电池 制造 31 273 24 009 
合 413 643 
机 械 工 业 总 计 1 305 094 
全 部 从 业 人 员 
序号 平均 人 数 
(A) 
1 上 | 特种 陶瓷 制品 制造 41 450 
2 | 石墨 及 碳 素 制品 制造 61 745 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 88 183 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 68 274 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 5 741 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 4 400 
7 | 其 他 原 动 机 制造 1 761 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 13 836 
9 | 烘 炉 熔 炉 及 电炉 制造 12 436 
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(2) 


_ 固定 资产 全 部 从 业 人 员 
(人 ) 


10 | 风 动 及 电动 工具 制造 915 61 742 
11 | 电工 机 械 专 用 设备 制造 2 816 11 773 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 13 036 33 340 
13 | 电动 机 制造 25 483 83 866 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 16 313 78 338 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 40 818 112 764 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 3 465 18 347 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 64 288 184 697 
18 | 电力 电子 元 器 件 制 造 15 396 55 278 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 14 331 43 050 
20 | 电线 电缆 制造 161 639 237 540 
21 | 光纤 光缆 制造 8 992 9 735 
22 | 绝缘 制品 制造 7 800 20 516 


23 | 其 他 电工 器 材 制造 6 659 20 499 
24 | 电池 制造 29 705 120 637 


合 计 248 511 83 260 245 179 505 001 28 044 1 389 948 
机 械 工业 总 计 753 661 301 128 788 617 1 613 761 85 920 5 547 682 


注 : 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 





2005 年 全 国电 器 工业 三 资 企 业主 要 经 济 指标 汇总 表 


ae 
1 | 特种 陶瓷 制品 制造 4 407 
2 | 石墨 及 碳 素 制品 制造 2 816 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 12 416 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 3 743 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 5 209 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 2 653 
7 | 其 他 原 动 机 制造 4 74 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 1 775 
9 | 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 1 674 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 9 847 
11 | 电工 机 械 专 用 设备 制造 1 014 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 7 013 
13 | 电动 机 制造 8 354 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 15 678 
15 | 变 压 髓 整流 器 和 电感 器 制造 25 525 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 5 723 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 21 848 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 18 959 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 5 708 
20 | 电线 电缆 制造 44 906 
21 | 光纤 光线 制造 6 056 
22 | 绝缘 制品 制造 4 655 
23 | 其 他 电工 器 材 制造 2 288 
24 | 电池 制造 41 593 





合 it 2 943 328 730 322 624 155 800 89 994 251 934 
机 械 工 业 总 计 9 907 1 165 351 1 145 310 458 820 310 629 955 942 


430 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 





全 部 从 业 人 员 

序号 平均 人 数 
(人 ) 

1 | 特种 陶瓷 制品 制造 12 853 
2 | 石墨 及 碳 素 制 品 制造 8 167 
3 | 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 63 363 
4 | 锅炉 及 辅 机 设备 制造 8 685 
5 | 汽轮机 及 辅 机 制造 3 648 
6 | 水 轮机 及 辅 机 制造 1 376 
7 | 其 他 原 动 机 制造 929 
8 | 金属 切割 及 焊接 设备 制造 6 269 
9 | 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 6 536 
10 | 风 动 及 电动 工具 制造 35 616 
11 | 电工 机 械 专用 设备 制造 8 204 
12 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 11 540 
13 | 电动 机 制造 29 996 
14 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 94 387 
15 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 158 552 
16 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 22 831 
17 | 配 电 开关 控制 设备 制造 59 421 
18 | 电力 电子 元 器 件 制造 108 092 
19 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 23 121 
20 | 电线 电缆 制造 160 245 
21 | 光纤 光线 制造 8 235 
22 | 绝缘 制品 制造 19 601 
23 | 其 他 电工 器 材 制造 12 922 
24 | 电池 制造 145 685 


合 计 154 285 63 664 139 343 319 982 19 300 1 010 274 
机 械 工业 总 计 572 368 251 407 515 103 1 168 747 74 948 2 759 220 


注 : 未 包括 家 电 行 业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2005 年 全 国电 器 工业 大 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 


(单位 :万 元 ) 
















































































































































































1 特种 陶瓷 制品 制造 47 860 10 765 44 139 5 954 11 801 
2 石墨 及 碳 素 制 品 制造 154 948 42 619 149 601 28 823 54 930 
3 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 359 403 62 081 380 936 100 363 50 598 
4 锅炉 及 辅 机 设备 制造 4 648 445 3 206 318 4 368 624 113 618 887 695 
5 汽轮机 及 辅 机 制造 1 965 215 1 000 836 1 951 378 102 040 566 093 
6 水 轮机 及 辅 机 制造 94 376 18 741 95 519 16 039 14 908 
7 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 26 450 25 527 9 182 
8 风 动 及 电动 工具 制造 206 501 52 626 194 919 165 872 36 372 
9 电工 机 械 专 用 设备 制造 20 002 293 20 024 1 743 2 177 
10 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 2 185 691 883 892 2 111 025 97 008 616 610 
11 电动 机 制造 1 961 020 491 058 1 919 471 342 626 473 783 
12 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 568 512 6 648 564 079 473 317 118 112 
13 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 2 535 966 1 374 486 3 244 751 138 598 437 810 
14 电容 器 及 其 配套 设备 制造 113 989 41 946 115 740 395 34 442 
15 配 电 开关 控制 设备 制造 4 769 839 1 503 187 4 625 045 184 392 | 1 432 809 
16 | 电力 电子 元 器 件 制造 734 955 245 486 734 715 15 234 269 083 








其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 122 689 96 417 132 351 3 714 29 075 


统计 资料 + 431 


( 续 ) 


(个 当年 价 ) 产值 vt 交 货 值 





































电线 电缆 制造 4 200 955 580 018 4 133 530 147 923 945 731 
19 光纤 光缆 制造 16 915 18 395 -30 902 
20 绝缘 制品 制造 169 135 54 470 158 947 11 530 48 509 
21 电池 制造 487 169 127 553 473 268 72 826 135 996 














111 027 112 937 45 311 21 045 
6 165 859 


12 
4 7719 
350| 25 501 062 9 807 159 | 25574921 2 067 326 


全 部 从 业 人 员 | ER a | FRIAS 
行业 各 称 平均 人 数 资产 业务 发 展 人 员 ae 
CA) 总 计 收入 (A) í 


其 他 电工 器 材 制造 









合 计 


机 械 工 业 总 计 


Ft 
中 








1 特种 陶瓷 制品 制造 119 855 3 828 45 932 336 1 103 
2 石墨 及 碳 素 制品 制造 391 000 13 479 168 774 118 1 782 
3 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 298 435 5 820 431 545 2 915 
4 锅炉 及 辅 机 设备 制造 6 710 277 80 800 4 143 381 30 983 
5 汽轮机 及 辅 机 制造 3 497 991 68 908 1 765 071 48 611 
6 水 轮机 及 辅 机 制造 179 193 2 031 85 324 502 
7 典 炉 熔炉 及 电炉 制造 11 781 898 25 527 258 
8 风 动 及 电动 工具 制造 199 365 4 756 189 783 3 443 
9 电工 机 械 专 用 设备 制造 17 544 452 20 005 

10 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 4 137 563 60 977 1 966 420 42 153 
11 电动 机 制造 2 107 268 76 044 1 923 226 25 051 
12 微 电 机 及 其 他 电机 制造 373 928 4 354 551 985 903 
13 恋 压 器 整流 器 和 电感 器 制造 2 876 133 75 242 2 539 979 53 287 
14 电容 器 及 其 配套 设备 制造 123 049 7 968 116 496 328 
15 配 电 开关 控制 设备 制造 4 634 928 242 928 4 591 834 331 678 
16 电力 电子 元 器 件 制 造 1 382 309 28 237 782 714 20 028 
17 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 146 498 6 490 147 078 5 159 
18 电线 电线 制造 3 145 407 105 212 4 097 041 44 177 
19 光纤 光缆 制造 75 425 825 71 530 

20 | 绝缘 制品 制造 261 908 9 506 186 565 8 123 
21 电池 制造 583 175 16 837 475 314 1 297 
22 | 其 他 电工 器 材 制造 78 559 1 459 112 958 152 714 


A it 460 596 31 351 591 817 051 24 438 482 21 866 622 495 
机 械 工 业 总 计 2 727 657 167 709 492 6 953 880 156 694 332 121 977 2 972 606 


TE: ARIES IE TTT RF A 


2005 年 全 国电 兹 工业 大 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 










































































































1 石墨 及 碳 素 制品 制造 46 612 25 311 38 812 
2 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 96 017 24 523 96 063 5 109 
3 锅炉 及 辅 机 设备 制造 4 198 692 3 008 953 3 914 612 767 048 
4 汽轮机 及 辅 机 制造 1 656 548 835 780 1 648 563 492 290 
5 发 电机 及 发 电机 组 制造 1 557 795 536 152 1 530 565 421 091 
6 电动 机 制造 1 119 522 267 262 1 105 217 127 755 277 479 
7 微 电 机 及 其 他 电机 制造 442 871 2 715 442 293 433 584 80 930 
8 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 786 172 179 660 740 465 91 051 89 383 
9 配 电 开 关 控 制 设备 制造 2 817 077 1 062 836 2 727 596 146 620 766 873 
电力 电子 元 器 件 制 造 463 190 204 723 457 103 6 104 189 882 











432 ， 中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 


(个 ) (当年 价 ) 产值 产值 交 货 值 
电线 电缆 制造 1 274 526 180 923 1 237 286 34 699 


绝缘 制品 制造 67 516 15 977 58 485 4 080 
电池 制造 319 278 57 732 312 100 44 094 
合 计 3 652 463 


14 845 816 6 402 547 14 309 160 1 139 313 
机 械 工 业 总 计 109 921 364 52 601 830 108 039 547 9 683 532 | 23 633 336 


À 年 末 ae 年 末 研 究 与 | 年 末 研 究 与 
序号 行业 名称 资产 发 展 人 员 | RERA 
总 计 ah (A) 支出 









432 785 
13 800 
104 029 






























1 石墨 及 碳 素 制 品 制 造 199 101| — 183 439 3 678 ie 175 1 056 
2 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 52 829 48 340 1 777 136 661 48 
3 锅炉 及 辅 机 设备 制造 5931 449| 5 187 098 68 994 | 3694031 21 902 
4 汽轮机 及 辅 机 制造 3 194 478| 2 588 322 57 284 | 1462 047 38 620 
5 发 电机 及 发 电机 组 制造 3 153 522| 2 536 893 41 780 | 1372807 16 209 
6 电动 机 制造 1 343 797 898 924 49 872 | 1122195 13 475 
7 微 电 机 及 其 他 电机 制造 259 434 74 447 359 441 937 7 
8 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 772 526 495 031 17 949 797 840 7 330 
9 配 电 开 关 控 制 设备 制造 2 663 085] 1736 098 130 799 | 2 672 749 125 697 
10 电力 电子 元 器 件 制造 1 059 222 709 177 12 123 512 926 19 218 
11 电线 电缆 制造 917 139 546 375 36 534 | 1 235 647 17 594 
12 | 绝缘 制品 制造 89 158 68 026 3 106 78 337 7 307 
13 电池 制造 420 750 226 832 13 043 325 520 

机 械 工业 总 计 1 565 145 | 118 672 439| 73 689 678 | 5210077 | 110 709 016 75 934 | 2 074 395 
注 :未 包括 金属 切割 及 焊接 设备 行业 、 家 电 行 业 和 玻 现 绝 缘 子 企业 数据 。 

— *» 
2005 年 全 国电 器 工业 中 型 企业 主要 经 济 指标 汇总 表 
(单位 :万 二 


序号 行业 名 称 

1 特种 陶瓷 制品 制造 

2 石墨 及 碳 素 制 品 制 造 

3 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 
4 锅炉 及 辅 机 设备 制造 

5 汽轮机 及 辅 机 制造 

6 水 轮机 及 辅 机 制造 

7 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 

8 风 动 及 电动 工具 制造 

9 电工 机 械 专用 设备 制造 

10 | 发 电机 及 发 电机 组 制造 

11 | 电动 机 制造 

12 | 微 电 机 及 其 他 电机 制造 

13 | 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 
14 | 电容 器 及 其 配套 设备 制造 
15 | 配 电 开关 控制 设备 制造 

16 | 电力 电子 元 器 件 制 造 

17 “| 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 
18 | 电线 电缆 制造 

19 | 光纤 光缆 制造 

20 “| 绝缘 制品 制造 

21 | 电池 制造 

22 | 其 他 电工 器 材 制造 
合 计 
机 械 工 业 总 计 


47 860 
108 336 
263 386 
449 753 
308 667 

94 376 

26 450 
206 501 

20 002 
627 896 
841 498 
125 641 

1 749 794 
113 989 
1 952 762 
271 765 
122 689 
2 926 429 

16 915 
101 619 
167 891 
111 027 


10 765 
17 308 
37 558 
197 365 
165 056 
18 74] 


52 626 
293 
347 740 
223 796 
3 933 


1 194 826 


41 946 
440 351 
40 763 
96 417 
399 095 


38 493 
69 821 
7 719 


44 139 
110 789 
284 873 
454 012 
302 815 

95 519 

25 527 
194 919 

20 024 
580 460 
814 254 
121 786 

2 504 286 
115 740 
1 897 449 
277 612 
132 351 
2 896 244 

18 395 
100 462 
161 168 
112 937 


5 954 
20 627 
90 375 
22 671 

6 529 
16 039 


165 872 
1 743 
50 324 
214 871 
39 733 
47 547 
395 

37 772 
9 130 
3 714 
113 224 


7 450 
28 732 





45 311 


10 655 246 3 404 612 11 265 761 928 013 
1 356 46 699 080 15 737 565 46 562 598 5 579 305 


ON ( 年 价 ) 产值 ti 交 货 值 st 


11 801 
43 164 
45 489 
120 647 
73 804 
14 908 
9 182 
36 372 
2177 
195 520 
196 304 
37 182 
348 428 
34 442 
665 936 
79 201 
29 075 
512 946 
-30 902 
34 709 
31 967 
21 045 
2 513 395 


12 363 717 


统计 资料 + 433 


( 续 ) 





年 末 研 究 与 
序号 发 展 经 费 
支出 
1 特种 陶瓷 制品 制造 119 855 1 103 
2 石墨 及 碳 素 制品 制造 191 899 130 063 109 599 726 
3 其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 245 605 125 865 294 884 2 867 
4 锅炉 及 辅 机 设备 制造 778 827 592 256 449 351 9 081 
5 汽轮机 及 辅 机 制造 303 513 219 049 303 024 9 991 
6 水 轮机 及 辅 机 制造 179 193 158 594 85 324 502 
7 烘 炉 熔炉 及 电炉 制造 11 781 7 969 25 527 258 
8 风 动 及 电动 工具 制造 199 365 139 439 189 783 3 443 
9 电工 机 械 专 用 设备 制造 17 544 8 072 20 005 | 
10 发 电机 及 发 电机 组 制造 984 041 744 797 593 613 25 944 
11 电动 机 制造 763 471 519 895 801 030 11 576 
12 微 电 机 及 其 他 电机 制造 114 493 62 896 110 048 896 
13 变压器 整流 器 和 电感 器 制造 2 103 608 | 1 302 594 1 742 139 45 957 
14 电容 器 及 其 配套 设备 制造 123 049 62 996 116 496 328 
15 配 电 开关 控制 设备 制造 1971 843 | 1187920 112 129 | 1919085 205 981 
16 电力 电子 元 器 件 制 造 323 087 157 395 16 114 269 788 810 
17 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 146 498 93 602 6 490 147 078 5 159 
18 电线 电缆 制造 2 228 269 | 1 416 030 68 678 | 2 861 394 26 583 
19 光纤 光缆 制造 75 425 51 738 825 71 530 
20 绝缘 制品 制造 172 750 123 071 6 400 108 228 816 
21 电池 制造 162 425 93 310 3 794 149 794 1 297 
22 其 他 电工 器 材 制造 41 239 1 459 112 958 714 
机 械 工 业 总 计 1 162 512 | 49 037 053 | 31 242 466 | 1743 803 | 45 985 316 46 043 898 211 


注 : 未 包括 金属 切割 及 焊接 设备 行业 ` 家 电 行业 和 玻璃 绝缘 子 企业 数据 。 


2001 ~ 2005 年 电器 工业 主要 产品 产量 










ruaa [ae | me [ome [ome | oom | me 


GE 13 457 21 208 37 006 71 379 92 000 
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其 中 :水 电 设备 3 104 3 533 6 086 i1 214 13 184 37 121 
汽 轮 发 电机 10 329 17 676 30 876 59 535 78 880 197 296 
2 | eee eM) 55 162 88 198 134 086 234 104 320 181 831 731 
3 | 电站 汽轮机 7 983 16 667 27 517 40 807 77 902 170 876 
4 | 工业 锅炉 (车 汽 ) 87 222 92 411 114 282 133 649 162 960 590 524 
5 | 交流 电动 机 60 226 70 048 89 200 111 791 129 349 460 614 
6 | 变压器 260 179 296 058. 376 513 489 701 631 158 2 053 609 
其 中 :8000kVA 及 以 上 * 136 450 118 816 133 148 174 827 291 694 854 935 
500kV * 22 725 10 603 10 540 26 377 45 500 115 745 
7 | 高 压 开关 机 14 22 23 41.76 127.76 
8 | 低压 开关 机 460 333 351 214.50 1 582.50 
9 | 电力 电缆 220 255 302 812. 42 2 058. 42 
10 | 通信 电缆 4 304 4 518 6 729 25 195 
11 (ARERR 56 66 57 79.34 318.34 
12 28 33 35 45.80 176. 80 
13 10 583 7 541 8 411 5 762 38 464 
14 197 986 212 536 283 893 719 560 1 718 153 
15 7 722 9 332 12 629 19 280 64 430 
16 2 910 3 222 3 776 6 645 21 066 
17 10. 9.42 11. 12.29 53,96 
18 37. 54.62 24.22 27.81 195.49 
14 16.5 23.8 





85 90 129 


注 : 带 * 的 产品 数据 来 自分 会 网 站 。 
中 国电 器 工业 年 鉴 


434 > 


“十 五 "期 间 电器 工业 产品 进出 口 情况 









指标 名 称 















































































































国民 生产 总 值 89 442.00 95 933.0 102 398 116 694 136 515 182 321 
进口 总 额 4 743. 10 5 097.7 6 208 8 512 11 548 14 221 
HOR 2 492.10 2 661.6 3 256 4 384 5 934 7 620 
进口 额 2 251.00 2 436.1 1 571 4 128 5 614 6 601 
其 中 ;机 电 产 品 2 081. 80 2 393.1 3 127 4 490 6 253 7771 
出 口 额 1 053.10 1 187.9 1 571 2 275 3 234 4 267 
进口 额 1 028.70 1 205.2 1 556 2 215 3 019 3 504 
其 中 :电器 工业 产品 174.72 180.8 289.01 368.98 455.13 549.23 
出 口 额 86.72 85.3 146. 47 184. 08 219.03 275.88 











进口 和 额 88. 00 95.5 142. 54 184. 90 236. 10 273.35 















































































































































AFE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
分 类 
装机 总 装机 容量 (MW) 319 321 338 487 356 571 391 408 504 810 
is 装机 净 增 容量 (MW) 20 553 19 166 18 084 34 837 66 023 
容量 | 比 上 年 增长 的 比例 (名 ) 6.88 6.00 5.34 9.77 14.90 
火电 装机 容量 ( MW) 253 012 265 547 289 771 329 483 384 130 
占 总 装机 容量 比例 (%) 74.75 74.47 74.03 74, 48 75.56 
火电 净 增 容量 (MW) 15 472 12 535 24 224 39 712 54 647 
比 上 年 增长 的 比例 (多 ) 6.51 4.95 9.12 13.70 16.59 
装机 水 电 装 机 容量 (MW) 105 242 116 520 
占 总 装机 容量 比例 (% ) .23.79 22.92 
ies 水 电 净 增 容量 ( MW) 10 345 11 278 
多 成 | jj 上 上 年 增长 的 比例 (% ) 10.90 10.72 
核电 装机 容量 (MW) 7 014 
占 总 装机 容量 比例 (%) 1.38 
核电 净 增 容量 ( MW) 
比 上 年 增长 的 比例 (% ) 
火电 100MW 及 以 上 : 
台数 855 931 1 026 1 174 
ka 装机 容量 (MW) 168 411 181 371 190 761 208 818 236 184 277 989 
占 火 电 装 机 比例 (各 ) 70. 90 71.66 71.84 72.06 72.69 72.37 
a 火电 200MW KAE: 
比例 台数 464 497 519 554 612 708 
装机 容量 ( MW) 132 165 143 865 152 015 164 120 186 440 221 230 
占 火电 装机 比例 (% ) 55.64 56. 86 57.34 56. 64 57.38 57.59 
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) 


( BE 


火电 300MW 及 以 上 : 
台数 314 342 394 480 
wn 装机 容量 (MW) 92 325 103 025 110 715 121 180 142 180 174 910 
比例 占 火 电 装 机 比例 (%) 38. 87 40.72 41. 69 41.82 43.76 45.53 


水 电 40MW 及 以 上 : 










台数 337 355 
水 电 装机 容量 (MW) 46 230 48 487 49 417 55 696 62 151 68 586 
占 水 电 装 机 比例 ( 免 ) 58. 26 58.41 57.41 8.69 57.41 58.86 
ae 水 电 200MW 及 以 上 : 
比例 台数 87 91 
装机 容量 (MW) 25 105 26 230 26 905 32 090 35 790 40 790 
占 水 电 装 机 比例 (%) 31.64 31. 60 31. 26 33. 82 33.06 35.01 
、 总 发 电量 ( 亿 kW - h 13 685 14 839 16 542 19 052 21 870 24 747 
火电 发 电量 ( 亿 kW… y 20 180 
占 总 发 电量 比例 (%) 81. 50 
发 电量 | 水 电 发 电量 ( 亿 kW - h) 3 952 
构成 占 总 发 电量 比例 (% ) 16. 00 
Bee AC Bt CZ, kW bh) . 523 
占 总 发 电量 比例 (%) . . . . . 2.10 





220kV 及 以 上 电压 等 级 的 输电 线路 长 度 、 变 电 设备 容量 


aie 2000 2001 2002 2003 2004 
分 类 


220kV 电压 等 级 ， 
输电 线路 长 度 (km) 128 114 

比 上 年 净 增 长 度 (km) 6 324 

比 上 年 增长 比例 % 5.19 
变 电 容 量 ( 万 kVA) 30 632 

比 上 年 净 增 容量 (万 kVA) 2 605 

比 上 年 增长 比例 多 9.29 
330kV 电压 等 级 : 

输电 线路 长 度 (km) 

比 上 年 净 增长 度 (km) 
比 上 年 增长 比例 % 

变 电 容量 (万 kVA) 

比 上 年 净 增 容量 (万 kVA) 
比 上 年 增长 比例 % 
SOOKV 电压 等 级 : 

输电 线路 长 度 (km) 

比 上 年 净 增 长 度 (km) 
比 上 年 增长 比例 % 

变 电 容 量 ( 万 kVA) 

比 上 年 净 增 容量 (万 kVA) 
比 上 年 增长 比例 名 


注 :本 部 分 资料 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 。 


436 。 中 国电 器 工业 年 鉴 


135 935 
7 821 
6. 

34 026 
3 394 


142 362 
6 427 
4. 

37 209 
3 183 


161 010 
13 750 

9. 

46 454 
5 654 





178 900 
17 890 
11.11 

55 070 
8 616 
18.55 


14 580 
3 519 
31.84 

2 860 
730 
34.27 


62 344 
7 639 
13.96 

28 750 
7 148 
33. 09 





记录 2006 年 及 2007 上 半年 发 生 的 ， 对 电器 工业 
产生 重要 影响 的 政策 法 规 、 新 技术 、 新 产品 及 重大 事件 
等 


Recording the policies, laws and regulations, new 
technologies, new products and major events occurring in 2006 
and the first half of 2007 and having important influence on the 
electrical equipmentindustry 





大 事 记 (2006 年 ) 
大 事 记 (2007 年 上 半年 ) 





1H 


4 日 国内 首 台 10m 交流 驱动 
控 掘 机 配套 变频 调 速 异步 电动 机 试制 
成 功 。 太 原 重 型 机 械 ( 集 团 ) 有 限 公 
司 与 中 国 北 车 集团 永 济 电机 厂 实 现 强 
强 联 合 ,一 举 打破 了 由 国外 技术 垄断 
的 被 动 局 面 ,实现 了 为 挖 气 机 配套 的 
变频 调 速 异步 电动 机 关键 技术 的 国产 
tbo 

WA 河北 保定 天 威 保 变 电气 
股份 有 限 公司 在 秦山 核电 站 二 期 扩建 
工程 2 x650MW 机 组 13 AFERM 
目 竞标 中 全 面 中 标 , 又 一 次 签约 单项 
标的 合同 总 额 超 亿 元 的 变压器 供 贷 合 
[A] ,这 也 标志 着 我 国 扩建 的 首座 大 型 
商用 国产 化 核电 站 已 进入 实施 阶段 ， 
新 一 轮 核 电 国产 化 进程 由 此 提速 。 

17 日 ”从 内 蒙古 准 能 电厂 传 来 消 
息 ,南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 会 
司 首 套 135MW 汽 轮 发 电机 组 继 定 速 
成 功 后 , 带 人 负荷 运转 并 网 成 功 , 单 日 发 
电功率 达 150MW。 首 套 135MW HERE 
电厂 机 组 的 成 功 并 网 发 电 , 标 志 着 南 
京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 大 功 
率 机 组 生产 有 了 历史 性 突破 , 汽 轮 发 
电机 组 的 生产 能 力 迈 上 了 新 的 台阶 。 

24 日 哈 电 机 电工 业 公司 制造 
成 功 具 有 自主 知识 产权 的 1.2MW 直 
驱 式 变速 恒 频 永 磁 发 电机 ,该 风力 发 
电机 的 制造 完成 标志 着 我 国 在 该 领域 
拥有 完全 自主 的 知识 产权 技术 ,在 一 
定 程 度 上 将 摆脱 大 型 风电 机 组 依靠 进 
口 .依靠 引进 技术 、 跟 随 国 外 产品 技术 
的 发 展 模 式 。 该 风电 发 电机 是 目前 我 
国电 机 容量 最 大 的 风力 发 电机 ,该 公 
司 年 产量 目前 为 200 台 。 


2 月 


7H 为 推动 以 高 新 技术 中 国有 
机 硅 产 业 的 进一步 发 展 ,GE 东 世 有 机 
硅 有 限 公司 日 前 宣布 在 中 国 兴建 又 一 
家 有 机 硅 新 厂 。 新 厂 位 于 江苏 省 南通 
经 济 技术 开发 区 ,总 投资 7 800 万 美 
元 ,预计 于 2007 年 底 正式 投入 使 用 。 
这 是 GE 东芝 有 机 硅 有 限 公 司 继 上 海 
外 高 桥 、 松 江 和 深圳 之 后 在 华 建 立 的 
第 四 家 有 机 硅 生 产 厂 , 亦 是 该 公司 在 
华 规模 最 大 的 生产 基地 。 

14 日 全 国 低压 电器 行业 首 例 
产品 型 号 之 争 胜 诉 , 始 于 天 津 市 百 利 
电气 有 限 公 司 对 上 海 正气 电气 有 限 公 
司 非法 侵占 TM30 产品 型 号 专用 权 提 
起 诉讼 。TM30 KF BB FE TNT RG BE 
天 津 市 百 利 电 气 有 限 公 司 自行 研制 、 
经 专家 鉴定 达到 国际 先进 水 平 ,产品 
具有 良好 的 知名 度 和 信誉 ,产销 量 居 
全 国 同类 产品 前 茅 。 

21 日 经 国家 发 改 委 批准 ,上 海 
外 高 桥 电 厂 举行 了 三 期 工程 开工 屋 二 
期 工程 竣工 仪式 ,代表 着 目前 国内 火 
电 最 高 技术 水 准 和 单机 容量 最 大 的 中 
华 第 一 机 组 一 一 两 台 90 万 kW 超 临 
界 燃 煤 发 电机 组 正式 竣工 移交 生产 ， 
标志 着 我 国电 力 工 业 实现 了 从 60 万 
kW 火电 机 组 向 百 万 等 级 机 组 的 建造 
和 运营 的 跨越 式 发 展 。 本 次 建成 的 
90 万 kW 机 组 属于 百 万 千瓦 火力 发 电 
级 机 组 ,被 誉 为 世界 火力 发 电机 组 中 
的 “皇冠 "。 这 一 机 组 全 冷 态 启 动 从 
零 转速 到 3 000r/min, 时 间 仅 需 Smin, 
机 组 效率 高 ,发 电 煤 耗 仅 为 293g/kW 
时 ,大 大 低 于 国内 平均 发 电 煤 耗 
374e/kW +h, 

21 日 大 全 集团 承担 的 国家 863 


计划 项 目 " 离 散 制造 企业 信息 集成 系 
统 研究 及 其 在 开关 电气 行业 应 用 ” 课 
题 , 近 日 成 功 通过 国家 科技 部 的 验收 。 
该 863 计划 项 目 主要 研究 离散 制造 企 
业 信 息 集 成 系统 的 集成 模式 、 集 成 方 
法 及 其 在 开关 电气 行业 的 推广 应 用 。 
通过 实现 CAD、PDM 和 ERP 的 基本 和 集 
成 ,主要 解决 成 套 电 器 行业 的 个 性 化 
需求 ,完善 并 扩充 WBS 在 企业 集成 中 
的 应 用 。 同 时 ,充分 结合 编码 技术 、 应 
用 服务 器 技术 和 数据 交换 技术 , 以 集 
团 营 销 和 集团 采购 为 突破 口 ,实施 企 
业 间 的 应 用 集成 。 项 目 建成 后 ,可 杜 
绝 编 码 人 口 的 重 码 、 错 码 现 象 , 提 高 设 
计 工 作 效 率 ,使 设计 周期 缩短 20% ， 
合同 交 货 期 满足 率 提 高 10% ,库存 金 
额 占 用 下 降 10% , 货款 回笼 率 上 升 
10% 。 目 前 ,该 成 果 已 经 在 江苏 浙江 
等 地 的 近 30 家 开关 电气 制造 企业 得 
到 推广 应 用 ,3 年 内 有 望 形成 200 个 
以 上 用 户 的 产业 规模 。 

28 日 济南 锅炉 集团 有 限 公司 
与 印度 最 大 的 造纸 企业 一 一 印度 JK 
集团 公司 ,近日 签订 1 台 70h 循环 
流 化 床 发 电 锅炉 供 货 合同 ,这 是 我 国 
循环 流 化 床 锅炉 产品 首次 打 人 印度 。 
济 锅 为 印度 IK 集团 提供 的 产品 ,合同 
订货 额 为 680 万 元 ,这 是 印度 首次 引 
进 被 国际 上 誉 为 洁净 煤 燃 烧 技 术 的 第 
一 台 循 环流 化 床 锅炉 产品 。 该 产品 的 
最 大 特点 是 针对 印度 下 集团 节能 环 
保 最 大 化 的 要 求 , 采 用 国际 先进 的 循 
环流 化 床 燃 烧 技 术 , WIT HT BRE 50% 
的 劣质 煤 和 50% 的 炼油 废渣 的 需求 
进行 设计 的 ,同时 还 可 100% RAH 
质 煤 。 该 项 目 作 为 一 项 示范 工程 , 受 
到 了 印度 锅炉 协会 的 高 度 重 视 , 并 为 
印度 国 今后 大 量 引 用 该 技术 产品 开辟 
了 新 的 途径 。 
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3 月 


1 日 中 国 新 版 彩电 能 效 标 准 正 
式 生效 。 

7 日 中 国 最 大 的 电站 设备 制造 
商 和 电站 工程 承包 商 蛤 尔 滨 电站 设备 
集团 公司 旗下 的 哈尔滨 电站 工程 有 限 
责任 公司 对 外 宣布 :该 公司 已 于 2006 
年 2 月 17 日 在 澳大利亚 与 澳 方 HRL 
公司 签署 了 40 万 kW 清洁 煤 电 厂 开 
发 项 目 合作 备忘录 。 该 项 目 将 利用 
HRL 公司 开发 的 世界 领先 的 褐 煤 于 
燥 气 化 发 电 技 术 。 该 项 目 在 2006 年 
年 底 动工 ,于 2009 年 建成 投产 ,合资 
双方 在 该 项 目 上 各 持 50% 的 股份 。 
这 是 中 国 公司 首次 在 发 达 国 家 投资 兴 
建 的 较 大 规模 的 环保 电厂 ,该 项 目的 
签订 将 带动 我 国 数 亿 澳币 的 成 套 电站 
设备 的 出 口 。 

14 日 上 海 电 气 电 站 集团 ( 简 
称 上 海 电气 站 ) 与 德国 艾 罗 迪 公 司 签 
署 协议 ,将 共同 开发 2000kW 的 风机 。 
其 转 轮 直 径 超过 80m, 这 将 是 国内 最 
大 单机 功率 的 风力 发 电机 。 目 前 国内 
市 场 的 风电 设备 以 进口 为 主 , 现 阶段 
国内 企业 能 生产 的 风电 设备 最 大 功率 
为 600 ~750 kW, 难 以 满足 中 国 风 电 
发 展 的 需求 。 上 海 电气 站 此 次 携手 德 
国 风 能 应 用 先驱 艾 罗 迪 公 司 ,根据 中 
国 市 场 需求 一 起 研发 功率 为 2 000 
kW 的 风机 , 单 叶片 长 度 超过 40m, 转 
轮 直径 超过 80m, 填 补 了 国内 风电 设 
备 的 一 项 空白 。 

23 日 上海 500kV 静安 (世博 ) 
变电站 举行 葛 基 仪式 ,工程 总 投资 达 
29 亿 元 。 静 安 (世博 ) 变 电站 工程 ,是 
保证 世博 会 安全 可 靠 供电 的 核心 工 
程 ,计划 于 2009 年 建成 投 运 。 该 站 是 
上 海 市 区 内 的 首座 500kV 变电站 ,也 
将 是 世界 上 最 大 、 最 先进 的 全 地 下 变 
电站 。 

Ale 4490 万 kVA、230kV 变 压 
器 在 美国 并 网 运行 近 一 年 半 ,53.3 万 
kVA 500kV 单 相 自 耦 变压器 于 2005 
年 底 起 运 美 国 后 ,近日 沈阳 变压器 集 
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团 又 将 4 台 230kV 并 联 电抗 器 产品 发 
往 美 国 , 这 是 中 国企 业 首次 把 自主 研 
发 的 该 类 产品 出 口 西方 发 达 国 家 。 
AR ”山东 省 青岛 市 政府 与 法 国 
蒂 森 克 虏 位 “' 德 枫 丹 风力 发 电 设备 项 
目 签 字 仪 式 在 青岛 市 人 举行。 法 国 
fr BRE IA» 德 枫 丹 公司 是 德国 带 麻 
克 虏 人 集团 的 全 资 跨国 公司 。 蒂 森 克 
BRIA + 德 栅 丹 风力 发 电 设备 项 目 选 址 
在 青岛 临 港 产业 加 工 基 地 ,一 期 计划 
投资 1 375 万 欧元 , 占 地 面积 约 


53 333m 。 主 导 产 品 是 生产 用 于 风力 
发 电 设备 的 大 型 精密 轴承 和 回转 支 
Æo 

4 H 


4 日 “作为 空调 行业 惟一 的 奥运 
赏 助 商海 尔 空 调 凭借 不 断 超越 的 自主 
创新 能 力 , 再 一 次 用 实力 创造 了 一 项 
新 记录 。 其 独创 的 “三 超 双 新 风 ” 空 
调 在 全 球 50 多 个 国家 和 地 区 的 1 952 
件 产品 中 脱颖而出 ,一 举 搞 得 代表 全 
球 工 业 设计 最 高 水 平 的 德国 正 工业 
设计 奖 ,不 仅 成 为 全 球 空调 类 的 惟一 
获奖 企业 ,也 实现 了 该 奖项 成 立 53 年 
以 来 中 国家 电 品 牌 首次 摔 杯 。 - 

7 日 ”中 国电 器 工业 协会 以 “ 落 
实 科学 发 展 观 ,为 增强 行业 自主 创新 
能 力 而 奋斗 "为 主题 ,在 京 召 开 第 三 
届 二 次 理事 会 暨 分 会 秘书 长 工作 会 
议 。 

20 日 ”中 国电 器 工业 协会 分 马 
力 电机 分 会 在 海南 省 海口 市 召开 了 
2006 年 行业 工作 会 议 。 会 议 就 如 何 
应 对 当前 能 源 和 生产 电机 用 主要 原 材 
料 价格 持续 大 幅 上 涨 问题 ,进行 了 认 
真 研究 和 充分 讨论 。 会 议决 定 ,适度 
提高 分 马力 电机 产品 的 销售 价格 ,各 
分 马力 电机 生产 企业 产品 价格 应 在 各 
自 现行 销售 价格 的 基础 上 上 浮 ,上 浮 
幅度 至 少 为 10% 。 

AR 国家 863 项 目 一 一 由 南京 
汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 和 中 
科 院 联合 研制 的 整体 煤气 化 联合 循环 
(简称 IGCC) 发 电机 组 结束 168h 考核 


运行 后 ,正式 交付 用 户 ,投入 商用 。 这 
是 我 国 首 套 投 入 商业 运行 的 ICCC 发 
电 设备 。 标 志 我 国 IGCC 发 电 技术 开 
发 在 煤化 工行 业 率 先 取 得 突破 。 

AR ”法 国 阿尔 斯 通 (中 国 ) 投 
资 有 限 公 司 近日 宣布 ,将 从 武汉 锅炉 
集团 手中 受 让 武 锅 B 51% 的 国有 法 人 
股 ,成 为 其 绝对 控股 股东 。 阿 尔 斯 通 
计划 对 武 锅 B 的 技术 、 生 产 、 管 理 、 销 
售 等 各 个 方面 进行 全 面 改 进 和 提升 ， 
使 武 锅 B 成 为 阿尔 斯 通 锅炉 业务 全 球 
重要 的 生产 基地 。 


5 月 


AQ) ”我 国 首 个 超 亿 元 兆 瓦 级 风 
力 发 电机 批量 供 货 合 同 落户 中 国 北 车 
集团 永 济 电机 厂 ,标志 着 我 国 兆 瓦 级 
风力 发 电机 国产 化 提前 进入 批量 生 
产 ,国内 风电 装机 主流 机 型 实现 向 兆 
瓦 级 的 跨越 。 

8 日 ”从 商务 部 传 来 消息 : 阿 根 
廷 官方 公布 决议 称 ,已 经 完成 对 我 国 
自动 断路 器 的 反倾销 调查 ,最终 裁定 
阿根廷 对 我 国 断路 器 出 口 不 采取 任何 
限制 措施 。 至 此 ,历时 18 个 月 的 阿 根 
廷 反倾销 案 以 德 力 西 集 团 有 限 公司 的 
胜诉 而 告终 。 

12 日 陕西 西安 电力 机 械 制造 
公司 与 江苏 常州 机 电 国 有 资产 经 营 有 
限 公 司 签订 了 常州 变压器 厂 国 有 产权 
转让 合同 。 这 次 收购 以 西 电 公司 为 
主 , 联 合 江苏 华 鹏 变压器 有 限 公 司 收 
购 了 常州 变压器 三 的 全 部 股权 。 

29 A 通用 电气 (GE) 公 司 以 独 
特 的 方式 庆祝 进入 中 国 市 场 100 周 
年 :GE 公司 在 人 民 大 会 向 启动 “绿色 
创 想 ”计划 ,并 与 中 国 国家 发 展 与 改革 
委员 会 签署 了 一 份 环保 技术 合作 谅解 
备 扎 录 , 双 方 约定 加 强 在 环境 可 持续 
发 展 方面 的 合作 ,GE 公司 将 提供 先进 
的 技术 和 方案 为 中 国 的 能 源 节约 型 和 
环境 友好 型 产业 做 出 贡献 。 

31 日 我 国 最 大 功率 的 百 万 二 
瓦 等 级 核电 汽轮机 组 的 制造 在 东方 汽 
轮机 三 正式 月 动 , 该 核电 汽轮机 组 是 


世界 最 先进 的 半 转 速 机 组 ,是 东方 汽 
轮机 厂 为 岭 澳 二 期 核电 站 制造 的 。 


6 月 


18 国内 首 台 50Mvar/500kV 
交流 有 级 可 控 单 相 并 联 电抗 器 ,在 西 
安西 电 变压器 有 限 责任 公司 顺利 通过 
出 厂 试验 。 该 产品 各 项 性 能 指标 均 优 
于 协议 要 求 ,达到 国际 先进 水 平 。 

22 日 全 球 第 一 台 不 用 洗衣 粉 
的 滚 简 洗衣 机 正式 在 青岛 海尔 洗衣 机 
总 部 下 线 , 仪 式 现场 ,海尔 正式 向 业界 
宣布 ,要 在 3 年 内 实现 双 动 力 、 阳 光 丽 
人 的 全 系列 不 用 洗衣 粉 洗衣 机 ,3 年 
后 年 销量 将 突破 100 万 台 。 

23 日 法 国 阿 海 球 输 配 电 公司 
两 家 新 厂 在 厦门 开业 。 两 家 新 厂 投资 
总 额 为 1 000 万 欧元 ,由 阿 海 球 输 配 
电 公司 提供 全 套 的 输 配 电解 决 方案 。 
其 中 阿 海 球 输 配 电 (厦门 ) 真空 器 件 
有 限 公 司 是 厦门 华电 开关 有 限 公司 与 
阿 海 球 输 配 电 公司 的 合资 企业 。 另 一 
家 新 厂 是 阿 海 球 输 配 电 (厦门 ) 开关 
有 限 公司 ,由 阿 海 球 输 配 电 公司 全 资 
控股 。 

23 日 ” 特 变 电 工 沈阳 变压器 有 
限 公司 为 国家 重点 工程 一 一 贵州 至 广 
东 第 二 回 直流 输电 工程 换 流 站 生产 的 

台 +500kV 直流 换 流 变 压 器 试验 成 
功 , 标 志 着 沈 变 已 在 国内 率先 掌握 了 
这 一 世界 变压器 制造 领域 最 尖端 产品 
的 核心 技术 ,并 完全 有 能 力 高 质量 地 
自行 生产 出 +500kV 直流 产品 。 

29 日 ”中 国家 用 电器 维修 协会 
在 京 召 开 “《 房 间 空 气 调节 器 安装 服 
务 规范 》( 以 下 简称 《空调 服务 规范 》) 
试行 发 布 会 ”, 由 服务 标兵 海尔 空调 
与 该 行业 协会 共同 起 草 的 我 国 首 部 
《空调 服务 规范 》 进 入 试行 阶段 。 它 
的 出 台 与 实施 ,将 严格 规范 企业 空调 
安装 服务 质量 ,使 得 安全 服务 有 规 可 
依 ,提升 我 国 空调 行业 整体 服务 水 平 ， 
从 而 提高 空调 安装 服务 用 户 满意 度 。 


7 月 


12 日 ”南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 
限 责 任 会 司 与 美国 CE 能 源 集团 联合 
体 在 中 国 制 造 的 首 台 OE 燃气 轮机 正 
式 在 南京 发 运 。 这 人 台 额 定 功率 为 
126MW 、 国 产 化 率 达 31. 32% 的 燃气 
轮机 是 南 汽 轮 一 CE 联合 体 在 国家 打 
捆 招 标 中 中 标的 4 台 OE 燃气 轮机 中 
的 第 一 台 。 南 汽 轮 与 CE 双方 的 成 功 
合作 ,为 中 国 燃气 轮机 产业 快速 健康 
发 展 打下 了 坚实 基础 。 

20 日 中 央 电 视 台 《焦点 访谈 》 
栏目 以 " 电 带 也 能 用 纸 糊 ? 为 主题 ， 
曝光 了 浙江 巨 华 电气 公司 为 代表 的 一 
些 企业 用 水 泥 、 瓦 楞 纸 做 产品 绝缘 体 
生产 销售 QJJ3 目 耦 减 压 起 动 器 事件 。 
节目 播 出 后 ,温州 工商 局 配合 质 检 部 
门 连夜 对 浙江 巨 华电 气 公司 进行 查 
处 ,并 于 次 日 在 全 市 开展 了 专项 整治 
行动 。 同 时 温州 工商 部 门 以 柳州 地 区 
为 重点 区 域 , 花 2 个 月 集中 力量 对 生 
产 规 模 较 小 的 低压 电 胡 行业 、 电 器 市 
场 和 流通 领域 进行 地 千 式 大 检查 ,全 
行业 发 出 了 《坚持 诚实 守信 ,提高 产 
品质 量 》 的 倡议 。 


8 月 


AQ 由 上 海 动力 设备 有 限 公 司 
自行 设计 制造 的 国内 首 台 百 万 千瓦 超 
超 临 界 机 组 一 体 化 除 氧 器 发 往外 高 桥 
电厂 工地 ,标志 着 该 公司 在 世界 一 流 
火电 站 辅 机 制造 领域 取得 重大 突破 。 
该 除 氧 器 ,是 国内 迄今 为 止 能 级 最 高 、 
体积 最 大 、 分 量 最 重 的 单 件 辅 机 产品 ， 
是 国内 一 体 化 除 氧 器 制造 上 的 一 个 里 
程 牌 。 

8 日 全 球 领先 的 水 电 设备 制造 
集团 福 伊 特 西门 子 水 电 宣 布 ,该 公司 
为 中 国 第 二 大 巨型 水 电 项 目 一 一 龙 滩 
水 电站 一 期 工程 制造 的 首 台 转 轮 已 在 


工地 制造 成 功 ,并 经 龙 滩 水 电 开 发 有 


限 公司 验收 合格 ,即将 投入 安装 调试 。 


9 日 ”一 组 为 广西 龙 滩 水 利 工 程 
生产 的 780MVA/500kV 世界 最 大 容 
量 三 相 组 合式 电力 变压器 ,在 特 变 电 
工 沈阳 变 压 故 集团 有 限 公 司 以 分 体 运 
输 方 式 成 功 发 运 。 这 组 具有 体积 小 、 
容量 大 、 损 耗 低 等 优点 的 新 产品 是 该 
公司 近年 来 自主 研发 的 又 一 台 服 务 于 
节约 型 社会 的 特 高 压 、 大 容量 产品 。 

20 日 中国 机 械 工 业 联 合 会 和 
中 国电 力 企业 联合 会 在 北京 科学 会 堂 
召开 新 产品 鉴定 会 ,上 海 锅炉 厂 研 制 
的 600MW 超 临 界 锅炉 通过 产品 鉴定 。 
该 锅炉 是 上 海 锅炉 厂 在 引进 阿尔 斯 通 
美国 公司 超 临 界 锅炉 技术 的 基础 上 ， 
结合 用 户 的 一 些 特殊 要 求 自行 设计 和 
制造 的 上 海 首 台大 型 国产 化 超 临界 锅 
炉 。 

3A ”由 济南 重工 股份 有 限 公 
司 承担 的 环保 脱硫 石灰 石 浆液 制备 岛 
子 系统 项 目 在 济南 通过 专家 组 验收 ， 
项 目 主 要 系统 性 能 指标 达到 设计 要 
求 。 环 保 脱 硫 石灰 石 浆液 制备 岛 子 系 
统 是 电厂 烟 气 脱硫 环节 的 设备 系统 ， 
系统 的 核心 部 件 为 湿式 球磨 机 。 


9 月 


20 内 蒙古 北方 重工 集团 与 德 
国 瑞 能 公司 英国 宏 腾 能 源 公 司 合资 
组 建 的 目前 国内 技术 最 先进 ,单机 功 
率 最 大 的 风力 发 电 设备 制造 企业 项 目 
在 包头 市 举行 了 签字 仪式 。 合 资 公 司 
将 设立 在 北方 重工 集团 有 限 公 司 内 ， 
计划 在 2010 年 达到 年 产 400 台 .每 台 
2MW 功率 的 风力 发 电机 生产 规模 。 

7 日 兴 乐 集团 有 限 公司 与 前 来 
考察 的 “ 铜 城 ” 甘 肃 白银 市 党 政 代表 
团 签订 内 议 ,斥资 8 亿 元 兼并 重组 该 
市 国有 企业 甘肃 长 通电 缆 集 团 ,整合 
打造 西部 电缆 航母 ,并 为 集团 开辟 了 
原材料 对 接 配套 渠道 。 

8 日 ”东方 汽轮机 广 在 该 上 风电 
总 装 车 间 举 行 了 首 批 国产 化 最 大 功率 
的 低温 型 风电 机 组 下 线 、 发 运 仪式 。 
这 批 风电 机 组 将 发 往 内 蒙古 自治 区 ， 
安装 在 呼伦贝尔 大 草原 风 场 。 东 方 汽 
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轮机 广 首 批 国 产 化 大 功率 双 馈 异步 低 
温 应 用 型 风电 机 组 的 下 线 , 标 志 着 我 
国 在 风力 发 电 这 一 清洁 环保 与 可 再 生 
能 源 发 电 设备 领域 的 国产 化 开发 取得 
了 重大 的 进步 。 

15A 平 高 集团 出 口 巴 基 斯 坦 
的 430 个 集装箱 全 部 安全 准时 运 抵 电 
站 安装 现场 ,所 有 产品 经 过 开 箱 检查 ， 
全 部 通过 验收 。 平 高 集团 连续 5 年 将 
巴基斯坦 近 七 成 的 隔离 开关 系列 产品 
WA BEB ,使 中 国平 高 牌 产品 在 巴 基 
斯 坦 电 力 市 场 中 占有 半壁 江山 。 

2A ”中国 标准 化 协会 在 北京 
发 布 全 球 首 个 成 套 家 电 标 准 ,标志 着 
中 国 成 套 家 电 市 场 开始 走向 成 熟 与 规 
范 ,消费 者 更 多 的 需求 将 得 到 更 好 的 
满足 。 

AR ”南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 
限 责任 公司 全 力 推动 我 国 循 环 经 济 发 
展 ,成 功 开发 出 国内 首 套 利用 水 泥 生 
产 线 低温 废气 发 电 的 低温 余热 汽 轮 发 
电机 组 。 这 套用 于 日 产 5 000t 水 泥 生 
产 线 的 机 组 已 正式 投 运 。 该 套 机 组 功 
率 为 9 100kW, 比 国 内 此 前 投 运 的 同 
类 设备 功率 高 出 50% ;每 年 可 节约 电 
能 消耗 7 000 万 kW， h, 节 约 电 力 成 
本 2 000 多 万 元 , 减 排 C0,55 897t。 


10 月 


10 日 ”由 中 国 东方 电气 集团 公 
司 核心 企业 一 一 东方 电机 股份 有 限 公 
司 生产 制造 的 ,具有 完全 自主 知识 产 
权 的 首 台 国产 三 峡 右 岸 水 轮机 转 轮 由 
四 川 德阳 启程 发 往 电 站 工地 。 该 水 辊 
机 转 轮 由 上 和 冠 、 下 环 和 13 块 叶 片 组 焊 
而 成 , 其 外 径 10m, 高 5. 23m, 净重 
473t。 

12 日 国内 首 台 40 000kVA/ 
1 000kV 变 压 器 在 西安 西 电 变压器 有 
限 责 任 公司 通过 出 厂 试验 。 这 一 拥有 
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自主 知识 产权 的 产品 ,是 西 变 公司 为 
我 国 第 一 条 百 万 伏特 高 压 试验 线路 研 
制 开发 的 产品 ,标志 着 中 国 特 高 压 输 
变 电 装备 的 研发 制造 能 力 步 人 世界 先 
进 水 平行 列 。 

AR ”由 西安 西 电 变压器 有 限 责 
任 公司 自主 研发 的 世界 首 套 3 台 有 级 
可 控 电 抗 器 ,近日 在 山西 忻州 500kV 
开关 站 正式 并 网 运行 。 该 产品 可 以 根 
据 线路 负载 的 变化 , 自动 实现 25% | 


50% .75% 和 100% 的 容量 调节 ,为 输 . 


变 电 网 络 的 高 效 、 安 全 、 可 靠 运行 发 挥 
重要 作用 。 这 将 对 国家 百 万 伏特 高 压 
电网 建设 实现 电气 装备 的 国产 化 具有 

Ale ”亚洲 单机 容量 最 大 的 风电 
机 组 日 前 在 福建 东山 岛 正式 投产 ,该 
机 组 年 发 电量 达 7 000 万 kW h, 
项 目 投资 3.3 亿 元 ,总 装机 容量 为 3 
万 kW。 此 风机 属 节 能 、 清 洁 、 无 污染 
型 风力 发 电机 组 ,是 目前 亚洲 单机 容 
量 最 大 、 技 术 先 进 、 功 能 齐全 的 风力 发 
电机 组 。 


11 月 


Ag ”跻身 世界 太阳 能 光伏 行业 
四 强 、 我 国光 伏 行业 的 龙头 老大 、 无 锡 
尚德 太阳 能 电力 有 限 公司 正式 落户 上 
海 浅 河 泾 开发 区 浦江 高 科技 园 。 尚 德 
将 在 此 主要 从 事 新 型 薄膜 太阳 能 电池 
的 研发 和 制造 ,并 大 规模 投资 建设 太 
阳 能 光伏 并 网 发 电工 程 。 

9 日 CSI 阿 特 斯 太阳 能 有 限 公 
司 于 美国 时 间 在 纳 斯 达 克 (NASDAQ) 
成 功 上 市 ,股票 代码 为 ”CSIQ 。 这 是 
我 国 首 家 登陆 纳 斯 达 克 的 太阳 能 光伏 
企业 。 

ISA 以 长 沙 电 三 60 万 kW 超 
临界 1 号 机 组 锅炉 安全 阀 管 段 部 件 发 
运 为 标志 ,东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 


公司 实现 了 累计 锅炉 产量 突破 1 亿 
kW 的 历史 新 跨越 。 

26 日 我 国 在 建 的 第 三 大 水 电 
站 金沙 江 向 家 坝 水 电站 宜 布 正式 开 
工 。 向 家 坝 电 站 建成 后 ,将 与 三 峡 电 
站 、 溪 洛 渡 水 电站 构成 长 江干 流 上 巨 
型 水 电站 的 “三 驾 马 车 ”。 


12 月 


16 日 ”国家 发 改 委 宣 布 , 经 认真 
招标 评 标 ,国家 核电 技术 招标 机 构 选 
择 美国 西屋 公司 和 肖 工 程 公司 联合 体 
作为 优先 中 标 方 ,中 国 将 引进 西屋 公 
司 AP1000 技术 ,建设 4 台 ( 套 ) 核 电 
机 组 。 

7 德 力 西 集团 有 限 公 司 与 
法 国 施耐德 电气 战略 合作 签约 仪式 在 
温州 市 举行 , 双方 各 拥有 合资 公司 
50% 的 股份 ,共同 创建 合资 企业 
德 力 西 电气 有 限 公司 ,此 举 标志 着 我 
国 低压 电器 行业 的 领先 企业 与 全 球 最 
大 的 电力 控制 制造 商 正式 建立 了 合作 

19 日 中 国 太 阳 能 设备 制造 商 
一 一 江苏 常州 天 合 光 能 有 限 公 司 
(TrinaSolar) 在 纽约 证 券 交 易 所 上 市 ， 
交易 代码 为 TSL, 共 发 行 530 万 股 美 
国 存 托 赁 证。 募集 的 资金 将 用 于 收购 
原材料 .完成 工厂 建设 和 一 般 管理 用 
途 。 这 是 继 无 锡 尚 德 之 后 第 二 家 在 纽 
约 证 券 交 易 所 挂牌 交易 的 中 国民 营 企 
业 。 

20 日 ”全球 环 境 基 金 (GEF) 中 
国 节能 冰箱 项 目 总 结 大 会 在 京 举行 。 
本 次 会 议 由 联合 国 开 发 计划 署 和 国家 
环保 总 局 共同 主办 ,中 国家 用 电器 协 
会 协办 。 会 上 ,GEF 中 国 节能 冰箱 项 
目 大 奖 结果 揭晓 :海尔 冰箱 摘 取 了 “ 节 
能 明星 ”大 奖 。 





.1 月 


5 日 宁波 东方 集团 在 舟山 市 电 
力 公 司 招标 中 ,光电 复合 海 绕 、 交 联 海 
底 电 缆 一 举 中 标 近 1 亿 元 ,并 连 创 两 
个 国内 第 一 。 该 集团 参加 此 次 中 标的 
产品 有 绝缘 海底 电力 电缆 ,绝缘 光电 
复合 海底 电力 电缆 等 ,其 中 绝缘 海底 
电力 电缆 创下 中 国 交 联 海底 电缆 第 一 
根 的 纪录 ,绝缘 光电 复合 海底 电力 电 
缆 创 下 国内 生产 海底 电力 电缆 最 大 截 
面 的 纪录 。 

8 日 ” 哈 电 集团 动力 股份 公司 所 
属 哈 尔 滨 电机 三 有 限 责 任 公 司 、 哈 尔 
滨 锅 炉 广 有 限 责 任 公 司 、 哈 尔 滨 汽 轮 
机 三 有 限 责任 公 司 与 中 信和 建设 有 限 公 
司 . 国 华 国际 工程 承包 公司 在 哈尔滨 
举行 了 巴西 坎 迪 奥 塔 35 万 kW 电站 
三 大 主机 供 货 合 同 签字 仪式 。 该 项 目 
合同 金额 约 为 3.5 亿 元 ,是 我 国 与 巴 
西 政府 间 最 大 的 合作 项 目 ,该 项 目 是 
我 国 首次 对 外 出 口 35 万 kW 电站 项 
目 ,也 是 我 国电 力 建设 厂商 走出 国门 
后 承揽 的 最 大 的 EPC 项 是。 

月 内 ”由 武汉 光电 国家 实验 室 微 
光 机 电 系 统 研究 部 和 华中 科技 大 学 能 
源 学 院 合作 ,共同 封装 出 了 目前 世界 
上 最 大 功率 LED 光源 ,开发 出 了 具有 
中 国 自主 知识 产权 的 封装 技术 ,在 国 
际 上 处 于 领先 水 平 。 

14 日 湖南 湘 电 (600416) 风 能 
有 限 公 司 主体 厂房 落户 湘潭 (德国 ) 
工业 园 。 以 风力 发 电 设备 制造 为 龙头 
的 清洁 能 源 产业 建设 。 该 项 目 总 投资 
2.2 亿 元 ,湘潭 电机 集团 与 日 本 株式 
会 社 原 弘 产 各 占 股 50% 。 项目 达 产 
后 ,将 形成 年 产 兆 瓦 级 风力 发 电机 
300 台 套 的 生产 能 力 ,销售 收入 可 超 
过 30 亿 元 。 

ls 日 哈尔滨 哈 锅 阀门 股份 有 





限 公 司 研 制 的 超 临 界 机 组 配套 燕 汽 及 
给 水 截止 阀 、 止 回 阀 、 水 压 试验 堵 阀 ， 
以 及 超 临 界 机 组 配套 全 量 型 安全 阀 、 
大 口径 闸 疼 通过 技术 鉴定 。 性 能 达到 
国际 同类 产品 先进 水 平 ,标志 着 我 国 
阀门 设计 制造 水 平 医 上 一 个 新 台阶 。 


2 月 


月 内 wes HT ee 110kV 
数字 化 变电站 近日 通过 鉴定 验收 ,该 
项 目 取得 了 数字 化 变电站 设计 、 建 设 、 
管理 运行、 维护 的 实践 经 验 和 诸多 成 
果 。 该 项 目 在 国内 变电站 中 首次 实现 
数字 化 ,取得 了 智能 终端 实现 一 次 设 
备 数据 采集 数字 化 等 5 项 集成 创新 成 
果 。 标 志 着 我 国 变电站 数字 化 研究 迈 
上 了 新 台阶 。 

23 A 特 变 电工 沈阳 变压器 公 
司 继 顺 利 完 成 1 200kV 串联 谐振 试验 
装置 调试 工作 后 ,利用 该 装置 成 功 完 
成 了 直流 换 流 变 压 侨 的 阀 侧 绕组 工 频 
外 施 耐 压 试验 ,成 为 国内 同行 业 率 先 
使 用 先进 试验 装置 的 企业 。 该 套 串联 
谐振 试验 装置 最 高 工作 电压 为 
1 200kV ,最 大 工作 电流 6A ,是 目前 国 
内 电压 最 高 .电流 最 大 的 调 感 式 串联 
谐振 试验 装置 。 

28 日 ”哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 
公司 自主 研制 的 光照 水 轮机 简 阀 , 通 
过 了 中 国 机 械 工业 联合 会 、 三 峡 总 公 
司 \ 中 国 华能 集团 等 专家 的 鉴定 。 鉴 
定 认 为 该 产品 填补 了 哈 电 该 项 目的 历 
PSA ,达到 全 国 领先 水 平 。 


3 月 


?日 ABB( 中 国 ) 有 限 公 司 新 
任 董 事 长 兼 总 裁 柯 容 思 在 北京 举行 的 
新 闻 发 布 会 上 说 :“2006 年 ,ABB 中 国 
的 订单 与 销售 总 额 分 别 达到 31 亿美 


元 和 28. 28 亿美 元 ,同比 分 别 上 升 
26% 和 19% , 按 销售 额 计算 ,中 国 已 
成 为 ABB 集团 的 第 一 大 市 场 。” 

12 日 国家 电网 公司 总 经 理 刘 
振 亚 会 见 越南 电力 集团 董事 会 主席 陶 
文 兴 率领 的 越南 电力 集团 高 层 代表 
团 。 双 方 表示 ,将 加 强 沟通 与 合作 ,并 
在 达成 广泛 共识 的 基础 上 ,签署 了 《中 
国 国家 电网 公司 与 越南 电力 集团 合作 
会 谈 纪 要 》。 

18A 深圳 西门 子 中 压 开 关 有 
限 公司 新 厂房 落成 。 公 司 总 经 理 舒 伯 
特 博士 向 记者 介绍 说 ,新 厂房 投入 使 
用 后 ,公司 中 压 开 关 年 生产 力 将 增 至 
4 500 台 并 最 终 达 到 7 000 台 ,这 标志 
着 西门 子 在 华南 将 形成 以 深圳 为 基本 
点 .覆盖 广东 广西 云南、 贵州 .福建 、 
海南 六 省 的 销售 服务 网 络 ,成 为 华南 
电力 市 场 有 力 的 竞争 者 。 

28 日 ” 厦 华 电子 公司 宣布 ,联合 
国 项 目 采 购 机 构 UNOPS 向 厦 华 电子 
公司 正式 颁发 了 平板 电视 供应 商 资质 
证 书 , 这 是 中 国 自 有 品牌 平板 电视 获 
得 联合 国 采购 的 第 一 张 * 绿 卡 ”。 早 
在 2005 年 底 , 厦 华电 子 首次 中 标 联合 
国 采 购 订 单 。 由 于 产品 在 联合 国 系 统 
使 用 反映 良好 ,赢得 了 联合 国有 关 主 
管 官员 的 高 度 好 评 。 

30 旦 ”中 国电 器 工业 协会 变频 
器 分 会 第 一 届 会 员 大 会 在 天 津 科 技 大 
厦 举行 ,共有 近 100 家 会 员 单位 参加 ， 
会 上 投票 选举 出 了 变频 器 分 会 第 一 届 
理事 会 ,天 津 电气 传动 设计 研究 所 仲 
明 振 当选 理事 长 ,秘书 长 由 天 津 电气 
传动 设计 研究 所 赵 相 宾 担 任 , 天 津 电 
气 传动 设计 研究 所 西门 子 ( 中 国 ) 有 
限 公司 北京 利 德 华 福 、 山 东 新 风光 电 
子 科技 发 展 有 限 公司 成 都 希望 森 兰 
变频 器 制造 有 限 公 司 、 上 海 电 器 科学 
人 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 ,北京 ABB 电 
气 传动 系统 有 限 公 司 等 17 家 单位 当 
选 为 常务 理事 单位 。 在 此 次 会 员 大 会 
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上 ,通过 分 组 讨论 表决 通过 了 “中 国 
电器 工业 协会 变频 器 分 会 工作 条 
例 ”“ 中 国电 器 工业 协会 变频 器 分 会 
人 、 退 会 组 织 细则 ”、“ 中 国电 器 工业 
协会 变频 器 分 会 人 会 会 费 的 规定 ”、 
“中 国电 器 工业 协会 变频 器 分 会 2007 
年 工作 要 点 o 


4 月 


8 日 我 国 最 大 风力 发 电机 组 叶 
片 制造 企业 一 一 天 津 东 汽 风 电 叶 片 工 
程 公司 正式 成 立 , 该 公司 是 由 中 国 东 
方 电气 集团 东 汽 投资 发 展 有 限 公 司 与 
天 津 机 电 控 股 集团 公司 共同 出 资 组 
建 ,将 致力 于 兆 瓦 级 风力 发 电机 组 叶 
片 的 研究 设计 和 制造 ,形成 系列 化 产 
品 。 公 司 一 期 工程 投资 27 900 万 元 ， 
形成 600 套 1.5MW 风电 机 组 叶片 的 
生产 能 力 。 二 期 工程 投资 22 770 万 
元 ,形成 100 套 2.5MW.、50 套 5MW 风 
电机 组 叶片 以 及 整 机 总 装 能 力 。 

10 日 海尔 集团 日 前 传 来 喜讯 ， 
海尔 冰箱 从 全 球 35 个 国家 的 2 293 
件 产品 中 脱颖而出 ,一举 摘 得 代表 全 
球 工业 设计 最 高 水 平 的 德国 下 工业 
设计 奖 , 这 是 中 国 冰 箱 首次 夺取 该 项 
大 奖 ,充分 展示 了 海尔 冰箱 的 自主 创 
新 实力 及 其 对 国际 领先 潮流 的 把 握 。 

18 日 ”国家 发 展 和 改革 委员 会 
发 布 了 《家 用 和 类 似 用 途 电 动 双 驱动 
洗衣 机 》 行 业 标 准 。 这 一 标准 的 发 
布 ,标志 着 拥有 30 多 项 专利 技术 的 海 
尔 “ 双 动力 ”技术 ,已 经 正式 成 为 国内 
的 行业 标准 。 海 尔 洗衣 机 在 标准 领域 
里 的 成 功 抢 跑 ,不 仅 引 领 了 整个 中 国 
洗衣 机 行业 的 技术 进步 ,而 且 将 国产 
品牌 与 跨国 公司 之 间 的 竞争 提升 到 了 
标准 竞争 的 层面 ,中 国标 准 正在 成 为 
世界 洗衣 机 行业 发 展 的 主导 力量 。 





3 月 


15E 阿尔 斯 通 与 青岛 四 洲 电 
力 设 备 有 限 公 司 签约 收购 ,成 立 了 阿 
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尔 斯 通 四 洲 电 力 设备 ( 青 岛 ) 有 限 公 
司 。 新 的 公司 将 在 锅炉 、 环 保 和 服务 
领域 扩大 设计 、 服 务 及 生产 方面 的 实 
力 和 业务 规模 。 同 时 ,新 公司 也 将 为 
阿尔 斯 通 全 球 供应 链 提供 具有 成 本 优 
势 的 制造 基地 。 

15 日 沈阳 与 意大利 阿 兹 亚 环 
境 股份 公司 合作 ,老虎 冲 垃圾 填 埋 党 
气 处 理 及 发 电 项 目 正 式 开 工 。 今 后 ， 
沈阳 市 居民 上 日常 生活 中 的 烂 菜 叶 、 番 
菜 、 剩 饭 这 些 生活 垃圾 ,将 变 成 用 来 发 
电 的 宝贝 。 这 一 项 目的 开工 建设 ,也 
填补 了 东北 地 区 利用 生活 垃圾 发 电 的 
空白 。 

16 日 西安 ABB 大 功率 整流 器 
有 限 公 司 正 式 开 业 。 它 是 全 球 领先 的 
ABB 集团 和 中 国 整 流 器 龙头 企业 
一 一 西 电 电 力 整流 器 有 限 责任 会 司 强 
强 联手 、 合 作 共 说 的 结果 。 西 安 ABB 
大 功率 整流 器 有 限 公 司 筹建 于 2005 
年 下 半年 ,主要 客户 来 自 于 快速 发 展 
的 铝 业 和 化 学 电解 工业 ,如 宁夏 加 宁 
铝 业 青海 桥头 铝 业 .云南 新 立 有 色 金 
属 有 限 公 司 等 。 解 决 方案 涵盖 广泛 的 
工业 领域 ,主要 包括 20 ~50kA 的 整流 
器 ,也 有 超过 100kA 的 产品 。 西 安 
ABB 大 功率 整流 器 有 限 公 司 已 通过 
ISO9001: 2000 质量 管理 体系 标准 认 
证 。 公 司 还 设 有 本 地 化 大 功率 整流 器 
工程 设计 中 心 ,以 确保 高 专业 性 ,快捷 
供 货 和 密切 的 客户 支持 服务 。 

210 安装 在 广西 壮族 自治 区 
龙 滩 水 电站 世界 上 额定 容量 最 大 的 空 
冷 发 电机 组 ,72h 带 负 荷 连续 试 运行 
一 次 成 功 , 开 始 并 网 发 电 , 标 志 着 “中 
国 水 电 ” 已 经 跻身 于 “世界 水 电 "” 的 前 
列 。 

31 日 阿 海 球 输 配 电 宣布 与 中 
国 顺 特 电 气 有 限 公 司 合作 ,成 立新 的 
合资 企业 , 旨 在 进一步 扩大 其 在 华 市 
场 份额 。 根 据 阿 海 球 输 配 电 与 顺 特 电 
气 签署 的 协议 ,双方 成 立 一 家 各 占 
50% 的 合资 企业 。 上 顺 特 电气 是 国际 著 
名 输 配 电 行 业 供 应 商 , 是 中 国 变压器 
设备 制造 龙头 企业 ,其 干 式 变压器 产 
品 荣获 “中 国名 牌 " 称号 。2006 年 , 顺 


特 电气 的 销售 额 达 到 1. 2 亿 欧元 。 
6 月 


1A 由 河北 保定 天 威 保 变 电 气 
股份 有 限 公 司 自 行 开 发 研制 的 我 国 首 
台 DSP—260MVA/800kV 发 电 主 变 压 
器 ,在 保定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公 
司 一 次 试制 成 功 ,其 各 项 性 能 及 技术 
指标 均 已 达到 国际 先进 水 平 。 这 台 
800kV 特 高 压 变压器 具有 完全 自主 知 
识 产权 ;其 后 还 将 制造 14 台 同 类 产 
HH o 

8 日 ”中国 惟 一 具有 完整 产业 链 
的 光伏 企业 一 一 天 威 英利 YGE 成 功 
在 美国 纽约 证 券 交 易 所 上 市 ,其 股票 
代码 为 “YGE” ,IPO( 首次 公开 发 行 股 
票 ) 融 资 额 为 3. 19 亿美 元 ,标志 着 天 
威 集团 公司 新 能 源 产 业 又 迈 出 新 步 
伐 。 

8 日 ”三 蓉 电 机 天 威 输 变 电 设备 
有 限 公 司 开业 典礼 在 人 民 大 会 堂 举 
行 。 三 莹 电机 天 威 输 变 电 设备 有 限 公 
司 成 立 于 2006 年 5 月 ,由 日 本 三 薰 电 
机 株式 会 社 、 三 尧 电 机 (中 国 ) 有限 公 
司 和 保定 天 威 集团 有 限 公 司 共 同 出 
资 ,注册 资金 1 450 万 美元 .投资 总 额 
2 930 万 美元 。 公 司 位 于 保定 高 新 技 
术 产 业 开 发 区 ,主要 生产 用 于 发 电厂 、 
变电站 的 126 ~ SSOkV 气体 绝缘 高 压 
开关 设备 。 该 设备 是 电力 系统 中 的 重 
要 输 变 电 设备 ,可 在 雷击 等 严酷 条 件 
下 ,维持 电力 的 稳定 供给 。 

21 日 首 台 1.5MW 双 馈 异步 风 
力 发 电机 由 东风 电机 三 有 限 公 司 成 功 
试制 , 正 发 往 北 京 参 加 国际 风能 产品 
展销 会 ,这 标志 着 四 川 省 风电 产业 配 
套 能 力 大 大 增强 。 

27 日 目前 国内 在 建 规模 最 大 
的 多 晶 硅 原料 生产 项 目 大 全 集团 多 唱 
硅 项 目 在 重庆 万 州 开 工 。 该 项 目 总 投 
资 40 亿 元 ,根据 计划 ,将 于 2008 年 6 
月 投产 ,当年 产能 达 3 000t。2009 年 
全 部 建成 后 年 产能 可 达 6 000t, 年 销 
售 额 将 超过 100 亿 元 。 


记录 中 国电 器 工业 协会 各 行业 分 会 的 相关 联系 
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中 国电 器 工业 协会 各 行业 分 会 名 录 








分 会 名 称 : 大 电机 分 会 


秘 书 KEE 

地 址 :黑龙 江 省 险 尔 滨 市 三 大 动 
力 路 51 号 

邮 ” 编 :150040 


HR 话 :0451 -82872294 
传 真 :0451 - 82100926 


分 会 名 称 :汽轮机 分 会 

秘 书 长 : 严 宏 强 

地 址 ;上 海 市 闵行 剑 川 路 1115 号 
AB 编 :200240 

E 话 :021 -64358710 

t 真 :021 -64358722 


分 会 名 称 : 电 站 锅炉 分 会 


秘 书 长 : 张 顺 生 

地  ” 址 :黑龙 江 省 哈尔滨 市 三 大 动 
力 路 309 号 

AB 编 :150046 


电 话 :0451 - 82199021 
t 真 :04$1 -82681689 


分 会 名 称 :电站 辅 机 分 会 


秘 E KRM 
地 址 :北京 市 白 广 路 二 条 1 号 
邮 编 ,100035 


电 话 :010 -63414469 
传 真 :010 - 64358722 


分 会 名 称 : 水 电 设备 分 会 

秘 书 长 : 李 丰 

地 址 ;天 津 市 河东 区 津 塘路 174 号 
HB 编 :300180 

电 话 :022 -24391401 

传 真 :022 -24391813 


分 会 名 称 :内 燃 发 电 设备 分 会 


秘 B 长 : 张 洪 站 
地 址 :甘肃 省 兰州 市 七 里 河 区 民 
乐 路 64 号 


AB $5 : 730050 
电 话 :0931 -2880370 
fE 真 :0931 -2868841 


分 会 名 称 :高 压 开关 分 会 


秘 HK: EH 

地 HE DR PG a WG Be T I 
30 号 

邮编 :710077 


电 话 :029 ~ 84244818 
传 真 :029 -- 84264483 


分 会 名 称 : 变 压 器 分 会 


秘 8K: Rina 

地 HUTE ETT E oT 
术 开 发 区 78 号 

邮 编 :110179 


电 话 :024 -23785215 
传 真 :024 -23785177 


分 会 名 称 :绝缘 子 避 雷 器 分 会 


秘 书 长 : 姚 君 瑞 

地 址 :陕西 省 西安 市 大 庆 路 156 
a 

邮编:710077 


电 话 :029 -- 84221423 
传 真 :029 - 84225019 


分 会 名 称 : 电 力 电容 器 分 会 

秘 书 KRX 

地 址 :陕西 省 西安 市 朱雀 大 街 94 号 
邮 编 :710061 

电 话 :029 -84249162 

fë 真 :029 -85268264 


分 会 名 称 : 电 控 配 电 设 备 分 会 

秘 书 长 : 赵 相 宾 

地 址 :天 津 市 河东 区 津 塘 路 174 号 
由 编 :300180 

电 话 :022 -84376308 

f 真 :022 -24962354 


分 会 名 称 : 通 用 低压 电器 分 会 


秘 书 KFR 
地 ” 址 :上 海 市 武 宁 路 505 号 
邮 编 :200003 


电 话 :021 -62574990 -261 
传 真 :021 -62576021 
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会 名 称 : 电 力 电子 分 会 
书 长 : 肖 向 锋 
址 :北京 市 西 四 环 南路 72 号 
Bp  §:100071 
电 话 :010 -63839593 
传真 :010 -63812145 


会 名 称 : 防 爆 电器 分 会 


秘 书 长 : 李 绍 春 

地 址 :辽宁 省 沈 阻 市 于 洪 区 巢湖 
街 10 号 

邮 编 :110141 


电 话 :024 -25314460 
传 真 :024 -25314460 


分 会 名 称 : 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 
秘 书 长 : 姚 致 清 

地 址 :河南 省 许昌 市 建设 路 32 号 
AS 编 :461000 

电 话 :0374 ~ 3212861 

传 真 :0374 -3312861 


分 会 名 称 : 工 业 日 用 电器 分 会 


秘 书 长 : 叶 红 京 

地 址 :广东 省 广州 市 新 港 西 路 204 
号 

邮 编 :510300 


电 话 :020 -84451171 -932 
传 A :020 -84192478 


分 会 名 称 : 电 器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 
秘 E 长 : 赖 静 

地 址 :广东 省 广州 市 新 港 西 路 205 号 
AB 编 :510030 

电 话 :020 -84451171 -686 
传真 :020 -84192478 


分 会 名 称 : 率 引 电气 设备 分 会 

秘 书 K: 

地 址 :湖南 省 湘潭 市 摄 司 街 302 号 
邮 编 :411101 

电 话 :0732 ~ 8596635 

传 真 :0732 -8596731 
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会 名 称 :电炉 及 工业 炉 分 会 
秘 书 长 : 刘 西 萍 
地 址 :陕西 省 西安 市 朱雀 大 街 222 号 
邮 编 :710061 
电 话 :029 -85271257 
传 真 :029 - 85265438 


分 会 名 称 : 电 焊 机 分 会 


秘 书 长 :于 庆 胜 
地 址 :四 川 省 成 都 市 二 环 路 东 一 
段 29 号 


邮 编 :610051 
电 话 :028 - 83275841 
传真 ,028 -83255253 


分 会 名 称 :焊接 材料 分 会 


秘 B KRR 
地 址 :黑龙 江 省 哈尔滨 市 和 兴 路 
111 号 


hp 42. 150080 
FA, i& 0451 - 86334855 
传 真 :0451 - 86335217 


分 会 名 称 : 防 爆 电 机 分 会 

秘 书 KEZE 

地 址 :河南 省 南阳 市 仲 景 北 路 20 号 
HR  4%:473008 

电 话 :0377 -63258546 

fẹ 真 :0377 -63225471 


分 会 名 称 : 中 小 电机 分 会 

秘 书 长: 陈 伟 华 

地 址 :上 海 市 武 宁 路 505 号 
AB 编 :200063 

电  ” 话 :021 -62432316 
f 真 :021 -62432316 
分 
秘 
地 
邮 


会 名 称 :分 马力 电机 分 会 
书 长 : 周 修 源 
址 :广东 省 广州 市 新 港 西 路 204 号 
编 :510300 
电  ” 话 :020 -84451171 
传真 :020 -84192478 


分 会 名 称 : 微 电机 分 会 

秘 书 长 : 郭 巧 彬 

地 址 :陕西 省 西安 市 桃园 西 路 2 号 
邮 ” 编 :710077 

电  ” 话 :029 -84234772 

fE  W:029 -84234773 
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分 会 名 称 : 电 动工 具 分 会 

秘 书 长 : 张 传 富 

地 址 :上 上海 市 宝 庆 路 10 号 
ap ža «20003 1 

电 话 :021 - 64713065 

传 真 :021 -64741177 


分 会 名 称 : 电 线 电线 分 会 


秘 Ë 长 : 陈 昆 
地 址 :上 海 市 军工 路 1000 号 
AB ” 编 :200093 


FA 话 :021 - 65494605 
传 真 :021 -65491182 


分 会 名 称 :绝缘 材料 分 会 


秘 HK: SRE 
地 址 :广西 桂林 市 展 山路 1 号 
邮 eq - 541004 


电 话 :0773 — 5840613 
传 真 :0773 - 5840613 


分 会 名 称 : 铅 酸 蓄电池 分 会 


秘 书 长 :于 同 双 
地 址 :辽宁 省 沈阳 市 铁 西区 保 工 
北 街 28 与 


邮编 :110026 
E i :024 -25874282 
传 +024 -85610109 


分 会 名 称 : 电 工 合金 分 会 

秘 B 长 : 陈 京 生 

地 址 :广西 桂林 市 辰 山 路 1 号 
EB 编 :541004 

电 话 :0773 — 5840633 
传真 :0773 -5888296 


分 会 名 称 :电工 专用 设备 分 会 

秘 书 长 : 李 建 新 

地 址 :北京 市 海淀 区 淮 微 路 2 号 院 
AB ” 编 :100036 

电 i :010 -68172033 

传真 :010 -68212344 


分 会 名 称 : 电 碳 分 会 


秘 B KK 
地 址 :黑龙 江 省 哈尔滨 市 香 坊 区 
电 碳 街 18 号 


邮 编 :150030 
电 话 :0451 -55111057 
传 WW -0451 -55103472 


分 会 名 称 :工业 锅炉 分 会 

秘 书 长 : 王 善 武 

地 址 :上 海 市 浦东 光 华 支 路 90 号 
邮 编 :200126 

电 话 :021 -58836230 

传 真 :021 -58745829 


分 会 名 称 : 现 场 总 线 分 会 

秘 HK: FAK 

th 址 :上 海 市 武 宁 路 505 号 
邮 编 ;200063 

电 话 :021 -32240713 

fe 真 :021 -62544776 


分 会 名 称 : 电 气 设备 机 械 结 构 分 会 

秘 书 长 :李峰 

地 | HEU TE RR 2 号 
Be 

邮 编 :100036 

电 38:010 -68159276 


分 会 名 称 : 热 缩 材料 分 会 


秘 B 长 : 王 连 杰 

地 址 :广东 省 深圳 市 南山 区 科技 
工业 园 长 圆 新 材料 港 卫 栋 5 
楼 


BB 编 :518057 
电 话 :0755 -26718886 
传 真 :0755 - 26631161 


分 会 名 称 :变频 器 分 会 


秘 书 长 : 赵 相 宾 
地 址 :天 津 市 河东 区 津 塘路 174 
号 


AB ”  4%:300180 
电 话 :022 -84376118 
fe 真 :022 -24391813 


分 会 名 称 : 标 准 工 作 委 员 会 


秘 书 K FRR 

地 址 :北京 市 海淀 区 浴 微 路 2 号 
院 

Hb ” 编 :100036 


电 话 :010 -68217180 


分 会 名 称 :劳动 工资 委员 会 


秘 书 KEAS 

地 址 :北京 市 海淀 区 沦 微 路 2 号 
院 

AB ” 编 :100036 


电 话 :010 - 68162049 





《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周 年 专栏 


国企 业 题词 


ETF- “E FREE 
一 一 《中 国电 器 工业 年 鉴 》10 年 发 展 回顾 


国 中 国 发 电 设备 制造 业 的 发 展 BAA 


国 沪 上 有 的 
《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周 年 庆典 活动 巡礼 





E 关于 表彰 《中 国电 器 工业 年 鉴 》“ 突 出 贡献 奖 ” 企 事业 单位 的 决定 


国 让 瞬间 变 成 永恒 
一 一 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周 年 系列 庆典 活动 掠影 





中 国电 器 工业 协会 终身 荣誉 会 长 陆 燕 鞭 
为 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创刊 10 周年 题词 
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中 国电 力 企业 联合 会 理事 长 赵 希 正 
为 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周年 题词 
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中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 长 邢 玉 久 
为 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周年 题词 








中 国电 器 工业 协会 秘书 长 杨 启 明 
为 《中 国电 器 工业 年 鉴 ) 创刊 10 周年 题词 
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湖南 科 通 电气 役 备 制造 有 限 公司 世事 长 状 总 经 理沙 大 可 






CRB KE 5 





ane 


hee YNWA eK a] HE Ie 4h 4 A 





江苏 上 上 电 纶 集团 有 限 公 司 董 事 长 状 总 经 理 丁 山 华 
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人 民 电 器 集团 莹 事 长 卷 元 地 


关心 民 旋 工业 建设 , 服 稳 电器 开业 发 展 
锐 加 《中 国电 器 工业 算 警 》 创 刊 10 周 年 ! 
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— (PE Ags Dis) 10 年 发 展 回 顾 


机 械 工业 信息 研究 院 产业 与 市 场 研究 所 “” 苗 春 亮 


《中 国电 器 工业 年 鉴 》 自 1998 年 创刊 以 来 ,在 目睹 中 国电 器 工业 从 单薄 到 廊 
全 的 发 展 历程 中 逐渐 成 长 起 来 ; 现 已 成 为 国内 外 了 解 中 国电 器 行业 和 企业 的 窗口 ， 
是 集权 威 性 、 信 息 性 、 资 料 性 、 客 观 性 于 一 体 的 大 型 史书 。 


身 为 史书 ， 帘 创新 于 永恒 之 中 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》 作 为 记载 中 国电 器 工业 发 展 过 i et 
程 的 载体 ， 随 时 代 变迁 沉淀 浓缩 电器 工业 发 展 历史 。 经 过 ates oe 
10 年 的 发 展 ， 由 当初 的 单薄 逐渐 丰满 厚重 起 来 ， 以 不 变 求 aw 
变化 , 寅 创新 于 永恒 之 中 。 不 变 的 是 客观 记载 电器 工业 的 发 展 状 况 的 执著 , 既 = 
TONE, EMI, 客观 展现 电器 工业 年 度 运行 情况 ; 不 变 的 是 愿 做 企业 — =. 
成 长 和 改革 的 记录 者 和 见证 人 的 决心 ,一 直 伴随 企业 的 成 长 ,展示 企业 每 个 发 展 阶段 的 风采 。 变 
化 的 是 时 代 主 题 和 热点 的 更 换 ,使 得 电器 工业 发 展 的 每 个 重要 时 刻 在 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 上 变 
成 永恒 , 变化 的 是 在 栏目 和 内 容 设置 上 的 自我 创新 和 寻求 突破 , 在 厚重 电器 文化 的 
同时 也 使 其 变 的 更 加 鲜 活 ! 如 今 的 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 不 管 从 装帧 设计 还 是 栏目 
设置 都 已 踏 上 更 高 的 台阶 , 并 形成 了 自己 的 特色 , 装帧 精装 大 气 , 外观 设计 以 蓝 色 
为 主 色调 , 栏目 设置 逐渐 形成 了 “综述 一 -行业 概况 一 企业 概况 一 名优 产 品 及 获 
奖项 目 一 标准 化 一 电工 行业 统计 资料 一 电工 行业 大 事 记 ” 的 特定 模式 。 
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看 热点 变换 ， 知 中 国电 器 工业 兴 替 


“以 史 为 鉴 ， 可 以 知 兴 赫 ”。 从 1998 年 创刊 至 今 , 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 描 绘 了 中 国电 器 工业 从 “ 九 
E’. 二 五 ”再 到 “十 一 五 ”的 运行 轨迹 ， 见 证 了 其 由 小 到 大 、 由 单薄 到 齐全 的 发 展 历程 。 随 着 热点 的 
变换 ,《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 感 受 了 时 代 变 了 迁 ， 见 证 了 电器 工业 的 壮大 和 繁 末 ， 记 下 了 不 同时 期 中 国电 器 工 
业 发 展 的 重点 和 需要 解决 的 问题 。“ 九 五 ”期 间 ,，“ 管 理 创新 ” 、“ 加 强 城乡 电网 改造 ”等 是 专文 里 不 断 涌 
现 的 字眼 ,，“ 加 入 WTO 电器 工业 如 何 应 对 ”成 为 许多 文章 讨论 的 焦点 ;“ 十 五 ”时 期 ,“ 电 器 工业 及 主要 行 


业 在 加 入 WTO 后 所 受 的 影响 与 如 何 应 对 ”"、“ 如 何 解读 
欧盟 两 个 指令 ”、“ 如何 融 入 国际 化 竞争 ”成 了 关注 
的 重点 ; 刚 进 入 “十 一 五 ”,，“ 创 新 、 节 能 减 排 ” 
成 为 时 下 的 主题 词 ， 并 提升 到 真 抓 落 实 的 层面 。 从 
“ 九 五 ”的 “ 狼 要 来 了 如 何 应 对 ”到 “十 五 ”的 “ 狼 
来 了 怎样 应 对 ”再 到 “十 一 五 ”的 “与 狼 共 @ 
舞 ”， 从 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 热 点 分 析 中 
可 以 看 到 每 个 时 期 热点 的 运行 情况 和 执行 结果 
的 连续 性 ， 并 为 后 续 政策 的 制订 和 研究 提供 依 轰 
据 。 呈 现成 绩 的 同时 也 反映 了 存在 的 不 足 ， 正 
是 前 期 片面 要 求 速度 的 发 展 ， 才 造成 了 今天 环 
境 的 压力 ， 接 下 来 怎么 实现 环境 友好 是 摆 在 每 
个 电器 企业 面前 的 重要 课题 。 
用 数据 说 话 ， 鉴 古 知 今 

事实 胜 于 雄辩 ， 用 数据 说 话 在 《中 国电 器 工业 年 
鉴 》 里 得 到 了 充分 的 体现 。 不 管 是 电器 工业 的 总 体 发 
展 情况 综述 ， 还 是 电器 工业 30 多 个 分 行业 的 年 度 运行 
情况 的 解析 ， 用 数据 展示 显得 直观 明了 。 以 数据 为 桥 
梁 ， 不 同年 份 的 电器 工业 整体 运行 情况 立刻 跃然 纸 
上 上， 从 数据 中 不 仅 读 出 电器 工业 各 分 行业 主要 企业 的 
年 度 运行 状况 ， 还 可 重点 分 析 电 力 设备 行业 上 市 公司 
的 发 展 状 态 。 

借助 数据 ， 不 同 分 行业 的 企业 通过 跨行 业 的 横向 
比较 ， 明 确 企 业 在 电器 行业 的 综合 排名 ， 为 企业 做 大 
自己 指明 方向 ， 同 一 分 行业 的 企业 凭借 分 行业 内 的 纵 
问 比 对 ， 确 定 企 业 所 在 分 行业 的 位 置 ， 为 企业 做 强 自 
身 提供 依据 ， 同 一 企业 对 比 不 同年 份 的 数据 报表 ， 可 
以 给 出 企业 相 邻 年 份 的 发 展 趋势 ， 以 便 更 好 的 找 出 差 
距 ， 发 挥 优势 。 
与 时 俱 进 , 记录 企业 成 长 的 每 一 阶段 

10 年 风雨 ，10 年 春秋 ,《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 不 
仅见 证 了 时 代 的 变迁 和 中 国电 器 工业 的 发 展 壮大 ， 目 
睹 了 电 刁 众 企业 为 做 强 做 大 中 国电 器 企 工业 所 付出 的 种 
种 努力 和 所 取得 的 成 绩 ,也 伴随 了 企业 个 体 的 10 年 成 长 
we. 记录 企业 成 长 的 每 一 阶段 ”是 《中 国电 器 工 
业 年 鉴 》 的 一 贯 宗旨 ，1 0 年 来 ,《 中 国电 器 工业 年 


你》 忠实 记录 和 见证 了 许多 电器 企业 的 成 长 与 晓 变 ， 
展现 企业 不 同 阶段 的 风采 与 豪情 。 

“常熟 开关 制造 有 限 公 司 ” 从 原先 的 常熟 开关 厂 
发 展 到 如 今 的 集团 公司 ， 其 成 长 的 足迹 印 在 了 不 同年 
份 的 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 上 。 
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大 全 集团 有 限 公 司 ” 是 由 原 江 苏 长 江 电 气 集团 
发 展 而 来 ， 现 如 今 发 展 成 为 涵盖 电气 、 环 保 、 轨 道 交 
通 、 新 材料 、 酒 店 等 多 个 领域 的 国家 大 型 一 类 企业 集 
团 。 如 果 没 有 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 的 连续 系列 记 
载 , 谁 能 在 短 时间 内 领略 到 该 集团 公司 的 晓 变 过 程 呢 ? 





当今 的 中 国 是 融入 全 球 化 竞争 中 的 中 国 ， 如 今 的 
电器 工业 是 在 全 球 化 进程 不 断 深化 的 大 背景 下 力争 一 片 
属于 上 自己 天 地 的 电器 工业 。《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 将 
与 时 俱 进 ， 寻 求 创新 ， 留 驻 永 恒 ， 续 写 电 器 工业 未 来 
的 新 篇 章 ! 


中 国 发 电 设 
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中 国电 器 工业 协会 终身 荣誉 会 长 ” 陆 燕 苏 


1998 年 《中 国电 器 工业 年 容 》 创 刊 以 来 ， 陆 燕 蒜 会 长 就 一 直 关 注 着 《中 国电 器 
工业 年 瞧 》 的 成 长 。 在 “ 沪 上 有 约 一 《中 国电 器 工业 年 准 》 创 刊 10 周 年 庆典 活动 ”上 ， 
陆 会 长 不 仅 参 加 了 庆典 活动 ， 为 《中 国电 器 工业 年 鉴 少 创刊 10 周年 题词 勉励 ， 还 欣然 
撰写 中 国电 器 工业 发 展 回 顾 文 章 一 一 《中国 发 电 设备 制造 业 的 发 展 》 作 为 纪念 。 


文中 回顾 了 中 国 发 电 设备 制 造 业 逐渐 成 为 国家 战略 性 产业 的 发 展 历 程 ， 


在 肯定 成 


绩 、 指 出 不 足 的 同时 ， 对 中 国 未 来 的 发 电 设 备 制造 业 的 主攻 方向 做 出 了 明确 的 阐释 。 


中 国 的 发 电 设备 制造 业经 历 了 50 余年 的 奋斗 ， 已 
成 为 能 自主 装备 电力 部 门 .门类 齐全 的 国家 战略 性 产业 ， 
满足 了 国民 经 济 快 速 发 展 所 提出 的 电力 需求 ,特别 是 执 
行 改革 开放 政策 的 20 多 年 ,引进 消化 西方 国家 的 先进 制 
ERR, 结合 国情 自主 创新 , 在 一 个 以 煤 为 主要 能 源 的 
国家 中 ， 掌 握 了 清洁 煤 发 电 技术 并 达到 世界 同等 水 平 。 

一 、 中 国 的 发 电 设 备 制造 业 是 按照 专业 
化 分 工 、 主 辅 机 配套 的 原则 , 组 成 完整 的 产业 
链 , 国内 的 制造 业 可 以 提供 发 电厂 所 需 的 全 部 
设备 

中 国 的 火力 发 电 设备 制造 起 步 于 20 世纪 50 年代， 
1956 年 上 海 生产 了 第 一 套 6000kW 火电 机 组 , 在 原 苏 联 
技术 援助 下 ， 建 设 哈 尔 滨 电机 、 汽 轮机 、 锅 炉 三 三， 
开始 生产 中 压 6000 ~ 25000KW, 高压 5 万 KW 、10 万 kW 
及 超 高 压 20 万 kW 火电 机 组 。 之 后 又 依靠 自己 的 力量 新 
建 东 方 三 厂 、 扩 建 上 海 三 厂 ， 形 成 了 现在 的 三 大 集 
团 。 进 入 20 世纪 80 年代， 中 国政 府 实行 开放 政策 ， 


引进 美国 制造 亚 临 界 参 数 的 30 万 kW.、 60 万 KW 火电 机 
2H, Sy BF 1986 年 、1987 年 投 运 ， 为 形成 批量 生产 
能 力 投资 扩建 三 大 集团 ， 这 为 21 世纪 的 快速 发 展 莫 定 
了 基础 。 

进入 21 世 纪 , 中 国 经 济 持续 发 展 , 电力 消费 需求 的 
增长 及 对 保护 环境 的 要 求 迫 使 发 电 设备 制造 业 的 现代 化 
及 产业 结构 调整 进程 加 快 ,2006 年 的 产量 和 装机 容量 达 
到 最 高 峰 , 全 国 总 装机 容量 为 6.22{ 必 KW (62200NW), 

未 来 的 1 年 内 ,中 国 的 电力 建设 仍 将 保持 较 高 的 发 
RER, 虽然 中 国 的 总 装机 容量 及 年 发 电量 都 已 跃 居 世 
界 第 2 位 , 但 到 2005 年 , 人均 用 电量 (1890kW :nh) 仅 为 美 
国 的 七 分 之 一 , 日 本 的 四 分 之 一 。 因 此 中 国 的 发 电 设备 
制造 业 在 国内 仍 有 很 大 的 市 场 空间 , 何况 中 国 的 成 套 发 
电 设 备 在 发 展 中 国家 市 场 上 , 具有 很 强 的 竞争 力 , 亦 将 
会 成 为 主要 供 货 商 之 一 。2001 ~ 2006 年 中 国 的 年 发 电 
量 、 当 年 新 增 装 机 容量 及 发 电 设备 产量 见 表 1 2006 
年 发 电 设备 产量 构成 见 表 2。 大 容量 发 电机 组 主要 集中 


在 上 海 、 哈 尔 滨 和 四 川 东方 三 大 集团 ， 占 全 部 产量 的 企业 组 织 全 球 资源 共同 完成 的 。 
80%, 2006 年 上 海 、 哈 尔 滨 和 四 川 东方 三 大 集团 的 产 (2) 水 电机 组 中 ， 完 成 三 峡 右 岸 机 组 (70 万 kW) 3 
套 ， 龙 滩 70 H KW 机 组 3 E. 

(3) 火 电机 组 中 , 生产 了 60 万 KW 
年 发 电量 * T 当年 新 增 a j p 超 临界 机 组 40 台 ，100 万 KW 超 超 临 
CZ kW #h) | 装机 容量 (万 kW) FALA 4 GB; 燃 汽 轮机 完成 33 4, 
493.1 万 kW， 其 中 9F 级 15 台 。 

二 、 由 于 中 国 的 一 次 能 

源 是 以 煤 为 主 ， 煤 电 为 主 的 
格局 在 一 个 相当 长 的 时 期 内 不 
会 改变 ， 火 电机 组 的 发 电量 
仍 占 主要 份额 ， 发 展 超 临 界 


表 1 2001 ~ 2006 年 中 国 的 年 发 电量 、 当 年 新 增 装机 容量 及 发 电 设备 产量 





* 含 输 配 电 损失 量 


参数 的 煤 电机 组 势 在 必 行 
表 2 2006 年 发 电 设备 产量 构成 2004 年 国产 第 一 台 60 万 kW 的 超 


类 别 点 总 产量 (%) 比 上 年 增长 (%) 临界 机 组 的 顺利 投 运 开始 加 速 建设 超 


火电 er a1 临界 和 超 超 临界 机 组 。 百 万 千瓦 的 


es | 9568.78 | 2 超 超 临 界 机 组 已 于 2006 年 投 运 。 
合计 十 号 十 28 为 了 减少 煤 电机 组 对 大 气 的 污 
染 ， 中 国政 府 规定 锅炉 尾部 烟 道 气 
表 3 2006 年 上 海 、 哈 尔 滨 和 四 川 东方 三 大 集团 的 产量 KARRIERE, ARSO MNO, 通过 提 
高 煤 的 利用 效率 来 减少 CO, 排放 。 与 此 同时 ， 
努力 开发 30 万 kW 以 下 的 循环 流 化 床 锅炉 , 特 
别 是 对 于 中 小 容量 的 机 组 。 

中 国 的 水 电 设备 制造 也 经 历 了 类 似 火电 设 
备 的 过 程 ，20 世纪 $0 年 代 建 设 的 新 安江 水 电 
站 ，70 年 代 建设 的 葛洲坝 电站 都 是 自己 研发 
制造 的 。90 年 代 依托 三 峡 工程 ， 消 化 引进 技 
; 汽 罗 机 的 产量 包括 是 级 燃气 加 机 术 再 创新 ， 掌 担 了 大 容量 混流 式 机 组 的 设计 

制造 技术 ， 迈 入 国际 先进 水 平行 列 。 

中 国 的 核电 设备 制造 经 历 了 曲折 的 过 程 ，20 世纪 
70 年 代 即 开始 筹备 核电 设备 制造 业 ， 但 中 间 停 顿 了 ， 
成 为 外 国 制造 商 的 分 供 商 。21 世纪 开始 ， 中 国政 府 决 
定 在 未 来 20 年 内 自主 建设 一 批 核电 站 ， 引 进 第 三 代 核 








量 见 表 3 。 
对 表 2 做 出 以 下 补充 说 明 : 
() 气 成 的 发 电 设备 的 总 量 并 不 意味 着 中 国 国内 企业 
已 具备 这 样 大 的 生产 能 力 ， 而 是 由 中 国 发 电 设备 制造 


岛 设 备 制 造 技 
术 ， 重 新 开始 
扩建 核 岛 设备 制 
造 厂 。 

中 国 的 风力 
发 电 设备 制造 业 
的 发 展 , 是 一 个 
AT HEE ATA 
过 程 , 截止 2005 
年 底 的 20 多 年 
来 , 总 装机 容量 
也 只 有 126.6 万 
kW ,当年 新 增 容 
量 50.3 F kW, 
增长 率 为 2004 
年 新 增 容量 19.8 
万 KW 的 254%。 
2006 年 是 我 国 
实施 《可 再 生 能 源 法 》 的 第 一 年 ， 风电 建设 步伐 明显 加 
快 。 据 不 完全 统计 ， 到 2006 年 底 ， 全 国 已 建成 约 80 个 
风电 场 , 装机 总 容量 达到 约 230 万 kW , 比 2005 年 新 增 装 
机 100 多 万 KW , 增长 率 超过 80%。 风电 是 目前 最 具 规 模 
化 开发 和 商业 化 发 展 前 景 的 新 能 源 技术 ,对 温室 气体 减 
排 、 保 护 环 境 和 促进 可 持续 发 展 具 有 重要 的 作用 。 到 
2020 年 规划 建成 风电 的 总 容量 将 达到 3000 万 KW。 

目前 ， 以 大 连 重 工 EE, KA., WME EHL, 
金 风 、 哈 电 等 公司 为 代表 的 我 国 风 电 制 造 业 正 处 于 发 展 
阶段 , 在 2010 年 前 形成 生产 200 万 kW 风电 设备 的 生产 
能 力 。 以 双 反 馈 直 驱 型 、 半 直 驱 型 ( 带 有 变 比 约 1 : 10 
的 齿轮 箱 ) ， 永 磁 同 步 直 驱 型 变速 恒 频 为 代表 的 、 拥 
有 自主 知识 产权 的 风电 机 组 也 正 处 于 研发 的 关键 时 期 。 
可 以 预计 , 经 过 几 年 的 努力 , 中 国 的 风电 制造 业 将 形成 
规模 生产 能 力 , 为 我 国清 洁 能 源 的 发 展 . 能 源 结构 的 调 
整 作出 贡献 。 





中 国 发 电 设备 制造 业 的 发 展 途径 ， 主 要 是 密切 与 
跨国 公司 合作 ， 利 用 技 贸 结合 ， 引 进 先 进 设计 制造 技 
术 ， 消 化 吸收 ， 结 合 国情 共同 开发 中 国 市 场 需要 的 产 
品 ， 这 也 为 跨国 公司 创造 了 巨大 的 商机 。 

三 、 未 来 中 国 的 发 电 设 备 制造 业 将 以 提 
高 自主 创新 能 力 , 增强 国际 市 场 的 竞争 力 为 主 
攻 方 向 

国内 企业 要 增强 技术 储备 ， 人 掌握 关键 部 件 的 设 
计 、 制 造 及 材料 毛坯 件 的 核心 技术 , 在 大 容量 、 高效、 清 
洁 发 电 和 可 再 生 能 源 、 新 能 源 领域 , 研制 出 高 性 能 、 高 
可 靠 性 的 产品 。 如 : 超 超 临 界 火 力 发 电机 组 , 100 万 kW 
级 高 水 头 水 电机 组 ,60 万 K 允 高 效 空冷 火电 机 组 , 兆 瓦 级 
变速 恒 频 直 驱 式 风 力 发 电机 组 , 第 三 代 核 电机 组 等 。 中 
国 的 发 电 设备 制造 业内 部 要 建立 以 企业 为 主体 、 产 学 研 
相 结 合 的 技术 创新 体系 ,加 速 对 共性 技术 的 研究 及 其 成 
果 的 产业 化 。 

为 此 要 重点 研究 如 下 的 题目 : 

(山大 型 锅炉 煤 燃 烧 技术 及 低 NO, 燃 烧 技 术 。 

(2) 燃 煤 排放 污染 物 的 脱 除 和 综合 利用 技术 。 

G3) 汽 轮机 长 叶片 (57in ) 和 气动 设计 技术 。 

(4 汽轮机 强度 与 振动 研究 、 寿 命 评估 与 可 靠 性 技术 。 

(5) 汽 轮 发 电机 组 轴 系 动力 特性 技术 。 

(6) 汽 轮机 整 锻 焊 接 转子 制造 技术 。 

(7) 超 超 临界 火电 机 组 耐 热 钢材 料 研 究 。 

(8) 低 热 值 燃料 燃气 轮机 干 式 低 NO, 燃 烧 技 术 。 

(9) 燃 气 轮机 热 端 部 件 高 温 合金 的 开发 及 叶片 的 精 针 
涂 层 技术 。 

KAILA IE HERA 
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(12) Fe LALA AK eS ERR 

(13) FE SR TK BE RAR it / 永 磁 风 力 发 电 技术 等 。 

上 述 共性 技术 领域 的 突破 将 进一步 提高 中 国 发 电 设备 
制造 业 的 竞争 力 , 为 国民 经 济 发 展 提供 更 多 更 好 的 装备 。 





4 月 的 上 海 ， 春 意 正 浓 。 oe 
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座 ， 一 派 喜 庆 气 氛 ， 中 国 机 械 工业 年 鉴 ON 
电器 工业 协会 理事 会 第 三 次 会 议 奔 分 支 机 构 秘书 长 会 议 
名 开 之 际 ， 在 此 举行 “ 沪 上 有 约 一 《中 国电 希 工 业 
年 鉴 》 创刊 10 周年 庆典 ”活动 。 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 于 1998 年 ， 是 中 国 机 
械 工业 年 鉴 编辑 部 第 一 本 分 行业 年 鉴 ， 开 创 了 分 系列 
按 行业 编 朱 年 星 的 先河 ， 为 拓宽 年 鉴 办 刊 思路 ， 扩 大 
年 鉴 办 刊 领域 进行 了 成 功 的 答 试 。 十 年 风雨 ， 十 年 春 

AK, CH EAL ae Toy ee) FER HE E g TN AN 
成 长 ,见证 了 我 国电 器 工业 发 展 的 历程 ， 为 传播 行业 
的 信息 发 挥 了 重要 作用 ， 在 业界 产生 较 大 的 影响 。 同 
时 , 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 以 其 特有 的 系统 性 、 权 威 








中 国电 器 工业 协会 秘书 长 杨 启 明 在 庆典 活动 现场 讲话 
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中 国 机 械 工业 年 鉴 编 辑 部 ” 苗 春 亮 郑 玉 波 


性 和 实用 性 受到 国内 外 电器 生产 经 销 企 业 ， 电 力 、 电 
网 设计 及 建设 单位 的 高 度 重视 。 
庆典 活动 得 到 了 中 国电 器 行业 领导 和 企业 的 热情 支 
持 。 中 国电 器 工业 协会 终身 荣誉 会 长 陆 燕 其、 中 国电 力 
企业 联合 会 理事 长 赵 希 正中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 
长 邢 玉 入 .中 国电 器 工业 协会 秘书 长 杨 启 明 出 席 活动 并 
题词 , 有 100 多 名 电器 行业 专家 和 企业 代表 参加 了 庆典 
活动 。 机 械 工 业 信息 研究 院 副 总 工程 师 潘 奇 致 词 , 对 过 
去 9 年 中 支持 和 帮助 过 《中 国电 器 工业 年 览 》 的 单位 和 
个 人 表示 感谢 。 杨 启明 秘书 长 代表 中 国电 器 工业 协会 出 
席 活 动 并 现场 讲话 , 给予 了 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 充 分 
肯定 。 中 国 机 械 工 业 年 鉴 主 编 李 卫 玲 代表 年 鉴 编辑 部 
介绍 了 机 械 工业 出 版 社 和 机 械 工业 信息 研究 院 及 《中 国 
器 工业 年 鉴 》 的 发 展 情况 , 并 展示 了 《中 国电 器 工业 
年 鉴 》 在 过 去 的 几 年 中 取得 的 成 果 和 产生 的 影响 , 阐述 
了 《中 国电 器 工业 年 鉴 y 下 一 步 的 工作 安排 和 发 展 方向 。 
当天 有 100 多 家 企业 代表 参加 了 庆典 活动 , 在 庆典 
上 中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 方 晓 燕 宣 读 了 中 国 机 械 工 
业 年 鉴 编 委 会 关于 表彰 《中 国电 器 工业 年 鉴 》* 突 出 贡献 
奖 ” 企 事业 单位 的 决定 ,17 家 在 过 去 儿 年 中 对 《中 国电 
器 工业 年 览 》 做 出 重大 贡献 的 企业 获得 了 此 奖项 , 常熟 
开关 制造 有 限 公司 董事 长 唐 春 讲 、 南 京 汽 轮 电机 (集团 ) 
有 限 责任 公司 总 经 理 沈 群 等 8 位 企业 领导 到 场 领 奖 。 陆 
燕 苏 荣誉 会 长 为 获奖 企业 颁发 奖牌 并 表示 祝贺 ,上 台 领 
奖 的 企业 代表 都 感到 非常 荣幸 和 激动 。 
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中 国电 器 工业 协会 终身 荣誉 会 长 陆 燕 苏 ( 右 四 ) 与 获奖 企业 代 


获奖 企业 华 荣 集团 有 限 公 司 ( 以 下 简称 华 荣 和 集 
团 ) 前 总 裁 李 妙 华 代表 公 sh 工业 协会 领导 多 
年 来 对 华 荣 集团 的 关心 和 支持 表示 衷心 的 感谢 , 向 《中 
国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周 年 表示 热烈 的 视 货 ! 并 作 了 
激情 详 溢 的 演讲 , 他 说 :《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 具 有 很 高 
的 权威 性 和 科学 性 , 它 不 仅 记 录 了 我 国电 器 工业 波 调 壮 
阔 的 发 展 历程 ,对 我 们 把 握 行业 走向 ,分 析 市 场 特点 , 制 
定 发 展 战略 ， 都 具有 重要 的 指导 意义 ， 对 我 国电 器 工 
业 的 发 展 产 生 了 重大 影响 。《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 
刊 以 来 的 10 年 ， 正 是 华 采 集团 发 展 最 快 的 10 年 。 
年 前 ， te 
迅速 跃 居 全 国 同 行业 第 一 位 ， 至 今 已 连续 保持 了 7 年。 
同时 我 们 知道 在 以 后 的 发 展 过 程 中 ， 光 有 信心 和 决心 
是 远 远 不 够 的 ,许多 困难 不 是 企业 自身 就 能 克服 的 。 
衷心 希望 协会 领导 继续 给 予 我 们 大 力 支持 ， 也 希望 
《中 国电 器 工业 年 鉴 》 更 好 地 指导 企业 的 发 展 。 
集团 被 授予 “突出 贡献 奖 ”， 这 既是 对 我 们 过 去 工作 
的 肯定 ， 也 是 对 我 们 未 来 工作 的 激励 。 作 为 中 国 工业 
电 屁 协会 的 一 份子 ， 华 来 集团 将 与 协会 的 其 他 成 员 一 
起 ， 努 力 完成 协会 下 达 的 各 项 任务 ， 积 极 参与 协会 组 
组 的 各 种 活动 ， 为 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 的 编辑 出 
版 、 为 中 国电 器 工业 协会 的 发 展 做 出 力所能及 的 贡 
HK 。 

既是 “突出 贡献 奖 ” 的 获得 者 又 是 此 次 庆典 活动 协 
办 单位 的 GE 消费 与 工业 产品 集团 总 经 理 司徒 盛 先生 在 庆 
典 上 对 当前 的 中 国 输 配 电 设备 及 其 元 件 市 场 及 其 发 展 表 
达 了 自己 的 看 法 : 在 中 国 的 工业 化 和 城市 化 的 进程 中 ， 
输 配 电 设备 对 基础 设施 建设 起 着 举足轻重 的 作用 。 这 一 
行业 素来 就 有 竞争 激烈 .产品 生命 周期 短 和 全 球 化 等 特 





化 过 





点 。 这 些 特点 使 整个 行业 的 技术 
更 新 和 产品 研发 进程 加 快 ， 从 而 
产品 趋向 小 型 化 、 高 性 能 ， 产 品 
平台 也 更 加 有 效 和 可 靠 。 该 行业 
FAP il pms BAL, Al 
此 也 吸引 了 众多 跨国 公司 竞相 参 
与 逐 永 。 在 目前 的 中 国 市 场 上 ， 
可 以 找到 集 各 国 技术 之 大 成 的 相 
关 配 电 产 品 。 通 用 电气 消费 和 工 
业 产 品 集团 以 能 加 入 到 中 国 辉 煌 
的 发 展 建设 中 为 荣 。 我 们 将 持 之 
以 恒 的 与 中 国电 器 工业 协会 及 其 会 ee 
We 

， 以 求 产 品 线 日 益 完 善 ， 为 顾客 提供 更 周到 的 服 
网 pA 对 验 带 到 中 国 ， 和 中 国 
的 客户 、 合 作 伙伴 及 供应 商 进行 分 享 。 通 用 电气 非常 
欣喜 地 看 到 ， 
在 这 个 行业 中 大 
家 对 环境 保护 、 
知识 产权 保护 和 
全 球 战略 的 认 知 
和 认同 程度 不 断 
加 深 。 新 技术 
和 新 产品 的 开发 
和 研究 也 日 益 得 
到 了 大 家 的 重 
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GE 消费 与 工业 产品 集团 总 经 理 司 徒 盛 
先生 ( 右 ) 在 活动 现场 演讲 

视 。 我 们 有 理由 相信 ， 所 有 的 努力 最 终 将 促成 中 国 早 

日 成 为 居所 界 前 列 的 输 配 电 设备 、 元 件 的 设计 和 生产 


Hub. Heda, Fl fe REA ROD OLD 
鉴 》 成 功 出 版 10 周年 ! 
为 了 烘托 庆典 活动 喜庆 气氛, 话 动 现场 特意 请 来 了 
由 5 位 优秀 音乐 人 组 成 的 乐队 现场 助兴 , 优美 的 嘴 乐 演 
奏 为 庆典 活动 增添 了 更 多 高 雅 色彩 ,跳动 的 音符 与 庆典 
现场 的 热烈 气氛 相 呼 应 。 活动 期 间 , 一 首 优美 的 女生 独 
唱 《 好 运 来 》 揭 开 了 现场 抽奖 的 序幕 ， 中 国电 三 工 业 协 
会 常务 副 会 长 邢 玉 和 久 上 人 台 抽 奖 ,抽奖 活动 使 得 当晚 的 庆 
典 现场 高 讲 友 起 , 笑 声 不 断 。 最 后 在 柔和 而 优美 的 音乐 
声 中 , 主持 人 宣布 此 次 庆典 活动 圆满 结束 , 参 会 观众 驻 
EE (HHL DEE) ROR ARTA AA RBS 


《中 国电 器 工业 年 


关于 表彰 《中 国电 器 工业 年 鉴 》“ 突 出 贡献 奖 ” 
企 事业 单位 的 决定 


电器 工业 各 有 关 企 事业 单位 ， 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》 自 1998 年 创刊 以 来 , 已 连续 
出 版 9 期 , 以 详实 的 资料 和 准确 的 统计 数据 ,客观 公正 
地 反映 了 行业 最 新 成 果 和 科技 发 展 状况 ,介绍 了 一 批 行 
业 重 点 骨干 企业 发 展 的 经 验 ， 

近年 来 ,《 中 国电 器 工业 年 鉴 ) 在 内 容 和 市 场 推广 方 
面 都 加 大 了 创新 力度 ,为 企业 品牌 宣传 搭建 了 一 个 强 有 
力 的 推广 展示 平台 , 从 而 成 为 服务 于 我 国电 器 行业 的 重 
要 窗口 。 这 其 中 凝聚 了 行业 内 众多 优秀 企业 的 支持 和 关 
心 ， 尤 其 是 各 分 会 及 相关 特约 顾问 单位 的 积极 参与 。 


2007 年 是 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 出 版 10 周年 ， 
为 了 表彰 有 关 单 位 对 《中 国电 器 工业 年 鉴 》10 年 来 做 
出 的 突出 贡献 ， 经 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 研究 
RE: 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 、 常 熟 
开关 制造 有 限 公 司 等 17 家 企业 来 获 “突出 贡献 奖 ”， 
并 载 人 《中 国电 器 工业 年 鉴 》2007 年 刊 。 

希望 受 表 彰 的 单位 和 行业 内 广大 优秀 企 事业 单位 共 
同 努 力 ， 为 打造 中 国电 器 工业 品牌 媒体 做 出 更 大 的 贡 
献 ! 


一 (七 年 四 月 二 日 


《中 国电 器 工业 年 鉴 》“ 突 出 贡献 奖 ” 获 奖 名 单 


(排名 不 分 先后 ) 
FRE ilies ABER n] 浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公司 
南京 总 轮 电 机 《集团 ) 有 限 责任 公司 东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 
浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 
大 全 集团 有 限 公 司 中 国 北 车 集团 永 机 电机 厂 
举 林 集团 有 限 公司 桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 


通用 电气 企业 发 展 《 上 诲 ) 有 限 公司 

株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 
西安 西 开 高 压 电 气 股份 有 限 公 司 

Fa PD PG HLS Fs a A PREZ A] 


神 达 合金 材料 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公司 
FOE Bl Fl HV BR ZS F] 


了 


推进 行业 又 好 名 快 发 展 way 


007 年 4 月 2 一 3 日 
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在 中 国电 器 工业 协会 理事 会 第 三 次 会 议 暨 分支 机 构 秘书 长 会 议 上 同 中 国电 
器 工业 协会 常务 副 会 长 邢 玉 久 |( 左 二 )、 中 国电 力 企业 联合 会 理事 长 赵 希 正 


(A=) 合影 


“ 沪 上 有 约 一 一 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周年 庆典 ”活动 现场 











向 参加 “ 沪 上 有 约 一 一 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 创 刊 10 周年 庆典 ”的 各 
位 来 宾 祝 酒 
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中 国电 器 工业 焉 著 





钙 安 电力 机 械 制 造 公司 (以 下 简称 西 电 集团 ) ， 筹 建 于 1953 年 ,是 以 我 国 “ 一 五 ”计划 期 间 156 项 重 
点 建设 工程 的 5 个 项 目 为 基础 成 立 的 企业 集团 ， 目 前 拥有 全 资 子 公司 5 个 ， 控 股子 公司 13 个 ， 参 股 公司 4 个 ， 
全 资 事业 法 人 单位 2 个 。 蕉 止 到 2006 年 底 ， 西 电 集团 公司 资产 总 额 为 120 亿 元 ， 职 工 总 数 16778 人 ， 是 我 国 
高 压 、 超 高 压 交 直流 输 变 电 成 套 设备 和 其 他 电工 产品 的 研制 、 生 产 、 试 验 基 地 。 

近年 来 ， 西 电 集 团 不 断 深化 企业 改革 ， 在 增强 自主 创新 、 调 整 经 济 结构 和 改变 经 济 增长 方式 上 取得 
了 良好 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 西 电 集团 曾 先 后 成 功 为 我 国 三 峡 工 程 以 及 特 高 压 电 网 工程 自主 研发 了 一 
系列 重要 装备 ， 这 表明 了 西 电 集团 输 变 电 装 备 的 研发 制造 能 力 步 入 了 世界 先进 行列 。 

截至 2007/ 年 , 西 电 集团 连续 6 年 入 围 “ 中 国企 业 500 强 ”; 连续 4 年 入 围 中 国电 气 企 业 百 强 ， 并 连续 2 年 
位 居中 国电 气 企业 百 强 前 茅 ， 连 续 3 年 被 评 为 西安 市 十 大 突出 贡献 工业 企业 。 





地 这 ;中国 西 安 市 于 登 玉 路 29 号 Wi: 710077 
电话 : 020—84241742 传真 : 029 一 84242679 
http:/www.xd.com.cn E-mail; xdoffice@xd.com.cn 
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西安 西天 高 压 电 气 股价 SRRA a 


XIAN SHIKY HIGH VOLTAGE ELECTRIC CO., LTD. 


800kV 气 体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 于 2007 年 5 月 在 国家 高 压 电器 质量 监督 检验 中 心 
通过 了 全 部 型 式 试验 。 在 吸收 、 采 用 国际 领先 的 高 压 开关 技术 的 基础 上 ， 西 开 电 气 公 
司 率先 完成 产品 研制 ， 并 拥有 完全 自主 知识 产权 。 该 产品 技术 先进 、 可 靠 性 高 ， 已 获 
得 多 项 技术 专利 ， 并 将 于 2007 年 底 向 西北 电网 750 二 期 工程 供 货 ， 充 分 显示 了 西 电 集 
团 输 变 电 设备 整体 设计 、 制 造 能 力 ， 确 保 了 西 电 集团 、 西 开 电 气 公司 在 我 国 超 、 特 高 
压 输 变 电 装 备 制 造 业 的 领先 地 位 。 


‘ct SR al i Gad 710077 029—84261688 Piia 029 一 84261143 网址: www. shiky. com.cn 
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常州 西 电 变 压 器 有 限 责 任 公司 〈 原 常州 变压器 厂 ) ， 录 属于 西安 电力 机 械 制 造 公 司 ， 是 定点 生产 
大 型 变压器 的 重点 骨干 企业 ， 中 国电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 500 强 之 一 ， 江 苏 省 高 新 技术 企业 。 

公司 始 建 于 1958 年 ， 公 司 占 地 面积 18 万 吧 ， 厂 房 等 建筑 面积 10 万 吧 ， 绿 化 面积 6 万 吧 。 公 司 坐 落 在 
常州 市 西 郊 ， 背 靠 京 沪 铁 路 和 沪 宁 高 速 公 路 ， 面 临 京杭 大 运河 ， 有 目 备 铁路 专用 线 5. Thm RY RE 
相 接 。 公 司 拥 有 先进 的 大 型 变压器 制造 设备 ， 线 图 和 变压器 装配 生产 线 采 取 了 两 次 防 侍 措施 ， 恒 温 浪 
化 标准 与 国际 先进 水 平 接轨 ，16000m2 变 压 器 油箱 车 间 内 配备 了 目前 国内 外 先进 的 工艺 装备 。 

公司 坚持 走 自 主 开发 ， 引 进 技术 消化 吸收 再 创新 的 特色 发 展 之 路 。 目 前 ， 公 司 正 在 进行 超 高 压 
( 特 高 压 ) 、 核 电站 用 巨型 变压器 技术 改造 项 目 建 设 。 通 过 对 超 高 压 〈 特 高 压 ) 巨型 厂房 、 试 验 室 、 
600t 级 专用 码头 、 锅 炉 、 科 研 办 公 楼 的 建设 ， 从 而 成 为 我 国 南方 巨型 变压器 设备 出 海 日 生产 基地 ， 以 
振兴 我 国 重大 装备 制造 业 。 届 时 公司 年 产 变压器 能 力 将 达到 4300 万 一 4500 万 kVA， 主 要 生产 500kV 及 以 
上 巨型 变压器 ， 年 销售 额 将 超过 25 亿 元 。 


s 江苏 省 常州 市 党 新 路 145 号 





话 ，0519-83260429 。 传真 ，0519-8326 
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”一 流 的 技术 研发 中 心 大 楼 


mmm SRB (SA) 有 限 责 任 公司 重 


NANJING TURBINE & ELECTRIC MACHINERY (GROUP)GO. ,LTD . 








董事 长 : BRE 总 经 理 : 沈 群 

地 址 : 南京 市 下 关 区 中 央 北 路 80 号 邮编: 210037 

电话 : 025-85503264 传真 : 025-85502858 
http://www. ntcchina. com E-mail:zjb@ntcchina. com 
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生产 的 兆 瓦 级 直 驱 式 风力 发 电机 定子 





水 泥 炉 窒 低温 余热 汽 轮 发 电机 组 








南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 是 我 国 装 备 制 造 业 大 型 骨干 企业 、 重 型 燃气 轮机 生产 基 
地 。 公 司 从 20 世 纪 80 年 代 中 期 开始 与 美国 GE 公司 建立 燃气 轮机 合作 生产 关系 ， 与 GE 公司 合作 生产 6B 
(42MW) 系列 与 9E (125MW 等 级 ) 系列 重型 燃气 轮机 ， 其 中 6B 型 燃气 轮机 已 从 普通 热 值 扩展 到 中 、 
低热 值 ， 从 单纯 发 电 领 域 延 伸 到 治 金 、 煤 化工 、 石 油 化 工行 业 等 领域 。 在 消化 吸收 先进 技术 的 基础 
上 ， 公 司 与 GE 公司 合作 研制 的 低热 值 燃气 轮 发 电机 组 ， 用 于 燃烧 钢 厂 炼 钢 过 程 中 排放 的 废气 ， 成 为 
我 国 钢铁 行业 推进 循环 经 济 的 一 大 亮点 ; 与 中 科 院 联合 研制 的 国家 “863” 项 目 一 一 整体 煤气 化 联合 
循环 发 电机 组 ， 开 创 了 该 型 机 组 在 我 国 投入 商业 运行 的 先河 。 截 止 目前 ， 南 汽 轮 公 司 已 累计 生产 燃 
气 轮机 60 余 套 ， 其 中 出 口 29 套 ， 从 而 实现 了 替代 进口 的 目标 。 公 司 研 制 开 发 的 水 泥 炉 窗 低 温 余 热 汽 
轮 发 电机 组 采用 先进 的 通 流 设计 技术 和 双 压 补 汽 技 术 与 余热 锅炉 等 组 成 成 套 发 电 设备 ， 可 以 满足 不 
同 容 量 等 级 水 泥 炉 窑 余 热 利 用 发 电 的 需要 ， 有 效 减 少 水 泥 生 产 过 程 中 的 能 源 消 耗 ， 降 低 环 境 污染 ， 
符合 国家 循环 经 济 和 可 持续 发 展 的 战略 方针 ， 有 很 大 的 推广 价值 和 应 用 前 景 。 
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集团 有 限 公 局 


NANYANG EXPLOSION PROTECTION GROUP CO.,LTD. 





董事 长 兼 总 经 理 魏 华 钧 


南阳 防爆 集团 有 限 公司 是 中 国防 爆 电 机 科研 生产 基地 .国家 机 电 产 品 出 口 基地 ， 国 家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 
中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 分 会 理事 长 单位 ， 设 有 国家 级 企业 技术 中 心 、 企 业 博 士 后 科研 工作 站 。 主 要 生产 防爆 电动 
机 .7 万 kW 以 下 发 电机 、 风 机 、 防 爆 电 器 等 ， 产 品 主要 应 用 于 石化 石油、 煤矿 、 煤 化 、 冶金. 电力、 化工、 军工. 
a age ee 中 国名 牌 产 品 RRS, “ONE” 有 牌 电动 机 (1-1000kW) RK 
得 ”产品 质量 国家 免检 : 小 型 高 效 节 能 系列 电机 在 国内 电机 行业 率先 获得 “国家 节能 产品 认证 ”; 大 型 增 安 型 无 刷 
eis ty a Ran ak ia “dena 
人 入 轻型 汽 辊 发 电机 填补 国内 空 日 ， 达 到 国际 先进 水 平 ， 批 量 销 往 国 际 市 场 。 主 导 产 品 正在 向 大 型 化 、 集 成 化 、 智 能 化 、 节 
能 化 方向 迈进 . 

南 防 集团 先后 取得 IS09001 质 量 体 系 认证 、!SO10012 计 量 检测 体系 认证 、OHS18000 职 业 健 康 安全 体系 认证 、 武 器 

装备 科研 生产 许可 证 。 防 爆 电 机 、 防 爆 风 机 在 全 国 率先 取得 生产 许可 证 ， 矿 用 产品 全 部 取得 煤矿 安全 标志 认证 ， 船 用 

RA aa i 出 口 产品 获得 美国 处 和 CC， 加 拿 大 CSA、 欧 共 体 ATEX。 德国 PTB， 澳 大 利 亚 SAA、 挪 威 
RONG. NEA. 澳大利亚 德国、 新 西关 等 20 多 个 国家 和 地 区 。 








。 YB: 系 列 中 型 高 压 YAKK. YAKS YA 系列 增 安 型 三 
a 隔 焊 型 三 相 异步 。 ” 列 高 压 增 安 型 三 。 。”” 相 异步 电动 机 
Win 和 Ge o 。， 相 异步 电动 机 | 
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中 国 制 造 业 500 强 

中 国民 营 企 业 500 强 

国家 重点 高 新 技术 企业 
全 国 “ 守 合同 重信 用 ”单位 
中 国名 牌 产 品 

中 国 驰名 商标 


宏 磊 集团 有 限 公司 坐 落 在 浙江 省 诸暨 市 ， 是 一 家 以 铜 加 工 为 主 业 ， 机 械 、 商 贸 、 房 地 产 等 行业 并 行 发 
展 的 大 型 现代 化 企业 集团 。 
集团 下 属 13 家 子 公司 和 1 个 博士 后 科研 工作 站 ， 在 美国 、 德 国 和 中 国 香港 等 国家 和 地 区 设 有 多 家 分 
公司 。 目 前 总 资产 20 亿 元 ， 占 地 46 万 m2， 员 工 2580 人 ， 其 中 各 类 专业 技术 人 才 870 人 。 年 铜 加 工 能 
力 12 At.2006 年 实现 产值 30.5 亿 元 , 利税 1.8 亿 元 , HAO 5000 万 美元 。 通 过 了 1SO9001、 
ISO14001、OHSAS18001 等 管理 体系 认证 和 美国 UL、 美 国 NSF、 德 国 SGS 等 产品 检测 。 
“十 五 ” 期间， 公司 实 施 了 部 级 重点 项 目 5 项 、 省 级 重点 项 目 8 项 ， 累计 投入 资金 8 亿 多 元 ， 研 发 新 
产品 26 只 人 其 中 环保 型 漆 包 加 绕组 线 新 产品 17 只 ,产品 涵盖 155 级 、 180 级 、200 级 、220 级 和 自 粘 线 、 
变频 线 等 ， 规 格 从 0.04mm 到 3.15mm )， 申 请 专利 20 多 项 ， 其 中 发 明 专 利 5 项 。“ 十 一 五 ”期 间 ， 公 司 
将 继续 坚持 以 市 场 为 目标 ， 以 国家 产业 政策 为 导向 ， 大 力 开展 自主 创新 、 打 造 精品 名 牌 ， 同 时 以 企业 技术 
。 申 心 和 博士 后 科研 工作 站 为 平台 ， 如 大 高 层次 人 才 的 引进 和 博 养 确保 到 “十 一 五 ” 末 ， 公 司 销售 收入 突 
破 100 亿 元 。 
集团 先后 被 评 为 国家 重点 高 新 技术 企业 、 全 国 “ 守 合同 重信 用 ” 单位 浙江 省 “五 个 一 批 ” 重 点 骨干 企业 、 
浙江 省 冶金 行业 十 佳 优秀 单位 、 银 行 资信 AAA 级 企业 、 诚 信 示 范 企业 、 中 国 制造 业 500 强 、 中 国民 营 企 
业 500 强 。 被 推荐 为 中 国有 色 金 属 、 中 国有 色 金 属 加 工 工业 协会 、 中 国 铜 发 展 中 心 副 理事 长 单位 。 集 团 
董事 长 威 建 萍 女 七， 先后 当选 世界 有 色 金 属 常务 理事 、 中 国 册 发 展 中 心理 事 ， 荣 获 2006 中 国 十 大 经 济 女 
性 年 度 人 物 、 全 国 “ 三 八 ” 红 旗手 、 中 国 铜 加 工 优秀 企业 家 、 十 佳 杰出 创业 浙 商 、 百 名 巾帼 创业 带头 人 等 荣誉 。 
宏 千 秋 伟 业 ， 磊 百年 铜 城 。 集 团 以 “诚信 铸就 品牌 ， 合 作 创 造 共 赢 ”作为 企业 核心 价值 观 ， 立 足 中 国 ， 
放眼 世界 ， 宏 厌 产 品 进一步 向 高 、 精 、 尖 、 节 能 、 环 保 方向 发 展 ， 为 中 国 制造 业 的 发 展 做 出 新 的 贡献 。 
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宏 舌 集团 是 中 国 规模 较 大 的 电磁 导线 生产 基地 之 一 ， 向 国际 、 国 内 两 大 市 场 提 供 各 种 常规 的 漆 包 
线 以 及 180 级 无 针 孔 、 直 焊 型 漆包线 、 适 用 于 R134a 介质 的 200 ~ 220 级 复合 漆包线 、200 级 变频 
电机 用 耐 电 晕 漆 包 线 、 彩 电 水 平 偏转 线圈 用 自 粘 线 和 超 微细 等 特种 漆包线 。 

集团 拥有 宏 磊 基 地 、 大 唐 工 业 园 和 江西 雇 潭 工业 园 三 大 园区 ， 建 有 8 个 1.5 万 余 m2 的 现代 化 生产 
车 间 。 引 进 和 购置 国内 外 先进 的 生产 装备 ， 建 成 了 技术 先进 的 连 铸 连 轧 低 氧 铜 杆 生产 线 三 条 和 上 引 法 
无 氧 铜 杆 生产 线 12 条 ， 连 拉 连 包 等 先进 漆 包 生产 线 73 条 ， 连 续 退 火 拉丝 机 、 双 变频 高 速 拉丝 机 等 辅 
助 设备 250 多 台 (E) | 
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佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 


JIAMUSI ELECTRIC MACHINE CO., LTD. 
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佳木斯 电机 股份 有 限 公司 现 有 员工 2600 多 人 ， 专 业 技 术 人 员 290 多 人 ， 具 有 中 、 高 级 
职称 者 240 多 人 ， 电 机 工程 硕士 11 人 。 近 年来， 企业 生产 经 营 工作 出 现 前 所 未 有 的 好 形 
势 ， 主 要 经 济 指标 均 创 历史 新 高 。2006 年 ， 公 司 实现 产品 产量 480 万 kW， 工 业 总 产值 
110180 万 元 ， 工 业 增 加 值 26450 万 元 ， 销 售 收 入 110180 万 元 ， 实 现 税 金 6500 万 元 。 

公司 以 “为 全 球 客户 提供 卓越 驱动 力 ” 的 企业 经 营 理念 和 “以 人 为 本 ， 气 顺 人 和 ， 纪 
律 严 明 ， 永 争 第 一 ”的 企业 文化 理念 为 指导 ， 坚 持 “ 飞 球 电机 ， 优 质 诚信 ， 顾 客 满意 ， 
际 领先 ”的 质量 方针 ， 以 实现 跨越 式 发 展 为 目标 ， 全 面 实施 领先 战略 ， 向 着 “四 化 ” 即 产 
权 结 构 多 元 化 、 经 济 效益 规模 化 、 创 新 管理 信息 化 、 质 量 领先 国际 化 的 目标 迈进 ， 使 佳 电 
品牌 跻身 国际 电机 行业 强 者 之 林 。 


H 





YB2 系 列 高 压 隔 爆 型 电机 


Eo 
十 imed | 


aa ese 





China Electrical Equipment Industry Yearbook B35 


APSIS 


号 ,其 中 高 maim 2007 全 主导 产品 均 拥有 自主 知识 产权 。 ， y 
“十 一 五 "期 间 , 公司 将 紧 紧 抓 住 国 民 经 济 的 重要 发 展 机 遇 期 , 完善 创新 型 企业 建设 , 加 快 结构 调整 及 
新 产品 研发 步伐 , 集中 资源 发 展 高 压 开 关 事业 , 突出 专业 优势 ,抢占 行业 制高点 ,依靠 百 万 伏 产 品 的 研发 实 
施 产业 升级 ,实施 品牌 战略 ,打造 品牌 优势 ,为 国家 电力 事业 的 发 展 做 出 贡献 。 | 


) í 











China Electrical Equipment Industry Yearbook 





一 


Viki © hie & 


Cae Reaeve 
sanea sorea Reet 


saoo ines serora apais ‘ F: TT 
a8 G08: a a a 


i 2S 中 国名 牌 产品 


SOCK: Poem 


n E EE 
| 


WI “am y 
à HRPA 
Ý “er noon 


| 
- - ly Sea ae mh —- 
Shit: 河南 省 平顶山 市 南环 东 路 22 号 “邮编 : 467001 —GW27=1 OOS BITE 、 EWIOR_550 FA 
电话 : 03753804032 fg. 0375-3933817 


~» — 


Http. / / www. pinggaogroup. com 


China Electrical Equipment Industry Yearbook 








中 国电 器 工业 年 共 








res 
Nas i 


\L MACHINERY CC 





China Electrical Equipment Industry Yearbook 





bit 


PML Cee 
AP a M Sr E MS 


gwaa ii | 


er 3 
a, i 


a 


Are 


Pa Aa a i E 


anaia 


-yo 


SE (gec 
质量 管理 休 集 认证 证 韦 


heeeanteanoe 


CREDLE LE MEENA ME 


Mrr 
Rtas Cue 
ME 


COT ae | 


ERG SOTERA POPES NAR EI OLIN HOC 


AUTH masete 








C © 


DEESA 


oa RE Arw 








水 轮 发 电机 组 中 的 
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中 国 大 功率 半导体 器 件 研 发 制造 基 
国 大 功率 半导体 器 件 出 口 基地 


中 
中 国 交流 传动 器 件 研发 制造 基地 
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XK 温 州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 


XINJI 











施耐德 

温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 , 创办 于 1989 年 10 月 ， 专 业 生 产 高 、 ee 
低压 开关 元 件 与 成 套装 置 的 附件 和 电 控 电器 配套 件 。 主 要 产品 有 : 触 敬 、 绝 缘 简 等 附 
低压 开关 柜 配 套件 、KYN28A 一 12 (6281) 中 置式 高 压 开 关 柜 配 a e i À 
件 、SFe 环 网 柜 配套 件 、EV12 施 耐 德 断路 器 配套 件 等 。 企 业 是 中 伊顿 等 企业 联合 开 
国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 常务 理事 单位 和 高 压 开关 分 会 理 asia: 





事 单位 。 

企业 技术 力量 雄厚 ， 生 产 工 艺 先进 ， 检 测 设备 齐全 ， 已 实现 
MRP II 计算 机 网 络 管理 和 CAD 辅 助 设 计 ， 并 通过 了 1S09001:2000 
质量 管理 体系 认证 。 企 业 十 分 重视 规范 管理 和 企业 文化 建设 ， 注 
重 员工 队伍 的 学 习 培 训 ， 不 断 提高 企业 竞争 能 力 ， 市 场 前 景 十 分 人 
看 好 ， 赢 得 广大 用 户 和 社会 各 界 的 认可 。 目 前 ， 已 为 世界 500 强 
企业 ABB、 施 耐 德 、 西 门 子 、 伊 顿 、 三 凌 等 公司 联合 开发 生产 各 种 断 
路 器 配套 件 。 





TJ 型 推进 机 构 为 
加 KYN61-40. 5 开关 柜 
ae 配套 件 。 





配 VS1、VD4、3AH、 
ZN12、ZN28、ZN65 








等 断路 器 底盘 车 以 
及 左右 导轨 、 活 门 机 
构 装 置 、 接 地 开关 、 
接地 开关 操作 联 锁 
等 中 置式 高 压 开 关 
柜 配套 件 。 
配 SF6 环 网 柜 电 进 线 、 出 线 、 手 动 、 低压 操作 机 构 配 
Hh. Free EREIN 电动 弹簧 操作 机 构 GCS. GCK, GHK, 
构 、 熔 断 器 脱 扣 机 使 用 FLRN36-12D/ ; MNS 等 开关 柜 配套 
构 ， 接 地 开关 以 及 中 T100-31. 5 及 FLN36- \\ cans AREA. SS 
央 联 锁 等 SF6 环 网 柜 120/630 型 户 内 高 压 /A / DTA 次 插件 、 母 线 夹 ， 
配套 件 。 SF 负荷 开关 配套 。 Oy wees 门 锁 等 其 它 配套 件 . 
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慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 北 临风 景 秀丽 的 杭州 湾 ， 东 靠 美 丽 的 港湾 城市 
一 一 宁波 ， 紧 靠 329 国 道 和 杭州 湾 跨 海 大 桥 ， 交 通 便利 。 企 业 创始 于 1992 
年 ， 占 地 面积 23000m- ,专业 生产 各 种 低压 抽出 式 、 固 定式 开关 柜 的 半 成 套 
柜 体 及 所 有 配套 件 。20 世 纪 80 年 代 末 ， 上 海 华 通 开关 厂 、 上 海 电 器 成 套 厂 
引进 BBC 公司 的 MNS 产 品 与 技术 ， 我 厂 成 为 国内 先期 与 他 们 合作 开发 国产 
化 的 MNS 低 压 开关 柜 配套 件 的 厂家 。1994 年 ， 开 发 出 HX2 一 63A 隔 离开 关 
获 “ 国 家 新 产品 ”。1995 年 与 国家 电力 机 械 部 门 联合 设计 开发 GCS 低 压 开 
关 柜 全 套 配 套件 。1997 ~ 2001 年 ， 相 继 开 发 了 QMS 一 H1、H2、H3、H4 型 
出 线 开 关 柜 、QMS 一 H5 固 定式 开关 柜 及 新 型 、 高 档 型 GCK5A 一 1(2) 低 压 
抽出 式 开 关 柜 。2002 年 同 天 津 电气 传动 设计 研究 所 合作 开发 GCK2000 一 Z 
智能 型 交流 低压 成 套 开 关 设 备 。2003 年 底 根据 全 国电 气 工程 标准 技术 委员 
会 的 决定 ， 由 常州 南 宇 电气 研究 所 和 本 厂 合 作 开 发 GZT 智 能 型 总 线 式 低压 
成 套 设 备 。2005 年 引进 西安 高 压 研究 所 GZS1 高 压 开 关 柜 全 套 技术 ， 开 始 生 
产 GZS1 高 压 开关 柜 ， 和 天 津 电气 传动 设计 研究 所 合作 开始 生产 传动 产品 。 

企业 先后 与 上 海 ABB 办 事 处 、 美 国 GE 上 海通 用 电气 广电 有 限 公 司 和 德国 
西门 子 制造 工程 中 心 有 限 公司 等 世界 级 名 优 企业 合作 ， 开 发 新 型 开关 柜 配 
件 ， 有 20 多 种 产品 获得 国家 专利 。 

建 厂 以 来 ， 本 着 “立足 品质 ， 诚 实 守 信 ” 为 企业 的 生命 和 行为 标准 ， 

深 得 全 国 广 大 用 户 信赖 。 企 业 多 次 被 用 户 评 为 “质量 免检 单位 ”、“ 优 秀 
供应 商 ”、“ 浙 江 知 名 推广 品牌 ”、“ 全 国 用 户 产品 质量 满意 、 售 后 服务 
满意 示范 单位 ”、“ 浙 江 省 重合 同 守信 誉 优秀 单位 ”、“GCS 型 低压 抽出 
式 开 关 柜 品牌 产品 企业 ”。2001 年 3 月 通过 ISO9002:2000 质 量 体 系 认证 ， 

2002 年 荣获 慈溪 市 高 新 技术 企业 ，2005 年 荣获 浙江 省 高 新 技术 企业 。 企 业 
是 中 国电 工 技术 学 会 会 员 、 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 会 员 、 电 
气 传动 成 套 控 制 设 备 标准 化 技术 委员 会 会 员 、 中 国 机 械 工 业 质 量 管理 协会 
会 员 、 上 海 电 器 行业 协会 会 员 。 





745 COC och Ws Por es 
S 一 Q1 低 压 抽出 I\7 于 关 柜 

























慈溪 市 奇 乐 低压 电器 厂 

bit: 浙江 省 慈溪 市 掌 起 镇 东 塌 头 乌 册 
邮编 : 315313 

电话 ，0574-63742977 

传真 ; 0574-63743529 
E-mail:gqile1992@qile.com 

bik: http:/www.qile.com 











F- 






a we mer Y 


Te 


QMS-H2 后 出 线 低压 抽出 式 开关 柜 QMS-H4 低 压 抽出 式 开关 柜 


CK5A 一 1 型 低压 抽出 式 开关 GCK5A 一 2 型 低压 抽出 式 开关 柜 


ee Ta 
YESS 











宁波 奇 奥 电气 科技 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 慈溪 市 杭州 湾 新 区 开发 区 滨海 二 路 
邮编 : 315327 
电话 : 0574-63099688 - 
传真 : 0574-63099689 
E-mail:qi.ao2004@163.com — 
网 址 ;http:/www.qile.com- 





fst 
下 ige 
Jee FF ir 3 
„a Jra He pas 
J. e Dee its. 
ee ie 
ee: Me ct 
) Se “ 
oe’ a). i t 
L 8 . 
SIMODRAW 可 智能 抽出 式 低压 开关 柜 


万 龙 集团 


WANLONG GROUP 





大 名 | 
| 
Leal eel eeree: 








29% sé 
. Di i 
好 : 
> i = . 4 @ = 
se 
SEs 
ae: 
ao 
oi 
=o 
Lae 
| EE) 
90ooooooe999999 | a 
+è è 
4s 
t+ 
oe 
ee ~ # 
ary 
vs F ' Vin? 
TRY H i 
+ , 
~ : s 
ab! 2 ' 
+ ff 


x. is 





一 一 致力 于 开创 国际 电器 品牌 


权 先 生 于 1986 年 靠 5 万 元 贷款 . 从 DW15 断路 器 配套 的 DT1 电子 脱 扣 器 起 步 , 现 已 发 展 
FE BC 统 及 其 智能 电器 网 络 仪表 与 测控 保护 装 置 的 专业 公司 
网 络 化 升级 换代 作出 了 重大 贡献 , 率先 研制 成 功 了 具有 国际 先进 水 平 的 断路 器 用 国产 智能 控制 器 . 符合 现 


二 知识 产权 的 ;S2000 综合 配 电 自动 化 系统 软件 
发 优势 从 而 不 断 向 着 新 的 愿景 立足 中 国 创 民族 品牌 , 放眼 世界 争 世 界 名 牌 . 诚 做 配 电 自动 化 
实用 的 配 电 自动 化 系统 方案 及 其 智能 元 件 的 目标 前 进 


村 


地 址 ， 苏州 工业 园区 东 宏 路 41/43 号 ”商务 部 : 0512 一 82157099 82157100 ”传真 0512—82157102 
邮编 :; 215123 http; www . wanlongjituan. com E—mail: wi@wanlongjituan. com 
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